فير س جلد رابع فتا ول عالمكيري 


كناب الدعرى 


الباب الاول في تفسيرها شرعا وركنيا 
وشروط جوازهاوحكمها وانواعهاومعرفة 
المدعي من المدعون علية | 
الباب الثاني ييا نصح به الد مو ئ 
وما لايسمع فبفي ةلث ةمل نوو 6 الي 
اللس سل اول فيمايتعلق,الدين ‏ م 
الفص سل الثاني فيمايتعلق بدموى 
العير المنقول .................. نو 
اغس ا الثالثفيمايتعاق العقار )١‏ 
النات إل لكان البمين. ا 
االصل الاول فى الا سْملاف 
را ل ل ا 
الفس ل الثاني في كيفية اليمين 


والا معلاف م6 42 هو وووورهووهة ؟ م 


افص ,ثالث فيمن يتوجه عليه اليدين 
ومن لابنوجه وصن بحل له الإقدام على 
اليمسن ومن لاحل ......... نس 
ألباب الرابع فى التعالق 9 سرعم 
الباب الغامس فيس يص لم خصمالغيره ومن 
لابصلم و فيمن نشترط حضرته ومن 

لانشتر طلسما ع الد عو ريما بحدث 
بعدالدعوئ قبل القضاء ...١‏ مم 

ألباب إلسادسفيدايدفع بددعوى الدمي ' 
ومالا يدقع به -.......... م5 
الباب السابع نيما يكون جوا بامن 
لأدعئ عليه وما لايكون ... مم 

| لأسب الثان فيمايقع بدالئ قض ف الدعو 
ومالايقع تتتي........ هم 

البااب الناسع في دموى الرجاين م 
اللسسل لاو لني دعوى الملى 


المطلقى فى ال عيان ال 101 


00 


«الفقصس ل الك ني فيد عوى الملىاق, 
الاعيان بسبب الارث' والشراء اوالهبة 
او ما اشبه ذلى 00077 

وس تصل الى وسائل ا 

سال سيت 
والرهط ود عواه مختلفة .......٠١‏ مم | 

لقص لالابع في نازعالايدي 11 

ألباب الءاشرفي د عوى أائط 000 

لباب العادي عشرفي د موى الطريق 

لفل ممم مهت افر 
اباب اانى عشرفي دعوى الدين ٠٠١‏ عع | 

0 

والعوااة نامسمت +ق] 
البأب" رابع مرفي دهوى السب نر 

000 
واحكاهها وديان 

القصصعلل الناني في د عوة البائع 

والمشتري ل٠م‏ تي ...0 9و1 
بو سي اي عن اروم لد 
جارية ابه ---....... ٠‏ | 
اس سيان 


0 المشتركة فمءممءةة ةم ميم ررم يينة | 


انواع الدعوة ... ”| 


لغشم ل العنا مس في دعوة الغارج 


وذى اليدود عوة الخارجينى ٠٠١0‏ 16! 


افغصس ل السادس في دعو ةالزوجين 
والواد في| يد يهما اوفي يداحدهما 1٠٠٠١‏ 

الفنسصس سل السابع في دهوة نسب ولد 
امة الغيربحكم النكاح 000000 

اسبح جل لانن في د عوة الولد من 
000 فل عةل ششزال| 

08 في دعوة امو 

ا د ا 

ساد في د عوة الرجل الواد 


لمفسه بعد إلا قرارانه ملان ]| 





الفس بيت اأعادى عثر في لطي 


النسب دلى الغير وايراسب ذلىك //] 
اللمسل الثانى دشري نسب ولد 
المطلعة وايلعت-ة عن الوا 0 





الما مشرني لذ اد 
الابوين الولد واد عاء الآخراياة 0 ارمأ 
١م‏ أ الرابع عشرفي دعوةٌ العبد 
ال فعير ملت ثلث ثنوءه هلق| 
المتفرقات ٠.٠‏ : معتمءنءه لثما 
وو 
ومافي معنى الاسحقاق ٠٠.‏ 57|] 





|٠٠٠٠ 


الباب السادس عشرفيد صوى الغرور» ٠‏ 
ألباب السابع عشرفىالمتمرفات ماهم 


: شزار 2 ام 





الياب الاولفيبيان معناه شرعاو ركنة وشرط 
جوأ زة وحكمه لفقم ةمون رام 


ومالايكون 0 بثرم لل 66 .... بم 
الباب الثالك لاترار 66.... مم 


لباب الرايع في بيان من يصيلدالاقرا رومن 


لخ ومس نخسم صنه الاترار ٠٠١‏ “عم 
11 نا 
أالباأب أخامس ف الاقرا لمجهول و على ٠‏ 


المجهول وبالمجهول وبالطمبهم "م 
ا لا سسا السأ دس في كاري الأريض وأفعاله زكر 
الماضي السابعفياقرارالوارث بد موت 
ا مو رت 6 امه اا أ 2686 شاع م 
الا اختلاف الوا اقع ب التو 
واللمقرله ليلل للللعءة و 8” 
الباب|لنا سع فى الا: وأرد خذ الث 
.كا 


ي دن 
8 6 هفو ف وو ووم ووو رةية |9 ا 
الباب الداشرفى الخراروالاستثناء وا رجوع 1/ 
الباب العادي عشرفياقرارالرجلجماوه ل 

الى يده من رجل لآخرواقرارماله 

دل أخراغيرة فعءءءء ءءء .نه لم لاير 
مكمه دا لاقرارالى حال 


0 
١‏ | لباب الثالث عشرفيما يكو اقرار بالشركة 


ومالايكون وفى الاقرارفيما يكون 
مشتركابينه و بين غيرة والاقرا رعلئى 
نفسةه وعلى, غير والائراربشوع أنفسه 
وأغيرن 669 هنون ملعيف ةنم اير رام 
الباب الرا بع مشرفيما يكون اقرارابالابراء 
“ومالايكون وف الابراء صريحا ملام 


الباب الخامس عشرفالاقرا بالتلجئة مم 
البانية اد سداد س عشر ف الاقرار با' نحا 
والطلاق,الرق 10 
الباب السابع 00 السب وامية 
الولد عتق واكتابة والتدبير لمم 
الباب الثامن 6 فىالاة. أرفى أببع والشراء 
وف الاترارباعيب فالمبيع ٠٠٠١‏ 
الاب التاسع مثزفي قرا رللشباررب 
والدريكف ببعمةءث مث رنن. لقم 


اليباب العث أ لوص ي بالقبض ]| 


الباب العادي والعفسرون فيس في 
يديه مال المبث اذا اترالوارث 


رون ف ثرارا 


اوموصى له مثرث ةلث ءء 2.0 اؤوار 
الباب١'‏ 0 بالفثل 
وا لجناية ٠٠‏ 6.,.ه. باهم 


البأب' اثااثك ا هم 


َك نمم * 


البات الاول في نفسيرة شرعاو 
وشرأ ( نط وأنواعه فلملل الام 
الباب الثاني فى الصلم فى الدين وفيما يتعلق به 


0 


لتالف في العا ور 
!| 
ا وألط 3 وأ لننةة 
ا 
وا سكنق لمم 
٠ |‏ 5 
لباب الرايع فى ا لصلى فى الود يعة والهبة 
١([ - | ١‏ 2 
50 ربةوالرهن ‏ لمم 
7 
00 ( لل الاسم 
ش . ! 
الباب السادس في صلم العمال م 
١‏ أ 4 
الباب سابع فى الصلم' البيع والسلم 8"ام 


.!١| . 1 /‏ اه 
لباب الثامن فى الخميارفى الصلم وفى الد اج 
من العيب ...0.0 معام 


فى الصا فى الغصب ٠,‏ جه قل 


اجبحيررك سيك 
والعرية موده ااا 
الباب العاشرنى صلم فى العقسار 
ومايتعاق يه 0-......... لمم 
الباب العاد ي مشر فى الصلم 


ا 
فى اليمينى #وعوةوةوءة همعهءمووةثوهة هوم 


5 ب 
5 لاني مشرف لسلس لد 
وألجراحا لثءءوه. لثم 


الا 14 م 0 : 
ظ بات مشر السار الما م 


ا 
بي 0 3 ٠م‏ باس 
لباب ١‏ 
11 براث يك و.مثةمءوه ا 
البانيوذان 
١ 0‏ 00 
الاجر »: 4 6.... لالاسمر 
الامو السام تنص 
, ْ 
حورو و ةر 
العانب اذاه ن عشر في بين يقيمها المدعي 
ا والأدعون علية او المصاء ع عليه بان 
تان مدا بد السلم بريد ون 
للى + تبث ممم وقممه 278 ”م 
لباب النامع شرفي مسائلالصلم لمقة 
الاثرار ٠١‏ ا ا مم 
ا . 1 
لباب العشرون فىالا مو العادثة بعدالصام 
من التصرف فى بدل الصلي... سم 
الزانب السادي سر باه" 
بأب دي والعشرون ف المتفرقات مم 


كتانب المضارية م 


الباب الاو لفينفسيرها وركنهاوشرائطها 
وحكمها ومءمة مث ءامن ةر 6ه 6ل.. لض لثم 


| لباب الثاني فيما جوزص المضاربة من فير 
نسميةالريي فبهائك ارمالامجوزوه ايجتور 


أه : 
من الشروط علوم 


الباب الثااث فى الرجل يدفع المال بعده 


فبها ومالا جو 


مضاربة وبعف» لا لوس 
وهما تسل بهذا الباف ا اه 
الباب الرابع فيما ا م 
التصرفات ومالايملى 
الباب الخامس في دفع امال مضاربة ال 


ود 


)89( 


* 


د قر ٠‏ غم 


من الشروط فلملل ءءء لاهثم 
الباب السابع فى المذارب يضارب 9م 
الباب الل امن ف الطرادة واالولية 
فىاللفة به ا م.ثءءمءه |إثم 
اللصطللاو ل في بيع اك ارب مرابحة 
اوثواية على الرقم أوغيرج ٠٠٠-٠٠٠١‏ | |م 
القص بل الثساني فى المرابجمة من 
المضارب ورب الال م6و6ثمووءووةءوهة “م | عم 
الفغصمل التالك ف المرابحة ن 
المضا رين ......-.........-١‏ لام 
اباب التاسع فى الأستد انة على المضاربة :1 
الباب العساشرفي خيا رالعيب وخيار 
الروية ا ا 2 


1 :, : ةن‎ ١ 
الباب أحادي عشرفي دع المالبن مضاربة‎ 
على الثرزادف وخاط احدهمابالآآخر‎ 
منرم‎ ٠.١ وخلط مال الأضار بةبغيرن‎ 
لباب الثانى عشرفي نفتةالمضارب 01م‎ 
الباب الثالك عشرفي عثق عبدالمضا ربة‎ 
وفيكتا بنه وفي د عوة دسب ولدجارية‎ 
المضاربة ملعل للع . برضم‎ 
اباب الرابع مشرفي هلا مال المضاوبةٌ‎ 


قبل الشراء أو بعده رم 
الباب ١‏ أخامس عشرفي عور 9 
مال المضارية ,.........-١‏ وعم 
الباب السمس ادس عشرفى تسمة 
الرم لم .تت مهم 
اباب السابع مشر الاختلاف الواقع بين 
المضارب ورب المال وبسن 
المضاريين -م..........- هرم 
الس ل الاول فيما اذا اختلفا فى 
مخترى سارب هل هولمشارة اه 
الفص ل الثانى فيمااذا اختلفافىالعموم 
التترض ل امنا رد ١‏ شاع 
الفنص ل الثالث فى اختلافهماني مقدار 
الربجالمشروط للمضا رب و في مقدار رأس 

ا مال ونيا ختلافهمافي جهة قبض 
امال 0.٠...‏ مقرم 


امتح حل الرابع فى اختلافهماني وصبو ل 
رأسالمال!لن رب !لال قبل ا قتسامهما 
الرمم أى بعد 0 9 


م 
١‏ 


واه لف عون دوه م و66ةه 4 


ل الغخامس فى ختلافالمك ارين 


الف 
واحد مامع رب !ءال س.. فا شرعم 
الت سسدييياد السادس فى خثلا فه.ا ف 
نسب المشري 
الغتسم ل السا بع المنفرقات من هذا 
الات فثعءم ءلم م م6 مم66 60.ه. »هترم 
الباجهالا من عشرفي عز| ل المصارب وامتناءك 
عن التقاض ع6 .0م العام 


١ 5١ 


: ره 


٠٠١‏ ده 
له 


مأ لم22 خدممه : مو - | 

الباب النا ع تحر وت المضا 
فى امرض ا 2 سمل عم 
البات الشرون ىق جما دك عبد المشما, دل 
ال ٠١0‏ ا 


و د دل عاءكه 


الباب الي 


ف قفووووث.ة مث وءث .اميه 2 


عصادىي, 0 
فى المضا, بد بل ٠‏ 
الباب الثاني وا أعشرون فى 


اه لومم 

00 
+ *- نا 
اهل الاسلام واهأ ل الكفر : 

الباب الثالك بالء شرون فالمتفرقات 95ع 


كما )أ لوريعة 8 
الباب الاولفي نفسيرالايداع والوديعة 
وركنها وشرائطها وحكمها ٠٠‏ 


٠‏ ممم 


)1( 


الباب الثانى في حفظ الوديءة بيد الغير 17وث 
الباب الثالث في شروط يجب | عتبا رها 
فى الود بعة ولااحعب 6 موةةةه 
الباأب الرابع وهأ يكون تضميعأ الود بع 
و أيضه )يهامو دع يمالا يضمن "لام 


الباب الغامس فى تجهويل الوديعة بولند 


الياب العاوسن وطات: الود يعة وألاهر 


أىن 1١|‏ ! اه و 1م 
الى 1 


البادب 'لثامن فيهاان امم ىن صاحب ود يعد 


١ ١‏ ع2 59 ١‏ ا د 

اماد وذاع قب و حد 91 

0 لباب التاسع فى الاخدلاف الواقع فى الود يعة 
والشهادةفيها . 5 

الماح الءاش اد قاد ءءء لم وعم 


كثا بالعارية لد 


الباب الاول في تغسيرها شرعا وركنها 
وشرائطها وانواعها وحكيها مرء 1 
الثاتالناتى فى الالفاء الى تند بوبنا 
العارية ومالا تفعتدبها العارية 8+8 
الباب اللالك ف النصرفات لني 
يملكها المستفيرف المسنعا روالني 
لايماكها 
الباب الرابع في خلاف المستعير ٠٠‏ 


ومو هوهو ولدملث يورو يه 88 


0) 


المستعير ومالايضم.ى قم*ق 
الباب السادس في ردالعا ريد س8 


أليباب السابع. فى اسرد اد!!١أ.ية‏ ومايمنع 
من استردادها هه هلله 


الاب فيان 0 85 
ألباب التاسع ف المثفرتات يال 


كنا بالهبة ]8 


لباب الاول ف تفسيراهبة وركنها وشرائطها " 
أ 3 نواعها وحكمها وذء ايكون دب 1 


من الان ورم يك ن مقامها وما 
5 هه وهع ع ...نويه ]8 
الباب النا 


وه! لا جور ملواعي. موه مومه عمق 


لي قوسا اعدو ١‏ زمنأ الوحية 


الباب الثالث فرهايتءيى بالتدليل -٠٠ا|ث”ق‏ 
الباب "١‏ عراب ع في هبك 1" ددن ممن ء عي 4 


ٍ 7 8 
الدي.ى 8 


الباب الخامس ف الرجو ع ف الهبة وفيما 

يمنع عن الرجوع ومالايمئع ”ة 
الباب السادس ف الهبة للصغير ٠٠٠‏ 868 
الباب السسابع في حّكم العرض فى 


الهبة 5 متمءية م يمعوءة 8 عق 


اثباب التاسع فى اختلا فالواهصب 
وا موهوب له 


الباب العاشرني «بة المريض 00 888 


والشهادةفي ذلى 0 8 و 


الباب ا'حادرى عشر ف المتفرقات 2 
الباب الثانى عشر فى الصدقة 8 


كتاب الاجارة * 


| لباب الاول في تفسيرالا جارة وركنها 
والفاظها وشرائطها وبيان1نواعها 
وحكمهاوكيفية انعتادها وصفنها. 8 


ا لبات الجا ل 3 في بان ألك 06 نو جب الاجرة 


58 درك من الملى وغ : ثلاق 
الى بقع عليها 


عتد الاجارة 22 002 


الباب النالك فىالاوتات 


ف الاجرة 2 
اليافتاخام وجل ا بسار فى الا جا رة 


والشرط يهأ ماه / 


اله لين على ار كدر ::؛ 


وممايتصل بهذا الف الفصال اذا انا جمع في ع دالا جار 


بين قت والعيل .ستيان ة ةيةه 808 


لباب السابع في اجارةالمستأجر 29٠ ٠-٠١‏ 


)6( 


الباب الثامن فى انعقاد الا جارة بغير لفظ ' 
وفى ا لحكم بيقاء الاجا رٌ وانعقادها 


١ 22000‏ 0 
ا ووه ينا ذبيه 1 


الباب التاسع قدمأ بكرن الاح سلما 
٠ .١‏ : 
مع انفراغ منه وما لادكون 18 


١ 


الباب العاشرني اجارة الظأمر .2 الأمك 


الباب الحادى عشرف الاستيب| | للحدمة 1و 


البابلثث, مشرفيصفة تي لاجا٠1:‏ 
١|!‏ ى يت اك 5 تان 

لباب الثالث عشرف المسائل التي تنعلق 
برد المستاجرءاى الى -.. |4 
الباب ثرا بع حشري تجديد ا لاجارة بعد 
حتها والزيادة فيها لل.ء. 2|393 

الباب الغخامس عشرف بيان ماج من 
الاجارات ومالاتجوز 66.... 8|ك 
افصسلالاني فيمأ دغسك | لعقد فية 
فة 0 م مك 
ل ماله عامه ءام عاعواة ٠‏ لامرك 

ا الاجارة اذاكان 
المستأجر مشغولا بغير: للم ل ناك 

فى الاجارة وا لاستيجا على الطاعات 

و المعاصي ‏ والافعال المباحة + 


: أ فى المتفرقات ووقولووةه ١‏ 
الباب السابع مشرفيمايجب على المستأجر 
وفيما جب على الآجر ٠.‏ مإعان 


ومما يتصل بهذا الباب فصل التو لتوابع معي 


الباب النساء, نى عشر ف الاجا ر الى 


نجري بين الشربحتكين و واستييار 
الاجيرين وموم ةانم ة ‏ قثو مويه فى شم ب 


الباب النامع عشرفي مويه بالعذر 


وبيان مايصأم عذ راوه الايص ام وفيدا 
يكوى فسد! وفى الا حكام المتعلقة 
و و مالا يكو ن فسئ] 8 


ْ الياب العشرون في اجا ةالثياب والامجعة 


1 ا‎ ١ 

وأ تحلى والفسطاط وما اشبهها 489 

لإاى !! ' | ٍْ 
الباب أتحادي والعشرون فى الاجارة 
لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه 
الى المسئا جر .......:.٠.60‏ هن 4 


الباب الثاني والعشرو.. في بيان التصرفات 


التي يمنع المستا جر عنها وما لا يمنع 
وني نصرفات الآ جر .ء.... إالا» 


لباب الثالث والعشروى فى استيبا ,السمام 
والرحدونل 6ل ململ مي... ©لاك 
الباب الرابع والعشرون فى الكفالة بالاجر 
وبالمعقود عليه ل لزيا 


)1( 


الباب الخامس والعشرون فى ا لاختلاف 
الواقع بين الآجرو المستا جروس 

الشاهد إن سم 0 شإلا لا 
النسسل الاو فى الاختلاف الواقع 
بين الآجروالمستأجرنى البدل او المبدل 
أوبين الشأهدين ...0 غلا 4 
الفصس ل الثاني فيمااذا اخدلى الجر 
والمستاجرني وجود العيب با لاجرة 15 

أ لباب السادس والعشرون فى استيجار 
الدواب للركورب عات قروا 

الباب السابع والعشرون في مسار ل الضمان 
بأخخلاف والاستعمال والضياغ والتلنى 


وغيرذاى ملوميءثلء.ةة 0 ف 88« 


ا لباب الثامنى والعشرويية.في بيان ححكم 
الذزاى *”لمم 
الاجير أ لخاص واللشتركف "٠١‏ 
الفيم ل الابول فى بيان الحد الفاصل 
57 5 
بين الاجيرا لمدترى والخاص وبيان 
ادخامها ا ا 1 2 ٠‏ | لا 
الفتمل الثانى ف المتفرقات ١9‏ , 
الباب الناسع والعشرون فى النوكيل 
في الاجارة ٠. ..........٠١‏ سلا 
الباب الثلثون فى الاجارة الطويلة المرسومة 
يما مين تررك 
الباب الادي والثلثون فى الاستصناع 
والاستيجار ءلى العمل غك 


لدت طأادله ) ف إ[|"ن داأ.» 
الباب الثاني والثلثون فى المنفرقات "علا 


اه ا 
رب يسرولا مابس سم الله الرجمن الرحيم وثمم با أخير 


0 22 9002- 


وهومشتمل عأون ابواب الباب الاول يبز شرءأوركهاوشروط جوازة. ها وحكمهاو 
انواعها ومعرفة المدعى من الْد عي ون عليه اما تفسير ها شرعا وهوركنها فهى اضا فة الشيوع الىنفسه 
حالة المنازعة با ن يغول هذا العبن لي هكذا في محيط السرخسى * أماشر طصستهافيتها مقل 
اللدني الدج سبايلا سردمو ينور والصبى الذي لايعقل حنى لايازم | لجواب 
ولاتسمع البينة ومنها حضرة أ 55-8 م فلا تسمع الد عو والبينة الاعلى خصم حا ضرالا اذا الس 
بذلى كتابا "حكميا للقضاء به فبجيي القاف ى اليه فيكتب !١‏ لى لتقام ى الغائب في يدة بمأسمعه 
من الددعوئ والشهادة ليقضي عليه هكذا فى البد!ئع * وصنها ان يكون المد ميع بدشينا معلوما 
وان ينعلق به حكم على لمطللوب حنىن لوكان الد عون به مجهولا ا ولابلزم على المطلوب شئع 
0 وان بد عبي انه وكيل هذا اتخصم أ بحاض رفي امرمن | مورة و انكرالامرفان القاض ي لايسمع 
دعواو هكذا فى ال لنهاية * ومنها مجلس القف لفضاء فالد عون في غير مجلس القضاء لانصم حول 
لا يستحق على المد عبى عليه جو ابه هكذا فى الكافي * , ومنها ان يكون بلسانه عيناا ذ! لم يكن به 
عذ رالا اذار: ضى اللد عن عليه بلسان غيرة عند ا بى حنيفة ر ح وعندهما ليس بشرط حتى لووكل 
المدعي رجلابا أخصومة من غبرعذ رولم يرض به الدع ن عليه لانضم د عوأة عنده حتن لايلزم 
الجواب ولاتسمع البينة و عند همانم حتون يلزم ونسمع هكذا فى البدائع * وان كان المدعي 
عاجزا عن الددعو ون عن ظهر القلب يكنب د عواة في صحيفة ويد عى منها تتسمع ولوكان لسانه 





كناب الددعوئ 2 ( ( اليا بالثانى) الفص لالاول 
في رلسا ن لاضن يأخذ مترجماكذ افي فتا ووى قا ضصضان * ومنها عدم النناتض فى الد عو الا 
ناهد ,عر ا 0 اقربالملى لهثم ادعى الشراء منه 
قبله لا بعدة | ومطلقاكذافى ا بح رالرائق *« وصنهاان يكون المد عى دتمل الثبوت حت لوقال لمى 
مسي امنا اوكذان البدائع + | ماحكمها فاستحقاق الجواب على 
الخصم بعماولانا ن اقرثئبت المدعن وان انكريقول القادذ ي للمب عي ألك بينة فان قال لا 
يقول لك بسينه ولوسك تاد عى, ى عليه وأم نعجبه بلاونعمنا! لقاضي بج له منكرا حت لواقام المدعى البينة 
تسم عكذ افي مصعبط السرخسى * اما انواعها فثنتان د عو “عيى: ودعوول روي عدي 
ماتتعلق بها احكا مهاوهوا حضارأ تخصم والمطا بةبا ججواب و وجوب الجواب واليمين اذا انكر 
والاناك اجتوريم حضارالمد عبى والغا سد ةمالا تنعلق بها الاحكا م ددذاذ فى الكافي * لوكانت 
المعوق ف #حبينة زاود ى اد عون عليه الد فع هل تسمع منه وهل يمكن اثبات د فعه من غير 
عر العو علق 11م فيه وفي كتاب الرجو وععن الشهادات مايدل عل ان مدعي 
الم لب بتصحبى لد عوول ثم انبات | الدعوئل رسال يدي 

و لى عليه هي ان لدعي م.. ال لل 
والمد عون عليه من جب رعانى أتخصومة و وا حد مام سحب وال محمد رح فى الاصل المد معاي 
هو المنكر هذا صحبم لكن ى لشن في معر فته والترجيسم با لفته عند أ تحذاق من ! عابنا رح لان 
الامتبا رللمعاني دون الصور والمبا ني فا ن المود ع اذاقال رادت الود ينه" لقول لع الينين 


ع ا م ا ا 


وان كار ن مد عي للرد صورة لانه يكرا لضمان هكذا فى ا الهداية » البابالتاء: في فيما تضم به 











ادوع مالايسمع وفيه ثلثة فصول العيسلاار ل فيما يتعلق با! بالدين أنكان المد عن به 
دينا ذكرانه يطالبه به هكذ! فى الكا في + والانصصم الد عوك فيد الا بعد بيان القد روا 0 
اذاف تاو اسان لان يادي الدهوي نادم ام ل 
اوشعير فان ذكرانه حنطة يذ مت رنوعها انهاستية اوبرية خر يفيةاو ربيعية وصفتها ( كند ندم سغيدة ) 
او( كندم سرخه ) وانهااجيد اووسطة اوردية وقدرها بالكيل فيقو ل كذ اقفيزا ويذكربةفيزكذ الان 
القفي زان تتا وشاق داتهاكذا ف الاغيرة «#وبكرسب الوحو حك فى المحيط * فلواد ع 
عشرة اقنزة حنطة د ينا علية ولم يذكرباي سبب لاتسمع كذاني حرا خزانة المفتين »* ويذكرف السلم 


كتاب الد مول () 2 (الباباثانى) الفصلالاول 
شرا ا ١‏ ا 5 | 5 

رائاصحته ولوقال بسب ب الم الصمسبيم ولم يبين شرا ئوصحة السل مان القاضر ىالاماوشمس الاملام 
#حمود الاو زجند ير ح يفئي إتحتها وغيرة من المشا نح لايفتون بدحنيا, وفيدعوى! تمع 
نا ن قال بسبب بيع #عبي #عمت الد عو بلا خلاف وعلون هذا كل سبب له شرائط كثير 5 لا دد 


من تعدا دالشرا انط لصعة الدموئ عند عامة اللشائير وأنأمتكن له شرا نط كثيرة يكتفىن بقّه بشوله بسيبب 


صعب حكذ افى الظطهيرية نممو يذ كرفى القرض القبض وصرف المسئقرض ذ لى لل و حا حة نفسه 
ليصير ذلك د ينا عليه بالإجماع وكذ لك يذ كرفي د عوى! لقرض|انه افرضةكذ | من مال نفسه كذا 
فى الذ خيرة * قال صد رالا سلام لايشترط بيان مكان الايفاء فى القرض وتعبين مكان العقد كذا 
فى الوجي زللكردرى * رجل ادعئ على آخركذ امالا(بسبب حسايىكه ميان ايشان اسك ) 
ذكرهذا السب ليس بصبعبس لان !لحا ب لبس بسبب لوجوب الما لكذا فىاخلاصة عروا نكان 
وز نيافانمانصم الدعوين اذا بين | لجنس بان قالىن هب ا وفضة فان قال ذهب فان كان مضر وبا 
بقول كذا ولادا دينا راودذ كرنوعه انه بخارى إلضربا! ونيسا بوربي! لضرباومااشبه ذلى هكذا 
فى المعيط * وفي دعوئ'لد نابرلا بد ان يفول (دقدض ىأودة نهر ي ) كذا فى| لخلاصة * ذالوا وينبغي 
ان يذ كر صفتهانه جيدا و وسطاو, ردي كذافى المحبط #رهذ» الدعووى ا نكانت بسبب البيع 
فلااحاجة الين نكر الصفة انا كان فى البلد بقد. احد معرو ف الااذا كا,. ن قد مضون من وقت| لبيع 
الو وثنت الخصومة زمان طويل بحيث لايغلم نقد البلد في ذ لى الوق فسينئذ لا بد من ن بيان أن 
تند البلدفيذ لك الوق تكي فكان وبيان صفته بحم ث كان تقع المعرفة من ككئو جددكذ | فى الذ خيرة * 
انكان ف البلد نقود مختلفة وا لكل فىالروا ج على لسواء ولاصرف للبعض على البعض جو زا لبيع 
ويعطىالمشترى البائع اي النقدينى شاء الا ان فى لد عون بعين احد ها وان كان الكل فى الرواج 
على السواء وللبعض م رف على لبعضكما كانت الغطريفية والعد الية فيد يارثا قبل هذا لانجوزالبيع 
الإبعد يانه كلاس الدمو م ن غيرييانه كذ اف المسيط * وأ نكان احد النقد ين نأردج م وللآخر 
فل فالعقد جا ئزو ينصرفالىالا, روج ورأيت بخط الاستروشني اذ كا نف البلد نقودوا احدها 
ره ارو جلانص الدعوون مالم يبي ن كذ افىالفصول العمادية #و وا ن كانت الدعوئ بسبب الفرض 
والاستهلاك فلا بد من , بيان الصفة علو يكل حال كذافى النهاية «و وان ذكركذادينا رأ نيسابوريا 
منتقد! وام يذ ذكرأ لجيد فقد اختل المشا ل فيه قال بعضهم لاحاجة الىن ذكرالجيدمعذ ذلك وهو ا لصحي 


كتاب الد عوئل (ع) ( الباب الثاني ) الفص ل الااول 
ولوذكرا يجيد وام يذ كر المتتقد فالد عوئل مدير وق لياه 20 انان رىا والبخارىي 
لا حاجة ال ذكر الاحمرلان النيسابور بي وا أبخاربي لايكون الا احمرولا بد من ذ كرا لجيد وعليه 
0 رفي ناوى النسفي عا يوسي ب و 
بوم 0 ل دذادينا ْ 7 ا ا 
3 لكشن وذ كرد كم 19 نكان فيه فش ذكر نوا لد ه زهي أو اندو هش ىأومااشبه ذلى كذانى الطهيرية * 
وان كان المدعي به نقرة وكانت مذو بة ذكرنوعهاوه هونا تناف اليه رع انبا جه اوسيل 
اوردية وين كرقدرهاانهكذاد رهماوزن سبعة كذا ف المحيط* وا نكان المدعوزبهد راهم مض روبة 
والغش فيها غالب ب ان كان يتعامل بها و زنايذ كر نوعها وصفتها ومقد ا رو زنهاوا نكان يتعامل بها 
عددا يذ؟ كرعد دها كذ افى الظهيرية *#وان” نكانت غير مضره وبة بلاغ شيذ كر انهاخالصةو نوعها 
كف ولهم نقرة ؛ فرتم أوا لروس| والطمغاجي وصفنها انهااجيد ةا وردية وقيل اذذكر انهاطمغا جيذ 
مثلالا <ا حدّ !! ون ذكرأ جود قوا! 0 بيضاء هام بذك رنقرةطمغاجية 
أو كلين كز انى ١‏ لوجيز للكرد, رى * ويذكرقد رهاكذ اد رهماكذ | ف المحيط» لواد عى العلة 
أوا لشعيم بربالا صناء ادغ رللفتوى انه يسا ل المدعى عن دعوا دذا نأ دعبوق بسب ب القرضوالاستهلاف 
لايفتى بالصحةو أن أد عون سبب بيع عين ه من عيان ماله هبعنطة فى الن لذ مة | وبستئب السلم يفت 
بالصحة هكذ فى لذ خيرة # وان اد,عن مكايلة حت صعدت الد عرو بلاخلاف واقام | لبينة علول 
اقرار المدعيى عليه با لحنطة ١‏ والععبرو لم يذ كرا اضنة فى افر ارة قبلت البينة فيحق ! جبرعلى البيان 
لانيحق ا يط وفىالذ, رق واطع يعتبرا لعرف كذافى الفصو ل [لعمادية * 
أناادع ى الدقيق بالقفيز لقفي زلا نص ومنل د ذكرالو درن حدن حت د عوأ: لا بدان يذ كر( خشىف 
آرد وشمته) ويذك رمع ذلك ( خئها ونا بخته )وأ جود ة والوساطَة والرداء ةهكذا فى لظهيرية + 
واي رع و شه ي منقطعة ء الب وبااي 


كذا 


كثاب! لد عرئ (9) 2 (البابالئتى) المسلالاول 
كذانى الذخيرة* وفيد عوى الدين 5300 ت اذاذ كران مات تبل اراء شو هادي 
وخافى من النرة في يد لهؤلا ء الورثة ميف ى بقضاء هذ | الدين , ود اد ولميذكرا أعيان له روب يمع 
فيما عليه النتوئن لكن ا بحكم باداء ء الدين على الم وارثمالء يد لى١‏ يد التركة فان انكرودول الدركة'ليه 
وأرادا ثب نه لا يتمكن من ذلك الا بذ كراعيان التركة دا ون وك حصل بهالاعلاءكد اف الوجيز 
الزوري اروس انبل العا يس سرس كاب الدمرفية زا لني رانس مدير 
انه بعث كذامن الد را هم اليه ونضئ ل فلان دينه بغيم را مروصحت! لد عو و:>لفى وأءا دعن عليهترض 
الى در هم وتال وصل اليى بيد فلان ودومالى لا لسمع ده عواة كما فى العين 5: ا اأخلاعة+* 
د وى ١‏ نميب الك ارسي ان الم درا المكنول كه في مجلسها امالو 
قال فبلهافي مجل-: لايصسم وكذ الواد عت المرأة بعدوفات ز وجها على ورثته ما لالاتصصم بلابيان 
بود وفي دعوول لزوم الال بسب بالبيع والاجارة ونع بها من النصرفات لا بدان بول 
ن ذلك بالطوع و حال نفاذ تصرؤا نه له وءليه لتصم د عو الوجوب كذافى لوجي زالكردرى + 

00 الا سجارة المفسوخة بموت الاجراذ كانت الاجر د ارقا سيتى ندكو 
كذاد راهم كذاعداليةر دض ن وقت العقد الى وقت' نفس كذ الى الذخيرة * رجلادعءئ 
على خرعشرةد راهم عند١!‏ فووا ل لي عليهعشرةدرأ هموام يزد عاى هذاا ختلى المشا ' عه 
ان عباصا نادي مبرحنى يعطينى هذا فى النواز 
وفا| ل! بونصرر -!! معي أنه تسمع الدعوئى كذافى ا أخلاصة * اذا ادء ل 
مبيع مقبوض وأم د يبن المببع اومحد ود ولم تحدد يجوزو هوالاصم وحكذا فيد مون مال 
الاجارةالمفسوخة لايشتر ترط تحديد المسهاجر ولواد عئ عل آخرانه استأجر المدء ي أحفظ عبن 
معي سما ه وو صفه كل شهر بكذاو قد حفظه مد كذا فوجب ةك الانهرة امقر لج 
وله تعض رذ لك الثين في مجلس لد موو ينبغىان نصي الد عوو ولوا د عن من مبيع غير مقبو : 
لابدمن احضا راطلبيع مجاس القضاء ء حن يثبت البيع عند القاض ى كذافي خزانة المفتين * 
رجلادعئ على فير :ان وصبى باع منى انمشني منى كذاني حال صغري بكذا وكذا 
وان قدماتة بل استيفاءشوع من الثمن أدفع المي نتدتلل: اندي هذه الدعوين لان بعدموت! صى حق 
فبض ثم ماباع ا لوصمى يكو نأوارثه ا ولوديه فان لم يكن له وصي اووارث فالقافمي ينصب له وصيا 


كتاب الدعوول ) ( ( الباب الثاني ) الفصل الثاني 
قال رضي الله عنه فعلى قول من يقول من المنا فى الوكيل بالببع بع انامات قبل تنض الثمنى 
نحق | لقبض ينتق! الى للوكل فيان قال اقيض يتل لاد الصبي بي بعد بلوغ! لصبي 
وتصيالد عو كذ افىالمحبط * الفصل الثاني : ى فيما يتعلق بد عوى الع ,العين المنقول أ ن كان ١‏ لعين 
الذمي يد عي امد عى فا لما تماحا ضرا ف المجلى ل لا بدآن يشيرا لبه باليد فيقول هذا الع عي نأي والاشارة 
بالرأسلايكفى الااذا علم باشارته الا شارة الى لعين المد عون هكذ ا فى فنا ووى قا ضمخان * أن , كان 
الدع عد ليد لوس الى احا دا ل لبشبراليها بالد موى كمانى| لشي دان ةو الاسرلاف 
كذانىالكا كا في 5# لشم سالا ثمة | لحلوائى, رح وسو المتقولات مالايمكن أحدض)ا ار عند القاضى 
كالصبرة من ا نطعا م والقطيع من ! ا فالقاضي فيه با أخبار 3 ن شاء حضر ذل اللوضعه ع لوئيس رله 
وألكن: والافانكان صأ ونا بالاستخلا لاف يبعث ذا ليفته الى ذلك الل ضء كذ فى للحبط هري د عو 
احفا رالمدعىلابدان بنوللاز م على هذا المد عم عليه احضا رالمد ع أ نكار. ن صنكرا لآ برهن عليه 
لأنه اذالم يكن منكرا وكان مقر الايلر ١‏ الاحضار بل اراد لهكذافى الوجيزللئردر يخ 
5 ون عينا في يد رجلفا فاراد م القف. اء فانكرالد من عليه إن يكون تن في يد وتجاء 
لمدمى بشاهدين شهدا ان هذا العيبى كان في بد المد عون عليه قبل هذا التاريخ بسنة تسمع 
ويجبرالمد عبى عليد على ا حضاره كذافي خزانة المفتين #ان وقع الد عو في عين غائب 
لايدر ول مكانه بان افون يحل عط ول رجل أنه غصب منه ثوب وجا ربة ولايد رن افه قائماوهالى 
أوواقيى اصن والصفة وَألْقيمَةَ ذد عوأة مسموعة وبينته مقبو لَه يو ١‏ لمم مه ى القيمك | شارفي عامة الكتب 
انهامسموعك كذا فى الظهيرية * وان” اوكا ن اطدات ١‏ ون به ها لكالا يصيم الد عون الا ببدان جنسه و وسمة وصفئة 
وحليتد وقيمته لانه لا يصيرمعلوم الا بنك رفو اوونابر عرلا لسيات بان القيمة وبعض القضاء 
لايشترطون بيآن القيمة كن ١ه‏ سرض اي ابا امورو لوطا انب 
ادب آاء لقاضى قال الفقيه ابوا لليث ث يشترط مع | بيان القيمة ن كرا لذ كو رة والانوثة كذافى الكانى » 
ولايشترط دضر كالم ٠.‏ نوأ لشية في د عوى! لد اب حنن لواد عون انه غصب مصند حماراوذكر 3 
وأقام البينة على وفق د عواة فاحضر المدء ون علية حمارا فقال المدعى هذا الذي ادعيتهو, م 
الشهود كذلك أيضا فنظم روا فاذا بعض شياته على خلا ف ماقالوابان ذكرالشهود بانه مشقوق 


الان دنا مو هذا أعه عدما رغير مشقوق الاذن قالوا لا يمنع هذا القضا ء للمدعي ولايبكون هذا 


كناب الدموئ )0و0 ) ( الباب الثاني ). الفصل الثاني < 
النضاء خللافي شهاد نهم كذانى الفصول 1 دوية * سئل انشيج الامام الاجل ظهير' لدين 
أدعىئ” ول لور جل أنه فصب منه فلا ما تركيا وبين صفاته وطاب احضا, ١١‏ رالغلام فلماا حضرا حضرالغلام 
. ن بعض صفا نه على خلاف مان كرة المد عي ذ فادعون أنهله واقا كام البينة قال , 2 ان قال مدعي 
هذا الغلا م هوالذى ابن عيته لاسيع دعواة اذا لانت الص نات ممالا يحتمل التغن روالتبدل 
وان آل الدعمى ي بعده 'حضر الغلام هوعدي ولم ينزد على ذلى تسمع د صواه وتقبل بينتكذا 
في فنا وول قاصيخان * رجل ادعئ اعيانا مختلفة ال جنس والنوع وا لصفة وذ كرقيمة الكل جملة 
ولم يذ ئيمة صكبل عين على حدة نصم الد وين ولايمترط التند. وهو الصجيم حكذا في 
خرانه المفتين #وهحكدا ني فنأه وك فا ضيخان * اذا اد ع, عل غلين أخر” الو ونا ر سبب 
الاستهلا ى اعيانا لا بد وان ن يبين قيمتها في موضع الااستهلا ى وكذالا بد وأن بين الإعيان فان 
منها مايكون مثلءا. ومنها مايكونه من د واب القيم كدان ألم غصوأ ل العمادية * رجل بعث عدا مه 
الى رفاء بيد تلميذة لمصحاء فانكرا | لرذاءقيض العمامةر واللمة قندها وق وغاب فاد عي صاحب 
ا لعمامة انها مل كي وصلت١‏ ليك بيد فلا ر. و ا ا وادعين 
ةيولوا بشت اليك تسمعكذ ذا اكلام وان أن ادعئ عيئا فا تمايشي رولا ناج 
ل ذ كرالا وصاف والوز نو النوع وان دين افي او ا نلا بد من بان قد ره ولوعةو صفئه نفيقول 
كذا مناطا نفيك ابيض ويذ كرا جود ةو الوسط وان بعد انقطاعه عن اهدي الناس فى السوق الذى 
بباع فيه يقول لها أحاكم ماذاتريد ان قال العنب لا يصغى الول دعواة وان قال قبمته يمره بذكر 
السيب لاندان تمن المبيع انفسيم ابيع بالانقطا ع عن ايدي الناس كمافى الد, راهم, والدنانير 
وأن بسبعب السلماو الاستهلاك اوالثرض لايسقط بلطا لبه با لقيمة اذا كان لاينتظراوا وأنه ذا 
#لالإكام تبي اا جيزللكر دري *وان ادعين نوعين من اعنب با ناد عيئاللى 
من من العنب العلا ئبى 0 ورحتمم متي | أحلوال, وسطلابد وى 5 ولمنا علا بي كذا وصن|! وزخدىي 
كذا كن 0 ا أن اوسفرجل يذ 5 د الوزن ويذ كرانه حلوا, وحامض صغير 
اوكبيروني د عوى| لحم لابدص بان السبب كذا فى الخلاصة * فان بين نديد عية بسبس أنه 
جعل ثمنا لأمبيع يصمم اذا بين ١‏ وصافه وموضعه هكذافى الو جيزللكردرى * وأوادة علول 
رجل ل مائةمن من الكعك لايصم الابعد يبان ن السبب لار. ن فالسلم ىا أخبزاخئلا فا و فى الاستفراض 


كتاب الد موئل (6) ( ابا بالثاني ) النصلالثاني 
ايضاكذلى وفى الاستهلاك يجب القيمة وان بين انهثمن الطبيه 0 

ا ىجذك رف الد عوى الع المتخذ من الد فيق الغسيل او ذير الغسيل وكذا ينبغى اويذكر 
انه ايض الوجه اومزعفرالوجهوكذاينبغي ان دذكران على وجهه بدا اكيس لعي 
كذا فى الظهيرية * ود موى ا لجمد حال انتطاعه لاندم وا ن كان من ذوات الا م[ لق 
بوني رن مثك لانقطاعه دله ان يطالبه بقيمته يوم الخصومة كذافى الوجيز للكردري * 
وقد عوى الدهن واشباهه ان كان الد عون بسبب البيع يحتاج الى الاحضار للاشارة اليه 
وان كان سبب الاسئهلا ى ' ب وي الاحذار تدا 
في خزائة المفتين اذا اد عئند يبا جا اخلوة ان وام وذ كر وزنه فانكا و ا 

والاشارةاليةفو عند لكلا حاجة إلى بيان الوزن وسائراوصانه وا كان ديذا با كان مسلما فيه 

0 


كنا 


فبداذتلا ١‏ ف المشا نت في انه هل بشنرط ذكرا لو زن اه لافعامتهم على انه يشترط وه ' 
بالدعرةه 7 السرووفيهاء ء في ذم مهرا نا رسيته ( خركاه ) ذاذتوا لايس يداك 
وو الجوالةيا أجهالة في باب المهولا تملع الوجوب فى الذ مد كذ انى ا عبط وذ كر الوتاراد عى 

زند بموياطوله بذرع اكد ارزم كذ ا وشهد بذلى بعضرةالزند نج ي فر اي 


بطلتاأشي أنة وا الدموى كا اذاغالن قمعم الدابةفى اند موئل ءا اله عي 


: الدعوول والشهادةلان الوتر نف الشارا 
وذكرانه عشرة امناء فاذ | هطودث. ور أ وثمانة تقبل دعو وار لشهادةلان رف 


لغوركذاف الو جيز للكردري*: زفي د عوى القن دوار ن يبين القطن اليزةانى آء اوالبيهقى 
اواشاخدة ىكذا في خز انه المفتين عسل م مم 
عا ما عليه الفتوئئ كذافى | لوحي زللكرد رى * وفيد تو ىالتميبص ابر ا 
روزا ارين سر امار ديابز ا 


ل ا 
خرق الثوب وجم رح الدابة لايشترط احضار الوب والد ابفلآن امه ١‏ ول دق حامضل 


لت زءالفاثت 
والتومووا الد بتكذافىا لغلاصة *اذا ادعى جوهرالابد دمن ذ كر الوزن اذاكان غاثباوكان 
| # 1 1 ليوه؟5ه هه 8 وزله 

دراي ذأكك فى يده كذ فى السرا أحبد وي لويد ردور وضوء 8 وه 


كد افي درا [انالمفتين وني دعوين عدد من الا.رة والمسك لا بد من يان السبب لاند ان عدنا 


بلزم 


كتاب الد موي (9) 2 (البابالثانني) النصلالثانى 
بلرم احضارة وأن د ينا بسبب السلم | و عله ذمن صييع لابد من ببا 5 ن النوع , .الصف لا إقناء اليا 
ولا يب المثل فيهماصس ا ستهلا ك لإانهما قيميا نو لا تجبان بالقرض لعدم جو ازترضهما كذا 
فى الوجيز للكردري #ادءن كذ امنامن | لعناء لابد وان وذ كرا يجيد والوسط والردئ وبذ كر 
(حنابرك) )أو (سودة) او( كوفته)ولواد عن قدرا من|أ لتوئيا » ينبغى ىأن يذكرفيد عواة كوفئه) 
او(نا كوفته) وبد ونه لاتصيع الد وو ىكذا في خزانة المفين * أ دعن طا حونة في يد بي رجل وبين 
حد ودالطاحونة وذكرالادوات القائمة فى الطاجونة الاانه لم يسم الادوات ولم يذك ركيفيتها فد 
يل لايصم الدعوى وهوالا صم كذا فى المحيط * وفيفناو رشيد الديرى ينبغى ان تكو لفظة الدمو 
في دعوى الوديعة الى عنده كذا قيمئه كذا ذامرة محض رولا قيم عليه البينة عا., ول اندملكي أن كارع منكرا 
وانكان مقرافامرة بالتخليّةحن ١دفع‏ ولا يقول فا مره بالردكذا فى الفصول العمادية # وفي دعوى 
الوديعةلابد من ذكر سوضع الابداع انه في اىي مصرسوا ءكا ن لد حمل ومن اولم كن وفي دعوى 
الغص مباذالم يكن لدح ل وموّلذ لايشةره أن كرموضع الغص بكذاف الخلاصة* ادعين عليه غصب دنطة 
وبين الشرائطلا بدمرءعذكرمكا ولقعب تداق لجرك دازي وي تصني غير » المثلى ى واستهلا كه 
ينبغى ان يبين قيمته يوم الفصب في ظا هرا الروايةكذافى الفصول العمادية *وني ١‏ دموى الخارج 
لابد من بيان انواع التركة و تحد يد ضياعها وبيان الامنعة وا أأحيوانات وثيان قيمتها لبعلها وعم 
م يقع علن يد هن حصت فان التركة لوا تلفها بعض الورئة مس ولمع غيرالتلف علىن | زيد من 
يمتها لايم عند هما كما في مسثلة ‏ لصم بود ا لفصب والانلاف علىاز مقرون نينت كنا ىلوح 
للعردري؟ ارا دمو عاو قيره قبا عدافت ره يني وبينه واني قد اجزت البيع حين وصل! لي 
خبرا البيع فوا احب عليئ تسليم نصفى!! تمن الى لاتصمرهذ و الد عوول ه الم يذ ذكرنى الد عون أ ىهذأ 
العي نكانة | نمافي يد المشتري وت الاجا زة ولابد مذ 5, رواج الثمنىو تت الاج ازةوكدالابدمن 
ان يذ كرقبض! لبأ ع١‏ شمن من المشتري ويساً ل القاضى المدع يي أن ا عي كان مشترا بينكماشرحكة 
عي قال شركة ملى لايد من ذكرهذ و الله شروط واوقالش ركة عند لاحاجة الون قيام 
العين وقت الاجارة ولك يشترط قبض الثم لنصم مطالبته باداء نص الثم نكذا فى الفصول العمادية ‏ 
وفي دعوولما ل الشركة بسبب الموت عن تجهب ل لابد وأن يبينا ذه مات مجهلالال! لشركة ارمات 
مجهلا للمشترى بمال الشركة لان مال الشركة مضمون بالمثل والمشترئ مضمون بالقيمة ولا يجب 


كا ادامر )٠١(‏ (الباب الثاني) الفصل الثاني 
وكرالمطالبة بالر» الطلبولانا 'واجب على الموي ء التخلية كذافي خزانة المفتين * وفيدعوى البضاعة 
والوديعة بسب الموت مهلا لا بد وان يبين قبمنها يوم ا موت وكذ افيد عون مال المضا ربة اذامات 
المضارب مجهلا لا بد وان يبي نان مال المضاربة يوم مات مجهلا نندا ودر ضكذافى الفصول العما دي » 
لواد عن على آخرانه تبضمنه كذ ' قفي زحنطة| مانة فواج ب عليه ردهاانى كا نت تيمنهاقائمة وان 
بالك شالك ارد ستهلكة فر منهانبغي ان يقول كانت قائمة علد اولي وا كانت هالكة يخي 
ان يتولها 000 كحور وا نكانت مستهلكة ينبغي ان يقول من جهثه كذا فى لخلاصة »اذا 
ادعون انه قبض منى نجهة السوم كذ ازند بمجيا طولهكذ ا وعرضه كذ وقيمته كذا فنواجب عليه تسليم 
عينه ا ى كان دا نما وتسليم قيمته ا نكا هالحت لكا فهذهالد موئ لاندح مالم يتل قبض بجهة السوم 
ليشترى ,يكذ 1ن ا رضم و كذا ف الفصولالشادية*لوادعي 1 لراهن تسليم! ١‏ رهن علىالمرتهن هل 
بصم ذكرى ف الطساوى: ان موّنةردالمرهون على الراهن فعلى هذ الرطاابه الراهن بالرد والتسليم 
لايم وقبل موّنة ردالمرهو فار 1 لوى طن ددا ينبغى ان تصي د دوى الرد و التسليم 
على الم رتهريكالمسنعي ركذافى المخنا رفي شرح يي رجك باع عينامن الاعيان 
وهوعبد دضرة مولاة ثم ان اطو لين اد عى اتعين ال : لنى باعها العبد لنفسه فان 56 لعبد مان وناله 
لتم دعوى لمكو ان كان #عتجو را عليه نص كان المي نه د ون انه كان مكرها 
على البيع واراد ذا ا هي م يقل باعه و سلمه ,هومكرة 4 ل احد مُهماو لوكان 
الثم مقبوضا ينبغى ١‏ م الثمن ايضا مكرهاو برهن اا 5 ىالأكرة 
انه ملكه وني يدي المشتر بي بغيرحق للا نصم الد موى لا 1 بيع سراي جياه 
املك فعلن هذا لواد عى البيع الفاسد الذمي ' تصل بهالقبض انه ملكه وفي يدهي المشترى بغي 
حق لانم الد مو كذافى الوجبزلكرد ري * وفي فنا وو رشيد الدين رح ني دعوى البائع 
الاكراه على البيع لاحاجة الى تعبين المكره كما لواد عول مالا بسبب السعاية لأحاجة الي تعيين 
العوان وهوالاصسكذا ذ فى الغصو | العمادية» و التنغن.. .جا ار نه امرفلانا حت اخذمنه 
كذااركار. ن الام رسلطانافالدموئ* كتيحة وأ كان يراس لطان له يكن على الامرشوعكذافى أخلاصة* 
وان ادعى الضمان على المأمورفانكان الأمرسلطانالايص الد عو على المأمور وان لم يكن سلطانا 
يصس الد عوئئ على المأمور ومجرد امرالامام اكرادكذا في خزانة المفتين * وني د عوى السعابةلاحااجة 


كتاب الدعوول 61١(‏ ( الباب الثاني ) . الفصل الثالث 
الى ذكراسم قاب ضالمال ونسبة لكن يبين السعايةامالوقال ( فلان غم زكردمرا نازيا نكرد ندصراظالحابى ) 
بمج رد هذ الا يضم الد عو و كذالواد عن انه اخسرة فلان بغيرحق كذ فى الخلاصة'» 
دعين على انسان انه اخسرنى كذا ( بسب ب آنكه سعايتكرد مرا باصحاب ملطان بناحق ) 
وشهدا لشهود ( كه اين فلا سعاي تكرد با عاب سلطان بنا حق مراد مدعي را اواحاب سلطان 
بستد ند بنااحق رز دعي اياي وتاب هد عول عليه اين مقد ار مال موصوف ) فهذة 
الدعوى والشهاد ة ““ختججة وا ن لم يذكر واقا بض الال على التعيين ولابد من تفسيرالسعاية لبنظر 
انه هل يوجب الال عليه فانه يجوز انه سعين الي | ماب السشلطان وقال لي عليه حق واجب 
فامر بيت ولكلازا الحو يوون السنارة لانفك ون موهة الخيما ن لزنا 
قىوكنكاذاسئ ر قال انه جوع الى اه مرأتى فاخذه! اسلطان واخذ منه المال نهذا السب 
ا ب ا وهوا صد الحسبة في هذ | دلا تكو ن هذه السعا بد مموجبة 
للضمان والموجب للضمان ا نيا تى بكلا م كذب يكو ن ذلك سببا لاخذالمال منداولا يكون قصده 
اقامة ا فل ا وجد مالاوقد وجدالال فهذا مودب للضما نلان 
السلطان ظاهرايا الخد ل منه بهذا السبب كذا فى خزانة المفتين * وأوادعون انه رتشول منه لا تصم 
ايشابمرن السب لا رماي اليد تسرنا والافلاكذا فى! أخلاصة * الفصل الثالث فيما 
يتعلق بالعقارا ني ن المد ع به عقا را ذكرحد ودها الاربعة واسماء اصضا بها ونس در يت 
فالاختمارشرح المختار *ولابد من ذك ساي ار اي فى السراج الوهاج * 
هدا اذا لم يشتهرا ل حأ لفان ! شتهرفلاحاجة | لل ركرالاتييو! وأ أجدا جماعا كذافى! لوجيزللكرد ري * 
ذكرا لشمم الامام الفقي أ حاكم | بونضرا حمدين محمد السمرندى في شر وطه اذا وقع الد مول 
فى العقارلابه من ذ حكرا لبلدة التي فيها الدار ثم من ذكر المححلة ثم من ذكر السكة فيبد أ اولا 
بذكرالجرر: ثم المحلة ثم بالسكة احتيا رابقول “عمدر ح فان المذهب عندة ان يبد أ بالاعم 
ثم ينزل من الاعم الى الاخص وقال! بوزيدالبغدادي بد أباالاخص ثم بالامم فيقول دار 
في سكةحكذ! في محلة كذا في كورة كذا لكن ماقاله محمد بن ' سن رح احسن كذافى الفصول 
العمادية * وذكرانه في يد المد عن عليه ولاثئبت اليدفى العقاربتصاد ق المدعي والمد عون علية 
انه في يد ابل بثبت بالبينة او علم القاضي فى الصحبر كذانى الكا في *و ذ كر انه بيطا لبه به 


كتاب الد موئل, )1١(‏ (الباب الثانى ) الفصلالثالك 
لذن . المطا لبة حقه ذلا بد من طلية ولانه تمل ان يكون مرهونا في يدء أ و مسبو سابالثمن في يده 
وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال وعن هذانا الوافى المنقو ل يجب ان يقول ني يده بغيرحق كذ 
0 القن 0 نيتفا م يواه 00 
0 اربع لام حنى 309 
ليس هذا المدد ود ني يدى | و قا ل لوس 15 تسليم هذا" الممحد ود ثانه لإيتوجه عايه هذه أ تضوف 
6 وأنة 5 ل الدع عله هذا الع ودث دل ي غدر انىاخطأت لايلتفت اليه الا 'ناء نوافةاعلى 
الخلا سا لفك اأخصومة كذاني نتاوئى قاصيخان ن ‏ أذ ادعو دا را وذكران١|<‏ 
حد ود قتآن | ١‏ 0 دل كانمأ ود ثم ك لهذ !! عدن رعمر لا ان ان يوي 
انه خلطا ولا ادعئ عل آخر كرماو يمن حدودة(/ وار حد جها تعيض تمده رز مسرو ب نىأحمد 
وسو اصن اها فرظ لمعرودن احمد بن عمر ونوشة» اندو جين د عوقول لكك وكواهان 
باي كوا هى 6 انندقاض ى حكم كرداين حكم در حق أبس رز كن ردسك مدع عليهاست ) 
لايصس ([ جون بعضدى حد ود راغلط كفته اند ) ولانجو زللمد عي ن ان يتصرف فبه وكذا في خرانه 
المفئين * ولوذ كرق الحدالرابعا ردق الرقيك اا لراقو اليدالمد خل! والباب هذلى لابكفي 
لان فالازقد كثرةٌ ذلا بد من ان ينسبها ابول لون ما يعرف يلد ا نكانت لابنسب الول شيع يفول ز قبقة 
با محلة او بالقر ىأ و الاحية ليقم بذاك نوع #عرفة 5 دافى الفصول العمادية * و هكذ ا ىق الوخدر 
للح ١‏ ردري # م ادكه حددالء ى لا يكفى في ظا هرا الرواية عند | صحابنا وان ذكرثلئه حدود حكناه 
وكيى يكم با لد الر أبع في هذه الا خصافر ح في وقفه جعل أ د الرابع باز 1 ,العدالثالك 2 
حت ينتهى اليو سبدا ‏ لعد الاول كذ اف المسبط + أذاتحان الحد الرايع لزيق على رجلين 
مسي عدي ارض فلان و مسجد فتال المدعىي العدائ رابع لزيق 
نفلان ولم بذكأ 5 رالاخراء اليد يصم وقيل مسبم ان لايس د عواه في هذين : الفصلين 
58 بالنمر ا المارة 6ل بين مدر د واحدحدودةاوجيعهامه ل بلك لدي 
هل متا ج | أ بن ذكرا لفاصا ل قبل لا يحنا ج و ان كان منصلا بملى المد عول عليه حنا ج أ عل 


ذكرالفاصل 


كتاب الدعر ئ ( ١ ) ٠8‏ (البابالثاني ) الفصل الثالك 
ذكرالفاصل وقيل! نكا نالمدعىن ا رضا فكذ لى! لجوابوا ىكان بيدا اومنزلا أود رافلا حا جةا 
ذكرالفا صل والجدار فاص ل هكذا فى المحرط فيكنا د ب الشهادات هجر لاتصلمناصلاماللساة 
صلم ناصلا أ شجراذاكان ي متحبيط! ديع لاد ب بهايصلم فا صلا كدا والتلامايه الأريد 
يصلى حداو احا نا نا ايواي اكول الرتية 5 الادم والتهرلا يصلى حبدا, والاصيم | نديصام 
كا أخند ق كذاني < انه المفتين* وهأ ل يشتوطً ذحت 
خزانة الفتاورئى * واذا جعل! ! عد طريق العامة لايشترط ان يذكرطربق القرية اوطريق!لبلد قكدا 
فىالطحيط في كنا ب الشهادات # وفي ظا هرالمذهب ان السو ريصا حداكذا فى الفصول العمادية» 


در و نيد وعم فت اند لايشترط كذاني 





وهوالاصي كذا في خزا نة الفتاو *# والمقبوة لوربوة تصليحدا الالاكذانى الوجيزللكرنرى + 
ذا ادم مشرديرات! رض وبين حد ودا لنسع دون الواحدة ا ىكانت تلى الا واكك 7 
في و سطهذةالاراضى فقد دخلت فىأ أعد فجو زان ب عوينا عواة عن ليو ا" عد زان الك 
500070 فبد ون ذك, الم د فلانجو را لتضاء بها كذا في خزانة المفتين * 
وهكذافى الوجيزلإكردري * ولوقال لزيق ا رض الوقى لا بد وآن 35 ن المصرف ولوةا اللزيق 
ارض المملكة يبين اسم ميرالحملكة ونسبه ا ىكان الاميرا ثني نكذ افى! لخلاصةني كتاب الشهادات» 
واذاذكرف الحدلزيق ارض ورثة فلان فذلك لايكفى كذاف اللسبطع واذاكتب ثزيقملى 
رواالاو اوس انلق الرصر الردري» را كط لادان أزيق دارمو ترة 
ذلان بص "١‏ يصلم هذا وهنا 'فيغايةا لويد وواوذك ف اد لريق! ا ( ميان د بغي ) ذذلك لايكفىي 
وي سيا راض لايد رول مااكها لايكفى ه الم يقلهي في يد فلان حنى يحصل 
المعرفة اذاذ كرا حد أ عدوداز بق آر اضف المملكفيصح وان لم تذكرانها لوقي كن ترط 
ان يقول والفاصل بينهما ذا كذافى الفصو لا عدا دية* وفىاشت اد حد ود المستثنيات نحوا لطريق 

اموه والعياض اختلاف المشانّخ فمنهم من شرط ذلك ومنهم من لم يشترط ولا بد من تعد يد 
المستئنى بحيث يقع به الامتياز ومايكتبون في زماننا في احد يد ا استثنون ان حد ودها الا بعد 
لزيق ارض د خلت في هذه الد وى ! وفي هذا البيع لايصح لانه لايقع بها لامتهازفيدكرق |لنحد 

وراتريوها ادي عدا ادم لتميي زكذا في خزا نه المفتينى *وكان ظهير الدي ن اطرغينا ني رح 
يول اذا كانت المقبرة تلالايحتاج ال ي ذكرحد ودها وا نام يك ن تلايستا جكذاف الفصول العماديةٌ * 


كتاب الد موول ( 1 )2 (البابالثانى) الفصلالثالك 
إل الامامالنسفي الث 4 مع الاسام السرخس يكان يشترط فىاستثنا ء المساجد والمنا بر وأ لياض وطرق 
لل لعامة ونحوها لقره القرية | خالصة ان يذ كر حك ودهذ: الاشياء ومة مةاد يرهاطولاوعرضاوكان 


السجو 5 
لوه 


0 


اولان و الفكرك ال كان فيها استثناء هذ #الاشياء مطلقامن غيربيان | دود 
٠ .١ 0‏ | ع ١‏ 
وقا| لالاماما نسفى ايند الامامابوشجاع لا يشترط ذكراحد ودلهذ: لاشيأ »قال نفتي بهذا نسهيلا 
للام رعلى امعان ا ف الخلاصة * ومابكتبونه في ونان روعت التاد ا نهذان جميع ما ورد 
عليد العقد ا حا طابه عا فةد استرن له بعض مشا تنا و 0 واللختارلا نالمبيع ليسي يربه معلوماللقافدى 
عندالشها دء قلا ؛ ددن حفن كذ ا فى ١‏ لعصول العم لعمادية * رجن اد عول ١‏ 5 رايد رجل فقال له 
ضئى دأ لنعرف حد ود الدارقاللاثم اد عاهاوبين| 0 اراي 
ماح جدود كر اللو تسم حاجنا ى لنوفيق 5ذا فى الخلاصة *. ولوانه 
قاللااعرف' مد ود م ذكرأ عد ود ذلك وقال منيت بقولى لااعرف السد ودلا عرف 
اسماء سعدا ب! تعد ود قبل ذلك منه وتسمعد عواوكذافى الذخيرة * رجن اد عون #ححد ودأ 
وذكر حده دهاوة ل فى تع يفها ونيها! تجارو” ن الحدود بتلى أ د ود ولكنها خالية عن الاشعار 
لاتبطل الدعوئن وكذ الو ذكرمكا ن الاشجا رأ رألعتبطان ولوكان المدعى قال في تعريفها ليس فيها شجر 


افر 


اا ار ا اام أ الاا د. د هادهأ فة 7 . 
ولاحا تطذاذاى عا عظيمك لآ ينصو حد ونها بعد دعو ول ات وات و حجوان 


١ : 1 .‏ ” | ' أ هه 
الى 0 بل عأ وأواد عول ساي ودهاوةل فى 006 براتارض والتش رجرب 


٠. 4 7‏ .- من . ٠ 5 - ١‏ 3 5 ع 0 5 
6 نت اكت من ذلك لاتبطلد مواة.وكذ الوقال هى ارض يبذ رفيها عشرمكا ليل ذاذاهي ١‏ كثر 
: 5 ا 5 . : ٠‏ لك 
مونلك 'واقل الاانا عدد ودوائقت د عوى الد عى لا تبطال د عوى اللد ع اخلاف 
5 ا ١‏ 3 و ان 0 1 : : 
تمل التوفيق وهي غير محتاج اليد ددا في فنا . ول فا صيخان «*« انا اد عون “عند ودأ في موضع 


1 


ددا وبي نأ عد ود وم يبن يأ عند ودكرم اوارضاودار وشهد الشهودكذ لى هل تسمع الد عو 
عير 

والشهادة حك ى فشوول شدس الا ثمةالسرخسي رح ح انه لا تضم الد عو ول و الشهادة وحكى نتوول 

سكين الاسلام الا -2 ا الدسي ذا لسر وكدم اي 


فى جواب ال الفتوول الا هذ ةالد عه ل ان له ومسل ليس لازم 
وذ رشيد الدين انه لا بدان يكتب بابي موضع ليرتفعا لجهالة وذكرا يضا اذ اكتب صك الضيعة 


كتاب الدعوول ( 18) (البابالثاني) الفصل الثالك 
لابدان يكنب باي قربة هي وباي موضع لان وان بين أ تعد لكن اذا ام يبين الموضع ذالجهالة 
ات واخثلا فات اهل اله شروط انه ينزل من الاعم ١‏ ىالاخص اومن الاخصالى 
00 علئ : شرطية البيا الا ا مسيل ماء في د اررج 0 
لآ بد رويس مسال ء المطراوماء الوضوء كذا في خزا الهالمفتين * وينبغي | ن يبن موصع 
90 الما ا لاا كذافى المحيط * رجل اد عن مجر ماءفيارض 
رجلاوط ريقافيداروجل ذكرفي بض الروايات اندلاتسمع دء. واة ولاثقبل الشهادة الا بعد بيان 
ارمع الول بادرس رارق لاض لواتسيع مواد ربل الشهادةكذا في فتاوى قاذفمخان 
في فصل من | الشهادةالبا طلة م كناب الشهادات #ادعن على آخر انه شق في ارف. 9 
وساق فيه الماء الين ارضه لا بدعوان يسمى الارض التي شق فيها و ان يبين موضع النهرانه من 
الجانب الايمن من هذ ةالارض او من ! نجانب الايسرويبين قدر طول النه رو عرضه ينين 
عمقه فاذا بين ذلكاناقرالحمدعى ديدي ره وه ن انكر حلفه با لله ما ا حدثت في رض هذا 
الرجلهذاالنهر الذي يدعي وكذا لوادعين! نه بزو في ارضه بناء لايلتفت الئ دمواة حت 


لمم الاش رسن لاه وعرصة وانهمن | شب اومن المدروكذا أنا أدعون غرس 


الجر في ارضه فهوعلين ما ذكرنافا ن بين المدعي ذلك ان اقرالمدعى عليه اصربد فعلبناء وأ لشجر 
وان نكرحلفد بطلد ما بنيت هذا البنا ابروا مرو تعر روم الرجلنان تكلا مربدفع 
البناء والشجركذاف الفصول!! خما وا * انا اده ول علي آخرثلتة اسهم من عشر راسهم م دار وقالهذه 
الاسهم الثلثة من العشرة الاسهم من 1 الدا المحد ود ة ملكي وحقى وفي يدهذا المدعن ١‏ علية بغ ردق 
ولم يذكر اين جميع هذواندا. رفي بده وكذا لم يشهدالشهود أن جميع هذه "١‏ لدارفي يد هذا المدعوي وعلية 
فهذة الدعوون وهذة الشهان و مقبولة حكذ إن المحيط * وفي د عوئى غصب نصق الا ر: شائعا هل 
يشترطان يبي كون'جميعالدارفي بد المدعون عليه اختلى المشا أي ذه قال بعضهم يشترط لان غصب 
نصنى الدارشا تعالايكو نكل ندا رفييده وقال بعضهء غصب نص الدارشا عا يتصو ربا ن تكو ن الدار 
في يد رجلين فغصبه من يد احدهما يكون غصبا لنصن الدارشائعا كذافى فصول العمادية #ادعل 
باع دا رغيرة وسلمهاالى المشئرىي وجاء امالك فاد عى الدار على البائع هل نص الد عو بنظر 


كان ادهو (11) 2 (البابالثاني) النصلالثالك 
اىأ اكد رومع وار ا دالتضم باصي مسي 
هل لتحفق موجبا الضمآن وفي وجوب الضمان بالبيع والتسليم روايئان عن ابي حنيفةر ح كذا 
فى المعيط * والاصصران العثار يضم بن بالببع و والتسليم كذ افى الفص لفصو ل !! عمادية فى الفصل الثاني 
والثلئين وأن وان را داجازةالبيع واخذ الثم : تصن وإعوا 3د اق المعبط # اد عند ارام تركة 
والد و انها شتراهامن والدو في مرضه وانكرنا اى الورئة ذلى فقدق ل لائصسم هذ الد عوئه ل وقيل 
بنبغي ان تصي كذانى الذخيرة * رجل باع عقا راوابنه و مرأئد اوبعض اق ريه حا ضريعلم به 
ووقع الفبض بينهها اوتصرف المشتر ى زماناثم ان أ لعاضر عندالبيع ادعين على المشتر مي انه 
مله و لم ين ملى البائع وقت ا لبيع اتفق المتاخرون ومن مشائخ سمرقند على انهلا لصم ذو 
'لدعوول واجعل سكوته ىالا فصا بالا ترارانه ملك البائع د - بارا افتواصحة هذ والدعريئ 
فال الصد رالشهيد في واتعائد ان نظرالمفتى فى المد عن وافتى بماهوالااحوط كان احسن وان 
لم يمكنهن لى يفتي بقول مدا 3 ا رأقان ن كان | عا ضرعند البيع جا ء|! ى المشترى و نقاضاء 
الثمن بان سثه البائع اليد لا تسمع د سوا يعد ذلك الملى لنفسه ويصيرمجيزا مجيزا للبيع بتقاضى ا لثمن 
نلاتصي بعدذلى د عواةالملىكذاف المحيط * رجلل ادعيندا رافي يدر جل نال اشريت من 
وماق في مترك نر اذالاكزات الوسى ونسيدوكذا لونال! شئريت من وثيلى امالوقال 
ار وكبي مك لقص كذاى الخلا #رجالاد عي دارافييد انس ن وتاق فيد عواه هذه 
الداركانتلابي فلاى مات وت كيها ميراة لى ولاختى فلانة لاوا رث له غيرناو ترك د وا با وثياا 
تسمناالميراث و وقعت هذ و!لدا, 000 رملكى لهذا السبب 
وفىيد هذا بغير<ق فد عواة “عمحة ولك نلا بدوان يقول واخذت ا خنى نصييهاص تلك الاسوال 
حنول صر سيدا لديل عليه بتسلي. كل الدار اليهو لوكان الي وتركها 
مبراثالي ولاخنى ثمان اختي اقرت بجميعها لي فصد قتها في اقرارها حكبي عن شبن الاسلام 
الاو زجنديى ر حاندقال د مواو“ تيز , اصعب اند لا تضم اا 077 
الشهادةفى المواريث * ى كناب الشهادات * سثل الامام ش مس الاسلام الاو زجندى رح 
عمن اد عون علي آخرعيا وقال كان هذا ملى ابي مات وتركه مبرانالىي ولفلان وسمئن 


عددالو 7 


كتاب الدعوئل ( ”ا ) (البابائثالك) الفصل الاول 
عد دا لورثةه الا انه لم يبيى حصة نفسه فهذ والد مووي “عتبحة منه ولكن اذ! آل الامرالى المطا لبة. 
بالتسايم لابد وان ن يمون ضيه ولوكان بين ختصئة ولم يبين عد ذا لور 52 ن قالمات ابي وتركهذا 
العين ميرانا لى وا مسرا وجا في صنفكذ | وطالبته بتسليم ذلى لانصعمنه الد عور ولا بد من 
بين عدد الورثفكذا فى الذخيرة اذا ادءر ى الرجل د اراميراثا من أبيه أو أمة وم يذكراسم ا مورث ونسبه 
حكى عن شمس الاسلام الا وزجند وي ! ذدلا تس معد عوأة اكذا فى المسبط في فصل الشهاد ة فى الموار يث * 
لواد عن عينا في يدا نسان ١‏ ذه له لان صاحمب اليد قربهلهاراد عئ عليه دراهم وقال في دعواء 
لى عليه الى دره ملا انه اق بهاله| وقال ابتد أان هذا !١‏ لرجل اقران . هذ[ ١١‏ عين لي اوا قران لى 
عليه كذا من الدرا اهم لا نصيم هذء الدعو ل علو قول عامة اللشا لخ كذاني خزانة المفتين نقلا 
والمسين من شر حاو ب القاضي ابن المدء 
ا 4 ال 1 2 ن ادي 
لواد عون انه اقران هذ ١١ل‏ ي بي فمرة بالنسلهم الي ول بد انه ملي فعامة العلماء ع على انه يسمع 
ويأمرة با لتسليم اليه «هوخذ الى الغصي ول العمادية * اجمعواعلئى انهلوقال «ذ| ال ملكى وهكذا 
اقربه صاح ‏ اليدا ووقال لي عليه كذاوهكذااقر به المدع”, ون عليه اله نصر الذاقوون و تسيع البينة 
ملل أ: نرارة كذا فى الذخيرة #وفى: في هذه الصو رقلوا لوانكرهلعلفء علي اد اروالفتوول على ل انهلا على على 
الأثرا.. وانماتحلى 1 ىالدال 5 تذافى اله ١‏ | العمادية #وكم وكمالاتصم دعوى الال بسب ب الاقرار لانصير د عوى 
ع 
النكاحابضابسبيالاقرا ركذافي خزانة المفته, ى#ولوقال فى الدعوئ لان صاحبباليدقال هذ االعينى لىيسمع 
ذلك منه لان هذه دعوى الهبة والهبة سبب الملكىكذا فى الذخمرة * اختلهوا انه هل نصم دعوى 


ع الذخيرة 3# كر الصد را الشفيدفى الباب الثازى 


وافام بين ان الأد مي ا 0 معطم اه م 
ذلثة فصول * التشل الأول و2 سس سه ج الى معرفة البمين 
وتفسيرها وركنها وشرطها وحكمها اماتفسيرها فاليمين عبارة عن القوة والقدرة ومعنى القدرةههنا 
ان يتفوى! حال في انكار ه بان يدفع دعوى المدعى للحال واماركنها فذكراسم الله نعا ل 
مقرونا با لغب رواماشر طهاذانكا رن انكر واماحكمها نانقطاع | أخصومة وانفصال المشاجرة بينهما 
حتين لانسمع د عوى اللد عي بعد ذلك اذالم يكن لدبينة قال) أعسن بن زياد عن ابي حنيفة رح 


كتاب الد مول (1) 2 (الباباثالث) الفسلالاول 
إذاشى الرجل بم يد مى عليه فنبغي له ا يرضي خصمه ولايعجل بيمينه ويصاابحه وان كان 
في شيهة ينظران كان أكبر رأيةان د سواه حق فلا بسعدان يلف وا كان كبر رأيه ان دعواة بال 
بسعدان بعلن هكذا في مصيط السرخسى » الاستعلاف يجري فى الدعاوى الحيمة دون 
فاسدتها كذافى الفصول العمادية # قان صبست الد عوين سأل اللد عن عليه عنها فان ١‏ قراوانكر 
فبرهن المد عى قضي عليه و الاحلى بطلبه كذا ف يكنزالد فائق » أذا توجهت اليمين ملي لكر 
ان شاء دافا ن كان صادةا وان شاء فدئل يميذه بالال حك ذا في محبط السرخسي * لوحلن 
بطلب المدعي يمينه بين يدعي القاكىي من غيرا ستعلاى "قاضي فهذاليس لأعلين لا ىالتعليى 
حت اناي كذافى اثية* وهكذافى البحرالرائق # فال بوبوسف رح اربع اثاء يستطلى 
القااضبى التخصم قبل ان يس ل المدعى ذلك احد ها الشفيع اذاطلب من القاضي إن يفضي شفع 
يحلفه بالله نقد طلبت ا لشفعة حين علمت بالشراء وان لم يطلب ا مشتري ذلك وعندابي حنينة 
و معسمد رم لإيستعلفه اثثانى البحكر اذا بلفت فاختارت الفرقة وطلبت التنريق من القاضي 
يستافهايالله قد اخثرت الفرقة حين بلغت وان لم يد عه الزو ج الثالث المتهثر ي اذا اراد الرد 
اليب يحلفه لقا مم ان لم ترض بالعيب ولا عرضته على الببع منذ رأيته لرابعالمرأة اذا سنت 
من القاضى ان يف رضن لها النفقة في مال الزو ج الغا ئب بحلفها با لله ما أ عطا ى ننقئكف 
حين خرج ويجب ان تكون مصئلة النففة في قولهم جميعا حكذ افى الفصوى العمادية * 
فى الاستعقاق يحل المستسق باللهم بعت ولاوهبت عندا بي يوس فر ح وصند همالا :عل 
بد ونطلبأ أخصمهكذا فى الخلاصة والوجيزلكن ري #راجمعواعلئن ان من ادعوىد يناعلى ميت 
يدانى من فيرطلب | لوصي والوار ثباللهما استوفيتد ينك من المديون ليت ولا من اجد اداه 
اليك دنه ولاقبض لك فابض بامركف ولاابرأثهمنه ولاشيًا منهولاااحلت بذ لى ولا بشيع صنه 
ماحد و تدك بدول بشوع من رهن كذا فى الخلاصة» لامسلف مع رجود لبان الافيصسائل 
الاولى بحلفى مد عىالد ين على الميت اذا برهن ولاخصوصيةاد موى الدين بل فيكل موضع 
بد عي حقا فى التركة واثبت باأبينة فأنه لف من غير طلب خصم انه مااستوفق حقه وهومثئل 
دقوق الله تعالى بحل من غيرن صوين الْثانبةالمستسق للمبيع بالبينة المسنسق عليه تعليفه بالله 
مايا مهولا وهبه ولا تصد ق بهولاخرجت العين من ملكه الثالئةيحلنى مد ع ىالا ب مع البينة بالل انه 


كناب الد عوول )!9١(‏ (البابالثلك) الفصل الاول 
لق علي ملكك الى لالم نخر ج بيع ولاهبة مكذافىالبسرالرائق #واذاقال للدمى ل عله 
شهود حضو رف الأصري. طلب حلفه! م يحل عند ابي حنيفة رح ولكن ية يقال أخصمه | عطكن لابنفسئ» 
ابم تيبب فيطل حت المدمى وجب ايكون الكثبل قل معروف الدا ريسل 
فائدة التكفيلكذافى الكانى * وانةال لااوة لشهودى غيب اومرضىئ حاف المد ع عليه 
ون قال مشانخنااذاقال المدعى هود ي غيب اومرضئ انمابعنى المدعى عليه اذا بعث القاضي . 
امينا من امنائة ١|‏ ىن معحلة الشهود الذبر, ىسماهم المد بم حتول يسأل عن الشهودفان أخبروا انهم 
فيب أومرضى حلفه ابد ون ذلك لايلفه بابلج دري او انان أه دنه 
حاضرة فى المص ركذ فى امسيط ف واذانكل المدمن عليد عن الدين تضي بالمال للددعي على 
المد م عليه نسبب | النكول عند ناولا بدان يكونى اكول فى مجلس الفا هكذ افى الكا في * و لا ب ولا يرن 
اليمينءلى المد عى كذافى الهداية * وينبة فى للقاضي ان يقول له اني ! عرض عليك اليمين 
كاك فا وحلتا الانضيت عليك بمااد عو ون فاذاكررا! ا الو 
بالتكول كذافى الكافي.» وهذا التكرا رذكرة ا لخصافلزيادة الاحتياطا لعا يي 
فاما للذ هب انه لوك ش ا رالادل ادىا با 
اسيل انااحفو تلان بق ١‏ 110011198 فورالتكول 
يم وعائ قول الخصاف لا يشترط وعليهالفنوئ كذافى الفصول العمادية * ولو 
00 : الاوئفقال لااحلى ا يديل 
شي مابعونجبكل ذلك علي لون للد مون علي بمدمرضالقاضى ماب حمس امود 
0 نرجاء بعد ثلثةآيام وقال لاا حلنى نان ن القاضبي لايقضي عليه حنن نكل ثلثة ويستقبل عليه 
النفين تالف هرانت ولايعتبرنكوله قبل الاستمهال كذا في نناوئ قا ضيخان »من التكول 
فد يكون حقيقياكقوله لاا حلى وقديكون حكميا بان ي يسكت وحكمه حكم الا ول ذا علم أنه لا أآفة بة 
مروطرش | وخرس هوالصسبم حكذا فى الكاني * ولوسالهالقاضي عن دعواه' فسكت ولم يبه 
وكلما كامه القا ضري بث ع لم جيه فالقاضي لأمرا للد عي ان يأخذ منه كفيلا حت يسأل عن قصتة 


كناب الد عو (0) (البابالثالك) الفصلالاول 
وحاله هل بدآفة تمنعه من السمع و والكلام فار ظهر انه لا أ فة به وا عاد الىى مجلس الغاضي فادعى 
وهوساكت فالقاضي بعرض عليه اليمي د ى عليه بالتكول ولوقال لا اقرولاانكرلالفه و 
ما ابا ا محبط السرخسى * وان علم القاضي 
ان بلسانهآفة بان علم انه إخرس يأمرة ان يجيب بالاشارة ويعملى باشارته فان اشار بالاقرار ثم 
الاقراروان اشاربالانكار عرض عليه اليمين فان اشاربالاجابةكان,يمينا وان اشاربالاباء يكون 
تكولا فيقضى علية بالكو ل كذا فى الذخيرة *ان اد عون رجل على امرأته انه تزوجها وانكرت المرأة 
ذاىا واد عت المرأة النكاح وانكرالرجل! واد عىالرجل بعد الطلاق وانقضاء العدةٌ انه كان را جعها 
فى العدة والكرت المرأة ا وادعت المرأة ذلك وا نكرالزوجا اوادعىالز ل 
كان اءاليها فى المدة وانكرت المراًة| واد ع تالمرأة ذلك وانكرالزوئج أواد عون عل مجهول انه 
عبد وأ واد عى اللجهول عليه ذذلك اواختصما عأ هذا الوجه في ولاء العة لعتا قداو ولا اموا لاة اراد ع 
عاىم. ول رجل ان المدعون عليه ولد ةاودالدة أواد عت المرأًة علي مولاها| نهار لدكمنه هذ | '١‏ ذا عرق 
انها وألدكمنه ولد اوقد مات الو دوا نها ام ولد المعوا بي حر (اتصاى ادر ود الداتن 
السبع و عند هما يستحلق واذا نكل يقضيى بالكو ول؟ أ ١‏ لنها به ئ* وكذلك لوكانت الد مول 
فى الرضاء بالنكا حأ وف لاصريا لسكا ء يستحانى عند هماكذ! في خزا نه المفتينى وام المويق اذاادعى 
او ا هذه المسائل يتصو, رالد موول ل من ١‏ أجاني بين 
الافى الاستيلادكذاى | ألجوهرة الببرة * قال الفاضي نخرالدين فى ا لجامعالصغيرو الفنوى على 1 
فلهماوقيل ينبغي للقاضى ان ينظر في ذال لد مين عليه فان ,1ه متتفننا هه وبأ د بنولههاذا ان 
مظلوه' لا يحلفهآ خذا بقولهكذ الى الكاني * قال فى الينابيع اذار فعت المرأةز وجها الى القاضي 
وجعدالزروج نكا دها حلفه القافم ى فاذا حلى يقول فرقت بينكماهكذ اروىى خلى بن أيوب 
ل وقيل يقول الفاضيللزوج | ا 000 
السرم ١‏ لوهاج و و ايا 
وبح عاسو ماناس نادي 


ذكر 


كتاب الدموئ (!2) ( البا النالثك) الفصل الارل 
ذكرنخر الاسلام على البزد وي يقول للزوج فل لهاان كنت امرأ: ىفانت طالق كذا فى امحيط ». 
وانكان الد عوئ ص الزو ج وقالانااريدانتزوج اختهااو اربعاسواهافانالقاضى لا يمحكنه 
مك لاه »ةلمرأ فول ارك تناك طق هنن روجا 
واربعا سوا هاهكذ افى لبد ائع #وا نما يستحل ف النسب ال جرد عند هما اذا كان يثبت باقرارة 
بحيب نرارا لرجلى يصي بخمسة بالوالدين ى والولد والزوجة 4 والمون لانها قربمايلزمهولايصم 
اق رارة بماسواهم وبدج اقرارالمرأةبار بعة بالوالد ين و الزوج والمويئ ولابصم بالولد ومن سوك 
شرلا ءلان فيه أحميل النسس ءل والغبرالااذاصد قال روج في قرارهابالولد | ويشهد بولادةالولد 
ود ا اا ء مالااما اذا ادعئومالا 
بدعوئ لهذ الاشياء كالمرأةتدعى على ر جلانه تزوجها عل كذا وطلقها قبلا لدخول بهاوادعت 
نمف المهراوا تدع الطلاق وادمتالفقة نه القاضى بلاخلاف كذاني الفتاوىصغرى *اذا 
فال المد عي اذا ااخوالمد ع عليه لا بيه وأ ن باهمامات وترك مالا في بدهذالددمى ى عليه اوادعول 
حجرابإن تا لهذا الصغيرا لذي التفطه اخى ولي ولاية اأحبير مايه وأنكرذ واليداوةال المدعي 
وهوزمن انااخو “والمد م عليهعا فر ض لي عليه النفقة وانكر المدعئ عليه ان يكو نهذ للد عي اخاه 
اواراد الواهمبالرجم وع فى الهبة فقا فقال ا موهوب له انا اخوك يستعا المدعى عليه على مايد عي 
من النسب بالاجماع ولكن ان نكل ثبت ماادعوى من المال ا وألعق لا النسب هكذ افى الحاني » 
اما أ'عمد ود فاجمعوا انه لا يستحلنه فيها الانى! لسر تةفاذا ادعين علين أخرسرقة فانكرفانه يستحلى 
فان ابن ان نتحلنى لم يقطع يضمن المال و كذ! اللعان لا يستسلنى فيه ايضا بالاجماع لان اللعان في 
معنى العبد فاذ ا ادعت على ز وجها انه قذفها وارا د ت|ستحلافهفانه لإيستحلفه كذا السرا ج الوهاج * 
ذكرالصدرا! لشهيدر م نالحد ودلا يستحانى فيها بالاجماع الااذا نضمن حقا بان علق عنق عبده 
بالزنا وقال ان زنيتفانت حرذادعى العبد انه فد زا نون ولا بينةله عليه يستحل المول حتىن اذانكل نبت 
العزق دون الزناكذا فى ا لتبيينى ثم اذا حل المولين هنا كماهوالمختا ريحلنى على المسبب بالا 
مازنبت بعد ما حلفت يعتق عبدك هكذ ا في فنا وى فافتتخا ن* ولوان رجلا اد ين عللئ رجل انه 
قال لهيامنافق يا زنديق ياكا فراوادعين انه ضربه او لطمه اوسا اشبه ذلى من الامورالتي 
اوجب تالتعزير واراد تحليفه فالقاضى يحلفه فان حل لا شع عليه وا ننكل يقضى عليه بالتعزير 


كنات الدعوول (5) ( البابالثالك) الفصلالثاني 

بويكون التصليى فيه على لاص ل كذ الى المسوطط # رمن اد عون قصا صاعلي ه 0-50 
بالاجما وكد انى الهد ابة #قان حل فانه يركذا فى السرا 0 ج + نما ن نكل عن اليمين 
فيماد ون النفس يلزمه القصاص وان نكل فى النفس حبس حنوى يقرا و ويحلنى وهذ | عندابى حنيفة رح 


مس لسع ني تست لمحي 


وذا| ل ابوبوسف و#حمدر ح يلزمه الا رش فيهما كذا فى!' دابة #الفصل الثاني في كيفية ا ليمينى 
-- قاسم من توجدعليه اليمين فالفائمى يحلفه بالله ولالتعلفه بغيرا لله كاه في محيط السرخسى * 
انآرا واراة الف :حلينه ب تطلاق١‏ والعتاق فيظاهرا! لرواية لا تجيبهالفاضى الوونلى لان التعايون 


بالطلا ق'و ا١'‏ لعناق ونوذلك حرام وهأ مح هكذ في فا قثاوو فا صيخان َ# و يغلظ بذكراوصافه 
نسونوظه قل هواللهالذى لاله له الاهو عالم الغيب والشهادة هرالرحمن الرحيء الذي يعلم من السر 
ما يعلم من الولا ١‏ نيك مالعلا لا نى هذا عليىف ولاقباك هذا الال ا يا 
0 وله ان يزيد فى التغلبظ على هذا ولهان ينقص منه الاانهأ ن بعتناط فلايذكرلفظ الوا وكين لا يتكرر 
عليه اليمين وأن ف ء القاض_ وابانارا و ل باللهاوو الله كذا فى الكافي * وبعضهمةالواالقاضي 
ينظء راهن المدء 059 فه دأ أخير 1 عكة أخير واه يتهمد اكنفئ بذكر 
اسم الله وحداةاه وان كان على ذلاف ذلى لى فلظه: بعة وبعصهم * الوا نظرالىا مد عول به أن كان مألا 
مما فاط عليه وأ نان حفيرا يكت بذ كرا سما لله وحدة نم بعضهم قد روا العظيم بنصاب ار ار 
و بعضيه قدر روا بنصاب الم رقة'ن اراد التغليظ على | اا إن ل التورية 
علين >وسى وأن أ اران التغليظ علئ النصراني يحلفدبا لله الذىي!' نزل الا نعيل على عيسى كذا 
ف المحيط» ولا على الاشارةا أن ا بآن يقول لهال ىاتزلهقا الاجيل اوهذه 
النورئةلانه ثبت ريف نعصي بعضه.! فلا بع من ١|‏ ن يقعالاشارة الى أ مرف فيكون تليق تنلظا 
هلسن بكلا م الل 2 زو جل هكذافى البدائع #ويحل المجوسي بالله الذي خلق النار» مكنذا 
ذكر محمد رح أ فى الاصل كذافى الهداية وكدم القاةا تق 4 لمر لس صدا بي حليقة وابي يوسفر 
خلاف 0 الظاهرالاانةروي عن اووكية فرح فى النوادرقال لا!حاة ى الا بالله خالدا 
فلهذ | قال بعض مشا لخنا ل ينبغي اىيذكترالار َي | لبق كذافى المبسوط * وغيرهم دن 
اهل الشرك يحل بالله ولا لني بالله الذي خلق الوثن وأ لصام كذ | في متبط || لسرخسي * 
اذى مرت انالف قاو الاتارهرم الارن * ولايجب تغليظ اليمين 


كتا با لد عوول ( م0 ) ( الا بالثالثك) الفصلالثالى 
على المسلم بزمان ولامكان كذافى الكافي »* استحلاف الاخرس ان يقول الثاضي مليى 
مهد الله ان كان لهذا عليى هذا العق ويشير الاخرس برأسه اي نعم و لاايستعلفه بالله 
مالهذا علي الفى و يشير الاخر س بر أسهاي نعم كذ ني محيط السرخسي * وا ن كان 
المد عي اخرس وله اشارات معروفة وخصده صعحبس فالقاضي يحلفه بطلب الاخرس بالل الذي 
لااله الادوكدا اذ اكانا تتتسينى وان كان المد عي عليه مع كونه | خرس اصم والقاضي يعرفه اذه 
اصمفان القاضمي يكتب لدويا مره ان جيب بالكتا بة وان كان لايعرف الكتابة وله اشارة معر وفة 
يؤمربالاشارة لبجيب ويعامل معه كدايعامل مع الاخرس,كذا فى الذخيرة * اذا اد عيل دينا 
وأم دذ ذكرله سبها يتحلنى على | أعا صل ب الله مالهذاعليك ولا قبلى هذا إلمال الذى ادعاة ذهو 
كذ ا وكذ ا ولاشوع منه وكذا أذ اد عأة ملكا وحقافي عيى حا ضرمطلةا ولم يذ لاسي ساو يان 
الحاصل فبحلنى باللهماهذا العين لفلا ن بن فلان و لاشوع منه يجمع بين الكل والبعض احتياطا 
كذافى المعيط * وان ا ا بسبب الفرض| وسبب الشراء | واد عى ملكا بسبب الببع 
اوالهبة اوادمئ غصما اوعارية ستحلى على حاصل الد عون في ظاهرر واية اصحا بنارح 
و لا يستعلنى على السبب حثين لا يستحلى ما استقرضت منه هذا امال مافصبته ما اودعى 
مااشئريت منه هذا العين م كذ امابعت منههذ! العين سواء عرض الد عن عليه اولم يعرض الا 
ان فيما سوى اود يعة 2حلفه بالله ماله عليك ولا قبلك المال! لذي يد عي ولا شوع نه وفى الود بعة 
بحلفه بالله ليس في يدك هذة الود يعةا لني بد عى ولاشوع مهولا له قبلكى ممق منه لان المد عي 
لوكان اسنهلك الود يعة | ودل سارقا عليها لاون زؤيديد: ويكون ضاصنالها اتتحلى على نحوما 
قلنا كذ اي نناء و ناكيخان * ثم التعاميى على العماصل ه«والاصل عند ابي حنيفة و#محمد رح 
اناما ااا رللمد مى فسينئذ يحلنى على السبب اجما عاوذلى 
بن ند عي مبتوته نفقة و وااروع سمنلا راها اوادعق سنعد د لجواروالمشتري ممن لايراها 
بأ كان شا فعياكذ ١‏ فى الكا في + و من ] بي بوسف فى و#عتمد ر جان الد عي اذا ادع مالا مطلقا 
يحلنى على المال وان ادع مالابسبب يحلفى على المال بذلك السبب دا لله ما استفرضت منه 
هذا المال! وبالله ما اغتصبت منه هذا المال | ونحوذلى الاان يعرض المدعيئ عليه للقاضي فيقول 
لا تعسلفني على هذا الوجه فان ١‏ لرجل قديستفرض مالا ثم لاحك ون ذلك الال عليه عندالد عووق 


كناب الد مويل (عم ) (البابالثالك) الفصل الثاني 
بأن ردها وا ب رأه منه فان اعرضه دين هذاالوجحيئذ يحلفه هال الع عاصل. وبه اذذبعض المشائم وال 
سه سالائمةا حلوائي ينظرالن جوابالمدعىن عليه ود عرى المدعي ١‏ ن انكر المدعيى عليه الاستقراض 
والغص ؛قغال مااستقرضت منه شيئارلا غبت مندشيثار د 6 السبب بالله مااستقرضت 
وانقال المد مون عليه فى الجواب لبس له علي هذا الل الذي بد مي ولاشئ منه على 
على ! أعاصل باللهماله عليى و ولاقبلى هذا المال الذي ندءى ولاث وغ منه قال رحمة الهو هذا 
هوا حسن الانا ويل عندي وعلبه اكثرالتضاة رح حكذا في فنارى فا ضيخان وان اق نتبدا 
لايرتفع برافع فا لتحليى على السبب لسبب بالاجما عا لعبدالمسام انا اد عىالءئق على مولاه خلاف 
الاءّة والعبد الكاف رلا نه يتكر ال ملها لواحا وعبهبتض اهدر اللعاق, لابتكرر 
على المسلم كذا فى الهدائة #المشتري 50-8 اءفان ذ كر نقد الثم حل المدعون علية 
بالله ماهذا العبد ملى المد عي ولاشوع منه با لسبمي الذدى اد عا ه ولا سا با الله مابعت ددا 
فى النصول العم لعمادية #* وان 2 00 بالله مابينك وبين هذا بيع : اله الماعة فيه فيما أن عول اوقال 
بالله ما هذة الدا رشراء لهدا ١‏ لساعة بما اد عل من الثمن اوبالك ماهذ! البيع الذهي اد عن عليكف 
يتس سات مااد عو وأن قا كا نم 0 
ل 58 كرالمششرجي تقد لثمن ا لمن فا ااحضرا لثمن تسلف القاضي 


ي 
بالله ماعليك ار و اتسليم ود موسر و ينيو دلفه بالله 


أن ادء ال دس سد ادي انلك دروا ددمي 
لم يسلم أ مببع ه 0-0 00 رلك ولا الثمن ى الذي سما عليى " 0 .في 
معي طالسرخسى * يستعلفه على العين 7 لثمن جميعا كما فدعوىي الشراء كذأ في الفصو ل العداديك»* 
على لا م مابيتكها كا حقائم اسراف “سس الصداق 
ا سي اب 


كتاب الد مويل ( 4 ) (البا ب الثالك ) الفصل الثانق 
تعلق امرأة لماه ازو جكب مان مايد مي كذا في ارون تاضيفان » أرتت مل 
جناي رجعية حل بالله ما هى طا! لق متك الساعة وان أن عت لبان ففى ظاهرالرمراية 
بالله ماهى با ئْن منى الساعة بواحدة اوثلث علو حسب الد عوئ | وبالله ماطلقتها البائنى 
اوالثلك في هذا التكاح المدعئى و لا يحلنى ماطلقتهائلئا مطلقا حكذا فى الوجيزللكردري * 
وكذلى اذالم تدع المرأة ؤلى و و لكن شهد عند لقاضى شاهد واحد عدل اوجماعة من الفساق 
بذلك لان حرمة | لفر جحق الشرع فكان على القاضى الاحنياط في مثله بالا ستولاف كذ ا 
الم اا يا مرك بيدي فاختارت بذلى التفويض نفسها 
وحرصت عليه فاذكرا لزه وج الامروا لاختيا رلا يلفه ءا ى الحاصل بلاخلاف واعل فلن ابي 
طاو اران الله ما جعلتمرهابيدها منذ آخرتزو ج نزو جنها بعدسو الهاالطلاق 
ولا علمت انهاا خدارت نفسها بذ لك التفويض في مجلس التفويض كذافى الوجيز للك رد رى * 
وان اقربالامروانكر اختوارها نفسهابحلف الزو ج باللهماتعلم انها ختارت نفسهاني مجلس الامر 
الذي اد عت وان'فربالا ختياروا نكرالامر يحل بالله ماجعلت امرا مرأتك هذه بيدها قبل 
ان تختارنفسهافي ذلى المجلس كذ فى الفصول العمادية * امرأةاد مت علي زوجها انه آل 
منهاومضت مدة الابلاءووقعت الفر نرقة بينناو طلبت من القاضي حأيفه وقالت للقاضى انه 
ممن ير ان" لوي يوفض بعد الا, ربعة الاشهر على انها ليست ببا تن منه ولالحنث فيحلفهالقانمى 
على السبب ا رع عو 0 ن فكل عن البمين ابانها 
من بطليقة نظرا ل لها وآن نكان فيه احتمال الضر ربالزو ج كذافي محبط السرخسي * فان انر الزو ج 
بالا يلاء ند عين انه فاء لبها 0 فوع فى المدة فالقول قو (هامع اليمين و يعملى 
الالت سي ا ل ل ودر ولا لف 
باللهلم بغوع اليك قبل مضي الاربعة الاشهر وفيكتاب الاستعلاف قال بش رسمعت ابابيوف رح 
قال يستحانى با لله انهلم يفوع اليك قبل مضي الار بعة الاشهرال والاحوط علين قوله ان يزان 
فى اليمين فبحانى با لله لم يفوى اليى فى الار بعة الاشهرفى النكاح الذي يدعيه الزو ج كذا 
لطيو 0 قوله ويح على الحاصل 
على الاظهر وعندا بي دو وسف رح على السبب كذافي خزانة المفتين * امراةاد مت على 


كتاب الد عوول (59) 2 (البامالثالك) الفصلالثانى 
زوجها انه حلن بطلاته! ثلثاان لا يدخل هنية الدار وانه قده خلها بعد اليمين ان اقربا ليمين 
والددخول جميءا نقد اقربالطلاق وان انكراليمين والدخول فيظا هرالرواية بحلنى على العاسل 
باللهما هذ : المرأة بائن منى بثلث تطليقات كما ان عته وان قر باليمين وانكرالدخول بعد اليمين 
تحلى بالله ماد خلت هذه الدا ,بعد ما حلفت بطلاقها وان اقربالددخول في ذلك الزمان وانكرايمين 
على بالله ماحلعت بطلاتها ثلثا ان لايدخل الدارقبل ان بدخلها كذ ني فتار ىن فا ضيخان * 
و كذلى على هذا العدق اذا ادعى العبداوالإمم عل. ىا موا انه حلى بعتقه اندلا يد خل هذه 
الداروانه دخلهاالاان يعرض الموائ | والزوج في ذلى بشع #مستحلفه الأ ماكر : وطالق منى 
نكا بهذ اليمين الدىى اد عت ولاهذة الام حءة بماادعت من يمينك ناذا حلق علون ذلى نقد انق 
عل مايريد كذافي شرح اد بالقاضي الدوياة ف * لوادعئ ا 5 نبى اوىمعت عندى كذافقال 
اردمت معفلان آخرفلا ارد كلد اليى يحل المدعى عليه بالله ان ردالكل ليس بواجب علي فاذأ 
حل اند فعت كذا في كرا القن #اعضيها ريه وغيبها نبرهن اطالى علىن انه غصب منه 
0ظ جوع بها ويردها على المالى ,هذه الد عو #حيحة مع قيام السيالة 
للضرورةوان رلم بكن لبخي يا الله مالهذا عليى دا رية ولاتيمتها وهوكذاد رهما ولااقل 
من ذلى كذاة دو او ب لبح وس 

في هذه الدارةا ثمة! وه زارعة فى الا 00 زمة اليوم الى الوة فت الذي اد عاه بهها الاج ا 
سما وذ | في محبط الس رخسي #*وان له ى لدعي اجرةٌ الثاركو ادس اينار 
بالاهمالء قبلى هذا الاجر الذي سمو ون من اجارة هذه الدا رلهذا لوقت فت الذي اد عيئ انهآجرها متك 
ذالواوان شاء القاضى حلفه بالله ماله قبلى هذا الاجرالذى سمىى بهذا السبب ا!دى اد ماأة اوصن 
5ذ ربعو ناي لماو كلاق الس دو الكمالة يمال نوكن جا وا زريها سل اموق 
ولكن انما يحلنه انا ارم كزان صحيىة مج زو لسر داريو رد دزا ن الحكنالة باذنة 
اون كواجا زه لتلى 1ل كغالل ١‏ في مجلس تلى اكفالةامابدون ذلك أيكون مد عيا كفال «عييخ 
فلاينرتب عليه التعليف و اذا حلفه بالله ماله قبلى هذه الالى سبب هذه الكفالة التى بدعيها 
حنن لإبتناول كفالة اخريئ وكذااذائانت فلت كنالة برقن نهر للدما لو لكو هذل وى سبد 
الكفالة وفى النفسيقول بالله ما له قبلى تسليم نفس فلان بسبب هذه الكفالة النني ودعيها ذافىالنصول 


كتاب الدمووئ (190) (البابالثالك) الفصل الثاني 


العمادية © لوا 00 ترد 00 أي نف ادازي دانعلا 
, امنا لشراءوا الام ب تسر بالشراءوفال لشفي بل يم 
فالفول فول الشفيع ليمين واذاكان اقول فول الشفيع مع البمينى بن اذا طلب المشتربي من القاضي 

الا لقد طلست شفعتهذ والدا. رحين بلغىك*؛ راوها واشهد ت عل ١‏ زلى 
بحذ رةّاحدالمتبا تُعين| وأ الدا رهكذاذكرفيكتاب الا تجلاف وا ى هذ انما يستقيم اذاادمى المشترىي 
نملف انشراء وب عه ييه 3 بورع سي 
فيو ند انين اوازدا ردت ملوناك وان 8 لاريار 0 
ب لكين هه ال ل سا و 
في طلب الشفعة والا ستعملا ف على اختيارها نفسهاظير استحلاف الشفيع ءلئن طلب الشفعة فان قلات 
ااي فداخترت تسبي حين بلغت متأوقا لت حينى ِل ططنك فين تولهامع اليمين وان قالت 
بلغت امس و طلم تالفرقة فلا يقبلقولها,. :عمتاج ١‏ لول اقامة البينة , وألجواب فى الشافعة هكذااذاال الشفبع 

طلء كالشفعة حي علمتةالقو ل قوله و ِ 0 ا ا 
فى الفصول العمادية #وانادعى على رجلانه كسرابر بقاله من الفضة واحضرالا بريق١‏ وأدعول 
انه صب الماء في طعا مة وأفسدو| ن افرالمدعئ عليه بذلك نشي رصاح الا يريق والطعام ان بشاء 
أمسكة ذلك ولاشي + و يدو 0 0 
الابرية عل مثل العام فأ سيد يي ود واي 
لووانوو - 0 البو 0 
يوجب النتصان من فيرخيا لأسوانيكون ا ا خرقه وددية أاخذ 


كناب الدعوئل (54) ( البا نالثالك ) الفصل الثاني 
الثوب وضمنه النقصان وان شاء ثرك الثوب وضمنه قيمة اللو به نحوان بكون ارق فا حشا 
فل نكان بسيرا حنوى اوج ب النقصان من غيرخبا ربقوم الوب “تبحا ويقوم منخرذا فيضمنهذ لك 
القصان وبحلفه على العاصل باالهماله عليك هذا القد رمن لد را همالني ادعون نان حلنى برئ 
وان تكل ازمه ذا هذا ا نكان النوب حا ضرا وان لم يكن حاضرا فجاء المدعى فقا لان هذا خرق 
وبا لى فان القاض فول كنقص هذا حرق نوك سيد ن نالك ملبهذ اذا كان 
اأخر ق يسبراكذا فيشرح ادب الفاضي 'لخصاف * وهو وها حيس هكذا في المحبط * وان, اركان حرق 
فاحشابوجب جميعقيمة الثوب نان القاضمى يحلفه على ا لسبب با لله ما فعل تكذا وكذ على ماادعاه 
المداعمى م مفسراظراللمد عي وأ نكا ريه اصرارلدمئ عليه هكذا فيشرا دب الناضي للغصاف 
للصد را لشهيد » ولوان رجلا ادعوى' نه هدم حا ثطاله | وكسرة وبين 3' 2 عقا رس هي وو نان 
وطلب النقصان حلفه القاضي على العاصل بالله هاله ءاي هذا القد كام لاغئ: 57 
كذا في فتاوى قاصيحا ن #همكذان كرا لخصاف 3 قالش س الائمة أ حلوائى ي را لب نبغ دي 
نيحلفه على السبب ولا تخلفة على العاصل هوا يحيسم تكز اق الجيط» رار ادفون ير 
د رج انهذ ب شاة اوبقرة اوفتأعين عبدله قدمات من غير ذلك ! ويد ابقله اوجنئ عاول شئع 
الم اله وغ وليس ذلك تحاص رة ذان القاضمر يول كم نقصان ذلك فاذ اعرض ذلك 
حلفه على العتاصل ولا علق على سبب لإن ف التعلي على السبب اضرا ربالدعئ عليه وليس 
فى التعلي ف على الحتاميل اضرا ربالمدء ى هكذا فيش رح ادبالقاضي للخصاف #رجل ادعول علو 
رجل انه وضع على حا تطاله لد خشباا واجررن على سطعصه ماء اوفي دار ميزا با اواد عوى انه فتم في 
حائط له با با او بنى علو حا نطله بناءا وادعوزانه رمى النراب اوالز بل فى ١‏ رضه | ودابة مين في ارضه 
اوفرس جر اوما بكون فيه فساد الارض وصا حب الارض يتناج الع دفعد ونقله وصحيم د مواد يان 
.بين طول العائطوعرضه وموضعه وبين الارض بذكرا تحديد وموضعها فاذاصسرن عواء وانكرالمدعون عليه 
يستحلفه على السبب و لوكان صا بأ لخشب هوالمد عى فقدم صاحب العائط الى القاضي 
والكانل وليل كاف ار جل خشب فوقع او ذلعنه لا ميدة وان صاحب أعمائط يمنعنى 
من ذلك لانسمعد مواه مال بحم وتصحيم الد صووى بان بيب موضع الخشب وانله حق وضع 


حشبة 


كتاب الد مو (9) (البابالثالك) الفصلالتانى 


خشبهة| وخشبئين| و 2ه ذلك وييين لظ ا أخجهبة وخفتهافاذاصدم" د عو وانكرالد عن دليه 
بحلفه القاضي ى على العاصلل باللدما لهذا في هذا العا نطاوضعأ أتخشب الذي يد مي وهركدا ب" 3 
في موضع ككد أمنى ألحنا نط في صقد م| لَب ث أو صو خم رة حق . ا جب لد فا دانكلالزمه القاضى حعه 


ولوادعى ى رجل عن غير ال حفر في اوه حمرة ركبا رض وطلبالتصار رين موضع 
الارض وحدودها ومقد/را حفرة و النقصان يحلعه القاضى على العاصل بالله ماله عليى هداااحق 
الذى يد عيه ولا له عاى | لسبب كذاني فنا و قا ضبان #ران ادعين مسيل ماء ا وطريةا فدار 
رجل يحلفه على االعاصل بالله مالههذا العق الذي دعاد في هده الدارالتى في يد هكذافي محبط 
السرخسي» اذا ادعى رجل 00 وهبد وبأل توجب القصاص 
وأدعي ىا لقصا ص لمفسه او 5 ع ا ا 

جب فيها | لقصاص و انكرالمد عون دايدكا ن نه ان ن اتح له ثم في كيفية التحليى فى القنا 1000 
فيرو واي يستعانى على | حاصل بالل ماله عبليك دم ابنه ذلا ولادم عبدة فلان ولادم وليه فلان ولاتبلىف 
ى وفي رواية #حلىءلى السبب با لله ما قثلت فلا ن بن فلان ويه ذا 


حق سب هذاالد الذى ددء لك 


0 


أى هماع : ا : 
عندا 6 7 5 : اووداب يصوي عاد بالله هله 0 
ا وأن .كلق يمه عليه بال د دك عند شداني يو سق 5" دمت ١‏ ابر الى حنيدر َ 


حبس حو © 5 ذافي فا وى قاضيخا ن *وان اد وى ا قتل ا بنه خطاء ١‏ او وليالهدخطاء 


ليده خلا وه خلا واد عون علية شيئًا يجب عليه فيه ديم او ا رش استحلمه باللدمالعلان 
لله حق الذى ادعىىمن هذا الوجهالذى ادع ولاخوع شه رمد والدية والارس 
عند اليمين وةال ا بوبوسف ر ح كل حق يجب دان غير امد عول ايم . و جما يد 
التى يجب بهاالارش انه يس تل بالله ماقتلت | بى هذا فلاداء في | لشة بالله ما ججت هذا 
هذء الشجة وكل جناية يجب بها الارش والدية عليه يستعلنى على أاصل كذ | في شرح 
ادب القاضي للخصاف* وا وانكان د عوى'تجناية على العبد ب ا 
فالخصه في ذلى العبد فيستحانى ١١‏ 5-5 وانكانت خطاء ء فاتخصمهوالمو لئ نكا يمين عليه و لكن 
يعلىء على لعلم وا نكانت فيمادون ١‏ لنفس فا أخصمفي ذلك المولئ وعمداكانت! 06 


كناب الدموئق ‏ (.م) (البابالثالك) العصلالثاني 
المولين ولكن #حلنى مل العلم هكذا فى المحيط # أن وقع الدمو ون عاىى فل المدعين عليه من كل وجذ 
بان ادع مسيم العين مني اوفصبت يس الى على البئات وإن وقعالدعوئ عل 
فلا لغير سكل وجه حلىه أى العلم حت لوادعى المدميد ينا على ميت «عضرة,وارثه بسبب 
الاستهلاكا اند اباك سوق هد! العين منى | وغصبهمني بعلن الوا رث علىالعلم وهذا 
مذهب! كداى !لد حبر 5# العلوائىهذا الاصل مستقيم فى اللمسا ثلكطها الافى ارد بعيب فانه 
اذا ادعىالمشتري ان العبدآبق و نحو ذلك فا راد لأشثر ياتا ”0 - 
مع انه فعل غيرة و ااا ىكذلك لان البائع ضمن تسليم المبيع سالا عن العيوب نالتعليق برحه 
100 لبئات ., لا نه امايكو . ا أحلنى علين فعل! لعير على العله 0 
لاعلم لى بدلى وامااذا ادعى العلم داف على البتات الايريئ أن المودع 0 .| لون يعن 
قبك ها صا جبها يحلنى على المتات وك "١‏ لو وكيل بالبيع«اذا اد عون قبض المو؟ دل الثمنفانه على 
على! لبنا؛ انها يدا ا #*ولن ن وفع الد عوىل علول فعأ م عليه 
من وجدو مل دل غير من وحه أن ال ربت مني اتأجت مي فوصت دبي 
فان كل بات" 0 رحلاقده رحلااىالقاصيفة'ال/ اباهذا نونهى ولى عليه 
بدن يط ى للقاصمي ازواننا [اللفء ادنلا قاس طى الهو هري 
الرحل علورابيه نا اهادي هل ايهبسترى د ين من تصييه وأن انكروا قام اللمد عمى ألبينة على 
ذلك تشمل ويقضي_بالديى ويستئوفي من التركةلامن نصيم هدا الدارث وا نلم يكرىله بسة علو ن ذلك 
ازاراستجلاف هدا الاب يسنان على العلم وهوقول عاما ث.'دان بحل بالله مانعلمن 'دلان برىفلان 
هذا على' بيى هداالمال ديا دما نو , ىد رهم ولاث وغ مندةا ن حاف ادتهى وان نكل يستونى 
الدين من نصيبد بان قا للم بصل الى م ميراث ابو بي شان صدقدلادعي فلاشو - له وان كد بك تعلعة 
على البئات باللدماو صا لي ا ا اي اب لي 
لاشوع عليه هذا اذا حلفه على الدين اولائم على الوصوا فان حلفه علىالوصول ولم بكن 
المد عي حلفه على الد بوى اراد بعلفه لالد قال لابرليس على يمي رقا القاضيى_لايقبلقوله 
وتحلفه عا ى العلمو واذا ارادان ن حلفة على الدين| ولافتا الا بى له يل الي منمدرا اثابى شئ 
و 0 فا سدةه الخدم .مع هذال!راستسلافدعل الديرفلدذلى وا نكذيهواراد استحلانه 


كتاب الد عو (1”  )‏ (البابالثالك) . الفصل الثاني 
على الدين و الوضيوة هبينااختلك المشاخ فيه قال عا متهم بحلى مر 7 مرةعلى الوصول 
عل البتات وهرة على العلم بالدين هذا اذا افر وقال نعم امااذ١انكران‏ يكون ابوه مات واراد 
الغردما سنجلا فه عأ ذ لى نعامة مشا تخنا على انه تحلى مرتين مرة على الموت على العلم ومرة 
ى الوصول على البئات فان نكل حتون ثبت الموت بعلن على الدين علين علمة فان حلق 
لم4 ن علية شوع و وان نكل لزسههكذا في شرح اد ب ال لقاضي لأخصاف * ر. ل لأدعىم عينا في يدي 
جلي رادا ستعلاف المد.عين عليه فان قال المد عير ون عليه العين في بدهي بميراث وعلم القاضي 
ذلك ا ولم يعلم , واقرالد عمى بذلى! وأ بة م يقرولكن اقام المد عون عليه بيه عل ذ لك فة ى هذه الوجوة 
كلها التعاين على لا و ناسين بابد الاسا لان عليك تسليه هذا العين الو هذا 
المدء عي وان لم يعلمانناضي عن اغا١‏ ل ولا قرالكد عي بذلى ولا انام الدع ن عليه بين علول ذلى 
فالقاضى يحلعه البنَةذا, ن طلبالمد عن عليه من *لذا ضبى ان #حلن المد عى ما وص ل اليه من جه 
لميراث فالقاضي يحلفه على العلم بالله 7 اتعلم انهوصل اله الراك تان 0 المد مي عا بن ذلك 
000 الى المد عن عليه بجهة المي اث فيستعلى حيتئذ البئة وان نكل صا رمقراانة وصل 
اليه من ججهة المبراث فبحلنى المد عن عليه حينئق عل العم تكذاف سيط * ون ن قال المد عون عليه 
توعان لعن الى بدي بالشرا اء اونا'هبة او :ا لصدقة من جهة تلان يحلق على ام: ت بالله ما مليى 
تسلي هذا العين ايل , هذاالدء. داك كا ن المد عون عليه يدعي امه 1لا 0 ات 
ايضا كذا فى الدخيرة #ن رجل في يديه عبد جاء وجل واد عأة واقام م البونة أده عتبك ه والذ ي في يديه 
العبديد عي انه اشتراه من رجل آخرو سلم الى المد عى المبيع فعى ظاهرالرواية حا المدعي 
علبى ا لاص باللهما هذا العين لذى اليد محد افى المحبط * رجلا ذترئ من رجل جارية 
لجا ا لي 
اليد علن علمه على السبب بالله ماتعلم ان هذا الرجل اشتراها من البائع قبل ان يشتر يهامنه 
كذ | في مصحيط السرخسي * ذان عرض المد عن عليه للقاض ى وذالان الرجل فد يشتر ي شيئا 
م نتقض لبي ينهساباالةوشبرها ولاك ان يفرصافك يزه هي وفالقاضى حلفي المد عون علية 
بالل ماتعلم ان بينهماشرى فائما الساعة في هذه بجا رية حكى عن القاضى الا عام ركن الاسلام 
على السغدمي رحانه قال نمام النظرفي ان حلغه بالله ماهذا الله شوع لهذ | المد عي من الوجه الذي 


كثات الدعوول 9 مم ( (البا ب الثالك ) الفصل الثالك 
بنذرصى ىلممان؟ ١‏ ادوايز ينول 0 7 وى قول أبى تيور قاما على ظاهرائرواية فالتحليو على البماصل 
قل كل خالل عل ما مر كذانفى لصا لور رفي رتافد رطا 


المرتهن :اند ين امردد فع ال الى المرتهن فانادعى الراهن دلاى الرهن و انكرة ا لمرئهن 
حلوى على البثات بالله ماهلى ولوكانا وولاسرييويين دي+ دلوا اق الاك حلق 
متهن على '' كدا د فى الفصول العدادية * اودع ح دأ به عند ركد ل شر كبها | سود ع ثم هلكت 


الدابة قفال المستودع هلكت بعد مانزلت منهاء : 7 المرى 0 ذل لوول القول 
1 ا و ا 7 أ .١(‏ : : 2 

قو لاود م ام كي تسخولن اموي و على على العم با لله ما نعأ م انها هلحكت بعد 
ا ل كذ افي محيط السرخسي * اذ'اشترك ك الرجلكا, ن على 5 3 نل او هذا 'لث 


ان دا ماك كن حا قا ذا 5ا! أحدهمااشدت بن * 
هبو فهدة أشر حبري 


- 


اوهذة السنة وخصا صنفا من التجارةو وتنا 
متاها نهيلى ١١‏ وارادان يتبع شريكه ببصو الثدن زاكر تت روك مسرا ال قر | ل اريم 
يمينة تتحلى منكر الشر | ء بالله م' ذعلم انه انث رول ذلك 211 اعء ا ييه ع 
يقول يجب ان يزاد عل هذا التحليى بالله ما تعلم انداشتر ول ل ذلك المآ ع على شركتكما كدا 
فى المحبط * ثم في كل وضع وجب ارالك على تون سو 

حت لايقضى عليه با' لمكول . ١!‏ يسقط ا ليمي ن عنه وني كل موضع وجب اليمين فيه على العلم 
فدلى على البئات بعتي اليمين حتول ى سقط اليمين عنه ويتفيى عليه اذا ندال لان حل على البثا.” 


7د 





ممم يلت لود معد ١‏ متم 


١‏ كد فيعكبم بطلا لا ف العجسن ددافى التبييى * 3 لصأ ل اللا لث فيمن يموجه عليد البعينى ومن 
لابتوجه و من حل له الاقدام على يمرن ومن لاحل رجل ادع علي يهل او مهفيو عليه 
_ارثمفلاتت : فى تهان؟» ]| 7 
زو ج اله فلانة منة و هي صغيرة دانكر الاب وطاب المدعىي يميد أن كانت الاسه صغيرةونتت 
| لخصومة الإيستحلنى الاب في قول !بي حنيفة ر ح وعند سا حبيد يستحلى الاب وان كانت كبيرة 
وق تأ لخخصومء لا يستعلى الاب عندا لكا و استحلن إلمراًة علىن د عواة عند «ما كذا في فتا ول 
دده ص 
قاضمخان * ولواد عن علئن ر جل انه زو ج امنه منه يستحلن المولى عند ها وا ن كانت كبيرة 
كذافى الفصول العدا ديل * ادعيئ علين أ خرهالاواقام | ينك نقال الدعيئ عليه للقاضى حلف 
لمدمي انه محى | وحلفد ان شهوده شهد را باق لا يلف ركذا فيكلموفرع كان بخلاف الشرع 


ولوارادان 


كناب لدموق ( مم ) (البابالثالك) الفصل الثالك 
ولوارادان يحل الشاهد با لله لقدشهد با أعق لايحلى كذ فى ألخلاصة *ولو وال المد من عليه 
( اد ىشاهد مقرآهدواست بيش از كواهي كه اين حد ودملى منا ست ) و ارادتعليق الشهاهد 
والمدعى لا لني وكدا الشاهداذا الكرالشهادة لالتحلفه القاضى ركذ الوتال ( اين شاهداين 
محد ود راد عو كردة اسث برمن بيش ازيب ىكواهى ) وارادنحليق الشاهد وللد ع ى لا حلى 
وذ أذ لب المدعى مى القاضي : ن عاج و المدعن ون عليه ( كه اين در و 
لاحب الوا بن الزن لت هكذا في خزا َه المغتين > لا ده لايمينى على أ لان فيما يدعى على ابه الصغير 
كد في محيط السرخسى * لواد عون ضيعة في يد رجلا نهالهوقال ذ ,ا ليدهى لا بنى | اه 0352-5 
لا يستحلى المد عون عليه ولوااستحلى نكل لايصي. نكولءفان قال المد عي ا نهدا استهلى داري 
باقرارة لولدة الصغير فيصيرف]منا عند اكول فعنده الإاستحلى وعلئ قول محدد, م يستحلف 
ا يصون يالغ غصسب ‏ يقال اْشَي ام رمحمد بن العضل باقرارة لولده 
أشنك: الايسقط ص اليمين وقالالقاصى الاما م١‏ بوعل ن | لنسفى اذا ا قرللصى 500 سوآء 
كان اله خمراسالها ا ولغيرة سين ا لذسجى والكيات نا ومالوائر 
دذلى لا جنبى 57 واءلآ يسقط عنه ا ل ليمين فان حاو فكأ دد: الدارال ى الأدعي نان حضراغائب 
بعد ذلك وصدنه كان له أ كك يأخذالدا رلسبق اقرارة وذلى فى الاقرا ركاذا لصغير عند ص لايسنط 
عند أ ليمين * 5 ف دان نكل دفع الدار ال ى الدع بي واذاوع لصفي رعاد هاه ندفع اليه هوكذاني 
ياو ى فا بخان * ادعى الشفعة با أجوا فقال اتا ضبى للمد دئل عليه ما: انقو ول نيما ادعول 
قال هذه الدارلا يالوم زيار لابوا سلب0 لاحلءه 
وأنارا دالشفيعان يقيه البية على الشراء كان الاب خصما وتسمع لبد عليهكذاى ' لعصول العمان يك * 
5 عبدا في يد غيرة فقالصا حب ١‏ مف انه لعلانى١'‏ 2 ١‏ ود هنيد ورتم نقم بنذ و ما اد عون 
صارخصما للمد عي ا ىيستحلفه على دعواة فان او ى :ري دن الخصومة و١‏ نكل قضئن 
دما المدمى ل ان لكا ىله ان بأخذ العبد من المدصبي ثمية ل الددعي انت 
فى سرك الا ولف نآأة م بينة |نهله اخذع منه وأ نم نكن له بينة عن ذلى ١‏ علق 
مع ام وان نكال قضى عليه بالعبد للمد عي هذا اذا اقربه 
١ -. 0‏ 
الاول ونكل للمدعي بعد ذلك ولولم يقل شيثا حنون استصلعه للمد عي ونكل وقصي بهللمد عي 


كاب الد مويل ( عم )2 (البابالثالك) الفصلالثالتك 


5 9 . | 2 , . م ل 0 005 م / 
ام اقربه للغبرلا يصم أ قرارة ولا يضمن : لذلى الغيرشيئا كذاى لمسيط * فى يده جارية يقو لاود عيها 


06 الغا نب وئره ال المدعمى أعهااو هو شبي ١‏ بعدالايدأ ع مك وأنت ره الدع عليه بعلن 


رالأه ماداعها أو 0 امككان البح لك دري »الصا ف كان حورأ .١‏ ان ل يكل قي 


بن لا دك ون له حقاحضا الى باب الفاضى با لانه لوكل لايقضئن و 


ينكوله فان كان له بينة و 2 عليها لاستهلا الكو وها وى الع اه ابا 


0 لشه ول ل عدم حو فك الاشارة اليوادن لعحصر مع أ لد 5 اى| 3 كف مرالاب 


بالاداء هنه من م'له حكذا في محبط السرخسي * الصبو 0 ذون بعل ىلاغ وبدداخذ وكدا 
]حك رين و 'أعدد ألا حو وا لعيد عبد لعج ا 58 0 ف لمأ كك 0 : دو الحد امنوضن 
الاستهلاك يماع فيه ب كان فالا لاب دخذ به الا بعد ا لعنق كفي اليداء ح لاا ذن الوا وألد 
3 5 لى تعلنى ٠‏ دان حلنى برك وان تدأل ١‏ وا قرفبعم العتق هد -افى الرجيز الدرد لتر 
بدا ف ىال لك دم والوخل دالاصر راك للق نل كاول الاجل5 ئداه فى! أخلاصة * ولوان رجلا 


أدعول ان دلانا مات 58 ايه ١‏ 00 5-0 نه وانن اا فستولى ‏ 3 كن لك اذا 


سا _ْ_أ 


ا الصانه اع على رجا انه استصنعي و 
1 ا 0 : 
006 بالهسدد م تمع لكا |امريك دك وتال الصا : بات حال وا 7 ,"الخ كذاق 


| ا قدما! ان : 
ْ “وك تسمذان د انل دعول المت يمأ وقد م أ مب وك أ المي ولا بيية له فان ان 


صى وارثاتعلف وآن بكي وارثالا حل ىكذ اف الذ خيرة *, ب عول علول ر جل ان علية 
0 يفال له نلان بن فلان الفلابى وان هدا الال بى ولغلان بى ل ن العلابى 
الذى الال سمه اتا ناذالىي وأ ناسمة عا رية 9 0 الذي باسنالا كلنىيتبضهن 
الى جع صدقهالمدعوى عليه فا ادع ب مريدفع لال اليدوم يك ذلى قضاء 


على الغا ثب حت لوحفم الغائب وانكرن كا ذذ الالمن ألد عون علية ويرجع على الاخر 
تداق طاو الاعان ور ان جحد الد عو كلها ذا نفل المدعي للقاضى ي حلفه لي فان ا لقاضىي 
يكلف المد عبى أ ذا قامة البينة علئن ما ادعون من اكرأ, بعللا رون ركيله ١‏ , بقبض ذ لى 
امال وا لشرط أقامة البينة على انه وكيل نلان 5 كونه خصما فان اقام نبت كونه خصما 


كتاب الد مول ( 4م ) (البابالثالك) الفصلل الثالك 
فبعد ذلك اناقام م البينة على المال تقبل ويأخذالمدعى الال ويكون هذاتفا على الغائب 
ا00 ذلك م يكن لدان يأ خذما لدمن المدعين عليه وان لم يكن له بينة ال الماك 
اراد ا ستحلافه ذان القاضيى_يحلفه بالله مالفلان بىفلان الفلانى ولا باسمه عليى هذا المال الذى 
ا نوهوالفي درهم ولااقل منها وان له بحكن للمد عى بينة عل 0 
للقاضي ان هذا الم م عليد يلم ان فلان الذي باس المال ند وكنى بقبض هذا امال نتاف 
َي على ذلك يعطلعه بالله مانعام ان فلان بن فلان الفلانى وكله على ما اد عي فان حل انتهى 
الامروان نكل صارصقرا بالوكالة منكراللمال ولواقام المد عى البينة على اقرا رالغائب كد بالمال 
ولم يكن له بينة على ١‏ 7 ل فلاخصومة بينهدا فان طلب من القا ضى ان يحلعه حلعه كما قلنافان 
حلن انتهى الاءرو ان تال ضار مقرا بالوخالة منكرالل.ا| ل ولوافربالوكالة صريحااو في ضمنى 
التكول وادكرا ال صارالمد مي خصماني حق استحلافه علىالمال واخذالمال منه ولم يصرخصما 
في حق أ لخصومة حتى لواراد المد عي اثامة البينة على امد عين عليه بالمال فبل ان يحلفى على 
0 و نظ برهذاماقال! سحا بثار حلوان رجلاادعئ ان رجلاينال له فلان 
بىفلانالفلاني وكله بطا لك ق له علىن هذا الرجال وان له علهالى د, « هم ذا قرالمد عون عليه 
الوك لة وان ل الاقم لبي ان هذا امال عليه لم يكن خصما ذلك وان ار 
بح اجر ححصي انها اران م يقروارادا ستحلافه حلفهنان جاء الغائب بعد ذلك وانكر 
الوكالد ذالقول قوله كذ 35 أواها اذا اقربالال وجحدا وكالة فان اذام البيلة على الوئالة صار. خضدا 
مطلقافيو م ربتسليم المال اليد وان 'م يحكن لهبينة ذاراد ا ستسلافه يحلفد على مافلناءن حل منها 
انتهى الامر وان نكل تثبت الوكالة لكن في حق ' خذ الال منه لافي حق أ أخصومة والقضاء على 
الغائب هكذا في شرح اد ب الفاضى للخصاف للصدر الشهيد * اذا وكل الرجل رجلابطات 
شفعنه فاد عى المشتري على الوكيل ان صركله قد سلمه الشمعة وطلب من القاض يان يحل الوكيل 
فالقاضي لا يحلفه وأ ن اد عي تسليم الوكيل ان د عون تسليمه في غير مجلس الحكملا يحل الوكيل 
واناد عون تسليمة في مجلس أأححكم وانكرالوكيل نعل قول ابي حنيفك وأبي يوسفر م يستدلف 
وصندمحمد ر حلا يستحل ف كذافى المحبط * فيكل موضع لوا قرلزمه فاذ! انك ريستحلنى الافى ثلك 
مسا ئل منها لوكيل بالشراءا ذا وجد ف المشترئ عيبا فاراد ان يرد بالعبب واراد البائع ان تعلفه 


كناب الد عر (0) (البابالثالك) الفصلالثالك 
الله ما يعلمان الوك كل رضى بالعيب لانحلى بالعيب وان اقرالوكي ل لزمه ذلك ويبطالحق الرد الثانية 
لوادعى على الا مررضاة لاحل وان اقرلزمه الثالئه الوكيل بة يقض الدين اذاادعى المديرن 
ان الول ابرأة عن الدين وطلب يمينا لوكيل على العلم لالعلن وان افربهلزمهكدا في الخلاصة» 
ادا ادعن مسلم علون ذمى حمرا بعينها نص راذا انكر ستحلف وان ادع عليه استهلاك خمر 
لا يسلنىكذا في خزا المفتين # ادعو 00 ون آخرمالا وأ كرا لد عون عليه زلى : نم ادعوى عليه في 
مجلس آخرام ع استمهاتمنى هد امال وصرت مقرا بالا ل والمدعءئ عليه ينكرا ىا لوالاستمهال سلف 
على لالد ون الاستمهال لان باليسشمهال يصبيرمقرا رالافوارحجة المد عبي والمد يع عليه لايس 
ماي حبذ المدعي مانه لا لني الله ه!للدد عي دينة والاصل في جيس هد واللساثل ان الانسان 
دما على دا حق خصمه ا وعلول سبب حقه وانه قو لاني وسق رم امالا يحلن علن حجة 
خصمه هكذا فى !!ذ خبرة # اد عن عل رحأ ل مالا بسكم الشركة و جد المد عن علية ذلك تمان 
امد فوطي لكان في ددى من مالك كذاه وكدا بحكما. م ويه 0 ىالدفع 
والنيضن كك 055 الداع 11 علي | نك الشركة وكول 0 8 بد واصرلا را 80 م دكن ببى و دينك شركد 5 
وه! قيضت مدك شينا تحكم | نشركد لا تحلنى المد عى على ! قبض وان تا | ا للدم 00" 

بس في بدي شي مزومال الشرك يع امد ع ي كدان الصو العمادية »اد مىالاصارب 
والفركادة اال والكور ارم كك القن يحلى المصارب والشويك الذى كان 
2 ولقدوا دا اخ لدعي ايعاء اللمن وانكرا! ما لع دا نأض صى انما تخلفة اذا طلب الْشد, ري 
يدينه و لوحلفه القاسى من ن قير طلبه يه | رأ ناشم ري تسلدتاياله ذلى ثم اذ ا ى البا عا ذل 


لم يستوف /١‏ لس وقالاكشتر ىانالجي. 3 اجيم هلد ى الا بداء عالقا صي لا #جبرالمشترعي عل أىاء 
مارب بمهلدئلمة ايام شرط' يدعي و حو الهو ذا اقانا ل كودى فب لدي عليه بالمال 
ولا يمهله 5داني حاا انل اللغتمر, وا دعوفال الم لسركه أ والمصا, ربهأو اله والوديثة تقال ( رساببدوام ) 


ذل اراي بسن ايداتوف الال اواطمود ع | الشريى الآخر ( نيافتدام ) لايعتبرذلكف 


وأوأد ع خرص اومن اطبيع شال (, رسا نيدوام ) لايقل قوله و يعشير يمين البا ع والفرض انه 
لريصا 110 نفيكال مو كان الما ل اما نة فييدودالق, ولتولدى الدفع مع اليمين د" ددا البين بينئه 


وأنكان 


كتاب الد موق ( م  )‏ (البابالثالتك) الفص لالثالك 
وأن كان المالمضمونا عليه فا لبينةٌ بينتة على الايفاء ولايكو ن القول قوله صع اليم ليمير كناة فا عضول 
العماديل تن لوان رجلااد عول عل رجأ ل انه استهلى ما لى وطلب التحليقىه ن أأقاف ى لا تحلنه 
وكذالوتال كان هذ | شريكي وقد خان فى الرم ولاادر قدرةلايلتفت اليهو كككدن ال وقال بلغنى 
ان فلان بن فلآن 'وصئ أي ولاادر تقر ءارا 1 ذأين علف ال لوار ثلا يبه القاضي الى ذلك 
وكذاالحديم ن اذاقا ل قضيت بعض د يني ى ولاادري كم قضيت! وال نسيث قدرةو ارادان على 
الطا لب لإيلتفت اليد فال شمس الائمة العالءا 01 اسجهالةكاة كمه تمنع قب ول البينة تمنع قبول الإاسشولاف 
ايضا الا ان! انهم القا ضبي وصي اليتيم أ و م الوتفو لادد ىم ى علية شيئاهعلوما فانه تحلى نظر ١‏ 
للوفف واليتيم كذا في فتا وى قاصيخا ن#رحار افيه للنونة بحل اله ملكة غصبة منه وان ذلك 
له 00 ١ 00 ١‏ عب عليه اليمين 
ل لوقف عل جهة سعلمة ول كاه اندع 306 ا ا 
لا يعماج اليه لبها هذا اذا تالى هو هووقو واما ان 'قال وقفته علي وى جهة معلوصة وا رادالمد عى ان #حلفه تحلى 
عند محمد راح خلافالهما وا ذا علق ا خدالن ١‏ رلالاخلنى بالاتعاق والفثوىل علون فول #حمدر ح 
كذافى!لخلاصة * ازاارء 5 وجل عليئن.- جلانه قصب منه ثوب واقرالغاصب'بذلى نما خئلفافي قيمته 
وأا | اللغصوب منه كا نت قيمذ توبى ‏ م كلوقا وقال الغاصب ماادريما كانرثي فيونه .( لكن علمت أن قيمته 
لم تكن صائة فالقول قول الغفاصب 3 ويؤّءربالبيان وان لم بين لحان الغاصب علين ما ادعأة 
لاس سليق اويو ع باتع اذا قريقبض لثمن تمذاللم افبض 
وأراد! سحلا ف المشتري يصد ق و يحلى | ستعسانا عند ابى ذو سل مرحم عند همالا حلنى قبا سا 
وههناخمس مسا ال أحد ها هذ والثابية رجل اقرببيع دارة ثم فال اقررت بالبيع لكني ماء 2000 
يمينهالثالثة | ذا اقر المشترمي بقبض المبيع ثم قال أ م افيض الوا ابعل اذاقال المديو ناقررت بقبيض 
الدين ولكنى ماقي لعي لحنى ما وتيت وطاتب يمن 
الودوب لد الكل مل يواسم محمد رح اتدرجعلوؤقول ابي بولفر 0 


كناب الدعوول (مم) ( الباي الثالك) الفص ل الثالك 
كذافى ااخلاصة في كنار رادب القاض ضى في باب أ ليمي * رب الدين ى اذا افر بقبض الدبنى 
5007 7 اشهد عليه لم ا راتقبض ةا أن احليق الدبو ن فعلون فول أبي حنيعة ودود ر ح 
القاض ى لاتخلمه وعلول فول ابي يوسفر م تحلفه هكذا فى المحيط * وا ذ اذاافررجايانى .وهبث هذا 
ل ودلا ن ونبصه منى ثم اد عيل اله لم يقبضه مني 5 وأ (دادر رت بالنبض : بض ا دباو وطلب يمين 
الموقوت ودار لشم الام'م المعروف بخواهر زا دهف ازا رعقا بدلات ان الموهو ب لد فينو ل ابمحنيدة 
ومدمد رح و تصلق ني فول ابي بوسف رح وككذاني كلل مو ضع اذا ادعين انه كان كاذب 
فيمااق ركذا فى فنا وى قا بخان * رجل اخر ج صدًا باقرار رجل قال المترند اقررت لك بهذا 
ءالا اكوندوت انراءة ى يحل المق, ! كد اف المعيط في فصل المتمر قات * اد عن علي وارث 
رجلهالاواخرج صا باذرا رالمورث بالمال فادعى الوا رث'ن المقرله رد اقرارة اوعلب يمبى 
المدعى كان لهان يتسلمه حكذا في خزانة المعتين * وان مات المقر واد عون ورثته ان كان اق رتاحئة 
الى المذرله بالله لقد افرلك !قرا را بها كذ | اجاب الزعفرانى وان ءات المتراه هل يحل 
راقو ل الى ول ل رون لبون ار ارث عا ى العلم وسمعت عن والدى , رح 
مو ثقه أ رصاابه لا يخلوى وهوةن المسا' ل التى الى المورث ولا: على الوارث" 3د اا معي 
ا مود ع برد الوديعةا بات قبل ار ن حل لا بحل وارثه نص عليه فى | جا صع ا لكبير 
اكداه ف الوجيزللكرد رى * واذااتر, وغل ا قان سال وم تاطس ف ةا ل و نئل بعد موته أن اناا 
قداقربيا| ل كاذ با علم يصبس_ ا قرار «وإنتايع 'المف له تعلم بذلىك ء ارادوا ملنوءل عل داك له يكن 
له ان يعملفووكذاف المحبطفي فصلل متف قات # ان اشهدالبتئع على البيع وقبص النمن ثم دعن ا ذلىف 
بيع يان تجتهو وطلب يد ن المشترىي ن5 ذرىي كناب الاستجلاف الايسلق مندهم جميتا على 
بالله ماشرطات ان يكون البيع الذي جر ول سكم للج كذانى العصول العمادية فى الفصيل 
السارس عشر» عبد في يدرجل اد عا رجل: فقال ملى اشريته من فلان صنذ سبعل أيام موقال 
ذ ويد ملكو از ذلك الرجل من مشرة اقل للدمىالبع لذي جرون يتكامان ب 
ان تحلفه ؟ ددا ؛ فىأخلاصة ف 2 اكتاو انتب الفاضى *# وكدافى الوحبزللكردربى فى كناب الاستحلاف * 
أل معمدر ح اذاكانت لر جل دا يه رجل فتصدق احدهما على رجل بالعائط الذىو 
بلى دا رجارة وفبضه المنصدق علي ثم اشتر ىالمتصدق عليه مابفي من الدا رمس المتصدق ليس للجارفبها 


١ | 

22101 رالذمي وراءا عدائط يمين بان 0 ى اويا امن الشفعة 
علئن و جه الْجتة وابطاللدعة حلفه الناضي على ذلك يريد بهذا واللداعلم اى ٠‏ الجا رالذي 

وراءالعائطادع, ول وقال ان صد قة | لعا نطكانت تلحِئة وقد بعت الكل وخاصم المشتر بي سواء 
كانت الدارني يده ا وام نكن | والبائع ان كانت الد ارفي يده وطلب يممن البائع ا والمشتر كان لد 
ذلى ذذاانى لت 0 ائط وانقطع 0 0 
اام اراد رت اسأجواى دم ةرقن سنج 0 
محا وار لمفرى اياي لبوا يي 

سه وان أقرا أصاحى الشراء شراء ا ولا نفال المرتهن ١‏ والها جرحلنه!. ي بالك ه! رهد و أجرة منه لم يكن 
ملبيفيناى يمين وكدلىلوكانا مدعبين الاجارةناترا لاحده ل يحل الأخركداي مسبم السرخسى 037 
رجل ف يديه دا و أوعبرض أوحيوان فقد مرجلال الى الام و ددرن ككل وانخداميهها ‏ 
اشتراه ه ى ذى اليد كد مات رالحد ع عليه لا حدهما بعبنه انه باعهمنه وا شر للاخر نقال الاخر 
: للقاصى حلن المد عن عليه لي أنه لم يبعد مني فانه لاتحلعه وكذا لو وأندرا 8 ع علبه د عوا اهمانحانه 
التاض و لاحدهائكلو قصىئل عليه باللكول : مال الاخرحلعهني دانه لا علعه رج لف يديه 
8" 

اليه اخرلا حده. أ بعملة وكلين ازا ريديهلا جلى وذ الوحلف دلا حدهمادذكل لا حل !لخر وكذ| 
لواد عئيكل وا حد منهما انه رهنه عند و بالى د رهم واده قبضه داقر به لااحد هما او حل لا حد هما 


٠‏ -- رض ققد مه ر. ب حلدر. !١‏ ىالناصي و ا كول 3 505 جبب اليد وهبه له و سلمه 


فنكل لا حلى للآخركذ افي فتاوى تاضيخان * لوان ان رحلا في يديه امةاو وعد كرض حادرهدن 
وادعول كل واحدمنهذ! | نهلهاوادهله خصيه صاحب! ليداوا ندلها ود عه من هذا وة دما الى القافضنى فسا أه 
القاض ي دعوأهمادا ن أقربدلاحدهما 00 بومر بالتسليم الى المقرلهفا نارادالاخرا ستحلانهفلاسبييل 
كو ألخصومة للاخرمعالمقراه به لاحدهما في د عوى ا للك المطلق نا نقال الاخرئلقاضيا نما 
اقربهلهليدفعاليمين عن نفسهثحلفهلي وأ أصواب نادولا حفلدله وكذلك فالوديعةء: دار يلدسف راح 
و#دلى فى الغصب وكذلك فق الوديمة فلن سيد رح ح وأ ن ا قرلهما ام ربالتسليم البهما رلا يضمن 


كاب الد عويل ( :م  )‏ (الباباللالك ) الفصاالثالك 
لدم مماشيثا فان ا رادا حد هما اوكل واحد منهما ان يخلقة علىا لصو الاخر لنفسه لا حلي 
5 اللى المطلق كا قا ود يعد عل فول | بى : وسق ١‏ رح وتعلى فى الغصب وعلى. 
: او اماك أعيا 5 ١ ١‏ 
قول محيدر َ ألون بعه ركى. إانى' جسل لهماو ان ندا د منهمامن القاضي أن تحلف .نه 
51 2 1 : 6 21 
فال 0 خلعةه الله ماهذا العبد لهماو لذن ب تحانى لكل واحد منهما بعدهذا اختلى المشا اخ 
قال بعضج م لل هما .. دم و ا.احدةٌ باللهماهذ!! عبد لهم الالي: ن ١‏ ولافهذ! ولااعلى ال. وأاحد 
0 حتدة و بعصهم قالوا يحلنى لكل واحد منهما يمينا اعلى حدة والرأي في ذلك للقاضي 
ا وي 4 وأنشاء افر ع بهم اتطبييالقله وبهما و تفياللتهمة عن نفسه لم أذا 
حلق ل ل وا حد منهما تطييبادمي! علين حد و فالمسئلة على للتة او حه الا. ولحل لكل واحد 
منهمايمينا على حدة وني هذا الوجه برىئ عن د مواهما ودذا ظاهرالثاني | ذا حلى ١‏ حد هما 
وتكل من لاخرفان حلى للاول برئ عند عوأة واذاكل من الاخر قضى بكل ااعين له 53 
اناادعأة هوو دده تعلق ونكل دان نكل الاول فالقاضى لا يقضى بنكواه للا.ورل دل يحلى 
للآخر وينظ, رحاله مع الاخرفلوانه قضئن ١‏ للذي كلهاو لامع انه لا يبغ عله أى ن يفعل ذل نةد 
قضاؤه ولو نكل لهما جملة بان حلفه القاضي لهه'يميما ار ل بعض اللمشائر او نكل 
3 

لهماءأ ى التعاقب بان حل القاضى لكا مار احدماهما يمينا عوك حد ة أكماهوقول بعضهه فا أحكم 
فى الوجهين واحد في د عوى الملى الطلق يتضى تالعين نينهما وفي د عوىر 'الغصب يفضى ‏ 
أ بالعين بينهما و بالقيمة بينهما وف لدعوى الوديعة يقي دأ لعير, ى اينما ولايقضي بشع من القيمة 
عندابى بوسف رح ويقدىن با قِيمدُ عاد محمد رح هكذا فى المحيط » رجال في يده عبد ورئه من | بيه 
ناد عن انسان ان العبد عبدوا ود عه اباة اميت وا نكرداحب اليد فانه يستعلى صاحب اليد عا 
د هوأه عاى العام فآن حلى برى وان نكل نضول بد وأ اء ره بالتسليم الى المد عي فان سلم فارع 
على المد عن عليه آخر. بمثل ماادعاة الاول رارا دان يحلعه ليس له ذلى فا! لواوهذا اذا لم يكن 
0000 ئْ “من م لويد ينين كر ع بويت الامفاه يدل 
97 


كناب الدموئل (51) (البا باللالك) الفصل الثالك 
فى النصول الدمادية * لادمن رجلان نكا امرأة رد ماهاالى القاضي فا قرت لاحدهما وا نكرت 
للآخرفةال الاخرحلفهالي لابحلفهاني قولهم كذافي فتاووى قاضعان »وهل يستحل انزو جلمنوله ذكر 
خرالاملام عي امد وي فيشرحدان فيه اختلاف اباشا تخ بعضهه قالوالا يستعانى وبع يه نالوا 
يستمحاى فان حاف لإتستحلالمرأة بعد ذلى وان ندل ستل المرأة حينئذ فا ن نكلت قضىي 
باليكا ‏ ح للثاني و بطلنكا ح الاو لكذا ف المحبط *وارا وانكرتد عواهما فسلعها لاحدهما بعينه عل قول 
| بييوسو و#حمد رح فلت فتضي بهاله لاتحلى للا أخرفيقوله.كذا فيفتا و قاذمخا ن * اشترئ 
جاربة ونقابضائم ردت على البائع بالعيب بالنكولنمجاء البائع وقال ردت علي وهى حبلئ 
اناقرامشترى الزمه وضوى لبا ئعنقصان العيب الاو | ل وان ذكريريها النساء ان قلن حبلن جاى 
المشئري باللهما حدث عندك هذا الخبل ان حلفى! ندفع وان لكل أن شاء١"‏ بائعاصسكها ولاش ع له 
على المشترى وان مشأ ء ردمع نقصا؛ نالعيب الاول كدان 000 0 ل المشترى للقام ضى تمان 
هذاأأحبا عمف البائع تلن ال اائعة لوا بنبغ, أن على با للدلقد سلمتها بعكم هذا البيع ومابها هذا 
لعيبقالوا ولوكا نت "أجاريةفييديالمشتري فد اصم ا باع فى العيب ذلماحكم أ عاك دردهاعلى البائع 
0 ايهاحبلى وهذا ا بل حادث عندا مشت ي وقال ا مشتري لاب لكان عندديان التاضى يحلى 
البائع عا ون ذاك ولاتل المشترى هكذافى المحيط * رج ئوجة عليداليمي فال إن المدعي تدحلفني 
رع تتوووعا طسق لد كدا وطلاب يمين المدعي عل ون ذلك حلفهالقاصي باللهماحلفتهفان تكل 
لايكون لدان لضي المدعىن عليه وان حل كان له ان الى المدعىئ عليه على الما لكدافي فثا وول 
قا ضيخان * لوادعى المدع عليه نه ابرأزي عن هذه الد عوون وال القاصي حلعداه لم يبرا ني عرىيهذة 
الدعووى لإحلفهالقاضى وبقال لاجمب خصك ادع عايةماشةت رهذابخلامما! رخال ابرأني عن هذه 
الاافى فانهيحلى وه ن الأشا تمن قلا صعبم انديع المد عى على دعوىلبرا اءوّعى الدعوئلكما 
فى عا د عوى التحلي ف ,اليد مال شمس الائمة العلوائي وعليقصاة زماذاكذافى الفصول العمادية * 
رجلا دعل 5-5 مالا اا ل المدعين عايه ان اللدعي | برأنى دوه ادعو در أ أعنا كم 
ان هذا اقرار من المدعين عليه بالمال فسا المد عي على البراءة فكافى التحانى المدعيى علية بعد 
ذلك على المالام لاقال الخصاف رح وهكدا دال الشبج سر الام م ابوبكر» حمدس الفضل ان ألمدعول 
بل وقوله ابرأني المدعي عن الد عويل لا يكون اقرارا بالمال وكان !١‏ تواجب دم 
١‏ 


ال ) 1 (البامالئااث) الفصلالثالك 
أن يه ل الممدعى الما ىالالفان او بينم ى اللا لحلل المدعى بعد ذلك على البرا أءةٍ 
0 كن لليدعى بيه على الما و لوي عليه | ولاعلون دعوا: المال 000 لبراء ولايكون 
أترا ااال نحا ف الدع عليهنكف وان نحت خلة ى المدعبي على البرا اءة ةالالمتقد مون ن من 
«حابار 0-2 ىب المراءة 2 والدعوول لايكو, ن أقرارا وهذا 0-0 ا الاسما 2" 
طب رأدبن ر ح ينبغي ان !على اند عي 1 ولا عل بى البراء وهكذا في فيا ول قا ضيدان * اذا توجه 
البمين على انورنة ليون الواحد صنهم لا يسوب من الباقين حت يس تلن الكأ وادا نوجه لهم 
ا ن علون غير هم فا ستععلا ف الوا حد منهم تن ستعلاف الكل وصورته رجال ادعى على 'لميت 
حتاو نوجداجمير. ىعلى!! 39 لمان سيان بودي وا حد منهم فا نكان فى الور 3 


صغيرأوظ تب وقداد ول عار 7" لباقيى العضور وو خرا صغبر <: ىك يدرك 


والغائب حم توق يدم ثم لتحلفان ولوان 1 ل نه عأ ىّ ون وجل حقاتلميت وا ”نهو حد»نهما مبكن 
للبقية ان يس علفوه كد في محيط ' لسرخسي *لو وأدصوى احد شريكي العسان اوااحدشريكى المداوضة 
حقاعائن رجل للشركة ودلف المدعى عليه لا يكون ' الشريى الاخران نحافه خذافى المعيط + 
ولواد عول رجل عل ا حدالشريكين حذامن شركتهما فلهان يعلدهما جميءكذا في محبطالسرخسي »* 
ولواد ع جماعة الشراء علو رجل وحافهاحدهمكا ن لبقيةالمد عبن ! ن يححلفووكذافي خزانة المفتين ب* 
روى بن سماعة دن معمد رح رجل نزو ج امرأة وابنتها في عقد ين ثم قال للرادري ايتهما 
الاولى نانه يعلى ل احدمنهما بالك ماتزو<ها قبل صاحبتها والقاف ى ابند أ بايتهماشاء 
وان شاء 5 رع امج نهما ها ن حلنى ١!‏ حد هما ثبت تكاح الا خرول و ان نكل للاولى لزسته ربطل تكاح 
الاخروئى 'ذا ادع تكل واحدة صهما ان نكاح هاكان ا ولاكذ !في حيط السرخسي *#ر. عل وهب 
ارضامن مير اثانه وسلمها! أى الموهوب له : نه جاءت امرأةالميت فاد عت على ا موهو له 
أ نالارض ارضهافانهم قسموا .راث بعدما و«ب لى الا, رض فوفعلت.في قسء عى وادعى 
الموهوب له ان الارض ارضه فانهم كانوا فسمواقبل اهبك وقد وقعت الارض في قسم الواهب 
وعجزالموهوب له عن اقامةالبينة وحلفت : المرأة عل ذلى ليس لدان #لنى سا ثرالو رثئةوامر 
برد الا ضكذافى الذ خيرا + لوه وتال! ي عليك الف درهم فتال المد عون عليدان حلفت | يهعالى 
م اديتها البى نعل ىعاد اها لاهلا زمار د هامنة بده ذلكت | ىن . عها انيه على لشرط الذي 


كناب الدعو (8م ) ( البابالرابع ) 
شرطا كان لدان يسترد هامنه كدا في خزانة المفتين * رجل في يد يه سلعة لا يعام لاحد نبهاحتًا جاء 
رجل واد عون فيهاد عوون وسع الذى في يديه ان يحلغه البئة ب لله ماله فيها حق ولوكان المد عي 
مع المد عوق عليه فضا أحنا من د عوىالمد عى عل دراهم ثم المد عون عليه جعد حق المدعى فيه 
لايسعه ان فى ماله قبل حق حنين بعلم ان لاحق لك في ذلك الشوع واذا احال الرجل غريدا 
من غرما نه على رجل بالنى ب رهم ثم ان المحتال له قدم لمعيل الى القاضى وهولا يران الحوالة 
توجب براء ةالاصيل وذلى قبل أن جمد المحتال عليه وقيل ان يفلس حل للمحيل ان بحلاف 
مالدعليهحق ادا كان من رأبي لتب لان الحوالة توجب براءة لاصيال وان قضىى للمسحتال له بمطالبة 
التحبل وجعل| محوالد بممزلد الكفالة ثم ارا رالمحيل ان يحل ى على براءة نتسه لايسعهزاىكذاق المدي .ابي 
رجل عايغدين أ رجال وبه رهن يعي بالدين فاكر رب الدين/ رهن وحل كان للمدعين عليه ,هوالراهر 
انال ىبالاهماله على هذاالدين الذي يد عي ذل ىكدا في فنا و ول قاضيخان * استقرض مندمانقر رهن 
عندورها و يتف الصمان ان افرا لدين! نكرالمرتهن يقول للقاضى سله أبهذة لمأئة التي تدعي رهن 
ام لامان اقردالرهن از هوداللول وان ادكرالرهن حافدبانهلادين عليك بلارهن بهاعنددفيمكنه العلنىيلاحنثك 
كذا فى الوجب زللكرد ري * بالله ماله قبله شئئ كدانى المحيط * رجل ادعى علو رجل الى درهم 
واللدعين عليديعلم انهانسيئة اف انهلواقر بالالفى وادعى الاجل ربما ينكرالاجل ويطالبه بالالفى حال 
أحميلة له في ذلك ان يقو ل للقاضي سله انها معجلة اوموّجلة فان سا لهفقال هي حالة وطلب يمين 
لمد ع عليه كان للمد عن عليه ان فى بالله ما له علي هذة الإلفى الني يد عي ولو حلى بالله 
ماله على اداء هذ التتى يد عبى كان صاد قافي يمينه ولوكان عليه الالى حالة وهومعسر لا يسعه 
ان يلف باللهماله علي هذه الى الني بد عي حنيى لوحلى بالطلاق لبس على هذه الالفى 


وهومعسريقع الطلاق كذافي فتاوئ تاضتخان * رجل في يديه دار يزعم ان طائفة منهاله بعلم 
مقد أ رها ا ولم يعلم فاد نين رحل لمفست فيها حقا معلوما بان يدعي التلث والربع فقال المدعين علية 
للقاضي انانعلم للمد عي فبها حقا ولااد رمي مقد ارحتد فادفع اليه ما احببت لاينبغى للقاضي ان 
ينعرض لذاك بشع ولكن يحلن اليلد دون علية أن ماأد عى المدعي ذان نكل فقدصار مقر او 
بذلا نه لكي اتقو ابامايان ا نحو وان حاف علن ذلى القدارالمعين فالقاضنى بسكن 


- 


المدعي مح المد ين عايه فى الدارباقراره ان له نب هاحتاكدا فالمحيط* الباب الرابع فى التالن » 


كناب لد عو عم ) ([الباب الرابع ) 
اذا اختلف المتبأ ئعان فيفد رالثمن| والمبيع بان ادعى المشتري نمنا وادهى البائع اكثرمنه اواعترف 
بائع بد رمن ابيع وادعى المشتري امكتومته واختلى الزوجان ف المهرفادعى الزو جا 
تزودها بالق وقالت نز وجننى ١‏ الفين فايهما اقام البينة تع وان اها البينة فالبين المتبئد 
لازيادة او و لوكان الاخذلاف ف الثمن والمبيع جميعا با ن اد مى البائع اكثرمما يدميه المشتري 
من لثمن واد عبى المشتري ا كثرمما يقربه البائع من المبيع في حالة واحدة فبينةالبائع ‏ وى ف النمن 
وبين للشتري اولئ ف المبيع وان لم يكن لكل و واحد منهما بين فل للمشتربي اماان نرضىى بالنمن 
الذي ادعاه البائع و م وقي ل للبا ع اماان نساممادعاء «المشتربي من المببعء الي نان 
لميترا ضيا سحل الناض ىكل واحد منهماعلل دموى الاح تلد انين | شرو فى تحبر وهو 
المروري مرا بو ى حنيفة واي يوسف رح وهوقول محمدوز فررم وهذاةذ١‏ كان يبع ين بدين فا نكان بيع 
عبن بعين أر دن بثمن بد أ لقاضى بيمين بهم شاءكدافى 60 في* وصفناليمي 1 اع م 
بالنى ونححلنى المشترمي با لله ما اشتراة بالفين وهوالاصمكدا فى الهداية * فان أن حلمافسخ القاى. ى البيع 
بينهها ان طلم ل ارطليت احده.ا وهوالصحبيم 10 لمن ابمير لزنه دهوىالأخركداق" لداني * 
وإنأءيكن اختلافهما ىا سي في درن شي أ خر وان بالخدر في( الرجلمن آخرسسا 
في زق ووزنه مائة رط لثم جاء بالز قليردهعلئ ‏ صاحبه وو زنه عشر ون فقال الما أ نع يس «اريودن 
مشتري هوزتك ا لفول ول المشئري سمى لكل رطل ثمنااولم يسم هكذ فى التبيين * ولايحالنى ان 
اخئلها فى الاج ل سواء كان فيا صله ا وفي قد ره وكذا اذا اختلفا في شرط | ' ميا را ماني | صله ا رفي قدرة 
وكذا اذا اخدافافي قبض "ثمن | ا والمبيع اوفى | طاو الابراءاومكا ن تسليم المسلم فيه وحلن المنكر 
منههافيتلى الصو ركذا فيش رحا بىالمكارم للمقاية #د وان اختلفافي اصلالبيم لم يتحالفا والقوللمدكر 
العقدكدا فى لكا في #اذا اختلفاني جنس العقد بان ادعين احد هما البيع والاخرالهبة اوفي جنس 
الثدن بان ادعين احد هما الدراهم والأخرا لدنانيرذكرمحمدر حفى !ا لجامع وقال لانتجالعان قال 
ا ف جام فولهما أفا ما مند#حمد, رح بتحالفان وهو/صحب ركذا في محبط السرخسي * 
أن هلى المبيع ثم اختلفا لم بتعتالفاعند ابي حنينةوابي يوسف رح والقول فول المشتري وكذ اذ | 
خرج المع مر ملكها وصاربحا ل لايقد رعليع رد بالعيب وهذ اذا كان النمن ديناا نكا نميا 
ظ ينعا لفان 


كاب الد عوئل 6840 ) (البابا! لرابع ) 
نع الفان ثم برد مثل اه الى ا نكا له مثل اوقيمتهإن لم يكن وله مل كذا فى الهداية * رجل شترئ 
عبد ين صفقة واحدة وقبضيمافدات احددماوا ختلفافى! لثمن قال بوحنيفة ر حالقول قو ل المشتري 
مع اليمين الا ان يشاء البائع ا يأخذ الي ولاشي ناه و اختلى المما في قوله ولاشع له قال بعضهم 
أرادبدان لايأخذ من من اميت زيادة على ما افربه المشترى وهوألص جب وتكلموا فى الاستشاء انه 0 نُ 
إلى النعالفى وال يمين اللشتر بي ةل دعضهمبانه منصرف ال , التعالق مهاو لانتس لفان ألاان 
الالواجااسي فحيذ.ذ بتعا لغار لانه حينذ صارالحمى حكل المعقود عليه كذا في شر اجام الصغير لصغير* 
وهوالاظه ركذافي محبط السرخسي * وفى الحكفاية هوقو لعامة المش نير ك5داني شرح ابىالمكارم 
مخته. رالوقاية * وقال بعفهم بانه منصر ف !١‏ ل يمين المشتربي معناة القول قول المشترى منعيمينه 
الاا نيشاء البائع اخذ الى تعيلةن ودلب عدوي ربو لان م ا ريلائوك 
التعالى والاستثناء ينصرف ا ى اللذ كوركذا في شر -الجامع الصغير» وادا اشترئئ عدا هباع نصغة 
بعد القبض ثم اخئلى اليا تع الاول معالمشئربى الا ول في ثمن العبد فعمد ا بي حنيفة رح لم #حالعا 
والقول توأ ل المشئرئي مع يمينه و عندا بي يوسو راح بح الفان فى اتنصى لذي بفي علو ملى 
المشثرتي ان رصي باه يقبول هذا الصو وعند ميد رح يتح العان فى الدل وادا نعالعاروالمشتري 
عن اابأقو امنون 27 العبد ودرر اللصو | لذي بتي عن ملكه ان قبله "' ل,' نع وا ن ابول بعيب الشركة 
رد قِيدة هذا الى ايصا كدافى| لكاني * ومن اشتر جار 1 ذ تبش هائم تال أم اختلما فى الثمى 
دانهماتتعاتعان ويعودالبيع الاول ولوقيض ابائع المبيع بعدالاالة لايع 'لى عنذابى حنيعة وابي يوس ف رح 
كذافىالهداية *# رجل اسلم الى رجال عشرة د راهم في حك, رحنظة ثم ثنايلائم اختلفافي رأ س الال 
فالقولقول السام اله ولا يعود السلم كذا ني شر ح امع الصغير» اشترول عبدين صفقة اوصفقتين 
احدهما بالى حال والاخر بالى مدّجل الن سنة فرداحدهما بالعي تقال المشتري ثمناطردود 
حال وة تائم وهل فالقول للبائع ولم «>العاوكذ لى لواشتراهمابما ئة في صفتة و قبضهما 
ومات احد هما فييدة و رد الاخر بعيب واحتلفا تي قيمة المردود فالقول للبائع ولم يتحالهاولومان نمنى 
احدهماد راهم ومن الاخرد ناير رقف هما البا ئع وااختلفافي تمن الباقي بعد رد احدهما بالعيب فقال 
المشتر م درام نو الاير وال الزائم ماري بطايدنالار[ النعاري متريدية ان .مانا 
ولانتحا لعان خلا والمحمد ر ح فا ن انا قائمين بتعالفان بالاجماع وكذا اذا اختلفافى الصفقة فادعى 


اليا بالا 

كاد و 0 ) الباباراع ) 
لحاى * لواختلفافى 

6 ركان . همك العين 
2 الضل ديناو يفول 

ا ل ا د لحل د د ويقول 
ظ السا, يكائمة تعالنا . : تك ها لكة هزد الم" 

الج ريةةا ثمة «حالفا و ترادا وا كانت ه عند المشترى 
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سلات 85 


عندهم«القول ول اللشه وه وصد عمد ر تالقان ولوكان المدعى للعين هوالس: ري 
وهويقول ا لامى هذاو ةل الما ث> ع بءتدامى را لفى د رهماو وبمائة د يذارنان كالك 
: ا 
يي عاوتراداو ا اتناك الاوز وس ي» ياد في شرح 
ب مآد ه | ل : 
ل أر يق انه اشه راها 
ل 8 ا وأ أ ل فى ا: - 
رميق وقبن خمساة , .وقال لبائع بعتها د لقول حر تيا 5 
7 باتكل اا مباللهبا ها الو وو سنن الا عاو ا 
[ج.* معالما. ١‏ الكأ كذافى محيط 
الكنسةايا ريك معأ ا ا مها بعان فى 5 ب - 
١‏ يي الالنى وا ميم 5 ان ابع» اهانا!أ 
| 00 - ى البائع اندباع الاصك ب فى و بهذا | لوصيو و ان عى الى ال امير او 
عدي ولوان م 7 ظ 
47 نوا ليف ند ولم لحا لفانى شء من الامةو كذا لوان 
3-0 |! : 0 امع فالقول للمشترء ف عيدا وم + 0 ه 
ل لا»ه فى بد مري - رب "٠‏ 2 
1 : بعمنه كذاؤ الذا ف ١#‏ ان ى لبا ' الش. امقر دما ئة 
ف 11 الى سس يك فسمتالجارية ليهاو لى الوصيق 
0 سوه ام و 
5 0 1 تيم وال 3 ا , 
ويتحالمان في حصةالوصيى ويغرم قيمته ع لمان الد ي.اراد عى الأشتربي بالف وبمائة ديمار و'بائع 


الح 


بالفين فا لقول للمشتم ري مع يمينهو وركذا اذاضماى الد راهم شيئا مكيلا اوموز ونا اومعد ودا بغيرعينه 
فهويمنزك التمن وما كان معينافهوصبيع ثحل البا نع في قد رة بالاجداع حكذا ني مصيط || لسرخسي * 
عبد قطع عندالبا تعفنال البائع قطعهالأشتر. ي قبل الب بيع ولى عليه نف ال كلالثمى وقال المشترى 
قطعه البائع بعدالبيع ولى الخيا ران شقت اخذ نه بنصفى الثمن وان شئت تركته ولابيئة لهم تحالفان 
فان حلفا اخذء المشتري بكل ثمنه اوتركه وان برهنافالبينة لمشنريه وان اثفقا ان قاطعدبائعه | ومشتريه 
اواجنبى وادعا البائع قبل البيع والمشتري بعد»هالقول قو ل البائع والبينة لمشتريه كذا فى لكا في ب« 
لوال البائع الجا ر يه الم لنى بعتهاملى هذ || لرجل , وكلني بببعها وقال المقرله بعتها منى بما ئة دينار 


كتاب الدعوئل ( بم ) (الباب الرابع ) 
وقنضتها ثم بعتهالنفسى فا لجار يةللمشتري فاركا نت الجاريةغيرمعر وفذللمقرله يتحالفان ويبدأ بيمين 
امغرنا ن حلفا غرم فر قبمنها وا ركانت الجارية معر وفة للمقرله ا لصحبر انه يحافى المقردون المقراة 
وقد نص معدمد ر ح.عليه في آخرهذا الباب ولم يغرم المترقبمتها واخذا لثمن ان شاء وا لافه و موقوف 
في يد الما ع على تصد بق المقرلهفمت عاد الى تصديقه بأخذ هوا كانت الجارية ها لكة فالقيمة لاز مة 
للمقرله مجه و لذ كانت اومعروة؛ حكذافي محيط االسرخسى * ولوكاتبها اواعتقها اود برها اواستولدها 
ثم ا لعاصمن المقرقيمتها لوكانت مجهولة وانكانت معر ونة لايضسس فى الوجوة وتبطل الكتابة 
بعجزهاعن الاداء وتعق بموت المقرلوكا نتم ولدولاتعتق بموتالمقرله وبايهماءات لوانت مدبرة 
بزعم كل واحد منهما وتون ف الولاء لوكانت محررةٌ بن ى كل واحد صهما لوفال اقركة وديعة وامرنى 
ببيعها وما نت ضمن الل 5000 حال لا نه اعترف با! لتعدمي وهوتسليم الود يعة الى غيركذا 
فى لكافي* وان اختلعا فى! لاجا رةقبلاستيفاء المعتتوى عليه نحا لفاوترادا دان وقعا لإختلاف فى الاجر 
بدأييمين المستأجر وان وفع ف المسفعة بدامين الذا كن وايهماتكا ل لزمة دعوو صاحبة وابهمااقامالبينة 
قبل تبينته ,لوافاماها فبينة المؤاجر ا ولو ىان كان الاختلاف ف الاجرةوا ركان ىالا فعفبينة المستأجر 
او وأ كان فيهما قبلت بينة > واحد فيما يدعيه من الفضل' عون يدعي هذ | شهرا معشرقو المبددا حيو 
هم رين لخمسد يشفوا ١‏ بشهر دن وعشرة وأن لكيام بعد الاستيفا ء لم انحا لها لعادكا ن الفوك فول مداخو 
وأن اختلعابعداستيفاءبعض المعقود عليه نع الفا و نسي || لعقد فيما بعى وكانأ لقولفىالماسى قول المستاً 2 
كدا فى الهداية * اذا اختلىالمو ل ال ا ل لمم ادر دول 
للعبد مع دمينة 0 يمحا لعا م *#وان اقام أحد هد بينة نقد ل بينئه وأن افاعاالبينة 
0 الزو 2 انه تزوجها بالف وفالت نزو حي بالعين فايهما| قام لبينة تقبل 
بيندهفان او م المينة فاليا بينهاارأة اذاكان مهرمثلها اقل مما أعمّه وأنكا ن له يكن لهما بين عأ لغاعزد 
د ى حمنة رم ولالفسم المكاح ولكن يكم مه رالمثل فا نكان لما اعترف بهالم 8 وجاواقلةضي بماتال 
الزوج وأ كان مهرالئل منلمااد عته المرأةا وأكثرتضي بماادعتدالمرأقوا فوا نكان مهرمئلها اكثرمما اعنرف 
ع و موسو ريو 


كناب الدعوئل (81 م ) ( الباب اأخامس ) 
لإحد هما و فيماعد ا« فا لقول فوله بيمينه اذ اكان مهرامثل مثل ما بقول'وا قل وقولها مع دمينها 


“انا كار مذ لماادعته اواكثر ذالفى البهاية وهذ اهوالاصم وذكر في بعض الشر وحقالواا نفول 
الكرخى هوااك حبس كذافى العا ابة #ويبد أبيمين |لز وج عند ابى حنيفة و ومجمدرح ولوادعىالزوج 
النكاح علو هداالعيد لعبد والهراة ند عه عل عن هذوانعا رةفيهيكالمسئلة المتقدرسة الاآن قند احا يةأ: زاميانت 


اا لال 


م ب 0 ن ليهاقرمتها د ون عينها كذافى اله دادةك# نااك خامس فهمن يصمم خصما 





سس مه 1 
اسم لمصيص يي صييم مسمرم موسي ممم احسكة مومه 





سس سنا ع اد م يمه م نيهم العا ممه 





لعيرة ومو وفيس تشترط حت ر'" انه وص لا تشترط ؛ لسماع الد عوول وفيما لتحد ث بعد الدعر 
ار ١‏ هن والمرئهن في دعوىل عدن رهن والعارية والاجارة كا لردن واما 
خضر مرا رع هلهوشرط فيد عوىالضراع أ كان لبذ رصن المزار ع فهوكا لنتاحووسة احضو 
ا يكن البذ رمنه ان نبت١‏ از. ع نك ذلى وان لم ينبت لا يشترط هدا في دعوىالملى المطلق 
اماإذا ادعون عل آخر رنسواديضياء ال دارا ع لاتشترط حضرةالمرار ع لانديد عى عليه 
العلء لووانيقة لذأ رويه ا جائع يدالب لببه فجاء مستعق وا ستحقهالا يتضئ بالد ارله الالحضرة 
البا ل اللشتري كداىالسلاصة » للشتري شرا سدأ يصلم خصدا للمد عبيا ذا قبض المبيع 
وقب| ووو او اع وي و يد 
والمشترى عمد ابى دياف راح م 0 ري بالميعالبادل ايكون خصها للمستدق كذ الى الغص 
العمادددى! 75 لثالث #ر. إجلفي ود به جا رية ادع رحأن' نفلان بن فلا ن الغا با ع 
شركة عنان في الى بت وان الغاائب اشتر ون هذه المعارية بدلى المال المشترك فصفهالى 50 
لعلان العائب مقا الذبى في يد يها جارية انا اعلم ان لان الغائباشترئ هذه ا نجارية بما ل شئركف 
بييى ودين فلان الغا تف فنصعهالى و نصفها لفلان الغا ثب الاان فلادالعا ثب امرني ان اذهب_باا عجاري 
الى بغد اد وا بيعها قال الشمم الاما م الاجل ظهيرا لدين! يس للمد عىي ان يمنعه من ان يذ هبهاا ل 
بغداد قال وكدا نيان الغا نب مضاربا وكل ملا ن لد حق التصرف وا نكا نت الشركة بينهما شركة 
ملى لا شركة عقد طن له ان يمنعه عن امسا فرة بها وعن ا لتصرف ميهاكد في فتاو ول قا ضسخان *ر جل 
استأجرئلث دواب ثم ان رب الدواب آجردابة منغيره وأعاراخرئ ووهب اخرولاوباع 
فوجدالمستا جرائد واب في ابديهه فان باع من عذ رفبيعه جا نز وان باع من غيرعذ ركان للمستاجر 
أن يأخذها 


كتاب الد موق (9م ) ( الباب الغامس ) 
ان بأ خذهافان! اخذ ها كان المشتري بالخيا رانمشاء صبر حنيى تنقضي مد ة الاجا راثم 
١‏ ون شا وفسض البيع وأن وهبها رب الد ابة من غبرة أوا عا رها | وأجرها فانكا دست الاجارةالاوليلمعروفة 
فله ان بسترد صن يديهم وان لم تكن الاجارة الاولى معروفة واراداقامةالبينةفاركانت 
الدابة في بد الموهوب لكمفلهان بت إقالية وياحده وأ نكا نالواهب غائبافاذا اخذهاو مضت 
مد الاجارة فليس للموهوب لها ن بأخذها وذ لك اذاكانت في يد المشتري:المه:, رياخصم 
فله ان يقيم البينة عليه وإ نكانت في يد المستعيرا والمستأجر فارادان يقيم البينة عليهما والاجارة 
والاعارة من الثاني ظاهرةاولم نك ظا هرةوا قام المستعير والمستأجرالاني بيئة على العارية والاجا رة 
قرا اغا لب قلاتتبل يناسن جردايهناعكذ فى السو العبادية :سنا وا 
وقبضهاوغاب الما لى فادعول أخراناجارتهكا نت ا سبق منة و برهن فنى فخرالاسلام البزد.وى 
بانه يقبل و هذا اق بالى الصواب رقيل لاينتصيب خصمابلا دعو ى الفعل عليدبان يقو لا سامها 
ل ل ا المتآخرةمني لا ليلا يقبل وبه افتى الامام 
هبرد يقال السرخعسي ر حا صسحيم عد م الانتصاابعالمستعبرم للالك وكذافي دعوى الرهن 
والاعارة لايساعالمستاً جرخصما الم والمشت ري والموهوب له يصاعم خصمالكل واحد واليه مال ابودكرر ج 
كد اف الوجيز للكردرى * اذا ادعئى رجل دا رافي يدي رجلانهاني اجارتي آجرنيها فلان 
وأدعول ذوأ ليد انها في ا جا رتي أجرنيها فلان آخ رتسم ع د عوى المد'عي و ينتصب صا حب اليد 
بخصما بخلافمااذا ادعىالمد مىالملى المطلق وصا حب اليداد عى الاجارة واذا ادعىالمستأجر 
بغي رحضرة الاج رتسمع دعواهكذ افى المحيط #اد عولان هذه الداركانت لفلان الغا ثب وذ واليد 
اشترا هامنه وقبضها صنه و ادا شفيعها | طلب الشفعة وذ واليديقول هي داري لم اشثرها من احدأو 
قال د ارك بعتهامن فلان ولم يسلمها وانا اطلب الشفعة لايقب عند الامام ومحمد ر حت يحضر 
البائع فى الفصل الاول والمشترمي ف الفصل الثاني والامام الثاني رح جعل ذااليدخصما 
و حكم عليه بالشفعة وجعله حكما بالشفعة على البائع والمشتري واخذالثمن وو ضعهعان يدي مدل 
وا نكان المشتري حاضراينكرا لشراء فمحمد ر ح حك للشفيع بالشفعة وجعل لعهدة على المشتري 
ودفع الثمن اليه كذافى الوجيزللكردرى * الوكيل بشراء الداراذااشترى الداروقبضها فجاء 
الشفيع وا رادان بأخذا لدارمن يد لوكي لكان لدان يأ خذها ولا شترطحضرةالموكل ولوكان المشتري 


يأخذها 


كناب الد موق ( © ) ( البابالخامس ) 


وهوالوكيل لم وأ خذالدا رفالشفيم لاياخذ هلالابعضرةالموكل! وركبك وبعضرة البائع او وكيله 
نر هذ اذا اسمسقالمشترعي من يدالوكيل بالشراء لايث: رط حضرة الموكلللقضاءيه للمسئحق 
ويكتفى بدضرة الوكيل صكذا فى الفصول العمادية * أجردا, ره وسلمهائم غصبها فى الستاخر 
فاسب لاتصم دهوىالمالى ه دلى الغاصب بلاحضورالمستاً جركذ ا فى الوجبزللكردري * 
لواشتردار أ" معو ريم اي و أ .١‏ نا تمن 
من أخرفبل تند الشترى اس فى فاهوالروابةتسيعدموى الاول على اثاث لا بنع 
الملك لنعسة وذوا ليد يعارضه لكن ددون تسليم الثمن لا يأخذ ومن يدذى اليد كذ فى الوجيز 
للكردربى * رجل اشترئ من آخرجارية بالف درهم ولم ينقد ثمنها و قبضها بغير اذن البائم 
يامماس رجل عي 0 بأ تُعه معو 
بد ايا خاي الما و 3 ءا 27 حق 
ماقاله البائعالاول | وداطل فلاخصومة نينهما حنين يعضرالمشترى الاو ل كذالى المحبط * ادع 
عسي يه بو دنه ا 0 لوام يكن 
العبدحيا تسمع و يقضىى بارش ا لعي كذا في محيط السرخسى * واذا كان العبد صغي؟! لا يعبر نفسةه 
فالناضى يدي بالا زش للمدءئن على العانوى ٠‏ «لايشترط حضرةالعبد ولوان ن أألد عون ى عليهاة,انه 
فين ى العبد وانه عبد هذا المدعبى والعبد فا ثب فانه يفضي سابال ليله 1 
اق م مممك أ نك قا أعين برذون له تقبل وا راءة البرذ ون للفاضمي ليس بشرط أصحة الدموول حنن 
لوئان حا صما جبارا اءّالتاف ى نه فتأعينهام لافان .جاءا لرجلبا! لبر نون مغقوا لعين ووقال! أبرذون 
هلد يض له بالا رش الاببينةيقيمها على الملكى ,ا المدعن عليد فقا عينةوهوبومةدله تبنئذياخذارش العينى 
5 م صا حسبالبرذ ون بينة نهلك وان العا قوع فقا عينه وهويملكه وا 8 م المدء الا ول البنه على اند 
با بينته اول كذا عدا سكس » لعي ااي 
فيثوب لايشترط احضارالد لديل وأ الوب لسماء هذه الي كا حرا لدن» رجل هلى ورف 
لثة آلاف درهم ترك و ور ارنا واحداماقام رجالالبينةان اميت | ودئ ١‏ له بثلث ماله وجحد الوارث 


كناب الد مو (#1) ( البا بالغامس ) 
ذل فالداضي يسمع بينته على الوارث ويقضي بوصيته فان دفعالوارث الثلث الى الموسون له 
ثم جاء رج لخر واقام بينة ان المبت!وصى له بثلثمالهرقد غاب الوارثوا حضرالموصى لدالى. 
القاضي فالقاضى يجعل الموصى له خصما ويسمع بينته عليه وبأمرة ان يد فع نص ما في يدة 
الى المدعى الثاني فا نه يكن عند الا ول شع بان هلى ماني يدها واستهلكه وهومعد م فا حضرا لثازى 
الوارث واراد ان يأخذ منابعضما في يدم دالوا رث وصينه لم يكلى الثاني اعاد ةا لبينة 
دلىالوا, رث وكان للموصبىن له الثاني ان يأخذ من الوارث خمسمافي يده ثم الثاني يمع الوارث 
1 الا عو 
0 ْ الموس هالول هوالائب واحضرااى ال لي 
ويكون! القضاء ء على الوارث قضاء ا ى الموصى لهالاو ل فا ن كان القاضىي قضى بوصية إلا لذول 
وأم بد فع| لبه شيئاحت خاصمه الثانى والوارث غائب فا ن خاصمه الل ذلى القادي بعينه جعله 
خصماو ان خاصمه ١‏ وى ناض آنخر لم يج عله خصما ول وكان الموصيئ له الاول هوالغائب والوا مر 
ولم يدفع الغاضي الى الموصوئله الاول شيئا فالوارث خصم للموصى له الثاني ي وان خاصمه الثاني ال 
قاض أخرهذ | كله اذا اقرالمودى له الاول بان الال الذهي في يده بحكم الوصية من الميت أوكان 
ذاك معلوما للقا ضبي اما اذ الم دكن شوع من ذلك والاول بقول هذ ا مالي ورثنه من ابي والمبت 
مااوصئلى بشع وصا| خذت صن ماله شبتافانه يكون.خصما للموصيئ له الثاننىفان قال هذا المال 
ود بعة عندى من جهةدلان الميت الذي يد عى الثاني الوصية من جهئه اوتال غصبته منه فلا خصومة 
بينهما وان قال هو وديعة عندي من جهة رجل أخرغيرالموصي اوقا ل غصبنه منه فه وخصم الا 
ان يقيم بينة علىن ماذال حكد افى المسيط * رجل هلى وترك مالاووارثاواحداوا قام رجل بينة 
ان لهعلى الليت الف درهم دين مقضى القاضي له على الوارث ودفع اليه الى د رهم وغاب 
الوارث فعضرغريم آخرللميت وادعى عليه الى د رهم فان الغريم الاول لايكون خصماللغريم 
الثاني ولوكان الغريم الاول هوالغائب فاحضر الثاني وارث المي ت'كان خصما له ثم اذااقضى 
القاضي على الوارث وقد تون ما اخذ ةالوارث رجع الغريم الثاني على الغريمالاول فاخذ منه 
نصنى صا قبض ثم يتبعان الواارث بمابقي لهما و لولم يكن الاول غريماوكان موصى له بالثلثك 


كناب الدعول (47 ) ( الب بالخامس ) 
وقبضه وغاب الوارث فاقام رجل البينة|نله على المبت دينا فاالموصين له ليس إخصم له ذا 
فى الذ خيرة * ار الاو 
ونضى الفاضى بذلى ود فعهالبه وفاب الوارث ماقام آحرالبينة على الموصىر لد.ان الميت اوصئن 

له هادان ذكروا رحوعاتضى القاضى بك ل الجارية لاني وان لم يذكررا احا 
ويكون هذا فضاء ء على الوا تناب تحرط اله صن له الاول لوا بطل حقهكان كل 
الدارية رب لاني ال اليا ريه 'لىالاءا ادي لو وحضرا لوا لوارث لم يننصب 
الوارث خصها خصما للمرصيء له الاخرحا صمهالى القاضى الاول أ وا أن غبرة فا نكان القاضي فضئ 
للاول بالجاري فل يدفعها له حنئ خاص النانى الوارث نان.خاصم فها الى القاضى الاول 
ل يجعله خصما وان خا صمه الى فاض آخرجعله خصما ثم القا ضي اذا سمع ييئة الثاني على الوارث 
في هذا الفصل فض الثاني نص !جا ريةسواء شهد شهودة على الرحو ع عن الاول اولم يشهد وا 
على الرجوع ناذا حصرا لامو ل فان اعادالنا: ني انبينة على '١‏ رحو وعاخذ الكل والا اخذ نصفها 
واناتاه م الاول بينة ان الميت او صو له بثلث ماله ود فعه القاضنى لوقاام الال البينة على 
الاو لان اميت رحم عن الوصية الا وليى واوصئن ثلث ماله للثانى ذا لقاصي ى يأخذ النلثمم والاول 
ويدفعه أتى الدابى ولوكان الوارثهو العاضرفهي ى القاضضي البسيةة ةدر ارج ونون الوصية 
الا ان الار ل موصن له بعبد بعينة والعبد مد فوع ١ه‏ بقصاء القاصبي ثم اقأم آخر البيبةطلى 
الموصون لدان الميث او لةدما نه من مالهتالموصىله بالعبدلايكون خصماله ولوحضرا لوارث 
وغابالموصئ اهالاء لكان الوارث خصماللنا. بىكذ الى المحيط * رحل ل له ع لون رجأل! لفى د رهم 
فرضش اوغصب اوو د يعة وهى ى قائمة بعينها في بد الغاصب والمودع داقام رج لالبينة ا نصاحب 
اا ل:وفى وارصى له بهده الالى لني ةلى هذا الرجل رهومقرنالمال لكنهية, دل لاسري امات 
فلان | ارام يمت ل عل الناضي بينهما خصومة حنئ عضر وا ارئا اووصيا فا نةالالذى في يديه 
الال هذا ملكي اديه عند هي من مال المبت شوع صا رخصما للمد عي وفضي له يثلث ك ما في 
يد المد موق علية. لا إن بة به المدعي دينة ان المت نرف العى د رهم غيرهذة الال وان الوارث 
قبض ذاك فسينئذ يقضى الناضى للموصى له يكل هذه الالى فلوحضرالوارث بعدذلى وقال 


لماقبض 


كتاب الد موئل (. 8 ) ( البا ب الغامس ) 
لم افبض من م 'ل المبت شيئا لم يلنفت اين قوله ولوكان «كان الموصى له ريم يد مي دينا على المت 
لم يكن الذي قبلهالمال خصما سواء مان صاحب اليد صقرا بالمال اوجاحد! فان اقامهذا المدعمي 
بينة | ن فلانا مات وم بدع وارثا ولا وصيايقبل لقا ضي بينته ول ينص ب صن الميت وصيا وأ مرالمدمى 
ان يقيماالبينة عليه بذلى الدين فاذ١‏ فعل ذلك قبل بينته على الديى وامرالذي قبله الال بقضاء 
الدين الى الغريم ا نكان الذي قبله الما ل مقرا بذلك هكذا فى الذ خيرة » ولوانالموصى لها قام البينة 
ان فلانا مات ولميد عوا را واوصيى له بالالنى التي قبل فلان وديعة:! وغصبا اوقا ل الشهود لا نعلم له 
وارثا والذي قبله الما ل مقرا بالال الذي قبله فالقاضي يقضي بام ل للموصيى لء كذ الى المعيط + 
وألخصم في ائبات الوصاية وارثالميت ا وموصى له اوغريم لهلاديت عليه دبن اوغريم له على 
الميث دين كذا فى الفصول العمادية * رجل مات وله ابئان ا حدهما غا ثب فاد عى | حا ران له 
دلن ابيه الى در هم دين ولامال للميت غيرالى درهم عأ رجل فاني اقبل بون الاين اع عاضر 
في | ثبات الدين على الاجنبى ولااسمع بينت على بيه بدينه ولا!قضى له مص الال ىا لني قسيت 

على الاجنبى بشع فاوقف الال حتى ب جوع الاخكذا فى المحيط * ادعين دأ اب 
ار نلانا الغائب ا شثراها منى لا جلي وجعد ذ واليد البيع يقبل بينةالمد مي عايه وكذلك لوكان 
المشتري حاضراينكرالشراء وهذا بمنزلة من ادعى دارا في بدي 'رجل وقال ا شتريتها 
من فلان وكان فلان اشتراها منكى وذ كرفي د عوى المنتقىى قال ١‏ بوس ف رح لوقال ذ واليد قد كنت 
بعنها من فلان الذي تزعم انىف وكلنه بالشراء لى وفلان فائب ذلاخصومة بينه وبين ذى انيد 
وكذلك لوقال كنت بعنها من فلان لذي تزعم انى ا شتربنها منه وهي في بدي حنون يدفع 
لنمرار لاد ود عتها فلاخصومة بينهما كذافى الفصول العمادية #رجل جاء بصى باسم غيره علول 
رجل الى نا ى'لرجلوقالهذا الأ ل الذي في هذا الصكباسم فلآن علو تداق ربدفلا نلي وى البينة 
ا ن انكرالمد عن ى عليه ان بحكون لعلان الغائب عليه شوع فهوخصم فتقبل بينةهذا 
المدمى علية ويقضى له بالمال وان الروالال للرجل الذي اله أصى باسمه لا تقبل بينة هذ ! على 
الغائب الذي الصى باسمه حتئى يحضر كذا في خزانةالمعنين ** عر, عن أبن سماعة من محمد ر ح في 
رج لامر رجلاان يشتري له عشرة دنانير بمائة د رهم ففعل ذلى وقبض الد نأ نيرود فع الدراهم 
فجاء رجل يدعى الدنا نير فا لمشتر بي خصم له ولا نبل بيئة المشتر ي ان فلانا امرة واشتر ل 

١م‎ 


كتاب الد عوئ (*» ) ( الباب أ أخامس) 
هذه الدنا نبرله وان ١‏ قرمد عى الدنا ذير بذ ل لم اجعل بينهما خصومة كذا فى المسبط » 
رجن دمى على رجل انه با ع هذا العبد بالفى درهم بام رمولاه فلان و هوبضاعة في يديه فقال 
المدعيئ عليه بعنه بغيرامرساحبه فاني اجطه خصما وأاضي مب بدذعالعمد الى للشئري ككذا 
فى الذخيرة * رجل ادعول ممل وكاو زعم انه له وقاال ليس هوالبوم في بد ,ه وقالالمملوى | نامملوكف 
لفلان الغا ئب فان جاء المملو يبينة على ماذ حكر فلا خصومة بينه وبين المد عي وان لم بقم 
علون ذلك بينة قبلت نينة المدعى عليه وقضيت به له فا ن جاء المقرله بعد ذلك لميكن له على العبد 
صبيل فان اقام بيئة قبلت بينته وبقضوى له بالعبد على المقضي له الاول كذا فى المحبط # لران رحلا 
ادعول عبدا في يدي عبد أواد عون دينا عليه اراد عون شرا اح عد فهو خصمه الاان يفرالمدعي 
انه #عتجو عليه فلاا جعل بينهما خصمومة كذا فى الذ خيرة * وفى المننفى دا رفي بد رجلا دعن 
رحلا نهادا رفلان وان فلادا ذلك كان رهن عند ي هذه الدا ربالالى الني لى عليه منذ شهرودفعها 
الي وقبضتها من ثم انه بعد ذاى ا ستءا رها مني داعرتها اياه وافا م البينة عم ذلك ورب الدار 
غائب وإفاء الذي في يديه 'لد ارالبياة ان الدارداره اشتراها امس من الغائب الذي بد ععى 
0 وقال اشتردتها منة منذ عشرة ايام قال مد عى الرهن يستحفها و ليس لد مى 
شاء شراء ان ينقض | لبيع آذ ناكا نالبائعغا ئباو وكذالوادعى ى الا ستيجار, مكان الرهن ولوكان مكان 
0 والمسأجر رجل يدعئ ملىالدا روبقول اشتريئها مس الغا ثب منذ شهرقبءشراءذى اليد 
هرخصم يقضى له بالدارو ينض لبيع ا تثاني ويوخذالئمن من المد عي ويك ون امانة عندة 
وبسلم اليه الد اران! كان له يشهد شهود المد عبى ان البائع قبض منه الثمن كذ افي فتاوئ فا ضيخان * 
قال هشام سألت محمدا رح عن رجل قال اشنريت من رجل جارية و نفد ته الثمس: وقبغشت 
البجارية واستحقها مني انسان تبينة وقضى القاضى بهاللمستجق فاحضرت الذي باعهانقال 
انع لى الجن على ان الذي استحقها ص باعنيها اء و اترهائي فالقاضي يخير المشترى 

شاء ولى ألخصو. مد بنفسه .| ن شاء ردها ويرجع بالثمن على البائع و ان قا| لالمشتري انف 
0 00 الخغصومة بنفسه ليس له زلىكذافى الذخيرة * رجلادعنه علئن آخرعبدا بعينه 
و'قا م ا لْبينه أزكوأ الم بزكوا حتون افرذ وايد انه حراوباءه من غيرة أو وهبهلا حا لعنق فيحق 
امد مي اما النصرنات ني حق المدر حوس حاون أو لم يظهردد الة الشهود يعمل اقرارة وكذلى 


كنا ب الدمويول ., (88) (الباك ا خا سين ) 
لواقام شاهدا واحد انم نصرف المد عوى عليه هذه التصرفات لم نجزفي حق المد عي كما فى الشاهدينى 
ولول اشر اد مي مله هذ التسرفات ولكن اث بعد المد م بهللمد مي بعدما اقم المدمى 

البيئة فالقا خمى يقفم عليه بالا قرارا م بالبينة ذكرفى الاقضية انه يقضى ي بال قرا روف أأسجا مع الكبير 
قال يقضى بالبينة كدانى! لخلاصة * رجل ادعى عبنافي يدر جل اندلهو اكرالمد عون عليه فقبل 
ان يقيم الحد عى البينة علوي د عواة باع المد عن علية العبن ه دن رجل واشهد عليه فلمااقام المدعى 
البينة بعد ن لى عاط ا ا 
وهبه لجاز ماي او ا 0 
الشراء المقضي عليه الاول وأنما اد عىى ملكا مطلفاوا مااذ! اد مى الشراءمنه لانسمع دعوى 
المدئري كذ في فتاون قاضيخان * ف الإإضية رجل ادعئ نص دار فيد رجل فافرله 
المد عم عليه ولم يد فع الية وفاب وحضررجل/ خرواد مون هد" نصو فاق رله لا يكون خصما 
ولوغاب القرله وحضرالمقرفهوخصم كذا فى أ أخلاصة * رجل 'قربدا رفي يديه انها لعلان سمي 
رجلاعائباغبية منقطعة وانه امرذلا “ناا ن يححفظها على المقرله ثمان ذلك !١‏ لرجل جعلها على يدي 
وقدمات نالمجعول بيده يكون خصما لحكل مااد عاها الاان يقيم البيية عل ان الغائب فلا ن 
00 

ارم رامسات لا وديا يا / ايودي وني اد 6 
من ذلك الال فالتاصى لايسمع د عواة ولا يقبل بينته ولوطلب من القاضي ان يلف المدعىن عليه 
باو ا او ا اكوريا رالرج 

قال هقام لت مسمد ارح يقولفي جل وكسومب 
اوزرع ثم خرج ودفعه الوق انساى تجا ء اهل الطريق و خاصموه فاقام الذي في يديه بينة ايها 


كناب الد مو (.ه ) (البا ب الخامس) 
الاببينة فلااخصومة ينهم حنى بحضرالد افع وا نكان مما لايشكل فهوخصم كدا فى الذ خيرة * 
هرا ديم في وادرة ع 52 رم رجل اعئق عبدا ومات الرجل فجاء رجل واددئ انه 
بن الرجل الميت الذى اعتق و ليس للميت وصى هل بكون هذا المعنق خصما فالا ن كان 
بابي اوساو وَانن ا كان اعتقه فى حالة الصحة لا يكون خصما كذا فى الم يباه 
رجلاشترئ من في و -- رالبائع وامشري 
مذدالحاكم وقال لابينة لي واستحلفهما حاكم فل الباائع ونك ل المشترمي فان المشثر يد ل 

ذاذا اداع سم اتعبد للمدعي وان حل المشتر ياد نكل البا تع فعلى البائع جميع قيمته للمد دي الاان تاجيز : 
البيم , وبرضى بالنسن كذافى الذخيرة #رجل فيد يه داروهومقربانهالعلان مات وتركها مبرانا 
وسمىالورثة وبعضهم فيب واد ع الشراء ص الغبب حقوفهم ول ان ينرك ذلك في بده الى 
ان يعضر ولم اتركهفي بد قان احضربينته على الواء سمعت شهادتهم ولك لانذ ابيع ادي 
على الغاثب ولكن ارك في بده واستوئق كفيلا حتون يقدم الغائب فبستا ننى | لخصوءة معه 
كذافى االمحبط * رجل وكل رجلين#خصومة رجل فافام المد عى عليئ احد هماشا هدارا حدا 
وعلى الا خرشاد: دا آخرقال هوجائزوكدلى لواقام على الو كيل شاهدا واحدا وعلىالموكل شا هدا 
وكذ اك اءا: واة'م على ا حي شاهد | وعلى الورئة بعد موته شا هداكدافى! لذ خبرة # هشا م عن “عمد رح 
ل نال صاحب اليد لرجل هذه الد ا رلك ورثتهامن! خيك فلان وثال المفرله لايل 
هذه لرجل أخرو رثهامن اخيد قضي به للمة رالاخراذ١‏ كا نكلامالقرله موصولافان فاب المقرله 

الاول وجاء المقرلهالاخرالى الذى!! دأ رفي يديه واقام ا لبينة عليه باقرارة للغائب وبافرا رالغائب له 
لاتتبل بنته كدافى المحبط * لوا شترى شيئا بميئة اود م اوخمرا وخنز ير وتبض المشتري ثم استسقه 
انسان بالسيءة ففى الشم راء بالميتة والدم لا يكون المشتري خصما ولا تسمع البينة عليه كذافى الفصول 
العدادية رف الشرا »با خمر وا لخزيريكون المشتري خصما وتسمع البينة عليه كذافى المحيط » 
قال محمدر ح فى جامع رجل اشتروى من آخرا بريق فضة بدينارين وقبض الابريق ونقد دينارا 
وا حد ثم تفرفا قبل ان ينقدالد يا رالاخرحنون فسدالعقد في نص الابريق لايتعدى الفسادالى النمى 
الاخرئان حضررجل بعدما غاب بائع الابريق واد ءئ ان نص الا بريق له كان المشترى 
خصماله 


كناب الدعوئى ( 80م ( الباب أأخامس ) 
صماله فلوحضرالبائع بعد ما اقام المسترج البينة ملى/النصى وقضى القاضبي بالنصنىلدردالمشتربي 
على البائع ربع الابريق وردالبائع على المشتربي نصفى حصة ما استحق مماهومملوك بالسبب 
احبر ولايثبت' 8 ى أخياروان صار البائع شريكاله فى الادربق و كذ الواشئرو من جل 
عبد | بصفقة واحد و نصغه بدائة ن ينارحا له وذ نصفه بدا ةن ينا رال ى العطاء فقيض المشترى العية ذا 
البائع نحضر رجل واقام البيئّة ان له نصن العبد هكذ فى !!ذ خيرة * لوبا لوباع اللصى واودعه 
النصى وغاب فادعق ميال النصى لم يكن المشتر ي خص.ا ولوبا عه رجل ا لنصى 
واودعه أخرالنفى ثم |متحق النصى قضبى له بر بع العبد وهونصن المشتربى ويرجع المشئرىي 
على البائع بصن الثمنى حدا في “حيط السرخسى * لوان رجلا اشئرئ من رجال نصى 
عبدثم اشترو منقاص ف الآخراحده.ا حيس وألآخرفاسداوكان “يحون اوكانافاسدين ثم جاءر جل 
ااي وأقا م البيمد وا مشتروي خصمله ويفضى القاص ي عليه بالنسى الذي وربعليه 
بيع الثاني ولوكان الببع الاول “عتيحا والبيع الثاني ى بمينه اود م| وخمرآم بكن دبنهما خصومة 
حل ىن #عدذ رالبائع لان المشترل بدم اوميتة | وخدم اك لانعاق كذ انى اللحيط * انا 
1 دعين على امراة | نها امه 5 هي نت زو جوأ زو جغائب فدعواة ” عتيحةي لايشترط حضرة 
الزو ج كاف الذخيرة *ر 5 ل أه عون علل ك1 نصئى قيمته 
0 أممّه فلا دل صد وله عايه المهر والعبد والامة حيار ن غا تبان فقال المدعيئن عليه 
كن لا١‏ عطيك الارش وا طهر مخاحة ان احضرالعبدو الام فينك ران املك لك فيضمناني 
ل مه الارش وا طهر نافر ارو وك ذلى أ جواب فيمااذ! كان المهرعرضامن العروض 
وا كان للعبد وديعة الفى د رهم عند هذا الرحل!وغصيه منه اران من قرض او بع فاقرالذي 
عند المال ان الذي دنع اليهالمال عند هذا الرجل وصدقه اللكوله لاسيبل للمقرله علو ذلىف 
وكذلى لوقال الذى في يديه المال ان هذا المال ما لهذا الرجل غصبة منه عبد ودفعه البءرصدقه 
حبسم اقران لان امرءبد : ببيع امدّله فباعها ولم يقبض الثم وصد ته رب العبد 
لى لم جبرعائ د فع الثمن | لىالمولئ هذ! كلها ذا كان المال قائما في يد المقرة!ان كان مستهلكا 
0 باكر او كو هبد اللاو اذا ن يكون غصب من 
فلان شيتا كان القول قوله فله ان يضمن المقرمئل المال الذي اقربقبضه ث, هل يرجع المفرعلى المقرله 


كتاب الدعوئ, (94) ( الب با لغامس ) 
ففيما اذا ا خذالمقرلد من المت رالارش واطهرث قدم الغائب وا كران يحكون مملوكاللمق له يرجع 
وثيما عدادلابر جع هكذافى المىيط » ولوقال المق رفي جميع هذه امسا لماادرى الغائ ب اهو 
عبدلى ام لالم تقبل بيئة المويى ان 'لغائب عبدله ولايتقضىى له على المقرشيع حتنق بحذر 
العند ولا سمتلن المد عن عليه علي ما ادعى المد مى من ملى الغائب و يستسل فى الجنا 
والمهر ب لله ماله شتلى مادد ع ى من ! أجناية والمهر, لا يسشعلى من امال في شىء ا 
المدعي ار "١‏ لعرد احذا لؤاله فا قرضك هذ || واه اخذ الفاصى فاغتصبه هذ اممدفا ستهلكه فان اد 
هذاوة'ل الأدعيى عليه قدا قرضنئ لان و0 
هذ !ام لبس فاده يستحلنى ماله قبلى هذا الذي يدعي ان قال ر جل لاخر هذه الالى الى 
في بدي لك لانى غصبتها من عبد ك لان مال عبدك لك أبلان قد كت ١‏ ود عنيها وقال اموا الالى 
ل ولم تغصبه من عبد ي فا نهدي خذ ها الا ان يقيم المقربينة على الغصب و الود يعة مان لم يكن له بينة 
؛ وقبضالمولى الال :. حف رالعمد ف نكوان يكون ء بدا للمقرله ول يكن للمولي بية ضمن المق للعبد النا 
ا نكن افربا لغصب وأ, ركان اقريا لود بعه له يضم شئا في قول ابى يوسق: رحوقل مه زر 
يضمن فى الوجيمٍ ى جميعا وا نكان الدى في يديه الال قال هذه الالىف اود عنيها عبد كف 
اوغصبئهام:ه وهولى لان مأ ل عبدك لك فان الموأ عل وأاخذ هابعد مايحلق بالله ا 3 ع مالم يعلم 
ان فلاذاود عهاو ايها من فلان فان قدم الغائب وانكران يكون عبد ا لملان فاده را خذ 
الالفىمن امول وبقال الموأ ول اقم البيث بح قا نكا نلك ولا يضمن المقر شيثاولوة' ل المقر 
هده الالن لعبدك فلان ني بدي غصبا او وديعة والالمولى فلان عبدي وهدهالالفلي 
لم :' د ها ممه وله بحكن عليه سبول الا ان يقيم البينة وان اد عن رجل قبل رجل مهرامة ا وجذاية 
عا عبد لداو ود يعة لعبد ة فى رد يهأ وغصبا'وغبرذلك فاد دئ أن العبد قد مات وصد قدالمد ء ١‏ ون عليه 
قضي بدمع ذلك اله فان قال الدع عليه على العبددين لم يلتفت الو ذلك و وكذلى ان 
ولد من عليه بذئ من ذاك واقام المولى الي علئذ لك كذا في مشتصراجامع لكي رفي باب 
مايكون الرحل ب خصم! عن عبده * رجل فيدد به مال قال رج ل لصاحب اليد : 1 فصبني عبد ك هذ" 
الال فاودعهااياك وال صاحب اليد صدق تككنه لا ارهاعليك لانى اخاف ان عدا لعبدان يكون 
- 0 5 ءآه «الء قله .بحب عله . دفع الال اليه فاذ! دفعه اليه ثم حضر الغائب فائكران يكون 


كتاب الد موقل (898 ) ( البابالخامس ) 
عبدا للمقركان القول قوله وقضى القاضي له بالمال الذبي! خذهالمقرله ان وجده قا ثماالاان يقيمالبؤرله 
للعال بين ان المال» له وا نكان المقرله استهلى ذل المال الذي اخذهفاراد الغائب ان يضمن المقر 
الذي كان الما ل فييد يدكان له ن لكولوقال المقرهذ !لهال اود عنيه عبد ي فلان ولاادري اهولكام 
لاذا قامالمدعي بيك ان الما ل ماله فا لقافمىي يقبل منه هذ و الْبِينك ويد فع امال اليه دان حضرالغا ئب وانكر 
ان بكو ن عبد اللدقر اخذ ماله ويقالللمد عى اعد بينتى والافلا حق لى وان قالالمقروهوالذي 
فيد يه المالهذا المال1ف اودعنيه لك ذلان لان ليس بعبد يفقم المد عى يبنة إن فلا نا عبد كاميكن 
بينهما خصومة ولم تقبل بينته كنا فى المحعيط *#ر جل وهب لعبد رجل شيثائم اراد الرجوع 
ومولى العبد غا ثب فانكان العبد ماذ ونا يقضىىله بالرجو ع وانكان*>تمجو را لايفضى له بالرجوع 
مالم يحضر امول دان قال العبد انا “جور وقالالواهب لا بل انت مأذ ونةالقول فول الواهب 
مع يمينه وأن اقاه ا لعبد بيئة انه “جو رلا تقبل مسته كان كان ا مولن <ا ضرا وا لعبد غائبا نا نكان 
الموهوب في يد العبد لم يكن اموب خصما وا نكان في بد المولى فهوخصم حكذ اني خزانة ا مفتين»* 
وانقال المولئ اودعن هذه ا جار يه عبد فلان ولا اد رجي ١‏ وهبهاله املافاقام المدعى_بينة على الهبة 
فا مولي خصمفا ذا قضى القادي بالجارية للواهب فتبضها الواهب و زادت في بدنها فييد الواهب 
م حضرالموهوب له و انكران يكو ن عبداةالقول قوله وكا ن له ان يأ خد أأجاريةثم ليس للواهب 
ا نريرجعى اليثبة فا كانت الجارية قدماتت في بد الواهب حا ن'للموهو ب له خا را نشاء 
صمن المودع وانشاء ضمن الو اهب قيمتهافان ضمن الوا هب لاير جع علنالمود ع دهاصمن وان 
ضمن ال مولا لودع لاير جع على | لواهب بما ضمن ابضا وان قال امول فد علمت انك و هبتها 
للذى اود عى الاانه ليس بعبد لي واقامالأد عي ديه على ان علانا الغائب عبد ولا تقبل هذه البينة 
اريك العبد حيا وان قال الواهب ليست لي بينة وطلب يمين المودع باللها نالغائب لبس بعبد له 
إستحلفه القاصى فا خلى برع عن | أخصو مذ وان نكل 'زمه العصومة ولوا قام المدمىبينة عل 
الزار مولي ان فلاناعبد و تقبل بينته وقضي بالرجوع وان اقام لدعي بينة عاىى ان الغا ب عبد هذا 
البجلوانه قدمات قبلث ببنته وصا رن واليد خصماله وان اقام امد عى بينة علىانالغائب كان 
عبد و وانه قد باعه من فلان بالفى د رهم وقبضه فلان منهلم تقبل بينته ولا برجع فى الهبة وآن! قا م بينه 


على اقرا الذي في يدوا لجا رية! نه قدباع فلان الغا ئشب من فلان وم قم البينة علي افرارة 


َك الدعيول . ) 0 ( البا بالسادس ( 
ا اغا نب عبد فالقاضى لا يقل هذ وا'بيئة فلا يجعل الذى في يديه خصما كذ فى المحبط #رء جحل 
فييديه عبد ير الرق وادعى العمد ان ذلا ١‏ الغائب اشتراة من مولاه هذا بالف ونقد و الثمن لايقبل 
تولدوار أن دعولان ل اه ا اشثر أو دن مولاة. وله , بأ خصو مه و بقبض لنسيد من ص صاحب 
البد قبلت بينتد لان "ىبد يليم خصما في فبض نفسه ولوقال!| لعيد كنت عبد الذلا , نفباعني منك 
والح رهم و ولي دشبض ل المدن براقام البينة على ذلك قبلت بينئه الاأر. طولاه! ن يمتعدمن الخصومة 


وان لم يمنعه ف م بك جا انزةولهان ن يقبض | لثمن وير د المو! ١‏ ولي وق لوتالاد بأعيد فلا .١‏ ن قد وكلنى 





دص . ومني في نفسى 4 الببنه قبلت بينئه كذ اني فا و ذا صيوان + اليا باك 5 دس خبما 





صمي م وبي اللا لسمم سس سملن 


يدنه ع باد عو لدعي يومالا يدقع بهر. جل ادعو ل رجل حا اوملاو وأفام البيئة فال ا1 ع علية 
دنع َى م رج دن دعو 'و امهله القامى ١‏ اليد 5 500 50 لامه ددا لايكون 

نوراه للمد عي ة وأ ااه ريق د ص يادي لاص د نعان كان عتيحا 
امهله القاضى وار ركان داسد ' لل يمهله ولايلتفت اليه كذا فيفتاوئئنا ضبخان» اد عن ر حل عبد ا 
فيبدر ا له ناا لدو البدهو تلان الها تب ودبعه عند يأ وعار به ؛ ' آخا رأ 1 ورهن ١‏ وغصلبب 
وأفام علو ذلك بينة ام دي النؤنشد! نالأدعي افر اند لغلا ناند فعت خصومة المدعي عنه وقال 
أبويه ورم ككان ذوالبد صا أعا ديد فع عن تخصومة انا اقام البينة وا نكان معر وفابا يل 


و 


لم تند فع ألخصومة عند با قامة | لببنة رجع اليه حي | بتلى دالقضاء وعر ف احوال انس فقال المستال 
من اناس در حدما[ اشنا فيةا ف يدهب الوم ورد ان تفسي دمر الله سارح برديدة 
بشيادة١ا!؛‏ دحنس ذا حاء امالك وارادانيثبت ماكد فيتيم ذواليد بينة وان فلانا| ودعه 
فيبطال حته ويد فع خصومة المالى كذا فى لكا في * وان لم يتم البينذ فهو خصه في ظاهرالرء ابة 
عن [صحادا رحمهم الله كذ فى أللعبطفى النوع الاول من الفصل .الثالث والعشرين في بيان 
مأيندفع نهد عوى المدعي * فلوتضى القاضي للمد عمى و حضر الغا نب واقام ببئة علون انه ملكه 
دفعه الى صا حب البد و ديعة فالقاضي بقضي لذي حضر هكذافى المحيطفى النوع الثاني فيا 
يد ع ىالمدعي مع د هوىالملى الدطلق فعلا» ولوان القاضي ي أم يقض للمد عبي بين حنوق حضو 
المقرله وصد ق صا حب اليد فيمافال ودفع العبد الى الف رله وقضى الناضي للمد عى بالعبد بنلككى 

الببنة 


(11) | [ش 
سيريا 
كثاب الدعوول 5 انه عبد كان! ود عدمن ص 3 
ظ عل صاحباليدفان اقام المقرلدبيية على المدعي 2 
لوو تبط ونالمد 0 
لوقا ته ويقصول بالعيد أ الم ظ 0 ل اصع الايقئن ى با لعبدبي نالذئ 
5 5 م 
اأتضا الثلك ١‏ اي 3- 3 | معدون ,؛ رح في هذوالمسئلة 
| بوالهيثم عن ١‏ بوالهيثمان ابن سما عذكتب اليم 
المدع ى نصفا ن قا لالذا ب 2 معأ ون دعواة وبطلت يينهالمدعي 
حضوي امد ينهائ انالبي ع دم ولت ياه 
نب ليه محمد رح | قطي 9 ولا لى كذا فى فى أسسو عوج 
5 ى الذي حضروالافلاحق اصلا 
فالقاض ى يقول للددعي 1 َأ ودذى اليدا و دعه رجل لانعرف 
ذا الفصل * اذا قال شه الكانى * 
١ 1‏ النا؛ ل من هد ا اليد بالاجماع كذانى 2 
الذي بعد اسه رع - ااه ع خصومة المدعي عن ص حب ١‏ 
فالقاف ى لا يقبل شها دنهم ١١‏ ليها زتشهادتهم فقول ب#حنيعةوا ويضورة 
© بوج لا تعرة نا عليه : ف ألبلود 
تال انعرف المودح 0 لالد والارا ضمي * ولوقال شهودالمدعئ د ودع 1 
ص 0 
مويه ' للم بذ حكرة محمد رح وقدا ختلى المشا فب بعضهم فا 
هد أ فصل لم د ع يدل ارده 
عيدو رو ب قالواتند فع وهكذاذكرفى الاقضية ا نأننا بي 
١‏ و بعصهم وخ معرفنه 
لاتتدفع أ أخصومة دن ذى ألبد المود عكذاف الأسيطع وقال محمدر لاندفي 7 
سب فان قا ل لاظهرا نه فيرا ابح الكت م ا اذ 
د ل هوبهدا الاسم وأ" 0 ل محمد رح كذا ف الوجيزا عرف 585 
لعود ١‏ ل ع نول رة < 
ن الطرق الثلث ,' 5 لآ لد ؛ كلم أ رجلا اودعهااياءقالوالاتقبل هذ الشها 
ل معروف وشهد شهوده ان "١‏ 5 وهم الا يعرفانه 
في بد 7 أود عنيية ن أو> 5-2 | لااء رفه فشهدايُشهود أنه أولكة ن باه 
دل د أون عليه رح رمال 
فى المسيط ب ولوق ايه سد لاضن 
صم المدعمي كذا في هنا وول قا تنخ ن القاضبى ان القاضي 
ا الذى ف يديه < 5 زلا كرا 52 عدن ي حلا دفعها 
لشفوداء د عك 5 كن دى” - لنت 
اودعنيه رجل للاعرنه والاخيواد 1 لكا اكير هرا وافرالدعيان 1 
و الغصومة عن ذ ىاليد انه دفعها اليهءرجل 
١‏ الشهادة ولا شدفع او[ ىأقرارالملدعى 38 
لأيعيل هد 5 دذى انيد ل 0 
فلاخصومة بينهما و وكذا لد يو دده أ لط رقالللث 
اليه والمد لذ يعر كه ا الور | مدن 
كي ١‏ زانةالمفتين *ولوة ل 
فد نالقأ لايجعله خصما كذ فيخز رىلمينصواعلى انه ملى المودع 
لي لوبرهن! نهدقع اليه ر. جل معروف ولك ا ذلا 0 
ديد 7 بد 
لكن لانقوله ولا نشهد به لا شدفع وا لل ذلك لشي اوقا لوا كط ن المدهري هذا فيد ب 
لاندرىي د ثول 
0 لوااودعه فلا نلكن هودفعة تندف مكذافالوجبزللكرد ري * لوشهد شهو 
وأليد 
لاندري ادفعماليه املا وقالذ 1 


كناب الدعري ( 40 ) ا 
ان اللدعبي اقران هذالفلان الغائب وقال اون عنيه فلا ن الغا بآ وشهد الشهود ملئن ا قرارأ ى 
بذاك وإء يقل صا حب اليدهولفلا ن الغائب اودعنى تالوائندفع عنها أخصومة و كنذا ا 
اللاي ان فلانالغا ب دفعه اليه ذا نه تندفع لتخصومة من ذف ليدهكذ ان فنا تون تان » 
ولوافرالمدعي! بها كانت في يدنلا ن ولاادرىي أدفعها الى واهذا أه الاوذواليد يقول دفعهاا! لى تلان 
ذنلاخصومة بينهى) كذاني لد كس مولي ١‏ ١و‏ ارالدعمىي! 5 كانت في يدذلان ولاندري 
أددعها الى ذلان ام لادلا خصومة بينهما ولوشهد شهود صادب البدانها لعل لا تعن وم يشهد وا ان فلانا 
اودعها اباو عالقا ضي ليب لهذ و اإشهادة ولا تند فع| لخصومة عنه وا لوانا مالادعمى يعار سيل 
دفع إيلة داح ب أأيد ان صاحب اليد ادعاها لمفسه لم تقب ل من صا حب | لود بين 1 ى الايدا عاصلا 
كدان الطعيط # ولوةًا! وا أ نواه ع الد دا رلفلان الغاب اسكمه فيها واشهد نا على ذلىك وا لدا رفي بدالغا لب 
2 باع اد كن اوقا لوالا ند رى فى يد من كا نت إلدار يومئذ لكن نعلم انها اليوم 
في يد السا كن اولم يد كروا ان الدارفي يد اي ا 0 
4 ور مث يوصئذ لا سد فع اأخصىءة كما أو شهد واءانه اسكنها فلا ن الاانه 
سلمها اليه رج أخركذا ني محيط | لسرخسي بو ا وامرقرق امم بىأن الدا, ريو ه أشهدهما 
كانت في بد ذخ : م ن والمسكن وهو دلا نلالثبل :ولق حظرفلان هداو ل ره ى عن ذلك الوجه 
بسحي فاللثانيكذافى الوجيز للكرد, ري * ولوة ا لالدعي عفيه نصنى الدار 
لى ونصخها وديعة فلائ واقام ا لبينة علىن ذلكاندفعت | خصومة فى الكل كذافى الاختيار 
ر «الحضنا ر» ولواد عول ذوا ليد ود يعة ولم يمكنه انباتهااحتى فضى! لقا ضي للمد عي نفذ قضا وه 
ولو : أرادان يثيم بعد ذلك بينة على الايداء ع لاتقبل بينته فلوقدم الغائب فهوعلى حجئه ولو 
لميقم ذوا' سيل المدلى ذ عنما ادعون من الايداع حتى صا رخصما واقام الأدعي شا هد أوا حد | أوشاهدين 
ولحكنه له يقص' نذا فى بها ثم وجد ذواليد بين على الايد ع تقبل بينته لانه ظهر أنه ليس (خصمه 
قبل ان نجه التضاءكذ! في جامع الا سبيجا بي ر حكذافى الفصول العما دية * رحن ادع دارأ 
في يدي رجل فقال ذ واليدا نخلانا اود عنيها فقال المد عي قد كان فلان اود عكهالكنه وهبها ميك 
بعدذلك او با عكها تالقاضى يستحلى المد عي عليه ماوهبها له ولا باعها منه فان نكل عن ليمين 
جعل خصماله فيها كذ افي “حيط |السرخسى * ولواقام المدعى بين | ن فلانا با عهامن الذى 


كتا بالد مول (م4) ( البا ب السادس ) 
في يده ثقبل ود بل المد عوى علية خصما ولواد عىالمد عون عليدا لود بعة ولم يقم بينة وطلب المدعمي 
يمينه ان ذلى أل اودعها !ياه تعحلفه القاضي بالله لقد ا ودعها ايادو يحل عاى البتاتلاعلى العلي 
وا ن كان علون فعل الغيرلكن تدمامه به وهوالقبوأ أببلنى على البتاتكذا فى الغ لغصوا العدادية #رجل. 
في يديه وديعة لرجل جاء رجل وادعون انهو كيل المودع بقبضها واقام علين ذلك بينة واقام 
لدي في بدينئو دع ينة ا الود عاضر ج هذا عن 0 بينة أن شهود 
الوكيل عبيد صكذافى المحيط * اد عن عللئ آخرد ارا فقا ل ذواليدانها ودبعة م فلان في يدي 
واقام البينة عليه حتى اند فعت عنه أ لخصومة ثم حضرالةا لغائب وسلمهاذ راليد اليه وا عادالمدعى 
لد مول ف الدار فا جاب انها وديعءة في يدي من فلا نواقا م البينة عليه قال تند فع عنه الخصومة 
ايضاكمافى الا بتداء كذاني محيط| أ سرخسىي * رجل ادعيلدا رافي يدي رج وا قرذ واليد 
انهاءانت للمد عي ى ثم قأل بعدذ لك انها لفلان, اود عنيهاا و قال على القلب با ن بدا بالابداع ثم 
تن نالاقرارا ناقام البينة على الإيداع اند فعت عنه أتخصومه وان لم يك لك بين ان بدأ 5 
للمدعي وئئى بالايدام يم مربالتسليم الى المدءى أن حشر الغائت وصد تهلاتنزع اندارمن 

يدالمدعى لان حقهكان اسبقلكن يقال قرله اقم الب لبينقان الدارظهالى و ان د أبالا يداع وثنول 
ماقرا المدع يلانه ثبت حقالمدءعي اوم 
وعسوىن يكذ وو 0 تنديرا لتكذيب ليشت حق الغائب ولولم يقم البينة عل ىالابداع 
ولكنعام ا ن الغائب اود عها اياولم جعل بينهما خصووة , وكذلك إواأ :رامد مى بذلىك 
واوعلمالتاضي اا واذا م الذي في يديه البينة ان فلادالغائب ا ود عهالا خصومة بينهما 
حتوى بحضرالغائب و لوعلم القاضى اى الغائب غصبهاص المدعى واودع ذا اليدفانه يأخذ ها 
من ذى اليد ويسلم الى المدء ى و ذكرنبي باباليه ليمين ان ذا اليدلوةال اود عنيها الغائب 
ولم تكن له بينة لق ان حلى برئ وان نكل لزمه ولوجاء المقرله الاو لكان له ان يا خذ 
من المد عم ميقال للمقرله الثاني انت مل خصومتك مع المفرله الاول ان ن اقام البينة اخذة 
وان لم تكن له بينة :حلي ان حلف برئ وا ن ذكللزمه هكذ افى المحببط * وا قال المد م ملي 
ابتعته صن الغا تب فهوخصم هكذا فى الهداية # دا رفي يدرجل! دعاها آخرملكا ما مطلقااوشرا اء منه 
منذ نه أوشفعة فيهافقال ذ واليدكا نت لى بعنها من فلن او وهبتها له و سلمئهافاود عنيهالا تند فع 


و ب الد مون (ع: ) (الباب السادس ) 
أخصومة الااذا صدقهالمد عى فيما يقول أو ع مالقاضي بذاك "عمينئذ تندفع عنه الخصومةفان لم يكن له 
شوع من ولك ولكن اام ف واليد بينة على البيع لاثقبل فان قضي عليه تحضرالغ لغائب و اقام بينة على 
شرا ئه من ذى اليد لاتقبل وتقبل على الماى المطلق ولودرهن الغائب قبل القضاء للمد مي على 
ا كخارجين إثام! البينة ذا 1 ن برهن الغائب على الشراء من ذى اليد 
منذشهرتة,ل فيابط كال 1 0 رج ويقال للمد عي اعد الشهود عل ىألترنه ان شئت ولوفال انيت 
في يد فلان ولكن لما رأ ابا اران أبدد ضع أل ا 0 
العبدمن: زأله الك وتبضائها ودعه الع ربب ا و ا 
بماصنع ذ واليد لمكا : در دل المدعى لاسمع بي المدععى م كل صاحب البدوان لم بعلم به القاضي ولا قربه 
لمدمى سمعت بين المدعي و لالسمع بينةن 1-06 ورماصنه ع الا اذااقا م البيئة على افرار المدعى 
بذلك نتخبل بينئه ود فع هنه خصومة للد مي ااال اتيش والصدقة في هذا د ليع 
كذ افي فثا وى قاضيخان في فصل دعوى المفول * لو دعبى أ دارو اقام ظاهد ا واحدا ثم قاماصن 
ندا هي ومكتازمانام تقدما لىالقاسى وجاء لدي بشاهد آخرواتام صاحب اليد علي 
انهباع الدارمن ذلان بعد اد ف من صدالقاصمى اوقال وهبعأ همل وسلمها اليد دان انراد عي يذلى 
لوادتي السو ويا ولؤلم حكن شوع 
من ذلك فام ذواليد بينة على وي مأصنع فا نناضي لايسمع بينته , ولاتند فعأ لخصومة عنه وأو كان المدعى 
جين ان عبى الدا, اقام شاهدين فعد لا فقمل | ن يقضي القاف بي بالدا رللددعى تامام عند القاضي 
فمكثازه] انم نقدم عندالقاضي واد أد عون صاحب اليد انه بأء ع الد ١‏ يمن فلان بعدما 6 مامنى عندالقادي 
اووهبهاله وسلمها اليثم ان فلاذااود عنيهاوغاب واترالمد عى بذلى! وعلم القاضى بدفانه لاثند فع 
الخصومة من ذى اليد كذ اف المحبطنى الفصل الك ني والعشرين في دبان من يصلم خصما لغيرة اد 
رجال دعن عبد افي يد رجل وأ قأ م البينة واقام المد عون عليه البينة ان المدعى باعة من ذلان الغائب 
البعاا الي العم 0 
5 


كتاب الدعوول (14) ( الباب السادس) 
ملى ذلار. وقل كه ان التعر ل السادة* .عن اراق يدرطل نار لد عول علية في دفع 
د عوى المدعي اشتريتها من فلان وانت! جز تهذ! | لبيم فهذ الايكون اقرارا بالملك للمدمى علية 
ولايكون دفعا لدعوى المدعى كذا فى المعيط » لوان رجلاادعئ دارافي يدر جل انهاله 
واقام البينة فاقام الذي في يديه الدا ران هذها لدارلفلان الغا ئب اشترا ها من المد عي و وكلني فبها 
ذكرف المنتقن انه تقبل بهن ذى اليد ويجعل وكيلاوا د فع عنه ! لخصومة والزم الغا ثب الشراء 
كذا بي فتاوى قاف مخان * رجل في يد به دا را شتراها ولب الشفيم الشفعة فقال المشتري اشتريتها 
لفلان وادام بينة وان فلانااوكله بشرائهامنذ سنة قال لا قبل بيبته كدا فى المحبط * وان وقعت الد عول 
فى ا لعين بعد هلا كه وا ام المد عون عليه بينة انه ان عند بي وديعة او رهنا | ومفا ربد ا وشركة لا تقبل 
بيك المد عي 
وصد ق المد عون عليه فيما قال ففى الود يعقوالرهن والاجارة والمكاربة والشركة يرجعالمدعى علية 
دلي الغائب بما ضمن ولايرجع المستعير والغاصب والسارق بما ضمن على الغا ثب وان كذب 
صاحب ارد الغائب في اقرارة أنه وصل اليدمن جهة» 8 لوجوةالتى ذكرناتلان. 5 علدما م يق البينة علئل 
ماادعالامن الاجارة والرهن والون بعة والشركةوالمصاربة واذا ابق العبدفادعاو على الدي اب ق صن يده واقام 


عليه ثم اذا فضي بالقيمة للمد عي و اخذ القيمة من اللدعين عليه فان احضرالغائب 


المد عون عليه بيئة علن هذة الوجوة فان | لحجواب فيه كا لجواب فى الموت'فا ذا عاد العبد من الاباق 
ففى فصلل المود بعةوالرهن والاجارة والشركة والمضاردة يعودعان مل الغا ئب وني فصلل السرقة 
واللقييء العارية بعود على ىمل الذي كان في يده لان الضمإن لا يقتصرعليه كذا في خزانة المفتين ع 
ولوتان العبد قائماوذهبت عينه واخذارشهاو انا اقام البينة ان فلانا اودعه فلا خصومة فى العبد ولا 
فى الارشكذا فى الكا في * ولوكانت جارية فولدت نم مات واقام امد صى | لبينة انهاجارينه ولد ثح 
في ملكه و اقامذ واليد البينة على الود يعة قبل لولادة فانه يقذ ى للمد عي بقيمة أ لجارية ولا يقفضئ 
ف الولد به بشو حت حضوا شب كذافي محيط |السرخسي#ادعن ١‏ عبدافي يدي رجالققال المدعمي عليه 
هذا العبد وديعة في بدى مر جهة فلان فق ل المدعي سلما لعبد الي واحضرفلانا حتوى | قبم البينة عليه 
وو ع واه بي المدعى ثم جاء ء فلان لي 
ال تلان لفل يقال المدعئ اقم د جل تتله بد فدفع بها واقام 


| 


كتاب الدعو ىل (؟9* ) ( البا بالسادرس) 
رجل البينة ان الامة كانت له واقام ذ واليد إببينة على الود يعة قبل للمدعي ان طلبت العبد فلا 
خصومة لى و١‏ ا نطلبت القيمة فلى الخصومة كذافى الكا في # اذا قضى القاضى شيم أجارية 
عل ذى! ليد واخذها المدعى م ذى ليد ثم حضر الغا وب ا 
ويرجعذواليد على الغا نب بماضمن للمد عى من قيمة انجاردة ولوان الجا برية لم يةئلها العبد ولكنى 
قطعيد ها ودف ع العبد بايد / لم : حكن بينهما خصومة حذن اعحضرأ اغائب لانى الجا رية ولافىالعبدكذا 
ف المسيط وان | دعى التعل علي ذى اليدبان قال غصبئها مني ا واجرنها منه! ووهبته! وادعي ذ واليد 
انها وديعةً! وعا, ري ونعموومس جهة فلاى ١‏ احصيرة تان هت انز 
واقام البينة على ذ لك قبل تبينتهكذ ذ ا فى محميط ا لسر سبى #وكذ لك لو ادمح اليدلم يقم البينة 
على ها ادعئ كذا ف المحيط * رجل! دعن دا 3 له اغتصبه'منه الذمي في يديه وقال 
المدعين عليه هى ملى وا لدي وديعة في يد ي لا ند فج عه الخصومة ذان| فاه المد عمى! لبينة علون ما 
ادعاة ثم اام المدء وى عليه البيئة انها ملى والد و اشئ اهام المدعي قالوا الاتقبل بيسنة المدعىى عليه كذا 
في فنا عقا ضيخان # وأن 500 ل للد عي سرقته ىأ وس رق منىلاشسد فمالخصومة وا والدوالة 
الببنة عا يالرديفة الواضىي راب انا م البينة على املك تقب لكدافى !لكا في* وثيما 
ازاقال سرق مدر الل ساح تذدفه الخصومة عن صاحب اليد اذا اقام البينة على ماادعن وهوتول 
#عيد رح وى الاستعسانلاة نافع وهوقول ابي حنيعة وأبي يوسفر رحمهما الله كادا ف المحيط *» 
و'وادعينعينا ونال فصنبٍ! واخذ م وثارة ذواليدبينة على انه وصل البه من جهة الغا ب تند فع 
عنه بلاجما ع كذ افى ا: لغصولالعمادية عبد فييدير رجا لاع انه 
اعنقه واه ساح با ليد انه مبد فلاناودمه اي ناقاضي يقذ ي بعتق العبد ولاتند فعا تخصومة عن 
ذىاليد بماانامرمنى ةا و لسر نل لكر سو عله ل بحم القا ف وادعوئلا يلتفت اليه لنفان 
القضا ءعليهما كذ فى الكافى *وهكذافي محيط | لسرخسى والمسيط *وفى لذ خيرةفي فص لد عوىي العئق 
عبد ادعوى على رجلانتان ملكهوائةاعتقتفقالالمويى حين اعتقهلم يكن ملكي ل اندبعتهمن فلان ثم 
اشتريئة منلو اقا اقام البينة علو , بيعدقبل الاعتاق لاتقل بينته ولوكان الموا 08 وقالله اعتقنى قبلان اشتريتك 
وال العبدلا بل اعتقتنى بعدما اشتريتنى فالفو لفو لالعبدكذافىالمصيط»*وانادمئن علن ذى اليدفعلا 
لميننداحكامة بان! دعى! لشرا عمنه بالف ولميذكرا نه نقد لثمن ولا قبض منه ذا قم الذي في بديهالبينة 


كتاب الد عوول ) ث6 ( الب بالسارس) 
انه لفلانلغا ئب | ودعنيه | وفصبته منه لاتند فع عنه اتخصومة في قولهم وا نادعوى عليه مقدا اننوي 
احكامه بان ادع انه اشترول منه هذه الد اروهذا العبد ونقد و الثمنى ك0 ثم اقام ا مدعرى عليف 
البينة انه لفلان الغائب اود عنيداختلفوا فب قال بعضهم تند فععنه الخصومة وهوا لد بم الي 7 ىل 
قاضيخان في فصل دعو ىالدور والاراضى #مبد في يدر 5 نارول طرفم نع ابد رالاد 
البينة وأقامن و اليد البيئة ان فلا نا | ودعنيهلا تند فع الخصومة عنه فلولم بض القا ضى بالعبد ! أمدعئ 
حت حضرالغا ثب وصد قذا اليدسام ا لقاف. ى العبدا لى المفرلهثم يقمى بالعبد لدع ى الشراء ولايكلفه 
اعادةٌ البينة علىالمقرله واناقام رب العبد البينة انه عبد وا نه اودعه أ ولم يقل اودعه قبلت وبطلت 
بينة المدعى فلواةا م رب العبد | لبينة بيه أنه عبد ثم أعأد مد عى العبد ا لبينة علول ر' رس العبدان ٠‏ العيد 
3 دلق اليد لدان اخ الفجادؤفان اده الثم لثمن ان اعاد البينة بعد ما قضيلر بالعبد لا تقبل 
بييمه و انككان 5 1 ن يقصي م ون تقبل كذاى الخلاصة * ولوكان مد عى الشراء اذام شاهداو تهنا 
على | لشراء من ذى! ليد فاقرصاحب اليد ان العبدلعلان الغا ئباود عنيه فقب لان بقيم شاهد | آخر 
حضرؤلان وصد قصاحب اليد فيما افر وا مردتسليم العبدا لى لذي حن ريم ان المد عي انام شاهدا آخر 
8 قصى . عق ١:‏ أله عل الذ حصرو و ناللتصى ع2 د ء|بت 
على الشرا بالعيدله لا يكل اعاد ٌ الشاهدا لاء وَل 5 دي 4 لية صأ 
اليدلاا لذ ي حضركناق المعيط ف«مدمىالشرا اء اذا لميقم البينة على ذى اليدحتئق أقرن اليد الفلا 
الغائب ثم حضرا مت وصدقدود فع | لعبد اليه ثم | قأم مد عى اله لشراءالبينة على الترله وتصرى بان 
المقضى عليالمقرلهكذا: فى الخلاصة + اذا ادعمىثوباني يدي رجلانه ثوبدسرقهمنفلان الغا ئب وافام 
علن د لكتي ا أقام الذمي ني يديه بينة| نه وديعه عندة ه ب فلان الغا ثبلا تندفم الخصومة ع ذى اليد 
ويقصىم و باه لثوب للمد عي وهذا |سحسا ن كذ ان الذ خيرة * رجلادعىىثوباني يدي رجل انهثوبه 
غصبه منه فلان الغائب واد ثام هلول ن لك بينةوة قالصاحب اليد فلان ذلك اود عنيه فلأخصومة بينهما 
7 سه ليد بيئةعلى! لايدا عكذ | فى المحيط #لواد وباي وا ل ذوا ليد اود عنيه 
517 الابداع طلى على النصكاة ذوالبد ود مني «كيلدلا يصد ق 
الاببينةكذ فى الى افي* ولوشهد وا افوا اودعها ايهو الوا لاندررى من دفعها الوق عمرو ون تال ذواليد 
دئعها عبدا لل دلاخصومة بينهماولا يمين على ذى اليد ولوق لواد فعهاعبد الله الى عمرو ولكن لاندري 


كناب الد عوول (.8 4 / ( الباب السارس) 
من دنعها الى ذى !ليد وقال ذ واليد د فعها الي عم رولا تند فع علي هالخصومة فان قال ذو اليد حلفى 
بحلى على البتا تكدافى الخلاصة* ولوان العبد اقام البينة ان فلانا اعتقهواذام صاحب اليد البينة ا نفلانا 
ذلك اردمةتقبل وتبطل بينةالعبدرلاتحال بينهودسن العبد قيا سا ويحال! ستحسا ناويوٌخذ من العبد كفيل 
بنفسة |سئيثا تاحتى لايهرب فا زاحضرا الغائب فأن اعارالبينة عئق واللإدهوعيد كذافي #حيط السرخسى * 
وكذ ا لواقام ذ والود البينة ان فلانا آخراود عهايادكذا فى خلاصم. #لواد ادعى العبد انه حرالاصل فالقول 
للعبد فان اذام نوا ليد البينة على الملى وابداعه تقبل وان انام على يدا عه فحسب لا تقب ل بخلاف 
الدا, روأآن: ,هن على المنى والايداع ودرهن ا لعبد أل - رية اسل حيل ينهم بكديلكذائىالكانيم 
عبدفى يد رجل اده ون رجل اندقتل سمسوي» البيك ان العبد لعلان اود مها ند فعت 
عنه الغصومةكذ إى ا خلاصة * اذا ادعئ ع ورجلا لى اشتريت مذى هذا العبد بكذا والبائع 
#جحد الببع فافا م ما لود ى البينة على الشر أء و قال انبا نع في دفع دعواة اتى درددت على هذا 
العبدبا تعيب واقام على ذ لك بينة صم صنه د دعو هذا الدفعو سمعت بينته عليه حكذ افى المدرط + 
رجلادعووءا ول أخرانه باعدجا رية فقاال'م! بعه امنك قطفافام المشترى ال لبيند على اث 0 اءفوجدبها 
اصبعا زا ئدة وارادردها واقا م البائع البينة انه برئ اليه منى 2ل , عيب لم تقبل بينة البائع 
وذك رأ خصاف رح هذه المسئلة في آخراد ب القا ضى وةال عاى قول ابي يوس فر ح ثقبل بيمته 
كذا ني شرح الجامع للصبد را لشهيد حسام الدين في كتاب النضاء * اد عن علو آآخر 
معد ودة ني يده وقال هذا ملكي باع ابي منى حال ما بلغت وقال ذواليد باعه مني حال 
ال 0 * اشترول د ارا لا بنها لصغير 

ن سه 37 ىن ذلك شهود ا وكبرالابن وأم يعلم بماصنع لاب ثم | ن الاب باعنلى الدار 

ل و سلدها| لية م أن نألا ؛ ن استأجرالدارمن المشتربي ثم علم بماضنع الاب فاد عىالدار 
يبي 5 نابي كان اشترئى هذه الدارم ن نفسه في صغ رمي انها ملكي واقام 
دان ذ لى بينه فقال المد عوى علية في د فع د عوى المد عى انك متناتض في هذ الد مو لان 
استهبارك الدار مني اقرار بان الدار ليست لى ند موا بعد ذ لى الدار لنفسى يكون 
نناقضاً 


كثات الد عوئل (89 ) ( الباب السادس ) 
منود ات بارج واد التري واد لد مجر كر لين ايد والصعبر ان هذ الايصلح 
دفعالد عوى المدعبي ودموى الم مي" تتبحة وان ثبت التناقض الاان هذا تناقض فيماطر يقد دمع 
اناه كذافىالذخيب رة#ادعوو دارا اسيب اله أشراء من فلان فقال الدع و عليه از ىاشئريت من فلان ٠‏ 
ذلك ابضا وا قام ونة وتارين الخار ج اسبق فقا ل المدعى عليه ان دعواك باط للان ف التاريخ الذي 
اشتريت هذة الدا رهن فلان حكا نت رهناعند فلآن ولم برض بشرا ثى وجا زشرا نى لانهكان بعد سا 
. آه-ه لد .6 ١‏ 3 0# . أخص 55 1 - 0 1 
فك الر هن فاقاء البيئة لايصم هذا لد فع كذ افىالغصول | ادية * ول وكا المدعى ادعن ان هذا العين 
كان لفلان رهنه بكذا عندى وقبضته واقاه البينة وادام المد عل عليه في دفع دعو أو انه اشتريئه منه 
ونقد تها لثم ركان ذاكد فعا لد صوى الرهى كذا في فنا وى تاذ مخان في باب اليدين* في مجمو ع 

لنوازل رجلاد عن عل آخرانه اشترىىمنى جارية وصفتهاكذ | بكذاد رهما وقبضها واستهلكها 
ووجب عليه اداءهذا الثمس الى وقد اقرذلب وشهدالشهود دعا ى الأدعول عليه بذلى بعد انكا ره 
فقال المد عن عليه في دفع د عوى المدعى انك مبطل في دعوى الاستهلا ك لان | أجارية ةائمة 
وي في بلدةكذا في بد فلان واقام شهودا شهد وأ انا بالاحيواياي” كذ اهل يصير ذلك دفعا 
لد عوىالمد عى قال لاكذ الى الذ خيرة* ادعوىدا را في يد ى رجل شراء ةن رجل آخر بشرائطه 
قال المدع 1 عليه في دفعد عو ىاللد فى ا ي كنت اشتريت هذة أ لدأ رمن هذ االأدعى فقا ل المدعى 
في د فع د عوىة الدع ١‏ دليه قد كنااظناالبيع | لذي جرف بيني وسىهذ | الأدء عون علية فيه ذ اد مع 
سبع و كذلى ١‏ وكار. بالمدعي من والابئداء ادعى الدار عا ١‏ وو تاكيك 8 ملكا قط م ونال المدعيل عليه 
في د فع د عوأة اني كنت اشتريت هذه الدارمن هذا المدعرى تقال المدعى فيدفع دعوى المدعي عليه 
قد كذا ا فلا الببع الذي جر ول بينه وبين اللد عون علية كا نهذ ان فعا" توا وكذ لك اذا نال المد عي 
د .م 4ه عن اه ٠‏ .إه م.ى. | 
فيدفع دعوى المدعون عليه الى قد اقررت انى مااشئريتها من كان هذ ادفعا #عتيعاكذانى محط ب 
رجل ادعو دارافييد رجل انهاله فقال المدعى عليه اشتربتها من المدعى ولي بينة عل ذلك 
قال محمد ر ح فى الاستحسا تئر ك في بدالأدعون عليه ويؤٌ خذ مندكفيل ويؤّجل ثلئة ايام نان اتام 
الحمد عمى! لبيئة علىنماادعول و الاقضى عليه هكذ ا في فنا وى تاضبخان*ادعول دارا في بدي رجل 
فقال المب عو عليه فيدفع دمواة انك اقررت قبل هذا أنى بعت هذة الاار وآراوان تعلق 
المدمى نلهذلى ولوأ قام البينة على ارا رالمد عى بذلك قبلت بينته واند فع د موى المد عى كذ | 
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كناب الدعوئ (02) ( الب بالسادس ) 
بود نو لاف ىثري" اعوج م 4ه ينها 
د لععمدن.؟ ه ع لكان فى للنقول شير طَّ ا ا ١‏ يدي 
رجل الى لشتربته من فلا منذسيعة ايام وفالذوا ليد لايل هوملكى اشتريئه من ذلىالمدعى دد 
الث 0 دا ولوا أن م ن بدعى لباو يه 
ينول 5 ان بيعك معه ىا الا نارين السسا بيقن ذا حم والاخ , ينكركان السام الغنصول العمارية* 
برهن 2ل ١‏ َك هدا ارثشلهء 5 عن أده خبره 1 والطلربطليناترار ابيمحال حبوئه انه لاحق له فيه أو برهن 1 
على اقرار للد عى«' ل حيوة ابيه او بعد صما ثدانه! م بحكن لابيه بطل د موى المد مي وبرهانه 
دالو يرن للطلوب على اقرار للد هي تبل د هوا نه ليس أ وماكانت لهاو افوانه لاق 
لد فيك أ وانه لم س لدحق فيه ها كو مو ودعي كللى رد الدع راواء رمن يميه الإنطل 
كذانى !١‏ لو حب زللكر ٠‏ ري*ادعوودار اما راثاعن ابيهفقال )دع ١‏ عليه أن ٠‏ ابا" ف باعها من فلان 
حال حدمو ونه وصحته بكذا وانى| شتريث من يذلا ن وا قا م أ البيادنةدتيل 2 وفوارحع «ححتنا 


فالفصول ا لعمادية #ادعىن عليهد اراني : بدةارثاأوهيةفب 08 المدعن 5 وى أنه اشتراهامنه 


له 
وبرن المدعي على اقالتدصمدفعالد لدفع ددافى الوحيز للك ردري *دار رفيبدي رحل جاءر حل 
وادعئئانابا «مات وترك هذه الدا رمي را ثاله واقام ببنةشودوا اناباوعات .هذ والدا رفي يديه 


اخذهذا الرج ل هذث الدارمرن تر كته بعدوفاتهاو اخذهامنى أي ىهذا اع مد عى في حا ل حيوته 


و 


2 


واقام ذو واليد البينة ا نالوارث! وا باة اقران الد لدارئيست له نالقاضى يقضى بدفع الدار الى الورك 


كنا ق الممط» ها رجل اد عون عينافي بد رجل انه كان لابه مات وتركها ميراثا له وقالذ واليد 
أودعنىي 
في فنا وون تاف مان * رجل اد عون على آخرضيعة فقال الضيعتسا. نت لعلان مات وتركها ميرانا 
لاخته ذلاانك نه ما دت فلا نك , وأناو!ا وارثهاواقام البيئة تسمع فأ وقالاللد ع عليه فىالد فعان فلاندمانت 
قبل فلا مو رهاس الدنع 00111121 لذ زوجهالمهرواميراث نقالت 
الورثةفي دفعد عواهاان ابانافد حرمها على نفسه قبل موته بسنتين وقالت هي في د فعد عواهم 
انا لزوج اترني مرض اموت انى حلال عليه فهذادفع “حب كذافى المسبط * أم رأ 


أيه وك ولاادري امات ت ابوك وام يست ذكر ف اللنتفن انهلا شد فع عنه الدصوية كذا 


كناب الد عوئل (0071) ( الباب السادرس ) 
ادمت دلين ولدر جل ميت انهاكانت امرأة اببه مات وهى ني نكا حه وطلبت الميراث 
تجحد الاين فاقاصت البينة علن تكاحها ثم ان الاين اقام البينة 'ن باه كان طلقها ثلا وانقضءت ٠»‏ 
عدثها قبل موه ا ختلفوافية أصحبسر انها تقبل بينة الابن ذان كان الاين حين اد عت الرأذلكف 
قال انه لم يكن نز وجها اولم نكن زوجة له قط ثم اق مت البينة على الطلاق لاتقبل بينته كذا 
فينتاوى قاضيخان * ادعى علي غبرة اندكان لابى علي ىكذا وكذا من الال وانهقدمات قبل استيفاء 
شوع من ذلك وصا رجميع ذلى ميرانا لى ماني . وارئه لاوارث له غيرم ى فقال المد عن عليه الدينى 
اراس وو فلان وفلان ذلك قدا دئ جميع ذلى ال ابيى 
في حا| ل حبوه وقد صدته مدء ىالدين ان الدين ى كا بن بعتكم الكفا ل عن فلا نالاانهاكراداء فلان 
ذلى اليه فا قام ادع عليه بينفعلى دعا 5 نهذادفع مسبم لدعوى المدعي وكدا لوقا ل المدعن عليه 
في هذه الصورة اخرجنى ابوك عن الكفالة في حيوثه اوقال آخرجتتنى عن الكفالة بعد موت 
ابيك واقام ميل اونا دس قن دعوى الأدعي كتن| امعط ا رمن علي غير انه كان ' 
00-00 وكدا مات ابي قبل ان يفبض شيا من ذلك وصا رجميع ذلك ميرائا بي من 
بى لا انه لاوا رثلابى غير يقال المدعوى عليه في دفع دراه ا اباك قداحال ذلانا بمامان 1 


ديل 
ي 
ودك 00 حا" 4 دددعتثك 0 المسدال له وه صدده ألم ال له في ذلك كله لا: تندفع أ أخصومة 

عن الدع وعدي لعي على الحوالة : انا اقام لمينه عل ى ألتوالة تندفعد 2 وىالدعي ى 4ه وخص وده 
كذاق! مكبر حل ادعو على افر كنا يان مال الاجا رة المفسهوجة بسكم الآرث صن ' بيه فقال 


المدءئ علي ف الدفع أده اقربان اباة سكو ١‏ قن هذا الال وأذرارة بعدموات أبيك وأثام البينة نشهد الشه 


ى 
انداتران اباد استوفى ولم يذكروا انهاقر بعد الموت تسم عكذافى! خلاصة * ادعيل في ترك امرأة 
ميراثا وقال كانت امرأ نه الول يوم موتها فبردن الورثة ان الزو جقاللوكانت المرأة المتوناة مرأنى 

لورئت منها يضم الد ذه ولوقالوا كان طلقها لايصم الد ع لاحثمال ان يحون رجعباوب لا تخطع 
الزوجية فيرث . كذانى الوجيزالكردري * وهكذافى الخ خلاصة *امرأًة ادع تالمهر المسمن 
عل زوجها وقال زوج فى الدفع انها اقرت ان التكاحكان بغيرالمهرةالدفع حبر كذانى لاعلا 
ادعئن رجل دارافي يدا مرأقابيه انها تركة ابيهوقالت| أ هذه الدارتركةابيى الاانالقاضى باعها 
مني بمهري وانت صغبركان ذلك دفعالد عوى المداعي وهوالاين لوائبت ذلى بالبينة كذا 


كانت الدعوعل (0) ( الباب السادس ) 
عاك 09 مات ورك مالإوننتاءاقام وجل البينة انه كان عمدة فاعتقه وان ولاءة له واقامت البنت 
ألبينة انه من حوالا صل ذكر في ولاء الاصأل' نالميئة بمة | لبس تكذا في فتا وو قا ضيخان * رجل 
مات رارك ابس صغيرين ولكل ادن قدم علون حدةٌ وفي يدا حد القيمين دا رد زعم انهادأ رالصغبر 
الدي في ولايته ادع عليه قيم الصغيرالاخران الدار التى في يد يكف نصفها ملى الصغيرالذدي 
اكرول سين ان هذواتدان ون ت لها ملكا 'وا لد لدالصغيرين ى همات وثوائها م راثا للصغ رين فادفع الى 
دصفها لاحفظه لا حل الصغم رالذمي اذا قيمه فاقام القبم المدعيل عليد بي ان والدا لصغيرين دكا ناقر 
في حال حبزنه ان كلل هذه الد! رملى الصغيرالذي في ولاينى يندفع عند عوى ا لقيم المد عي 

5 اقام القيم المدعي ديئة لد فيع دعوى!' شيم المدع عاد وة| با هذع 
لدارلاججل الصغيرالدي في ولابتى ارثا من الي اند ع يكلوالك خبالذي في لايك بجهة 


لك ال 


اخرئ! ند فع دعوى القيما لأدعى عليه لمن انه تداق الد خيرة * “ينا ل تح اتديين ال سح ادح 


ا ١ ١ ١‏ أ 
اا بد بده | إواقام البيية على النسب بذكر لاسامي ١‏ ىا أجدنانا 5 


دعوى اأدء ى ويينتدفا 5" 555 اويدد ني 2 00 اللي نذا 


ا 
اوسا كان اين فالنا ضر اا ى باحدى البينتي. اللكان 'لته ننعارض 
١١‏ 
جد 


كذا فى لمحيط * ولوا دعول 7 ورانافن ذل دد كرا الاان ن عم اميت لا بيه وذ كر الاسامي الى 
الاعلىن فا قام الأد عن عليه بيقن ابا المدعي هذا كان يقول فى حيوته اط اخوذلان لامدلالا بيه 
لاتقيل بين المدعوى عليه الااذ! اقاء المدعون عليه اليه ان تاضيا قضيى شبات سب أمه من فلا ن 
ا رغيرالذى ادعاة المدعي كذا في تتاو قاضحان * ر. د ل أد عول عام ون أخردارا بالارث 
من ابيه فا صطلع| علن مال لمقدرم ادم المدهوى عليه ان باتع اخترون لمن ابتك لاتسيغ 
كذافى أ لخلاسة * ادعوى كرمافي بد رجل ميرائا عن جد الى امه وقال ادامحمد واسم امي 
عراراوا ميدي لا ردهي ماب ونين عليه بينة انالمد عي كان زعم قبل هذا انه 
ابن عايشة بنت علي بن عسي ىن كانم شمس الاسلام الاو زجند ارح بغني في جنس هذء انه 
لايندفع دموى المدعي ولا ثقبل بينةالمدعيى علية علون ماد عأة وا تابعهفي ذلك بعض المشا ' ني زمانه 
وباكان 


كتاب الد مول ( 0 ) (الباا عاويس») 
وبدكان يفتى ظهبرالد ين المرغيناني رح وهوالصوادي عند نا هكذا فى الفصوا العمادية و المحيط 
والذخيرة * وعلن هذا اذا ادمئ رجل انه كان لا بي على بن ا بى القاسم سن محمد عليكك 
كذاوكذامن الال واندمات قبل استيفاء شوع من ذلك وصارماكان له عليك مبراثالي ونال 
لد عون عليه انه مبطل فيهذرة لد مويل لل نه زعم ان والد القاسم محمد و والد|/ لقاسم | حم دلا يكون 
هذا دفع د عوى المد عي عائّن ماهواختيا رشمس الاسلام وبعض مشا زمانه ذلا تقبل بينة 
المدعين عليه في ذلك والمسبئلة كانت وا قعة العتوو كذ فى المصيط * اد عول ١‏ ع ١‏ وى اخية شركةني دار 
في يد ة بعمق الميراث عن بيه وانكرالمد عمئ عليهد عواة وقال لم يحكن لابى ني هذه الدا رحق نم 
ادعى المد عن عليهانه كان اشترئل هذةالدار من ابيهاوادعئ أن اباه تداقرله بها فد عوأة 
>عتيحة و بينته مسموعة وان قال لم يكن لا بي قط وقال لم يكن لابي فيها حق تلم تسمع د عواة 
الشراء من ابيدكذ افىا لذ خيرة * اذا ادعى دا رافي يدي رجلميراثا عن ابيه فقال مدع علية 
في دفع دعوى اللدء ي اشتريت هذه الدارني حال صغرك باطلاق القاضي فهذ اد فع بم 
اذانييتك ان البيع مان أنساجة الصغيراو و لقضاء ند, ىالميت كذا فى اطحيط * ادعول نآ رافقال 
اللدء ١‏ ون عليه اشئريت هذ والداره نى وصيى في حا صغرك بكذاوا لم يسما توصي أ وتالأن . ؤلانا 
هه هذء الد١‏ 5 0 يم 6 وهأ 00 
امد و ا 00 ١‏ عليه في د > ع د عنواة ان يلك اخا وا ختا 
لو الور الاسلا الاوز جندى رح! 5 
ا والشهاد ة جميعا وا مالوا راد المد عون عليه اثبانة بالبيئةلاتسمع 
بيسله و3 يكنا با لجنايات | نهتسمع كذافى الذخيرة * وفي فنا ول ر شد الدد نىأدعول دآ رأميراثا 
من ا بيهوانام بينة وأ قام | لمد عىن علية بينة ان اب و كت١‏ قرحال حيوته انهاملكي يسمه ع هذا الد فم فلو 
اا لد عي بين الى اقررت ان هذوالدا رملى ابى وحقهيقبل هذا الدفع ابضاوقد تمارض 
الدفعان فتقبل بينة الارث بلامعارض فلوان المد عون عليه ن؟ كرالتاريخ في اقرا رالمورث والمدعي 
لم ودكر التاراع ذ في | قرارالمد عيئ عليه نقبل بينة المد مي كذافى الفصول العمادية * رجل اد عي 
محد وداني يدى رجله ميرا ثاعن ابه له و لاخيه الغائب فلآن فقال المدعون عليه في د فع دعوى 
49 . 


كنا ب!ا!دعوول ما ) ( الباب السادس ) 
المدعى ان مورئك فلا ث قدا قر فيحال حيوتة ان هذاالمحد ود ملكي نقدقي لهذ ادفع رهوالاصم هكذا 
فى الذخيرة هوان حضرالاخ الغا ثب وادعن في دصوى المدعين عليهالدفع على اخيهوةا لان المدعين عليه 
اقربعد موت اسناان ذا اين ودئركةة | بينافهذا دف علد عوىالمدعى عليه وأوكان المدعى علية 
من الابتداء لميدع ترز رالمورث يكو ن اللحندود ملكاله انما اد عون اترا روا ر ثالمد عى بكو نالحد ود ملكا 
للمد عي عليهفاجراب فيفع لى | خلا ف ايضاعلئ قول بعض المشا نض هذاد نفع وعان قو ل بعضع, جب 
ان تكور اللسئلة على التفص ير قال انى افرر تكو ن المحد ود ملكي واد صدقتى يصي الدفع وان 

لم يقل و اناصد قت ام يضم وان حضر الاخ الغا ب وا د عين ان المد عن عليه اه 
ابيياان هذا الأحد ود تركة | نءالايسمع منه هذا الدفع هكذافى المحيط * اد عت ا مرأة انها ا بنة 
هذا الميت وان لهاني ثركته 5 اوركذا شال ورثة اميت انت مبطلة في هذ هالدعورئ1 الى 
فداقررت بعد وفات هداالميت ونلت ( بند اي مردة بود م وى مراازادكردةاست) لا صم 


كرها 


5 - ا ١ ٠‏ - 
على الببع والتسليموأ قام عاول ذلى بينه وأ أن ستردان! تصيعة فة ال للدم لفان ازمر 
كمائلت الاان بعد مازال الا كراة بعت هذا ا طبيع م: ني بدا عن طو عو رصاء واقام عن ذلى 


هذا الدفع كذاف الذخيرة * رجل ادعىئ وى ضيعة في يدر جل الى اشتريتها من ى و كنت مك 


بيلةة لقادي يقضي ببينه المدعئى علية ويملاقع د 5 حتى لا بكون للمائع حق الاسترداد 
كذافىالمعرط * رجل أىدم ا 3 في آخرة وهكذا اقرالمدعئ عليه 
9 امه روا ا ابيع لايصم الد ف عكدا فى الخلاصة * 
بلي اوبات اق اا وي 01 
فى البيع والاقرا رجميعامان الدفع #حتيعا كذا فى المعيط * اذا ادعى الاكراة على البيع 
والتسليهفقال المشترى ي في دفع د عواة الى اخذت١ ١‏ 0-6 مني طا ئعا أ وأدء ى الا كرأة عا ىالهبة 
ا مله ل ف ١‏ ذد عه 5 هه ا أفهذأد فم 

50 فيد فع دعواةاى | تعوض هبتى 8 لعا فيال ثم تعب ددا 
النكن رة#وفي #جمو عالمرازل سئل شبخ الاسلام ا ن حدزة السفدي رح عن رج ل اثبت 
علون رحأ ل بالبينة انه اقر له يكذ | طا عا اام المده ون عليه في د فع ذلك بيده ان اترا, ذلك كان 
باكراة هل يكون ذلك د فعالبينة للد عي نعم ويئةالاكراء اولن بالقبول كذاى المديط به 


كتاب الد موئل (78,) (البات السادفن ) 
رجلادمئ ل عل آخردينائه قال وهكذا ا فرفقال المدعئ ى عليدكنت مكرهاف الاقرار ص الدفع 
ولا وشترط ذ اكراس لمكر ونسبهكذانى الخلاصة » لوادمى الاقرارطائعافا قا عي 
ذلك الاترارئهذ االتاريخ ه من أكراة ذالبينة بيئة المدعن عليه و انام يؤّرخااو وارخاعلى 
فالبونة للددمي كذاف النانارخانية ناقلاع ن"ناصر ي *رجل ادع عا أخراف ات 
من فلان بامرة اوبغيرامره فجاء الاصيال وال ف الدفع هذا المال غبره واجب على وكنتمكره اف الانرار 
لايسمع هذا الدفع 'مالوادعي الكميل أن الاصي ل ادع هذا المال ارا برأ «المدعي صي كزان الخلاصة + 
كل قن آخربا'ى يدعيها ثم انام الكفيل البينة ان الالفى التى ادهاها علىالاكدول عنه ثمن خمر 
لم يقبل ذلكهى الكفيل وان اقام البينة على افرا رالمكفول 5-7 والمكفول أ هتجحدزلى([تقبل بينته 
ساد نالب ع ا الكفيل 1 دى المال وا رادا ن يرجع على المكفول عنه 
الطالب غائب فقال المكفو ل عندكا ن المال قمارا لوثم خمراوميتة اوما | شبهن لك وا رادان يقيم البينة 
على الكفيللاثةبل بينته ويد م رباداء الما ل الى الكفيل ويقالله الب خصمكى وخا صمه فا حذر 
الطالى قبأ اق بأخذ الا لفن الك يود ووس اي ا «مااشية زلىك 
بروع الاصيل,ا الكفيل جميء' دذافىالغفصول 0 نافلا ل المدعن عليهفيد عوى الدين اناج 3 
ففال لدالقاضي الدفع يكون بالادراءار د لايغاءفايهماتد عي قا لكليهماهل يكون هناش احكي هنا 
الاماء مجم الد ين النسفي نه اللا بكون اننأ قضا ذا وفق وب يوه الوق ووجة التيقيق 0 
اوفيت بعضه وابرأ ني عن بعذه اويقولاوفيت الكل "جد ني تشفعت | ليه فا برأ ني اوبقو لكان 
١‏ برأني ثم جرد الا 55 يك لايكو ن نا فضا ولا بطل 0 دوا نله 00007 الذخيرة د 
اذا ادع تالمهرالمسمئ علن ورثة زوجهاواقامت على ذلك بينةوقالت الو رثهفي د فع دعواهاانى 
كنت قداتر رت ان النكاجكان به بغيوتسمية وان الواجب مه. رالمثل والان تدعى المسمول وبينهما 
افك قل الس بدفع ردوالاصم هكذا فى حيط * وفيفنا وى رشيد الدي ادع تالمه على 
ورثة زوجهاوادعت!! لورثةا أخلع بعد ا نكاراصل١!‏ لكا لايس ان اللصول 1 عمادية # رجل 
ادعئى عل آخرا لف د رهم فتال المدعى عليه م كان لى علي شوع قط! ويس الك على شوع فط 
فاقام المدع ى البينة على المال فادعمى المدعيئ عليه الايناء ا والابر' الع ا واقام البينة ثبت ولوتالماكان 
لى علو" شيء تأ ولا مرك تلو بانىالمسئلة علي حاله الايسمع الدفع و رو روىالقدوري عن اعحابنا 


كناب الد موول )”7 ( ( الباب السارس ) 
انه يسدم كذا فى خلاصة * اد عون على غبرع د يناعادكرالمد عن عليه ذل فا ة قامالمدعى بينة عاول 

لأ اسشمهاتتىهدا رذ مدر ابام وذاك اقرارمنى بهذا مال ليك وقال الدمئ ماي 
في د فع د عواة | نى! برأ تنى عن هذا الما ل صنذ عشرين يوماواقام علون ذلك بين نهذ الايكون دفعا 
كذ افىالمصيط * اد دى على آخرعشرة د نانيرفةال المدعن يبد لوقع اتفال ( مراجزسه دينار 

. رخوا سئي نيست نيمست )لا يسمعهذ| الدفعكدافى الخلاصة * رجا ل ادع على آخرمائةَ درهم مقال 
المدعين عليه د فعت اليك منها خمسين درهما وأذثر ا مدعي قبض ذلك منه فا قام الأد عون عليه 
البينة انةر نع ' ى الأد عي خمسين د رهما دانه لا يكون دفعاما لم يشهد وا اه دفع اليه | وتضئ هذا 
الغمسين الذىيد ع ى كذا في جواهرالنتارين * أذاتالالمدمون عليه ان مائد مى علي مال 
القاراوتين لخم ربسمع وأواقام البينة قبل كدانى | لخلاصة # ادغ عل غيره كدا دذاديارا 
ل بشهود شهد وا أ نالمدعئ عليه دفع هذا الال كذاكذا 
من الدراهه ولك نلا ندري با ى جهةد فعهل يقبل القاضي هذء الشهادة وهل بندفع بهاد عرى 
هكذا فىالعيط # رجل'د ع ء ل رجال الفى د رهم فذال المد عوى عليه قد قضيتهها في سوق سمرقد 
وي أواب باابينة تقال دمأ ى عا ذلك ثم قال بعد ن لك قد قضيتها في قريةكذأ واقام البينة على 
ذلك نيا بيننه حكذا في فتا وين تاضيهان . *#رجاآ اد ول نا ون رجل مالاوفلل المدعن علية 
في دنع دعوىاللمدء عى ا ندابرأ: كم هذه تدعوول وأ قام على ذ ذلك بيندفا دعن تا زان الدع وعلية 
ا ى اقربالمال بعد ابرائي 0 ان قال المدعيى عليه ابرأًنن ني عن 
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هذه الد عو وقبلت الابراء وقال صد قت في ذل لابصم منه دفع الدفع يعني دعوى الاثرار 

واناء حكن قال قبات 9 0 نع كذا فى الظهيرية * بره عليد اندد فع البه 
مشرؤ فال دفعته الى لادفعه ١‏ لول وفلان وفعت يصدير الدفع كد : في الوجيزللكرد ري * أدعول 


ب 


2-2 7 
77-1 8 17 للم 
5 د هه ل 


راعقال الحمد مل ملا الدع لد فى تنا ترا نان قع اليذا عد الى بكل 


١ 


دسا رخمسين ولكن! خذت أ أخط بالدنا و الدفع وكدلى م وقال انى ابرأتني 000 


كا ها فى سق *' 2 اولي 1 "ركه فقال | لوارث أم بخلىتركة فبرهن 


المدعي 


كتاب الدعوئل 707 ) ( الباب السادس ) 
المدعى ان عيناص لاعبان الني في يد ه من التركة فبرهن انا باه باءه من رجلغائب بند فع وأن 
لم يذكرا سما مشئر بي ونسبه كداف الوجيا رللكرد ري * رجلادعي ولد دما فيدر كل ميت واقام البينة نم أن 
وارثا آخرغي الذي قيمت عليه البينة صالم المد عبى عليء بعض ١‏ | ادعوى بان دعي مائة د ينا روالص لير 
عل عشرين فلماطا لبه ببد| لالصلم اتن بالدفع فقا| لوجم مورئىاوفاك هذا امال ودعواىف 
راط| ل فلم ينع تيد ار ا مدع لا لا 10-8 9 ١‏ وارادهذا المصالم ١‏ ن يقيم 
البينة على هدا الدفه لايممعكدا فى أخلاصة *ر 0 !خض وصى الميت وادعون ان له على الميت 
خمسين درهما وكان اليستاترلء سين د رهما ف 00 رينالا ؟ 0 م وأدا 1 وصى المي تبينةان | .دعى 
0 على المسمت هذا الخمتي. ولاندكا. ن باع صنه صا كد ن رهم له علي ثالث الوا تقبل بين الوضى 
ذلك د فعا! بينة الأد مي حكذ افيف" وء ع و تاصيخان * رجل 'دعول على نانك ارس 
نلك مال لووانكر المد ع 7 عليه الوصيد و' نام المد عر ي بيلة علد عواة فقال العم د ودع 
د عواةانابى قد دكان رجع عن هق 8 | لوصية في حدةا وتقالان أ بجي قال لمعت قن آل 
وصيدا وصيت يعاق لبسمع وه والصحيم واد لى أ لواقاملبيئة علوىان الاب جعد ا لوصية في حروبّه 
كان هذ اد فع. عا مأذكرة فالمبسوط ون كرق أجامع ان جع دالوصية لابكون رحوءا قبل فالمسئلة 
روايتان وبل ماذكرق بجا معفيا س وصان كر 5 3 السيوطا ست سان دحك ذا فى المسيط # ادعو في دركة 


٠ 6 5 5‏ 42 - 5-5-9 ه- 5 1 وه الاء - : 2 
مبت وصية لابنه الصغير يثلث ماله واقام البينة على وركة المممت وقصى القاض بالوصية لا بنه ثم آن 


ي 
الورثة! قاموا الميئة على المدعى بطريق الدفع انه قدكان | قرقبل'لحكم ان علىالمبت ديمأمستغر قا 
لتركته كان هذاد فعا #عتيحا و يبال حكم الدا صى وسجله كداىالذ خيرة #رجل اوصئ لابني ابنه 
بثلث ماله واحد هما صغير والاخ ركبير وادوهما حي ثم مات الموصي فادعوى بوالصغير على وارث 
الموصي لاجال ابنه الصغيرالوصية من جهة المي واد عى لكبي رلنفسه الوصية من جهة اميت وانكر 
فسني 0 0 1 نالميت مااوص 5 ولي 
لان الاشيه ا و عارك | داريا 
دعوبى المدعى انك مبط ل في هذوالد عوول ا الى'فررت انىاشتريت هذهالدابة مذ الا ننهذادفع 


كتاب الدعوول ) م نب / ( اليا بالسادرس ) 
وثبك 4 وبين حد دة وأجرة من اللده وو علية'مقاطعة بعد القض وذكر الشر اط وطلب منه مال الاجارة 
آل الس جرللة 0 00 0 ن لاج روغذ لبي بعضى ل المدة وسقط الاجر 
بينة اإناللد عي أجر لقسة هه لبر حر كوو ا كرو را اك 
وكذا! نوا قام بسسدان . للد عي مدي هذة االدا رواخذ هذه الا, رض مزارعا و اقام بينة انه قال لي ( ابن 

داقر اف ادا رمات كبرد ) وأنه قا( اين زرورابمنى بزركرى د )يكور د فعا ويكون اقرارا 
انه لاملى لليد ء ى فيهكذا فىالفصوأ ل العمادية #نكرا بن سما عة رجل ادعون علن رجل انه أخذمنه 


- 
مالاوهه ا ١‏ 


حصان سا 
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د أووصفه بامر بعر فء١ا‏ ام الأد عون علية دينة أن يلد دذى قل أد3, را هذا المال المسم 


1 


اخذ صنه فلا , أخرواطد دعى يندم كليس هذا بابط را للد عوىالمدعى ول[ اكذافن! بينته ولوان المدعى عليه 
| قام البينة بينة ا نىهذا المدعي اران فلاناوكيا ل هذا المداعى عليه اخذ منه هذا الما ل نهذ ابطا للد موى 
للد ءر ى واكذاب لبيثه قالوا ولمرادص مسقل الوكيلان . لايك الموكل وهوالحمدعنل عليه ذاسلطان 

١‏ 000 ن الض ان فيه على الموكل وهوالمد عون علية و الم دمن الوسالة المدكو رة فية 
واب ييه در جلادعى عل آخر انه ضرب بطن امته ومانت ضر به 
فقال المد عون عليه فى ' لدنع | نها خرجت! ل لى السوق بعد الضرب لا يصمم الد فع اما بو اقام البيئة انها 
صيدت بعد الضرب يصيم و يصسر واوا قام البينة هدا على ألصعة والا خر مام ارت ال بعبيةةالفبية 
اولووكذانق 000 
الشارب بينة ان لحار روسرس عاوناو المد ع ى وقيل 
يجب ان يكور أ واب فيه على التفصي لان كار المدء ىادعون انه لكزه لكزة ومات من نلك 
اللكزة رشهود دشهد واكذلى: فهذ ادف علد عوى المدعى دا ن اد عون انه لكزة ومات من 
للك فين ليكوو فاه عوض المع لتقي عليه ا لضفان كذ فى اطعيط »* ادعو علول 
آخرانه كسرسهالعليافقا ل المد عول عاية فى الد فع انه لم يكن له الس العليالايسمع هذا الدفع كذ ا 
فى ا لخلاصة * واذ! ادعون على رجل عيمافي يده ملكا مطلقا واقام البينة فقال المد عو عليه في دفع 
د عوى المدعى هذا العين ماحكى و قدكنت ايها المدعى | شتريت هذا العين مني ثمافلنا 
لبيم واليوم هذا لعن ملكى فاقام ملين ذلى بينة فهذا لبس بد فم لان المدعي اد عى الملى المطلق 


كتاب الد عو (709) ( البا بالسادس ) 
وفي «ثل هذ! ا لبينة بينة 'لخار ج كذ اف المحبط وجل احضرمما وكا واد عون أنه له وانه تمرد عنه 
وقالالمملوكف اناعبد فلان الغا ثب ذكرفى المنتقن ان العبد اذا جا ء ببينة علىن ما ذكرام جع دينه وبين 
المد عي ى خصومةه وان م بة ثم البينة على ذ لك تسمع بينة المدعمي ويقصوئ لدفان حه حضرالغائب المثرله 
بعدذلك اسيل له على الغبدالا, نيقبمالٍ لبينة ان ا'عبدله وتقبلينته و يقضيى بالعبدله على المقضى له 
الارل “ذا في هنا وجئ فاصينها ى » رح لد عون ء لمرو الس ا 
ببسب صححيس فنا ل المد عون علبه ليد فع د عواه اند مبطل فيهذه الدعوئئ لاني فدكنت! عطيته عوض 
هذا لدهن دينا رامن الذهب الاحمراً جيدالمخاربي الضرب فهذ اليس بدنم مالم يعلم سبب وجوب 
الد هن أجوا زان الدهس قد وجب بسبب السلمناذا اخذعوضمه دينارا فقد استبدل بالمسلم فيه واستبدال 
المسأ م فيه قبل القبض لانجو زوان كان الد هن مبيعابان | شترول مقدا را معينامن الدهن فاذا اعطاه 
عوض ذ لىك م 5-0 ن"بائعاالمبيع قبل القيض يانه لالجو : فلايصم الدفع ايضا 
كذاف المحيط * رجل جعل امرا مر أنه بيد ها على انه ان لم يصل ا ليها النفقة في وق تكذاعامرها 
ممدها في نطليقة فقال الو ج ولت النعقة اليها قالت فى !اد فع انهاترانه ل يصل اليهايسمع امالوقالت 
افر ارود فر لاسو كذا ل الفتلانة * في فتاوى النسفي ر ح سل عمن اد عون على آخر 
انير رهست صصى كَذا عينا سماة ووصعه يكذا و طلب منه باحضارالرهن ليقضى ماله علية من الديى 
ويرد الردن 3 والمد عن عليه ينكرالرهن والارتهان نجاء المدم كان مان لرهنى وجاء 
المدعون عليه بشاهد ين شهدا ان امد عنم وى عليه اشترين هذا الع من هدأ المد مي ديه 
الثم وة عو وي ا شن دناهيا ليد لان بينته 

اكثراثباتالان الشراء اكدمن الرهن كذانى العا اد 20111ظ2 
الذي كانت الدابة في يده الى القاضي واد عى على الذي ا خذ الدا بص بد هانه | خد دا بي بغير 
حق وهلكت في ددة وأ قام مالاخذبينة الى اخذتها تد قم ان ن لك | به ملكي وكانت ف يد صا حب 

0 صحبي ولوانت الد ابة قائمة في يد الاخذ فاد عى لو بي 
فا اما: واقام الإخذ بينة انه خذ هالانها ملكها قبلت بين كذانى الذخيرة * إمرأةادعت علق 
زوجها انها محرمة عليه بالطلقات الثلث واقامت علىن ذلك بينة فقال الزو ج في دفع د عوا هاانها 
اقرتانها! عندت بعد الطلنات الثلث ونزوجت بزو ج آخرود خل بهاز وجهاالناني ثم طلقها 


كتاب الد مو ثم ( ( الاب السادس ) 
و إخصت عد نها: ليه "روج هاو 2 واعدل ان سيان عدم الي ان دعوى الدفع 
ددا و حير بر هكدافى اماي ذا نواد عول لكا امم مرأقواة وأقام الْبيز ذا قاصت هي بينة عل 
بع م بوةنا اووقت احد «مادى.. الا روا نوفتاو ئ ربج الخلع 
اسق فهذا ليس بدفع و ديئة المرأة مرد ودة ولواد ع 0 امرأة وه فى اداع انر رالمدعي 
اعرونها تهداوقع عي ركدا نوا ل ج وأد عو ون هوا لخلع مهد اد فع , داداد هين كاحامرأة 
وأدعتدى ي انها مسكوحة فلان 1 الغا كب فهذالم س بد فم كدا فالفصول العمادية * لواد عل 
امرأة على رجل نكاحا تقال الرجل لادكاح بيني وبسك فلمااقامت المرأ #البينة على النتاح اقام 
هوالبيةً على انها ااختلعت منه تقبل دينته ددا في فتاوى قا ضيخا ن *ادعت المكاح وانكرالزوج 
اليا جاصلا واقاصت بيه وفضى بالكاح ثم ادعى الزو جَ بعد ذلك انه خا لعها هل تند فع د عوى 
المرأة اجابر حلاسدفع لانأ وت كذافى العصول العمادية د ام ضى اذا فرض 
١ 3‏ . 5 . 
النفقة على الزو ج قال الزو ج انها على حرام وقت العرض لايسمع هذ |الدفع ولواد عى خلع 
ى المهر ونفقةالعدة يسمع كذا ى/لخلاصة * رجل اشترئئ عبداو ل ” 
المطلق بالبية حكا ن له ان يرجع با شمن على بائعهفان ر جع فقبل ان يفضي ادا ى له بالثونى 
و الت 0 نوديب 5 كف أذاه عان" ا 
3 0 0 
ليت وبلق ااي لسنيون ع 0 اقامها 
بعدما قضى القادى عليه بالثمن للمشتري لا تقبل هذه البينة و اناق مها بعدما رجع المشترى 
على انبا نع و لم يقض القاضى لاقني لجو زاك نا ارون اسان 117 
غير مجلس القاصمى ان هذاالعين ماكةه سبب ١‏ شراء اء من فلان ثماد عاة عند القاصمى ملكا 
مطلت قال المدمن عليه القاضمى في دفع دعواة انه اقرمرة ان هذا العين ملكه بسبب الشراء 
من فلان فهذاد فع حبر لوائبت ذلك عند القاضي بالبينة يندفعد صوى المدع يكذافى المسيط » 
ا يي عي و ا 
القافمى 


كتاب الد مول (41) ( الباب السادس ) 
القفاضى | ا 
هذ ١١١‏ عين على + بائعى بسبب الشرا اء والآن يدعيه ملكامطلقافهذ ادفع صحبر حكذا فى الذخيرة » 
ادعيئن عينا في يد بي انسان ملكا مطلقاوادعى المدعئ عليه فيدفع دعواةا نه كان ادعون هذا العين 
فب لهذا بسبب فقال المدعىي نا ادعيه الآن بذلى السبب ايضا وتركت دعوى الملى المطلق تسمع 
دعوأة ثانيا ويبطل دفع المدعيع علي هكذا فى العصول العمادية * في دعوى الشفعةلوا قام المشترى ا لبينة 
ان الملى الذي يستعق به الشفعة ملك فلآن لايسمع ولوافام المينة انها قرانها لفلان يسمع كذ 
فىالخلاصة * رجل ادعو دارا انهاله وان مور ث المد عون عليه كان | حدث يده عليها بغيرحق 
ثممات وثركها في يد وارئه هذ ا وا قام البينة على ماادعاة فاقام المدعن عليد البينة انمو رثه فلانا كان 
اشترا هام نالمدعبي بكذ ابيعا باثاونقابضانممات مورثى فورثتهامنه فادعى المدعى لدفع دعوى 
عي ويا دي جروا ب ون ا 
الى با ل ل ترا بكو افوا 
بالملى للبائع على الاصم وفى الزيادات لا يكون اقرارا وهو هوأ لصعير كذافي خزادة الفثين * وفي 
زيادات ١‏ لقاضي علاء 5 ألصستييم زر وايذاجا مع والاقدا م م على الاستشراء والأستيهاب والاستيداع 
ولا سيجا, راقرا | رهبانه لا ملى له فيه باثفاق الروا جوع موي60 عينا في دد 
انس ن انملك وقد اقرصا حت اليد بذلى | بي فاقا م المدعيئ عليها ليمينة انها سئوض هذا العين مني 
يكون ذلك دفعالد موى المد مى كذ فى المسط + ذكرف الجامعاذاان م المشه ودع ابه البينةان المدعي 
ساومة بالمدعئى بدتبل دعواة قبلت بِينئهو بطلت بينة المدعي لان الاستيام ا قراربالملى للبائع واقرار 
بواكان ولاطي بريه فك إ لوو "لكان * ولوادعى المد عى التوفيق وقال 
1 9 من المدء لمعي 
الع ور امريد بجوي 
المدعى بهذا الدفع مد عيااقرارصا حب اليدانها ملى المدمى والتناقض يبطل بتصديق | لخصم 
هذا اذا ارخ كل واحد منهما لاقرارة تاريخا فا ن لم يؤّرخا فكذ لى يندفع اقرا ركل وا حدمنهما 
١١‏ , 


كناب الدد مو (65) (البا بالسادس) 
باقر رصا حبه فبقيت بينة المد مى على الملك المطلق وعلى الر واية الى حءأ ل الاسمياه م اقرارابان 
لاملى له فكذلى بيصم هذا الدف علا ناترارد ذىاليدبا, ولاماك نوم يوعد 556 ىاطلى لسفسكد 06 
افرا رابالملك للمد عي هكذافيفتارئ فاكيخان * الا ء من غيرا مدع ١‏ عليه في كونهاة رارا بانه زائة 

ويلك الموعى اكب ا لإستر ارس الدع حت لوقام ادعو ١‏ عليه بينة ان المدعى استشرو نهدا 
العين من فلا ن يكون دفعا حكذا فى العصول | أعما عاد 1 اما رصن جح جل ثوا يم ام البينة ابه لابنه 
الصغيردكرا بويوسف ر ح فى الامالى انه تسمعد عواة وثقبل ببنتهقا ل اممو أفى وهذا على الر وأ دةالى 

لم نكن الاسنه ره أقرارا ب بالملى له وا نمايكون ايان ابلك لبقي اذا قفاري ايدان * 
5500 ون خلا في يدى ر. جلنةالالأدعون عليهني دفعد عواة انه استشرو ثمرهذا أ تخ ل صنى فهذا 
اس بد تداق الحخيره لوي ددصورئ عدا رادا [الكرا !دعن عليه مره ا ور ر ريام "آل رى الاير 
ا 0 محد ودا 
فيبدير واو ين حد ودها فقا فقال المدعين عليه ( اين مد ودكة مدعى دعوعل ميكند تابن حددول 
ملك من است وحق من ست ) فاعادالمد عي دعواه ثانيافي مجلس / خريعين تلى | حد ودفقال 
المدعون عليه( د رحد ودخطا كرد واين #حد ود كد د ردست من استث باين حد ود نيست كدد موئل 
كردة) وأ عا دالمد عي د عوا وثا لثا في مجلس أخرفتا | المدعول عليه ( أن معد ود كذ نود عوول ميكنى 
بفلان فروخته بودى بيش ازانكه دعوول ميكردي 00 يدهاءه) هل يكون هذا 
د فعا لدفع المدعي فتبل لا وينقم اكلامهاناا لم يكلامه الا بى وا عدب ركلامه ا لماز بي لنقص كلا أمدالثالك 
وان لم يعت رفي حق دفع دعوى المدعيكذافى ا سيف رمه ى آخردابة 5-50 9 الن ابن حت 
المستعيروانك ررب الد لدادن الاعارة وصا له المستعيرعاى مال جاز فان أقام المستعيربعد ذلك بينة على 
العارية وال انها فضت فتئبت بينته ويبطالالصلم وان اراد استسلاف المعير على ذ لى فله اى 
وكوك فق المنتيم وى مسائل ند ل على عدم القبوا لوس جملة ذلى رجلل ادعو د دارائئييدى رجل 
الا يان .مدع ون عليه اقام بينة علون انه اماي أر 


ن “يي 


مو ا ١‏ ا ل دراهم 
ثم ان المدعون عليه | نئي بعد ذ لك يبينة يشهد ون ن علا قرأ رامد عي بانه لاحق له ني ذلى الثوب 


كناب الدموئل ( 006 (الباب السادس ) 
أن شهدواعلى انرارهبذلى تبأ ل الصلمفاشها. د باطلد. مدا زولواقام المدعين عليدالبينة ءا ون ا قرارة 
بعدانص لمر يانه لم يكن لدنى الوب حقابطل ت الصا 7 0 القاضى قدعلم بان لرجال قتكان افرضددان 
لثو بابس لدقبل امام بال ار موعل لاسي ها نول الاقرا 0 امم اذاكان انما ادعا «وبملى * 
واحدبا نكا قدافرصندالقادى بان 1 الذوباميكن لدقط ولءب, يرندمن ليدم 0003ظ ول أنهو رن 
من أبيه ونا اع ا ا الذفصا اعد عليه لم يبطال 1 غاضى 0 مردكىار فرركذانى الخلاصة » 
رجل ادعون علول .. دأ د ألىدرهه قال المدعن 28 3 اكآن اكول الفدرهم فاوقدكنتادعيت علي 
هذه الال ندفعتها امس! 5 تقال المد عي لى عليك الف درهم رتفي فك شنانها! عه من 
دعواأة على خمسها ند درهم له أن امد عن عليه اقام البينة بعدزلى فشهد وأانهم رأءا المدعن عليه دفع 
الى المدع. بي امس الى درهه لأ يلئقت الين شها دنهم لان سلس كان افنداء من اليمين ولوكان 
المد عين عليه ذال للمد عى حين 'دعمئن صد قتبكان كم يالف درهم لاني نصيتكها ام تفال 
المد عي ١‏ تضيتني ند فع اليد اله أوضا أعةمنالالى- عن خمسما ند ثم أ ناطد عبئ عليه اقام البينة 
فشهد الشهود ا نهدنع اله 9 الى درهمج زنت شهادنهم وبطلالصلم ويرجع على اللدعى بمااخذمنه 
ثانيالان فيهذه الصورةطا ادعى النضاء قبل الس لساك اليدبين على المدعي 2 بك الصلم م والمدمي 
افتداء من اليميكذان يننا وىل ة “مان #الوكيل بقبض الال انا ابت الوط للا بالبينة وقضى القاضى 
بوك لته ثم ان المطيلوب ادعيئ ان الط لب قد مات قبل دعوأة وليس انمد ق القبض فهذ ان فم صبحير 
أن اقام البيئة يذدفع به دعوى المد عي كذ! فى الفصول العما دي * 5 ل افافيق كل فلن 
بن فلان عند كذاوكذا وأنعصبى ل القاضى قلان؛ وتلا وها لهذا الصبى وهذا ا تصبي في 
ولابة هذاالفاضى لمأ وال لان ولا ويقض مال ل لصغيرهذامنى وذاك كذاوكذا وقضى القاضمى 
بوكالة امد عى بشرائطه وقبض اللد عبى لال ثم 570ص 
الوكيل ان هذا الصبي فلان بنى فلان فد ارك و ركني بقبض ماله متك يها وكاهرا' لومي 
فقالالوكيلء ن الوصبي بعش تالمال الى الوصي ذا د د 1 لاسي 313 المج قحاررت 
6 من يد رجل بالبينة ورجع . المستدق عليه عل رائعه بثدند با لبينة فاتا م با ئعه بيذ إعضرته 
بحض رةالمستحق ان المستعمق قرا هذاالعانو تكان ملك ابي مات وتركه صيران ليلاوارث له 
-. وأن اببي قال فيحيوته وصحتهان جميع هذا العا نوت ملحكي سبب محيس وأنه ني يدة 


كناب الدعوئا (بغام ( ( البابالسابع) 
بسكم الاجا جارة لاملك له فيه وقدكنت صد قته في هذ | الا قرار ثم بعنه بعد ذ لى من اللمستعيق عليه هذا 
و يا وقع ا ولوا, والبا لع لم يقل هذا وانماقال! المستدق 
قد كا ند لكا ل دعويىي العاروك ا عمانوت التى في يد ذلان ملك فلان بن فلان والان يدعي 
انوت لنفسه وهذا تنا نض فهذا دفع لد عوىالمد مى كذافىالذ خيرة * بائع العبد اذاطلب التمن 
من المشترى فتال المشتري الى مبطل في هذ الد عوول لانك بعت أحرفانك حلفت وقلت 

ان اشتريت عبد ا نموحرثم اشتريت هذا العبد بعد يمبسك وعنق عليك وبعنه منى والدادقق عير 
لوا ثيه با لميدك د كوايكن! لوفال حلفت و تلت كل عبد اشتريته فهوحرثه اشتريت هذا العبد بعداليمين 
حنى عنق عليك نم بعنه منى وكذ لك لوقال اعتقت هذا اولان معام نهد اكاووتة حي 
ذكرالعصل الاخيرفى الزبادات من غبر ذكرخلاف وذكر الفصل الاخيرفي موضع آخر 
عن | بى يوسق و عن ابي حنيفة رحمهماالله ان بيئة المشتري لاثقبل على البائع ذلك حتول 
لا يسئرن المشترى لدم يعن اليا لع خرن ى يعدق العبد بد على المشئرى لاقرارة بذلى كذافى أطعط به 
الباب السابع فيمايكون حوا يا م و الدافين علوم زا يكو 0 دعول ضيعة في يدي ١‏ .حل 
انه ملكه فقال المد عون علبه ( (نامل 5 0 نكادكنم ) فهذا ببس بجواب ويجبرة القاضي على الجواب 
كذ ا فىالأعحيط * واد ادال (به بينم ) اوقال ( مرا علم نيست) اوقال لاادري اهوملكبي ام لااوةال 
(اي ىمد عئ بحقمن است وتراد روي حق نيست) فالكل ليس بجواب كذا فى |أخلاصة * 
ولوفاللاادري اهومل هذا المدعى فهذالم يس لج واب و اجبرة القاضي ى على واب ذان لم جب 
لجعله منكرا ويسمع ألبينة يدكذا فى المحيط * واذاة لالمدع علية( أد, “عدت ودم. رأ بنوسيردنى لعفي ) 
ارال ( بتوتسلي م كرد ني نيست ) فعند بعضهم هذا جواب رهوا لاص كدا فى الذخبرة *أدعوى ضيعة 
في بدي ر- رجلين نالا (د وثبرازسةتبرا زد ضياع ملى ماست ودردستماست ويك تبرملى نلان 
غائب است ود رد ست ماامانتاست) فهذ | جواب ثام ولكن لاتند فعا تخصومة عنهماء ن السهم 
الاخرما ام يقيدابينة على لود يعة على ما عرف كذافى|لمححيط *وفي دعوى العقارا ذاقاال هذ | العحد ود 
ملكي ولم يقل ني يدالمد عيى عليه لايلزم المد عئ عليهباجواب واذ اقال هوماحكي وفي بدهذا 
المد عي عليه للمدعي نقال المدعن عليه للمد مى ( ابن معد ود ملك تونيست) فهذ ا على وجهين 
اما 











كناب الد عو ( 44 ) ( البابالثامن ) 
ماانتال د رده تمن است وملى تونيست ) فهذا جواب و ان لم يقل (دردست مىاست) فقد 
يل انه جواب وهو الاشبه هكذافى لذ خيرة #ادعن دارا في يدي رجال أنهادارهغصبها ذ واليد منه 
قالن والبد( جلي اين خانه د ردست من است بسببى شرعي ومرا اباين مد عي سبردثي سيت )1 
هذا جواب ثام في حق انكر الغصمب غيم رثام في حقاملىكذا ف المحيط » ادعو ىنزلا في بد ر. حك 
قال المد عن عليه (عرصه ملى من است )لا يكون جواباما! م يقل ( اين عرصةٌ من سنك ) وكدا 
ذاقالالشهود الء صقملكه لايكة يهالم يقولوا هذه العرصة ملكه كذا فى الوجيز للك رد ري * #رجل 
عي بحب جلنقالالمد عى عليه انهادار يثمفال انهاوقف فهذاجواب تام تقبل بينة 
لمدعئ عليه وك -لك ونال فى الابتداء هذوالداروتف وني يد دي كم النولية نهذا جواب تامكذا 
وي و 'اذافال اللد عي عليه (مرا بتوجيزى دادي ي نيست ) فعند بعضهم هو 
جواب وهوالاشبه وأوقال في دعوى الدين (مرا علم نيست مراخبرنيست )فهذا ليس بجواب 
هكذافى الذ خيرة #واذاتال في دعوى الدين بسبب الب اوما اشبه ذلك ( مرااين مبلغ بدين سبب 
دادنى نيست ) نهدا ليس بجواب هكذا قيال وقد قيل هذا انكا رلاصل الدين نيكون خصماني اصل 
لين كذافى المحيط * ولوادع وارث رب الال على المضار ب عند القادي فاجاب المضار” بوقال 
مرابدين دعوول كه و ي ميكند بوي وبموكلا ن وي )يعني بقية الورثة (جيزئيدادنينيست)فهذا 
جوا بكا ف ويس للنا ضي ان اجبره دل بيان ذلك نان أتاموا بِيند نمو رهم دفع اليه مال المضارية 
كذا وانه قبض ذلك_لا يأزمه مه شوع وكذا كلامين كا لود ء ع والمستعير والمستاج واليوكول والمستبضع الا اذا 
ادع شيئا يجب بد الضما ىكذا الملتقط * ادعين نكا امرأ ققالت ( من زن ابن مد عى نيم ) فان 
اشارت اليه نجواب والافلافيقول وقيلجواب كذافى الوجيزللك,: دري *ادعئ عشرةدنا نيرمعجلا 
لابنته فقال الزوج ( آنه بوده است دادم) هذالايكون جو بالدعوى المدعي لإنه يدعي عليه المقدر 
كن الفاض يان يقول للزو ج | قم البينة علي ما اد بت فاذا اقاما لبينةلابدوان يبين قد را طْؤد ول تنصم 
الشهادة وكذا! داندعون لسن أي اق ليه وزدة اسبت دادس 1ن الى 5-00 
فى الفصول العمادية * ا لباب الثامن فيمايقع بها لتناقض ف الد عو ومالايقع مت ثبت عنداتحاكم 
تعار ض القولين المنضاد ين المتنا قضين من المد عي فى الد عوول يمنعاستماع الدعورئ كذ افي محبط 
السرخسي» التنانضكمايمنع د ةالدموئ لنفسهيمنع صحة الد عو | لغيرة فمن| قربعين لغيرة فكما 
رار 


كات فقومل (637) ( الباب الثا.ن ) 
لايماكئان يدعيها لنف» لايمل كان يد عيدلغي. و بوصاية أووكا كه وهذا اذا وجد منه مايكونى أقرا ارابالمللىله 
| ما اذاابرأًة لح 7 عا وول ماد ١‏ ون عليه مالا! هد الوا نة من ١‏ رجلاو وصاية منه يسمعكذا 
في خزاند المعتين د اد عون عي اي بد ياسا ناذه أ ل ١‏ بعد ذلك انهلفلان وطه بالخصومة 
قملى وأقام البييك علو « ذلى قبلت بينته و لايصير مشا تعا.' 5 كول ا ولا انه لفلان و #باخصيومة 
م اد عو ندل را 9 6ه الميلة على ون ذلك يصي رصتنا قفا اولا تقيل بينتهالاان يوفقنفيقوا لكا ن لملان 
وكلنى رادم هذ ليم تبت منه بعد ذلك راقام على ذلك بي فحينئذتقبل ينتهكذانى الأجبرية » 
الي كله باخصومة ثم اد عل أنه أذ( لأ نآخر وكله بالخصومة لاثقبل الاانا رفق ونال 
كان لفلان الاول وكان وكلني ثم باعد من الء' نى ووكا ننىالئانى ايضا و التدارك ممكن بان غاب 

ادلو حاء بعد مد ةّ. و برهن دل ذلى علول مان عليدا لعصيربى فا جامع كذا 

فى الوجيز للك ردء ري * والد لكان ى في هذا نظيرا لعو لحار الطييد ده فى جد أ الوكيل با خصومة لوا نرعلى 
موكله في غير مجلس انقداءانه قبض د ينه رانالاحق ركه علي ثم دعوي ملبددي اموه ل تقبل 
كان الم 


دهو اود افيمخرط السرخسى * اداد فع الرصى الى انينيم ماله بعد البلوغ ناشهد الا بن عل 
١‏ 0 


كل 0 3ت عور 
: 0 : : : 1 وءا و ّ اللي 1 ادنم 
الاوة- اسئوةا و ثم اد طني بعد ذ ك في ديد 0-87 تال هومن تركة وا ادي واقام ليله لات 


4 


نفس اند لثمم صيك حدوىم» صا 
نأا 9 


ا وألدة ولم دق دمن د ركة والدوعندومن فليل ولاكثير 


بينته ولوا قرالوصي انها سئونئ جميع ما كان للميت على الئاس ثماد عون علو رمدأ وبالليييق 
تسمع رعواه كما واتز اررقم تقول دب يما لنميت هدّدا في فا وعل تاصيضان * لوفال هذا العبد 
لعلا, نم اقام ابينة حيك انلاشة عن كتدبالا م سيعا وأوذال هوتفلان ن أشئر يل صحف أصمي ل »وصولا فاقام 
بنذ قيلت اسميوس.] اوان قال مغصولابان ال هولعلان وسكت ثمقال 21 شتريدد صنة أمر للايقبال وله كذا 
في “حيط 2 * رجل اتران هذا العبد لعل ن نم مكث مقدار مأ يمكنه الشراء صنه ثم أقام البينة 
على الك رأء من لان وام يونتا لشهود وفنا قبلت بيننه وكذالوائر ان هذا العبد لفلا بي 
لاحق لي فيه نه مككدث ك حينا ثم اد عون أنه اشئرأ و منه واقاه البينةان وقت الشهود انه | شتراه 
بعد الا قرار قبلت والالا وذ الوافران هذا العبدكان لعلا نلا حق (. ولمادام الخيودايه 
اشتراةمنه ان وقت الشهود وقنا بعد الاقرأ و ازوالافلاكذا في الفصول العما ديد »* فى الاملاء عن 


محمد رح ثوب فييد بي رجل اقراه لفلان ثم قال بعدما سكت بعنه منه بمائة ديناروة ل فلان هولي 


من 9« قرلرة تله ولم يكن أغرأ, و أكدانابابينة وأوكارى مقرو صل كلامه فقال هذا لعلان لعدد صنه به ا 
4 1107 كد 5 1 اه ا َ ' 

دينار قبل قوله ولم تخرج من بد الا بماقال كذ انى ا سيط 3 عن “عحمدر حني رجل ني يدهدار 

البدالشراء وقالالدارلي عي الى 5 على ن الدارد! ره تقبل بينته 9 قال ذلى م لآلا 3 

نبرذى يدلام البينة ذه اك لوه ١‏ الذي في يديك قبأ دجم ع 

قاضيخان * لم وقال هذاله علا؛, علا حقألى فيهاو قاأ ل نان 3 1 لان لاحق ىفك نمأ قام بِيند بعد حينى 

١ ل‎ 


ليوك كد اق خيبط السو خدى * وج دل ا تال 


لغيرة هذا العبدلك وقا ل المقرله ليس هو فمقال هوبي ذكرنى الاسل اه لم يكن 2 وأا قام البينة 


لم ثقبلبينته كذا في فتاو ى قاضيخان 3 0 قال ملاعل لىحقاالامل لى حي ةى ادميع حناا وجاء 


على الشراء منه لاتقيل حورل 2 دل 


#عجة قبل منهكذا فى محيط الس رخسي * اذا قال ذواليد ليس هذالبي اوليس ملكى ا ولاحق لي 
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2 5م هه 3م ١‏ د ١‏ 
أوء 50 كمد 5 اوها كانتي اوأعوزلى ولا درع ري دل ادعو ذا احد: 0 د بد هوي 


ص ذلى منه والقول قواءو لوكان لدم ى انيد هنا زع يدعمى ذلك حين مأقال هذه الا 'عاظ التي ذ كرنا 

نعم ر واي الجامع بون هذا اقرارامنه بالملى للمساز ع. هوني باب من الة لفضاء في آخر' أجاءم 
وعلى ر واي الاسل لايحكون اقرارا بالملى للمناز ع كن القاضي يسا ل: ذاالبداهوملى المدعى 
8 ن اقربه امرة بالتسليم اليه وان انك ريأ -, الادمى باامة ا بيه علية ولواقر يمان كزناغيرذدى 5 
شين الاسلام يشر ح الع دامع في ب باب التضاء ان قوله ليس هذاملخا لى 5 اوصاكان ' تي يمنعة من الد عوئل 
بعد ذلك للتناقض وانمالم يمنع ذا اليد على مامرلقيام اليد لاد كو رفي شرح الجامع اد عن دارا 
في يد رحل وافام المد عل علية بيه علىن قرا رالمدعى أن ي أن الدا ريست ماكاي اونما كانت لبي ا ند فعت 
بيئةالمدعى كذاف الفصول الء داناية* لوال الزوج ليس هذا الوادمنى و نفاه فتلاعنا علول 
نفى الولدوانقطع نسبة صدذة نم ثم قال هوا بني يصدق كذافي محيط السرخسى * وفى الجامع اقرالو أرث 
بان العين هذ الم حكن لمورثه بل كانت عند #وديعة لعلان ثم برهن انفكا ن لمورثه |بخذهمنه بعد موته 
اوحال حيوته رد الى الوارث ان ميناحنى يقدم المودع والاجعل في يدهي عد ل هذا اذا! قرب لمعلوم 
امااذا قال لبس هذ | الشوعلمورئه ثم ادعاة انه لمورثهد فع الى الوارث بعد التلوم اذالم حضرله مطالب 


كناب الدعوول (8ىم) ( الباب الثامن ) 
كذاى الوجي زللكردرىي اا ح رحل دال مالى بالرى حق فيدا راوارض 
ثم ادعو واذام الميسة في دار في دد انما الريانهالد وأ ل تقمل وأن قال أمس لي الرى في رسئاق 
كذاني يد يداد 1 وارض ولاحق عابنا ل يدف نكا ق حقاني دا 7 
وآ ارض لم فيل الاان يقيم ا دل انه اخدة بعد الا قرار كدابى * حيط لسرخسي » لوال م 6 ى في دد 
قلا ندر ارولاحق ولاست وم يسمه الول, مد ا قولاقريةئه ادعمى ان لدقمله حتنابا' 2 ىف د اق ارقويةلاتةبل 
سنه حير ١‏ في 1 رئى قا ف مخان ني نواد رهشام دال سألت معسدار ج عن رجل قال لاحق لي 
فيهذه الدار ولا خصومة ولا طلبه ثمجاء يزعم اه وكيل هلان في د عوىن هدة الدار تيل ذلك منه 
كد افى المديط » 'د عين عليه آخرشكة ذنم فييدة بعدق الو را أن ٠‏ بيه دكرالمد ع و عليه رفا للم يكن ' 
لا: بى فيها ح قم ادع عليه اشن اشتراها من أنه اواد عول اداو سان | قرله بها عد عاد بهي 
وداه ودرا نايا ينول لوكو اذى سعد مأ | شن ينها صد دأ ن كان آل امد ولاب تك 


١ 


ا ل الحا 8 م غ لك ١‏ 
لامر يد عي سارتسع بحرعاز 00 كدا فية: دك 


صر 


١ ال لشركذ: ل‎ 2 ١ 


50000 نأ لاض لا ل نذا 
و من كل 5 يصيير 8 55 شوك با له يكن 


ايان 


ثم أن الأد ء / اي 


للا ماين عن 0 ١‏ سدع د عوئى دمع الال لدان ع لداقفض د انار 
0 ذل واللال فى الما دك لاشريه ون الس ل 
دفع امال ولا : 0-00 امنا ارا دادعو عليه غير انه آحر وأدعون عايه البفتة شال 


المك عليه هوأ باحى 4# ت اللد عي 0 ىلا عليهطلالميراث وه وقال هواخي لابقبل 


مووي مك يدم لاخو دعرى الع 0 ١‏ له 
ار حي 2 المدعى البعنة ل دلى 0 يي د 59 
انه يان اشترا هامن ابي قلت يينته لوقل ذ واليد هذه الدارماعانت لامي قطاولم يكن لا فبها 
حق قط ولما اقام م المدعى البييه على مااد عاواتام واليد البينةادمكان اشترا هامنى ابيه في سعتدلا تقبل 
بينته وان أقام البيية أن ابا #اقر في صحته انها! ي قبلت بيننه كذا في فنا وى فا صيخان * 


ادعو على 


كثان الد مول ) 68 ( ( الباب الثا مى ( 
ادعون علي ر جا ,انفد رهم فال لم يكن لك على شرع قط ثم اقام المدعي ى عليه البينة أنه قدقضي, ون يقبل 
منه ولوق ل لميكن بيني وببتك معاصلة في شي لاتقبل بينته على القضاء و 1 ل أبويوس فر حَ انفآال 
رسي وبينىكف معا مله ولك اخبرني شهودي هؤلا انه أدعون علي حقائ. كال شيدوا الي 
لا ري وبينه معاملة قبل ذلك منهكذا في محيط ١‏ حسى 4و3 لمن ! لالمدعى عليه ا ولا 
4 بك لد علي شن وأ ولا اعرفه فلىا اتا م المدعى لنت 1 كال أقاه هو الخ على القصاأ لا بل تسق 
وراد وابةكذافي فتاوون ذا ضيخان 2 لواد عون ,ج أله 2110 دل دأ أ بأ د رهم 
وتآال وا م | بعهأ منه 1 دلدا | قاه المدعى البيند على الشراء وقضبى له بذلى وجد بها اصبعازائدة 
وارادان يرد ها على المقضي عليدهقا| ل المقضى عليدانه برئ الى من كل عي بيه الانقبل يينته كذا 
00 ادية #رلواد مث 0 نك حا فقال الى ل منى و نينى ذلما 
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» يكن بساحت 1 وجتها ا ا عا 
الها اخنلعتمنهقال رضي اللدعنهينبغي ١‏ لون هدو ان ومستلة البيه ع سواء ونمدفي في ذاهرائروا 
لاثقيل ١‏ لبيسة على 5 م ى العيب فكدلى لع عندنالان بوعي بيه 
وكان هوفي دعواء الطلاق متا قصافلا يسمعهكذ افيفتا وى قاد مدان #امرأة اذعت علون رجل انه 
تزوجهاوا نكرالربجلذلى ادع تزوجهاءا قام البينة تقبل كذا وج المره خسى + لوافام حالمرأة 
بينك على الطلاق ثلا بعد مااذتاعت نفسها ليا ليد الخلع وان كانث»ه3: قصةركزلى 

الزوج اذاقاس م اخاامر أتهميراثها و اقرالاخ انه وارئهائم اقام الاح من الوه ين للنيائك 
قبل ت يسنه ويرجع الاخ على الزو جما اخذمن المبراث وكدلى ال :تبقادا ادتبدل الحابة اقام تبينة 

علوراعتاقالمولن اياهاقيل! لكتابةتقبلوكذا العبدوكذا المراوادانا بكاو ونه زوحها الميرا أ ثوكلهم كبار 
وقداقروأ انهازوجته'م وحد واشهودا ان زوحها ا نكلتها تلثانى صحتّد ذأ همد رجعون عليها دمأ 55 
من الميرا ثكذا فى العصول العماديد * قوم ورئوادا رأمنى ابيهم واتسموها برضاهم فادعئ عدهم 
أن ابا كان تصدق بطائعة منها معلومة علية اواد عون ذلك لا بن له صغير ونال مات ابنى 
فورثتها 2 واقام علون ذ لك بينه ذدعوأة باطلة وبيديه رد ودة وأوكا نادعن ديا علون ابية 
١‏ 


وأصابي ا ا اج' دا نه من الارض ثمراد عت انه صمدقها |ياها في صعته | وادعت|انهااشترتها 


5 الاتتبل ئها وذ لى اذا تتسموا ار صاناصا نكل سنا 2ض ن طائْعد جميعميرا نه عن أبيه 


فى أده مول أحد ام في تس ار 0 خلاو زعم أنه هواتد مي با هرغرسه و أو 1 لبيئة على دلىلاتقيل 
كداي تا وى قدي نِ 50 براحدالو, رئه أن هدا للد ود مد اث من ايناث اد عون أنه و صية 


2 ل لد ملا اس : قل تنقيا بيننهو يصون قله أقص ]20م والا ظهرهكذ!ؤ فى الظهبر ده د 


اند “فى > كن 


لوا ان رك لي ونرك هذوالا رض أب رهدة الدار 00 انا نه بعد دلى اد تعمل اناللي تا ورصئن 
الك دين بيسنّه بأ اق اءة ا أسابق لاا رجه من دعرى اليصبه وح2ّدا ا كل ديماقيأ ا 


39 ر واجديعا أنىهدة ة أيله واممع ميراث 0 ادعئن احدهه' كن تلك هذة ابمواضيع.” ٠‏ تيك 4 من أ أي 
فل انان الي تناك وأت 2 وا وهعددودااحارة 
آزا سمل أصاخم 0 0 53 0603 لمعه كد أفي كد اوهل 5 ما كْ م أحره -3 حار 


كه 


و 


د يلك واو وأد. ا سه آخرا ماني 0 لمأن ن المسنًا جرلاء قل ©ه©> ع المستأجر 

نابي شمن اناا والماميل وني ان لني حرلا دول ل" 57 انثا نى بمال المنائعة 1 نال لماكو 

الم'١‏ را اليد ! حا ١‏ الادارؤالثانية !' هد االيوم وله يدب 

أند قاف هد لدوم يا فييدى ١‏ زرلاو اك دا كل على 
ل ١‏ 00 ايها سير ادلالميم دعوأاةو لآ قال سنه لمان لاقت نوعو أ آواء الساخره 

الأو 8 'ممل على ان الثابى قد قبض المسنا اا عم 6 ى بيد عل ١‏ بهاحا نت في ند الا ول نمام المدة 


فبسة الآ 5 .م ذل 0 جما لدي السفى عن رجأ 7 دباني ترنة . ذه ميث وي. بد قد الوا رثاي 


١ 

سينا ايعاء دين 4# ١‏ دعول و هك اا انث يعدن 5 ان ليمت قد حصت ك قضى الال في حيوده 
2 . ]| ألثش. ١‏ 

وأرادث الل ذلك د اعد اا اي من 6 شيخ الامام 


د وعم خاع امرأته وةال في محلسة ( مرا اند ري. حانه ظميج ج.زى نيست ) ثم ادع 00 
من متاح المييت اوا قمشة قل ١‏ كان المدعى يقولكا. د هذا فى المت و ت الاقرارلا تسمع دعوأة 
وان قال لم يكن دذا + فىالبيت وق تالاقرا رتسمع د عواةذ كر فى ججامع ردل لقالمافي يديمن تليل 
ار كخثرار و عميدا ومتاع لدلا نصح افرارة وان جاء قرا أخد مبدا من يد الطقر واختلما 
فال المقر' أ. صتا سوقت الأنرا رفغو تى وقال المقرلابل ملكت هذا بعد الاقرار 
1 00 


. ذ' رم أده + 5 ا 
م'يوادق روايدا جبامع رجل نال ماني حا نوتي لفلان ثم بعد ايام اد مي شيثا مما ى كنا نوت ابه 


كتاب الدعوول (١؟)‏ ( الباب الثامن ) 
وضعه فى أ لحا : اوت بعد الا قرا رصدق وذكرقىي بعضى الروايات انهلا يصد ق قال ضي الله عنه 
وهذةالرواية'خالى روايةالجامع قالواناً ويل الرواية الثانية اذا اد عون بعدالا قرارقي مدقلا يمكنه 
ادخالهفى ا لحا نوت في تلك المد ة بيقين وفي مسئلة | لجامع اذا اد عى المقرحد وث الملى في زمان: 
لا يتصو رحد وه فيه لا يقب ل قوله | نى ملكته بعد الا قرا ركذا في فتاو وى قا مخان * وان اد عوى انه له 
ولم يقل شيئا يسمع د عواة اذالم يكن د صواة في ذلى المجلس قال رضى الله عنه ذكرفى ! جامع 
الكبي ر رجل فال لاحق لي قبل فلان اوقال في يدفلان ثم انه اقام البيئة على عبد في يد المترله 
انه قصبة منة ا واد عونل عليه د ينا لا تقبل بينته حتين يشهد !١‏ لشبيود أنه غصبه بعد الاترار وعلن ١‏ 
دين حادث بعد الاقرا روكذ لوكتب الرجل براءة لرجل انه لاح قلى تبلك في عيبن 
ولا فنرن ولاشرا 1 ثم ١‏ قام دكي شراء عبد من الذي ابرأها و علي قر ض الف درهم 
لا يبل الابتاريخ بعد الا قرارقال رضي اللدعنه فعلى هذ ' ينبغى ان لايسمع دعوى الزء ب يعد 
الاقرارالاان يد عي ان هدا المناع لم يكن فى البيت وفت الاقراراما اذا ادعيئ مطلقاان له 
لا يسمع دعء أدكذا في فيا رول تامخان * اذا | قرالمد عئ ل عليه وال جديع ما في دي من تلول وكثير 
لفلان ثم انه مكث اياما فعض رفلان ليأخذما في بده فب سد بد اي 
وقال امد عيكا نهذ |العبد في .دك يوم الا قرارة' تقول قول المد عبن علره والعبد عبد تالا! ن يقيم 
المدعي نين ' ندكا ن في ود »يوم الا قرا ركذا فى العصول العمادية * رجال! قران لفلان علي الفى درهم 
نوقال بعد ذلك قضيتها ابأ ه قبل ان ١‏ قرنها وا قام البيمةع!.ى ذلك لما قبل بيتهولوادعئن ولول 
الاقر اروص رلا قرارة قبل بينتواستحسا باهكن ا ف المسبط في فصل الماقض فى الدعوئن والشهادة * 

لوقالا: نثله على ى الف د رهمثم ذال ف ينها ايأه قبل الا فرارموصولا ا ومغصولا وانام البيئة عليه قبلت 
بينته كذافى الذخيرة في تضناً ل أشنا فض فى الد عون والشهادة* قال اببى سمأ عدع.. “درج في رجل 
ادعو عليةعشرة آلاف درهم فاكرها فسأل حا" كم المدعي ه لض ومن الال شيذا واقرانةقبضمنه عشرة 
آلاف درهم ناب رأالحاكم المدعون عليه من العشرةٌ الالاف تلماخردا من عندا عا كم قال المطلوب لا رالله 
ماقبضتهامنى فجاء الطالب ببيئة يشهد ون علي كلامه هذا قال محمد رح اقبل هذا من الطالب 
واقضى بها عليه وبمثله لواقام الطالب البينة على المال لايقبل ذلك منه وأن قال المطاوب 
انماقاتهاقبضته' مني وانااقيم البينة اك تبضتها 5 وكبلى م تقبل بينته ولوجاء المالوب 


ومو ا 5008 المحالوب 
لعيا 80 غيرة ولا 'فبل البيئةانه قبضهامنى رجل اجنبي كذافى المفي! 
في فصل الند نأقص وال عوول م الشيهادة# رجلاد عن عل رجل مالا وأقام البينة ثم قال 
بعد اقامة اببينة ا نى قد استونيت من هذا الما لكذا هل تبط ل بينته قالوا! ن قال استوفيت مرىهذا المال 
كذالاتبطل بينته لانه يمكه ان يول استوفيت بعد افامة البينة وان قال قد كنت اسئوفيت من هذا المال 
كنذا قال بالعا.ء سية (جندينى أنه بول مه م) بطلت بينئه حكذا في فنا وو قاضمخان * و اذأ راذا اقام البسةان له 
علورنلا نار عمائةي 7 رالمدعى ١‏ نللمنكرعلية مائة سقاعنى امن رئلث م مالة عند ابى القاسه وعن 
أبنابى أحمد عبسووين النصيرائهالا نطو علي التو ون »> ددا ف الملشط » انا ادعون رح على غيم ة 
0 
مي بايد حال )نهذ ال د لمالا ن دن حانينء اجن كذاى! لد خير * انا قال 
ايلدء ىل عليه الد د, انق ن بأ ما[ ل كه دعو ميكتى بتو, سأ نيد 8 108 م قال ل( بعلن حواله كردة دود 0 
ل 
وأورسا بمو رف نسمع هذ المةا ل الثانية وقيل سبك للق اح ا .. أوه دارا في يد 
وجل ثم برهن علون شرائه' من فلان ما لكهالا يقبل الاان يبرهن على الشباء من ذلا ن بعد امسا و مد 
أو عائل امنا وم صنه كان و كيل نلا نبا لبيع كد افى الوجيز لكر دري * اشترولثود أوساوصهأواسدو هبه لم 
أن مول اندكان ملكدقبل شرا أ و قبل المساو مك أو قب[ الاستيها تب أو أن عول أشكان مأكانية لوق 3 المساو م 
فمات ورك ميراث له او وهبد له لاتسمع دعواة الا اناصرح بدلى ابيه عند المساوة بان انب ت'نه قال 
عار وق در ب لابى روكلك دبيعة فبعه مني فلم يتفق بينهدا ببع: م أدعر ى الا رث منابية 
يقبل 2 التنا فض و نا لوال عند الد عوئ لكان لا بيه ود يبيعة داشتريت ثم مات ونوك ننه يوان 
لي يسمع ويقذى لدبا لثمى لانهليس بمتناقض كذا فى الكاني * ولوادصيئ طيلسانا وساومه ثم ادصئل 
مع اخ لدانه كان يدلكه فيل الشراء وقبل الاسنيام اوادمئنانة كا ن ملك ابه يوم المساو مةفمات 
ور تركهاميراثا أهدا لا تسم ع دعواة فينصيبة و تسمع في نصيب صا حبه ولخيرفي نصن الطبا سان لتفرق' 


الصفقد علية. ولواشتراة وحدة وقبضه | وم يقبضه | وأم يشتر ولكند ساومة ثم جاء ءأبوة وادعم ول أن الطيلسان ٠‏ له 


سح 


كتاب الد عوئل ("؟ ( ( الباب الثامن ) 


تسمع ويرجع المشتربي بالثمن على البا ئع وكذا اذاقضي لابه ولم يقبض الاب حتوىمات واركه 
ميراثاله سلم لها لطيلسان ويرجع بالثمن على البا ئع| ما اذ الم يق ض القاضي حتوومات | بودلايةضل 
للابن هكذا فى الخلاصة » لواد عوى رجل شراء ثوب وشهدا لهبشراء من لدعو عليه وقضي اولا نم رعم 
احد الشاهدين ١‏ ن الوب لهاولا بيهو نه هوعنه لآ تسمع ن عوأ و اوتالعندا لشهادنةهدا الئوس باعه 
مندلكنه لبي أو ولابى و رثته صنه تقض دا لبيع و وتسيع دعوى! داهد ناذام رهن علىن ما اد عا قضى له 

ل نعد ام الشاقض ولوقالا قولا ولم يودب الشهاد ة ثماد ع لمعسه ارا ,اندلا بيهوله بالطلب تقبل كد 


0 ئ# رحلمان اوه بولدامة ا عرد نذأ ل فيلرض في يد غيرة ثم | قام المييل!ا نل الامك 


فالوجيزللكردرىي 
|والنخلة| و الارضله بي له بالامة |والهلة أوأ لارض دون| لود الثُمرةو للخل واد 5 ى الام معأ لوأك 
والمخلة مع اله رة اوا لارض مح اللخل لانسمع دعوى النخلة الثمرةوأ واد كذ الى خلاعة * وكدلى 
لمان ” تالامةحاملانوادت ف يدهفساوم بالوا إد بعداقامة الْبينة قبل القع أء بالامةى كدلكاذا اتال الشلهد ان 
لوادللمدعول عليذاء الالاند ري نام الولن ,كذلكانا! لم يكن نينة للمدعي ولكر ن المدعيى عليهافران 
م له ده ن ولدها كذاق الذخيرة * لود لوده هن علئنل مساومة وكيلك ف صاب القاكر جالوكيل وصوله 
الف 7 وان في غير جلسه خر ج دااركين خقط أن برهن الوك لعل و أيه وكلذ غيرجا نزالاقرارفيرهنى 
المدعين عايه علن ارارا لوك وكيل:الموكلعلين دعواه وخرجا! أوكيل من الخصومة كداى! ومبزاكدري* 
ولو شتوو دا ب متتقبة فلم جات وكشفت نقابها فال المشتري هذه جا ريني : ولم اعرفها بالقاب 
لاثقبل دعواة و لابينتهوا ناشترعل منهمتاعافي جرأ انسهدد رج اوثوبافي منديل تلد دلما اخرحة ونشرة 


| ل هذ امتاعي وام اعرة عرفه تقبل دعداة وبينته قا ال محمد رح كل مايمكن معر فنه عند أللسا ومةهثل 


العا رية المتنقبة القا ثمة بين بد يه لا يقبل قوله | ندلم أعرة فدوكل مالا د يمكن معرفته حبن اناوه مكل 
ثوب في مند ديل اوجار يةقاعدة عليها كساء مغطا ة لاير منها شوع ء شبل دعواة 5 ولينيه 5 ذا في #عميط 
السرخسى 7 العنة للادوى اذاف رول عبد ا وقبضك ثم اقران ذا العيد الذ ىاشثر 8 م ى فلان 
تمان فلن مدقيل ان يبعامنه اشر وهوحر وانكرا ع نان العبدمملوك دعل حااه 
والايصد ق امأ ذون فيمااقربه على البائع ,او» إن العبد الأ ذون لميقربذلى وائماا قرار والبائعكا ن, باعهذا 
العبدمن فلان قبلا تسعا هي وصد قه فلان في ذلك وكذ به لبا عفان الماذون لا يصدق قيما 
ادع على ام بائع حتن لا يسترد الثمن» ن البائع ويصد ق في حق نفسه حنول بوه ربد العبد 
8 * 
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ان فلا نا نافرا لما نع بما ادما ةلذ ونرجعلاً ذون على البائع بالثمنى وكذلى لوافام الا ذون البينة 
سواه البائع اوحل فال ذ ون البائع عنما ادعيئن ونكل رجع المأ ذون على البائع بالثهن 
فقد جمع محمد رح بي للئة فصول ادا البئعبما ادعاة الماذون واقامةالمأذون البينة على البائع, دليف 
للأذون البائع علين ماادءاة واحاب ف الكل ان الماذون يرجع على البائع بالثمن وهذا ' أجواب 
ظاهرني فصل الافرار'ما شك لفي مصلا قامةا لبينةوفي تحلبنى البائع كان ينبغى ان لاتسمع البينة 
هر والادون علئنم!ادعون ولا يكون لدحق :علي البائه ع علئن ما ادع وفدوضيع “عمد ر حهذة المسئلة 
فى الزيانا ت وجا مع فى الروذكراى والمشترىى لوا اقاء المينقء! لما ادع ون صرى بيع البا ع المببع من غيرة 
قبل ان ينيعة منه انهلا تسمع د عواة ولوا را دان 0 البائع على ذاى ليس لهذ لك فمن مشا نهنا 
من لم بحم ماذك رف المأأذون ومنهم من صحسدراختلعرا فبما يبنهى قال بعضهم فى المسئلة روايثان علو 
روايةالزيا دات ,الجا ع لاتسمع البيسة ولا ل البائع وعائل؛ روايةالمأذو ن تسمع البينة وتحلف البائع وقال 
بعضهم مان كرف الزيارات أل ! دامع قياس وصاذكرفى!ا لمأن ون اإستحسان كذافى ا أرط #رجالتدء بلدة 
واستأحرد اراوقيل لههذ 'د'راببك ونركها مبراثالك نقالما كدت !عله ذلك فاد عى الد النفسة 
لا نسمع دعوا بعد ذلك لكان 0 اي رجلةللدرجلادفع ال ى هذه الداراسكنها 
قاين ن يد فعذاد صى! لسا ثلانها له نسمع دصواة وكذا لوقال! عطني هذه الد داب ركيهاار فال ناولئي 
هذا الثوب البسه ولواسكئئ هذ و | ا هد الداراو طلا وهدا الثو به أد عا بعدذلى 
لا تسممع دعواة كذافيفتاروا صخا * في نواد رهسا م قال سا له لت محمد أر ج عمن زو ج المرأة 
ادعوى | دد أن شتراهاممن ليدم لكها قال لااقبأ ل بينئه علوق ذلك حتوويشود وا انه اشتراهامن ذلا ن بعد 
التزوج وهويملكها كد فى الطحبط » فى التق بشر عن ابى يوس رح شاهدان شهدا على رجل 
انه طلق امرأ نه ثلثا وانفذ القا ضى شهاد تهمائم ادعئى احدالشاهدين انها ام رأ ته تزوجها قبل الذي 
طلنها ولي عل ذلك بينة والمراة عد لايقبل ذلك منه وكذ لى لولم يكوناشهد | الها ام رأته 
ا و بد ب 

وقالالمنااع لي وكذ لك اذاقال الشاهد نحن امرناء با لبيع سواءكان البائع جاحد اللببع اوكا 
المشتري جا هذا للخ اء ولوشهدا فرد أ لحاكم شهاد نهما ثم ادعياة لاانفسهما فليس لهمافي ذلى 
دعويل فان لم يشهد واعليه عند الاكم لكن شهد! على المبايعة وختما على الشراء من غيراقرار 


كتاب الد موول (48) ) الباب الثامن / 
بحكلا م فان هذين لا ثقبل لهماد موي وفية ايض عر “حمدر ح ء عن رجل شهد علين رجل انه 
طلق هذ المرأة ولم يشهدانهاا مرأنه واجا زا :القاض ى شهاد ته ثم ادعى ل شاهد انها امرأته وة ذل 
لالم اعرفهاولم اكن مذلفياة الغيوقة ربكن نينا عل ترا المرأ انها امرأ نه ولم يشهدا انها . 
امرأته واجازالة لقا ضى عليها اقرارها وجعلها امرأته مانام الث لشاهد بينة انه نزو جها مند سند وانى لماعرفها 
قبلت بينته و يبطال قضاء القاضى ويردها على الشا هد: فصارمسئلة الطلاق مختلفة بين أببى يوسف 
ومحمدر مكداقالذخبة + أدمئ ميان بدي رجل ل ملكا مطلقا نم ادعاه في وقت آخر: على ذلك 
الرجلء:د ذلى القاضى بسبب حادث صم دعو: ولوادعول اولا املك بسبب ثم اقها قط ذلك 
على ذلك الرجل ملكا مطلقا عند ذلى الناضي لايصي د مواه كذ افى الحبط» وعليه العنوى 
مك وان الول لخاود © لوا دوهي التاح ١‏ رلا و نعل انهاه ود لك سيت 
عد ذلك القاضى ينبغى ان لالص دعو وامركاى كلاق اد ادعى الملى المطلقاولا 
م اد عا بعد ذلك بسبب عند ذلى القادي كزافى الحبط» رجل ادعون عن خرص ف دار 
معين ثم ادعمئن بعد ذلك جديع الدا رلايسمع ع وعلى لغب يسمعكداق| لخلاصة + وا الصواتت انه 
يسمعفى| لوجهين جديعا الااذ! كان قا لوقت دعوى الصف لاحقفبها سوى الس نى”عينئذلانسمع 
عداة جميعا كذ فى المحيط * ولوادعئ دارافي يد رجل بسبب !| لشراء وظهران الدار 
ات ا رمن فين اللنعيوناه داريا لرزاة انهذا المد عى ا دعئ هذة الدار 
فى مجلس آخرعليوصا حب البد ملك مطلتا قبل لاانسمع رهوالا جم وهذا اذا ادعى ا لشراءا ولا 
و يذكرالقبض ولواد عى ا لشرا اءمع القبضاو ولاثم اد عئن بعدذلك على ذلك اثر 5-6 
القاضى ملكا مطلقاهل تسمع قبل ينبغي ان يكون فيه اختلاف المشائر حكدااذا ادعي الشرا 
ع انب نهد هوبل ال لاف الما نا علا لعمادية #دارفي يد 
رجل يزعم انه اشتراها من رجل فجاء رجل واد عو عند غيرا لقا ضمي انهاداروتصدق بها على الذي 
لماي الذي في يديه الدارالىا لقا ضمي بعد شهراوسنة واد عون أنه دارة 
اشتراها من الذي زغمذ واليد انه اشتراها صنه فان ذكرتا ريخ الشراء قبلتا ريخ الصد قآلاتقبل شهادة 
شهودة وأ نذكرنا رخ الشرا اء بعد نا ربغالصدقة قبلت شهادته هكذا ذكرف الانضية واذ الم يذحكر 
التاريخ تقبلشهادة الشهود قال محمدر ح ولاابالبي قال فىالصد قة قبضت اوم افبض قال #حمد رح 


كابالدمرئل (*99 ) ) الباب الامنى) 
لوكان ادع الصد ول بعد ةا رخالشا اءلابرحع بالثمن عل ى البائع هكذافى الذ خيرة والمحيط في فصل 
التنادص بين الدعووىن والشهادة *! لواد عون دأ ا نا بيه ثماد عى الى, راث تسمع وارأ 5 عن 
اولا سيب امب ات الشراءلا تقبل ويثبت التناق ص كذافي خزانة المفتين #اد عت المرأ: 
مهرالميل م ادعت بعد ل لك المسموى تسمع دوا ها الثاني , ولواد عت المسمىن اولا ثم ادعت مهر 
تسعد مادا ى كد الى ا طعيط » امرأة تطالب زوجها بمهزهافذال!'زو ج مرة اوفيتها ومرة 
فاللىاديت اليل 'سِه ذالوا لايكون صاقضا كذافى العصول الاشتروشية *وانعةالفتوئ (مردى 
وبا ا ج من دودة است 
ومن طلاق ندادة'م ) هل بسمع ذلك منه ينبغى أن لايسدع للدا فض الا ه رفالها لاشتروشي دنا 
ف النسون النيايية 4 اتدامك كر لاديس الها غير لغ ان الحكرم له ورث: من انيه 

وصد قته البائعة و زصدت ابها ام نكن وصيد! ل ذا لوا انحانت اد دعت وقث البيع انها وصيد ا لصغير 
لا شبل ف ها بعد ذلى اليا هلك ن و صيل له وكانت علييها قيمة ا طبيع للصغي رد باخرا ارها -- 
استهلكئة ابيع والتسليه ولانسمع ديمة ا لغلا ه الاناذن م وله ل نان 

نادت الد السيلة ورجلوادعل انهادارةورثها من | ببلصذسيك وأ قام ف يمد أنه اشتراها 
منالدي ماعن الدع دعي ال صى لايقبلهذ و الشهادة ولا يقضىي بالدار 

مدعي وق لدمر لكت ارت ست مرق !شهدم حياس ين 
من ابي مد سل فشهد الشبهو د بذ لكقبلت شهاد نهم و قصى اتدل له وكذلكاذاادعول 
دبة او صد قة مكان الشراءكان الجواب فيلس جاب فيما اذا! دءمى الشرا ءهكذاق المحيط ني فصل 
الناقض بين اند عوول و الشهادة #لوادء 0000 دم ى الشراءصه هنذ شهر ين 
واقام البية لانقبل الااذا وفق فقال تصدق على وقبضته ثم وصل اليه بسبب صن الاسباب هد 
ف الصد قلف شتريتها وبين ان الصدقة ه والمربو كار بعالك يذ ىق العامة 21 
اد مى الصدقدُ م.دسة تشهد شهود أنه اشتراة ممذشهم رلايقبلالاانيوفق فبقول تصدق بهعلى منذسنة! 
وقبشئه ووصل اده بسبب وجح الصدنة فاشتريته سه منذ شهر فا ذا وفق واثبت با لميند فلك فمنته 


كذاني ننا ركنا سهان 3 د أن عول دارافييدى رجالا نه وهبها لدوا هلم يتصدق بها عليه 


وأنام 


كتاب الد موئل (907) ( البابالثا من ) 
وأقام شا شاهدينىءألى الصد قة وقال لم يهبهاا لى نطوةدادعى الهبة عند اله لفاضى نهذااكدا ب سه 
لشاهد يهفلا تقبل وكذلى لوادعمم وى انها ميراث ام يش ترها قط ثم جاء بعد ذاك تقال هي بشرين ول ارنها 
قط فجاء بشاهدين على الشراء منذسنةفهو با طل قان ادماهاهبةوا ل يللم يتصدق بها علىنط م جاء بعد: 
ذلى بشهود على! لصد قو ةل ل جحد نى الهبة سا لته ان يتصدق بها على ففعل اجزت هذا 
وحكد لك لوفال ورثتهائمةال جعد نى الميراث فاشتريتهامنه فجاء بشاهديى على الشراء وهدا 
خلاف مالواد عى الشراء اولا ثم جاء بشاهدين يشهدان انه ورثه من ابيه كذ اف المبسوط * 
لواد عون انها له ورثها من بيه ثماد عون هوم عآخرانهما ورثاها من المبت واقاما البينة علئن ذلك 
تقبل كذا فى الخلاصة * صبى له عقا رمو روئة ادعون بعد بلوغه عقارا من عقا راته عل رجل ان 
وصيه باعه مكرها وسلمصكرها فاراداستردادة من يد بي المشئربي ثماد عى مرة | خرى ذ'ك العقار 
ان وصيه باعه بغبن فاحش فالقاضى يسمع صبه الدعوى الثانية كذافى الذخيرة * رج ل اشترل 
من رجل عبد ثم ان البائع ادعون ١‏ نهكان فش وليا فيهذا البيع واراد ا ستردادالعبدةمن يدي المشتري 
وانكرا مشتري ذلى اوادعى ااشتريان البائع كان فضوليا في هذا البيع واراد استرداد 
الثمن لا يسم دعواه وان ارادان يقبم بينة عل ماادعئن منى كونه فضوليافى البيع لاتسمع 
بيننه وكذ !اذا ام نكن له بينة واراد ان حلفي صاحبة علىن ما اد عون من 5 ونه فضوليافى البيع 
ليس له ذل كذ فىالمحيط * اد عير وى علية انها له ثم اد عون انها ف عليه تسمع ووادمون ولاو ف 
مآد عا ولعسة لاتسمع كذافى الوجيز للكرد ري * رجل باع ضيعة ثم قام | لبية انه كان وففا عليه 
وعلى اولاده قال نسم للناقض وان راد تحليف اللدعين عليهليس له ذلك وان أقام البينةتقبل 
فد قيل القول بعدم القبول اصوب راحوط فكذاني محبط المرخسي * وت الاجماس مشترى 
الارض اذا اقران الارض المشتراة مقبرة ا وصسيجد وانفذ الفاضي افراره ضرة من خا صمة ثماقا م 
المشترى البينة على البائع ليرجع بالثمن عليه قبلت بينتدكد افىا حيط * ولواد عى المشتري عل 
بائعهان الارضالني بعت مني وقى على مسجد كذا تقبل ويننقض البيع عند العقيهابى جعف ررح 
قال الفتيه ابوالليث رح وبه نا خذ وقيل لايقبل والاول اص كذافى الفصول العمادية * لواد عن 
الإبسبا!: ركقني يده ثم اد عون ذلك ديناعلية تسمع وعلى العكس لاتسمع لان مال الشركة 
تسرد انا عدون والدين لايصيرشركة كذ افي الفصول الاستروشنية * رجل ادعيئن عل 
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كتاب الدعوئل (.4ؤة ) ( الباب التاسع ) الفصل الاول 
آخرانهكان لفلان علي ىكذا وكداوقد مات فلان وصار ماله عليك مبراثالي فتال المدعن عليه 
انأ ااوفيته هذا المال المدهرى وتشي الا ل ي بالبين فلم أت ثم ان المد عى اعاد د موا ثاني في مجلس 
آخرفقال المد مون عليه لاعلم لي بو ورائئك سمع ذلى مندكذافى للعيطفىالفصل أعادي عشر 
من كانت اله موعن # رجن ادعون على امرأة انه نز وحها وانكوت: 0-0 

ميراثه ذلها الميا ثكذاق لأحبط ف العصل التاسع فيدعوىالمبراث+ ولوكانت! أ ادعت التكاح 

ا الرجال ثم مانت فطاب الرجل ميراثها و زعهانهكان تزوجها كان! ميث هكذاروى من 
ابييوسف رح ف المواد ركذا في فناوي فا ضبعا, ا زوجهاانه طلقها ثلثاوانكر 
الزوج ذلك نم مات الزوج فطلبت مب انها منه قال لما ورثهاصه وكذ لكان كانت اكذ بت نفسها 
وزعمت عمتانه لم يطلقهاة, أن فوته 5د ١‏ فى المعيط * ر جل ني نقانة ميل كنا وها رجانه مملوكه 
والذي في يديه د وادعاة لمفس هثج له القاصي ماهواه ود ااطدء ع فاب على وقصى القاضي 
عليه بنك وله فقال لدي في يد يه قد كنت ١‏ شتريته مذ" ل واقام علون ذلك بين قبلت 
بينته وقضى له بهولايكون اباوة اليمين اكذا بالشهود الشراء و لواقام بينة عا ول انه لبي ود في ملعي 
م اقام بينة اني ا شتريته من فلان آخرسوى المد صي لا ثقبل منه البينة هكذافى الدخيرة #بى نواد ر 
عيسى بن | بان ثلئة نفرا قاموابيئة عللر جل يمال لهم قبلهمن مبرائهه عن انهم وتقفدى القاضى 

نه لهم ثم ان أحد هم | ل بعبٍ ذلك ما لبي في هذا المال الذى ي قصوى لما بد على ون فلا نى من حق وأ انما 
هدالا خوي 35 آل لايبطل به ددا لول عن المقضي بي عليه شئ الاان بقول ماما ان أي اصلابي هذا امال 
: شوغ وما هوا لا لاخوري تعينئذ يطل حقدعن المقصى عليه ولوقال قبل ان يد القاصي له بالل 
مالى ني هذا المال حق وماهوالا لاخوي بسأ ل عن ذلك باي وجه صار لهما دونى وا نما 
اد عبنم من ميراث ابيكهم فان جاء بوجه يكون له فيه من قوله مخرج قبل منه وان قال 
هذا الفول نم هات قضى القاضي بهللا خوين بالثلثين وثرك نصيب المدرول وكان الذين اقاموا 
البينة هى الذين دولوامعا ملتهم ولم يدعوا المال عليه من الميراث ولكن من شيع بائعوة له 
ا ا وين مالي فيه حق كان الال كله لهذين ولم يبطال ء ن المد عون علية 
ع داو نتسنة انفحيا مو م وميه 
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كنا بالدءرئ (019 ( البابالناسع ) الفصل الاول 
فى الاعيان قالى محمدر حفى الاصل اذا ادع رجلما رافييدى رجلاو عم را أخراو منقولا 
وافاما البينة قضى ببينة أأخخار ج عندعلمائناا لثلكهذ ١‏ ان الم يذكرانا ريخ افا صااذاذكوا تاريخافا نكان 
اتد ايك 08110 لان فرروتي الارد ج منهماوان ارخا تاريخ احدهما اسبق لين ْ 
قول ابى حنيفةر ح وعاى قول! بي يوسف رح الاخريقضئ لاسبقهما تاريخ واذا ارخ احدهما 
ولم يور خ الآخرفعلن قول ا بع حنيفة رح يقضى لأخار ج هكذا فى المحيط * دارفييدي رجل 
ادعيى جل انهاد ار ملكها منذ سنة و اقام صا حب اليد بينة انه اشترا هامن فلان منذ سنتين وهو 
بماكها رقبضها قضى بهاللمد مى أأخار ج كذ افى الظهبرية * اذ! اد مى الخار ج انه عبد 5 كا ننه 
1 ى الى درهمو اقام 86 جل ذأك بينة الل درا يدي اللاعوتر» وات الى اندر 2 م قال جعلنه 
مكا تبابينهما يودي ال ليهما دمبعا كذ الى الذخيرة * لوادء : وى احد هما انة د برة وهويملكه وا قام 
علين ذلك بينة واد عى الآخراده كائبهو هريملكه كان بينة التد بيراولن كذ افى ألمعيط * ان ادعيا 
ملكا مطلقا وكا في يد ثالث لث وام د رخااوار خا ا رخا وأاحد ا قهوبيتهما نصعان هكذ أنى الخلاصةي* 
وان اوها واخهها اميق في ظاهرأ لرواية عن أر ى حنية4 رحوأبى يوس فر سم رخ 
الإ ول يقضى لا سبقهما - اق ا ق الاخم رفي ظاهرالرواية ع ى اص يدنيفة ز 3 كل 
بينهما وهو صحبم وإختلفت١'‏ .أذ لروايات عن صاحبية: ذال الام ام المعروف بخواهر زادهان أ محبم 
عائ فول | بي بوس فر ح الاول و#حمد رح الآخريقضئ بينهمانصفين حكما قال ابوحيفة رح 
كذافي فتاوول فا صيا, ن #داراومنقول في يدى رجلين واقام كل واحد منهما بيية على مااد عبا 
ان لم بو رخااوارخاونا رهما على ا سواء يقضىى بينهما نصفان وان | 0 وو انار يخ احد همااسبق 
فعل ذو ابي حنيفةر ح وهوثول بى يوسف ر حآخروهوفول سد * 2 أولا يقضى لاسبتهما اناريها 
ء 00 :. 00 0 7 41 : 5 
بارخ احدهاوزرع ل لوال ار تتىو هن كلك مندهماملى انول 
رخ مندمصدرح ل رلور مهار ل يه حأ ل أقام 
رجل البينةانه عبده غصبه ذوا اليد منهأ وقالاستا جره ذواليدمنه| واستعارة منها وارنهنه منه واقام 
ذو اليدبينة انه ملكه | عئقه أود بره اوكانت امن أقام ذوا ليد بيئة انه استولدها كانت بيئة اأخارج 
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كام هوم 1 ( البابالتاسع ) العصل الثاني 
دارواقام رجل اجنبى عليه البيئة انهادارة واقام رجل أ خ رالبيئة انهاداره غصبهامنه هذا المدعى 
الاخرفانه يتضى بالدار للمشهود له دالغصب و ددن ذلى لوكان مكان دعو ى الغصب دعوو .»2 
الاثداع كداى اليا ابا و بد. برهن انهله وكل واحد منهما 
اا سه ل عم« ون كرالء لغصب١‏ الود يعة على ول سعد فر بعه أزيد ومابفي 
والاص لان ' جين اذاننا زعافي عين واد عون احدهما | لغصب علوقى صاحبة وبر هنا 
اضي بقضىي 00 ببيذة المد عون علية الغص ب كذ اهنا ولواد عن بكر 
سبلن سد واوا مويه اس ونصغه لهما و لوا دعن بكرعلول 
سعد . سعد 2 ١‏ زيد وادعن ز يد ملكا طلقادر بعه لزيدوما بفي لبكرو لوا ل عم ١‏ ول بكر علون سعد 
و سعد الو وسو ني رازب السل الى بد اناده لنصؤى !لذ ى في يد 
زيد و أو اد عيا الغصس على بكرو هو عا.. سود فلزيد النصنى الذى في دد سعد و مأ في يدز 'دتثك 
نين بكر وسعدكذافى الكافي * ول لواقام سعد بيئة انهاد داري غصبهامنى زيدواقام زيد بيئة انها 
وب اي فسهاسي سعد وز لكرضق دار 
سب سب الارث ار 7 7 مح رجلادماهار خلاى تل باينا 
يدعى! نهاداره ورئها من ابيه فلان واقام على ذلك 'ينة دان لمرو رخاوأ رخاوناريخهما على السوا يقصىو 
الاي اا و 
اا 000 وبااي وني لايك 
كد أخلاصة*وانار خ احدهما ولم يو رخ الاخرقضي بينهما نصفين أ جماعا كذا فى الكافي * 
ولوكان ب يد احد همانه و لخار ج الااذااكان تاريخ ذى اليد اسبق فهوا ول عند ابي حنيفة 
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ا جبالاجماء ران كا نف ايد يهما فهو بينهما نصفا ن بالاجماعالااذاحان تاريخ احد همااسبق 
فهواولن كذافى الخلاصة * ان ادعيا الشراء كل واحد منهمامن رجل آخروانه اشتراها 


من 


كثاب الد عوئل 1٠019(‏ )2 (البابالتاسع) الفصأ ل الثاني 
من فلان وهويملكها واقام آخر ينه انه اشئراها صن فلان آخر وهو يملكها فا نالقاضى يقضى بينهما 
ا0000 وسراء | ركاعلى الشراء ارم بو رخا هكذا فى المحبط * وان و' نتافصاحب 
قكالاء ول اول في ظاهرالرواية وأنارخ أحدهمادو ن الاخريتضى بينهماانفاةكذاني فتاوى ابخان »» 
0 الشراء من واحد ولم يو رخا اءا ارخاة يدا واحدا فهوبينهما نصفان كذا فى الكاني * و #خير 
0 واحد منهما فان رف ضبى ١‏ حدهها وابى الاخر بعد ماخيرهما القاضي وقضوى لحكل وا حدصنهما 
بالنصفى فليس للذي رضي به الااللمئىكذا فى ف المحيط » وان| أرخا واحدهما اسبق تارتخايففين 
بمب خ احدهما ولميؤٌ رخ الاخر فهوللموٌ رخ اتعاقاوا نكان العين فيا يديهما 
فهو بينهما | لااذا ارخاونا ا حدهمااسيق عب بض لاسخما را يخا وا نان في يدا حدهما 
فهولذ ى اليدسواء ارخ أولم يوار خ الااذا ارخاونا رخ الخار رجاسبقفيقضىبدلاخار ج كد افىالكاني * 
رجلن بد يه داروعبد اقاه رجلان كل ,احدمنهما البينة انهاشترىل منه ادا ربالعبد الذى في يديه 
وصا حب اليدينكردعوا هما فان القاضى يتضي بالد اربينهما ويقضى بالعبد بينهها و'هما خيارمان 
اخثار ١‏ 
|راداحدهما ان يأ خذكل الدار بعد ما قضر ى الناضي لهما ليس لوذلى كذاني فتاا وى تا ضيخان * 


اخذالداراخذالدا ربينهما م وان اختاء' الفسيم اخذالعبديينهما وقيمة العبديينهد! ون 


وان كانت الدا رفي ايدىالمدعيين و اناي :ع الوك ات حرام ن أن في يداحدالمد عبينى 
والبافى بحاله قضبى بالدارلصا حب اليد ولايكون له الخيار ويكون كل للعبد للاحركذنا فى العبط »+ 
لمكن الدار 00 شهودة شهدواله بقبض الدارقضى القاصمى له بالداركدا في فنا وول قاصيخان * 
ولوقال المدعن عليه اصاحب اليدان عوض الدا رلم يه 5 'نخصم الاحرفاناا رجع عليى 
بالدا رلا يلتعت اليه لان ا لعبد! ستحق بماليس (عجة في حدق صا حب اليد أ 5 لنرجصم بينة صاحب اليد 
على بيئةالاخرفلم بظهرالا ستحقاق في حق صاحب اليدا لبدو صاركما را ستحق عليه با قرارة هذا 
ان ادعيا الشراء مطلقا ذا ما اذا ادعيا الشراء صو رخا واقاما البينة على ىن ذلك وتاريخ احد هما اسبق نضي 
لا سبقهمانا ريخا سوا ء كانت الدا رفي يداد عل و عليه أ ني يديهم اوفي د احدهمابهماان يتن 
بالعبد لاحر كذ افىالمسيط * وان| رخ احدهمادون الاخروا الداري يدالمدعول عليه يقفدئن للمؤرخ 
بالداروبا لعبد للآخروا نكا لاحدهمانا رخ وللاخرفبض معا تن بهاومشهود بدفه وا وب كذافى الكاني * 
وان شهد شهودالذ ي لميوّر خ على افرارالبائع بالشراء والقبض قضي لصاحب التاربخ وأوكان 


كناب الدعول ( ٠0"‏ )2 (البابالتاسع) يوي 
لاحدهم' قبض مشهود وللاخرمع' ثن ى وأ لدعي له قبض معا لن أو لى كذافى الحبط * ولوكانت الدار 

في| يديهما دار خ احدهما واطلق الاخرقصي بالداروا لعبد بينهم) كذاى | لكافي ليقي 
كل واحدصهما على الشراء والقبض معاينة أ وعلي اقرارالبائع بالقبض وأر : خ احدهما ولم بورج 
الاخراناننتالدا رفي يد انبا با نع دصا دب الما رخ اذعل وا نكا نرق الذاء رنيبدالذي بو رخ شهوده 
ال 0 ا ن كانت الدا رفي يد المشتربى وا اقاما البثينة على الشرا عِِ والقبض مصعايد.2 
أ وعلئ قر قرارالءا ' عأ عنص وه ١‏ ارخ شهوداحدهما دون الاخرتضى راأدا ربينهما نصفين «العبدلهماايضا 
وتران بأيصا إل محمد ر حور القبض فيهذ! بنزلةةا ربغ الشراء حني ١‏ لوكانت الدار فيبدالبائع 
وشهد شهود >لى واحد دن لد عبين على الشراء والقض و ارخوا ل سعد 
أسبى كان . صا حب انقبض الشابق! وأعل ركذ دلي اذا ١‏ نتالدار في يدصا حب || نت اللاحق 
لجسم ى بهالصا صب الؤةت السا بق وا 7 نأرخ داخذدفيان النبض دوك 8 روالدارفييدي البائع 
قضى لصا حب التاريخ و ل كانت الدا رفي يدي الذي م بور خ فهوا ولئن د : دا كله اذا كان ا لعبد 

في يد المد عوى عليه فا ما اذا كا ن العبد في بد المت عبيين بر .الدنا رفي ددالد عل عليك والباقي بحاله فا'دار 
والعبد بينهما وخيران فان امضماالعةد فالدا ربينهما وإن اخناء سي اله دما ن العبد بينهما نصفينى 
ولايغرم المد عون عليه قيمة العند بينهدا كذ ١‏ الا يي رحل'فامر حل الميئة انه بأعه 
من الذي في يد يه بالف دوه 2 و طك من خمر وهويملكه وا واقام رجأ ل آخرا لبيئة اندها عه من ي ألد وي 
فى يديه بالنى درهم وحزيروهوبماكه والدي في يديه يكرد ءوا هما قال | بوروسف رح يردالعبد 
على المد عيبن نصغينى ويضمن الذي في بد يهلحا واحدمنهما نصف قيمئه وكذا! لواقام كل واحدمنهما 
البينةاند بأعة مم ن الدي في يديه ببعا فاسدا كدا ني و وول قا ضيخان #وان مات العبد في يدالمشتري 
فعأيه فيم' ن كذاى المحيط * و هذاان !اتام" لبيك عل الس 9 

منهماالبيية على معايئة الببع و قبض العندفانى حكان |" لعبد قا ئما! خذالعبد بينهما نصفين ولاش 
لهما فيرذلك وا نكان العبد مستهاك يا حا واحدة بينهما ولاشيع لهما غيرن لى 

كذا فى فتاويى قاضيخان * عبد في يدي رجال اد هاه رجلان اقامكل واحد منهما البينة اندب عه 
من الذي في يده بمائد 78 ونان المشتري بالخيارفية وفنا معلوصا لديل دزي ومات ارد بريه 
8 لدى في يديه العبدبا 6 ريد فعه اا لئ ايهما شاء وعلية ثمنه للاخركذ افى الظهيرية * عبد في يدي 


كتاب الد عون ( )"٠0‏ 2 (البابالتاسع) الفصل الثاني 
رجل اقام رجلان كل واحد منهما بين انه عبد باعه ايأة علين انه بالخيا ر فيه ثلثةايام فان امضيا 
البيع اوامضيى احدهما و رض ي بد الاخرلزم المشتري ولكل واحد منهما الى درهم وان أمضبى احدهما 
البيع ونقض الآخر لمجي و كبرو النائض 22 عبد وان لميعضيا بيع اخذ اعد نسئينى 
ولاشئع على المشتري وان أم.يقيد البينة وصد قهما ذواليد ولا يعلم ابهمااول ان امضيا البيع اخن 
كل واحدميهما افد رهم وان م يثمضيا الببع مضت اللدةاخذا العبد بينهمانصفين غرم المشتري لكل 
وااحد منهما نض قيمته وان |مصىى احد هما ولم يمضه الاخرياً خذ المجمزالالنى كلها وبأ خذ الابى 
العبدكله كذ افي محبط السرخسي #ني نواد رهشام قالسالت محمدار جع غلا مفي يدي رجل 
ادع رجل انهاشتراه من صاحب اليد بالف د رهم منذسنة واقام رجل آخرينة انءاشتراه 
مى صاحب اليد بمائة د ينار منذ حمس اشهر و صاحب اليد يقول بمنه من صاحب !ا نه فقضى 
القاضي بالغلام لصاحب الالفى فسلم الغلام اليه ثم وجد المشث رمي به عيبا و رده على المتضى 
بقضاء وجاء صاحب المائة فال ادا أخذ الغلام لاانى اقررت يبيعه هنى وصاحبب البديٍ بي 
القاضى فسخ العقد يبي وبيك لا بلتفت الى قول صاحب الغلام ولايكون التضاء بالغلام 
لصاحب الالى فس للبيع بما هو يكون لصاحب ال21ك ان دخ الغلام باقرا رالبا ع انه باعه صنه 
ولم يبعه من ذلك وان قال البائع لصاحب الما نه آخذ الغلام وا بى هو طلبائع انه يلزمة وان قال 
صاحب الما نة حي ن"قضى || لقاضى بالغلام لصاحب الالنى وقام من مجلش القا ضي قد فسعت 
ع ون يقول البائع اجبنى الى ذلك ا ويسم القاضى العقد بينهها كذا 
فى المحبط * اذا اد عى الخار ج وذو اليد نلقى الملى سبب من جهة وا حدة وا رخا وثاريخهما 
على السواءاولم د رخاا اماد لكاو لوج وال اذا وتأاريض احد هما اسبق كان اسبقهما 
نارخااولى هكذافى الذخيرة * اذاكانت الدا رفي يد رج جل واد عون انه اشترول هذة الدار 
من ز يدواقام عل ذلى بينة وذو اليد اذام البينة انه اشثراها من زيدوالمد عي هوا لاولاي 
تاربخ الخارج اول فاده يقضى بها للخار ج فاذا قضينا بالشراء للخارج فا رقت فده الثين 
عند القاضي باقرار البائع او بمعاينة القاضي فانه يسام الدار الى اليا خار ج ولاركون لذى اليد 
ان حبس الد ارحتن يسئوني مانقد للبائع وآن لميثبت نقدوا حد منهما الثمن بافرارالبائع اوبالمعاينة 
فان القاضي لايسام الدا رالى الخارج حنين يستوفي الثمن منه وان ثبت نقد احد هما عند القاضي 


كات ارقن )1١080(‏ 2 (البابالتاسع) الفصل الثاني 
.ام ماباقرار البائع او بامعاينة ذان ثبت نقد الخنا رج فانه يسلم الدا رالبه ولايكون لذى اليد شئع وان ثبت 
جوت لوا 0 
وا 3 ا 0 اليا عفنا انف ايكون 
للقاضى ان يعطبه دم من جس واحد فأنه يعطيه مماقبص مام حقدثم ا نفضل شع أصسكه على 
البائع وان ان بقي من دبن ذى اليد شوع انبع البا نع اذاحضر هذا ا ذى اليدباقرار اليا ؟ ح 
عنداقاصى أو راطعاينة واماازا١‏ راد ذواليدان م لبن قد لاعن بسع بن وا 
انث الدا رفي دد ذى أنيد يهب أه وصدقة أو ديع ع ولم ينقد الثم ذ اقام هذابينة انه اشتراها من زيد 
د “يتارم ا ولس يارت ولاام! سات 
0 0 
واحد ولم بورح اوارخا وثارخهما على | اءاوارخ احدهماد ون الاخريقضى بالداربينهما 
وا نا رخاو نار احد هما اسبق يفضي لا سبقهءا ذا رخاوا ناد عياتلتى ا كاه ن جهة أ تين 
فكذلك على ال يل«دحكذا فى الذ خيرة » الغار 2 ذو اليد اا هنا الذر امن الى 
وارخاوفي ”ارخ احد هدأ جهالد بإنادعىالمدعي| نهأشتراها من زيدصدذسنهواقام البينةوا اذ وايدابينة 
انه اشتراها من عمر و منذسنة اواكثر و لا يحفظو ‏ النضل ف لبينة بينة امد عى وكذااذ| شهد شهود 
ادعو دلبدانه اذ رأهام من فلان منذ سنة | وسنتين و شكوانى لزيادةبقضى للخار جكذانى العصول 
١‏ لعمانية #ن!, و رفييد, رجألادعين خارج انه اشتراهامن ن ذى نيد وأدعين ذواليد انه أشترا اهام اخخار ر 
واقاما البينة ولانا, لوتيد جاتر السدان ا أء شهد وا بالقبض اوم يشهدوا وتركت الدارني يد 
ذى اليد بغيرقضا ٠,٠‏ هذا عددالمحنيفة . وابيبوسى رح ثم لوشهد تا لبينة ' نتان عط ١‏ ون نقد الثمن بقع المقاصة 
ب يار ا ا لساري 
هكذا 


كتاب الدعوئل (8 ) (الباب التاسع ) الفصا ل الثاني 
هكذا فى الهدابة»دار في بدي رجلافام رجل البينق انها دا رهبا عها من ذى اليد يأف د رهم واقاام 
ذواليد بينةا نهادارة باعها من هذا المد مى با فى د رهم فعلن ل قي س قول ' ببى حنيفة حنيفة وابى يوس راح 
ثها ثرت البيننا, نكذافىالمحيط »دا رفي يدز زد برهر ن كهو وعلين اننا مها مو بكربالف وبرهس بكر 
عل انهبا مهامن عدر ويما ئةدينا رو جحد زيد ذاككاء قضي بالداربين المدعيين ولايقضى بشع 
من لثمن كذاف لاف »نارق بدى رجل, جسن معمدافام خارج سمو بكرالينة على الشرا 
من هذة المرأة بال وأ افامت المرأة البينةء على الشراء ء من بكريا ف واقام ذو اليدالبينة على الشراءمن بكر 
وم بيذ كرد وأالقبضوالنا , ريخ فببئة محمد مقبوفويقضي ون بالشراء لهمن بكرو بين الك رواطراً باطلتان عند 
ابى حنيفدوابي يوس فر 2 لوط نتفي يدبكروالمسئلة حال اعا واب عندهماكما ل وكا نتفي يد محمد 
ولوكانت الدارفي بدالم رأفلايفضئ بشم عندهماوتركت الدارفي يدهاهكذافي محيط السرخس. ى #واذاشهدوا 
بالعقد والقبض و نت الدار في يدمعمد وباة, ى اللسئلة بعالها فعندابى ديغة. ا رن 
بشراء محمد وها ثرت بيه بكر واارأًة وهكذا الججواب فيما! ذاكانت الدا رفي يدبكروا ماان١‏ كانت 
في بدالمراًة فعيئ قولهما تقبل بينة بكر و#حمد ولا تقبل بيئة المرأة هكذا فى المحيط * حر في يدة عبد 
اقام مكا تب البية انه عمده باعه مىهذة المرأة بالف وا اقاءت المرأة البينة على البيع صن المكا تر 
بعشرة | كرارحنطة واقام ا ل, رالبينة انه اشتراهمن المكا تب بهذاالوصى ولميذكرالقبض فءند ابي حنيفة 
وابى يوسفر مح يقضىى ب للع روتبطل بينةالمراًة والمكاتئب ولوكان ن العبد فييد المكاتب يقضىن بل بشرى الع 
ما كلك من سعد رج ون ليجل لوبي منه.اكدافي صا رض يع 
اداشهد وا با لعقدوالقبض والعبدفي يداع رفان عل فول ابى حنيفة وابي يوس فر جبينة المرأواياكا تب 
باطلتان وبينة أ حر على المكائب مقبولة وا نكان العبدفي يدالمكا تب ودا فى المسثله بحالهاذا لجواب فيه عندهما 
عاجوا بف الفصل الاول وا نكان العبدفي يد المرأة وب قى المسئلة بحالهادءلئ قولهمابينة المكانب على المرأة 
باطلة وبينة المرأة على المكاتب وبينةاحرء لى المكاتبجا زان هكذاف المحبطعولوكان | أععريد فى اسع 
من المكانب بمائة دينا روا مسئلة بحالهاوهوني يدي العر ولم يذكرواالفبض يقضئى ببيع الحرعندهماوكذلى 
عند > همد ر ح ولوكان في يد المكا تب فكذ لى عندههاوا نكا في بدا مرأةقضى سيع أأححرمن المكاتنب 
ولوذكر وا القبض وامبيع في يد أ عمرفضي ببيعه من المكاتب ويسلم اليه عندهما ولوكا ن في يدالمكاتب فكذلى 
عندهما وإنكان في بدا لرأة يترك العبد في يدها ونها ترت بينة المرأة والمما تنب ويقضيى للح ر على المكاتب 
_ 


كتاب الدعوول )٠١9(‏ ( الباب التاسع ) الفصل الثاني 
بالثمن عند هماهكذا في #حيط |السرخسي * رجلا ادعيانكا ع امرأة وا اقاما البينةلايقضى, لواحدمنهمالااذا 
اقرث المرأة لاحدهما وهذا اذالم بو رحاا وارخا تاريخا واحداوانا رخا ونا » 
-" زا يخهما سواء رلادد هدايد فهى له وان ار خ احد هماد و نالاخرفصا حب التاريخ) ون 
ن لاحد هماتاريع وللآخر يدفصا حب الود ا وليى فان افرت لإحد هما وللآخرتا ريخ فهي للذي 
3 وهذاكله في حال حيوة المأ اما بعد موتها ا نكان تاربخ ا حد هما سبق يقضىى لد وا نكان 
هما سواء' وله بي رخايتضىى بالنكاح نبنهما وعلئ نكل واحد منهما نص المهر و يرثن ميراث 
5 وجواحدنان جاءث بولد ينبت ينبت السب منهما ويرث من حرا اث اب امل وهما 
يرئان من الا بن ميراث اب وا<دكذافى الخلاصة ا لخار ج مع ذىاليد ليد اذا اقاما البيئة ءلى اللكاح 
مطلدة من ذبرا رج يقضئى ببينة صا حب اليد فلوكان القاضى فض وللخار ج نبينة نه اقام صاحب 
اليد بينة هل يقضئل و ببسةصا حب اليد فيه اختلا ف المشا' عر 3 ولق ول من دسمع بينذذى اليدلواقام 


1 ار ا ا نر وح انبل صاحب !ايد يقضى وللخار جه ذافىي الفصول لعمأن ده © 


ان نكاح'مرأة ود في بدآخرها فرت المرأ ةلمد مي ثماة ام اليئة بون ل ار قال بعض مشائت | 
بقفضيى للد! رج كم الافرار وفال بعضهم د بقصىى لصا حب اليد كذا فى لعصول الاشترر. شية #لوادهيا 
ا لعيالحسا ا رشايد مااي للمةرله فان انا م الاخريعد نلك بينة 
على امكاح فصا حب البينة ابولى ولوا قاما البينة بعد ما قرت لاحد دهما فان وتنا دالا لاوأ وان 
ل يوقتافا لذي ركيت بينته اولى وان لم نز بينتهما او كينا فعند بعض الما تر ح ينض لاذي 
افرت له با لسكا حسابقا وهوالا قبس وعند بعضهم لايقضىئ لواحد رالبه اشا رفي ادب الناضي في باب 
الشهادة على لكا ح كد فى الغصو قضتر [ العا ديه واد عياكاح امرأ وهى ليست في يد احد هما 
واقاه) البيية من غيرنا ريضخ رسئلت المرأع. ذلك ذام تقرلاحد هما حتوى ثها ثرت البينتان ثم اقام احدهما 
البينه على قرا رها له بالتكا م يقضىى له بالنكاح كمالوا قرت لاحدهما بالتكاح بعد مااقاما لبينة عوانا 
ولواد عيانكاحامرأة وهى بعد وليست في يد ا حد همافافا م | حد هما البينة عا ى النكاح واقامالاخر 
البية عل بيالكاع زملى اقرارالمرأة بالنكا حلا يترجم بينة من ى يد عبية له | قرأ ره ها بالنكا حكدافى لفصول 
الاشتر وشية * ولواقاما الب لبي فيات احدهما فاقرت المرأة بحا ح الميت صم | قرارها ويقضئلى 
لها بالمه لمهروالميراث ركذ الواقام!البينة على المكاح والد خول فا قرت المراً لاحد هماانه د خل بهاولا 


كاب الد موئل 0 0 | / ( الباب التاسع ) الفصل الثانى 
فهو ا ولول وان لم تقرفرق ببنهما و كان على كل واحد منهما بالد خول الاق لمن للسميل ومن مهر 
الملل كذافيفتا ون قاضيخان * ولوتفرد احدهما بالد موي والمرأة #تحد فاقام البينة وقضيى بها 
القاضي ثم ادعئ آخر وانا م البينة على مثل ذلك لانحكم بهاالا ا نيونت شهود الثاني سا بقاوكذا 
اذناكانت المرأة فيد الزو 5 وذكاحه طاهرلاتقبل ين الا ج الاعلئل وجة السبق كدان الجا 2 
ولوشهد شهود احد مدعى المكاح نهد خل بها كوو وي 
أرشهد شهود احد هما بالد خو ل وا واقاأ م ألاخر رالبينة انه تزوجها قبله كان هوا ول و لوان اخنين ادرعت 
ين حل واحد أنه دز وجها وهواحد فاقاصت احد نهما البينة ه على افرارةانة 
تروجها بالنى درهم وان امت الاخرى البينة على اقرارة انه تزوجها بمائة دينارودخل بهافعدلت 
البينتان ذان القاضى بفرق بينهما ويقضي لكل واحد ة منهما بالمال الذي شهد الشهود عل اذرارة 
| ستعساناوان اقامت احد نهما البينة على افرارةبالد خول بها بالنكاح ولمثقم الاخرى البينة عل 
اقرارة بالد خول بها ولكنها اقامت على النكام وهوينكرالكل فان القاضى يقضى للد خول بها بصدة 
نكاحها وبالمهرالدى شهد الشهود بدلان الدخول دليل علول سبق نكاحها رلولم نقم كل راكد هما البينة 
دلول اقرارة بالدخو ل نهاوا لاعلى الدحه رلا صلافرق بينهودينهما ويقضى ينص المان لهمابينهما لد عية 
اأدراهمب بعالدرهم ولمدعيةالدناني بيع الد لدنانب ركذافي فتاوى واضيخان * امر امرأ #قالت تروجت ز ردأ بعد 
ماز وهف عمو والز وجار. ن يدعبا المكاح فهي امرأة زيد عندا بىيوسفر ح وعلية الفتوول هكذافى 
النصوللسادية » وهو حملن تزوجت زد الارمه نكا نص الافارسه هي ترد 
بقولهابعد ماتزوجت عمر!! بطال ان رارها الاء ول ولانملك هكذا فى محبط الس خسي* لوان | مرأةاقام 
عايهارجلان كل وااحد منهما بيئة انها | قرت انها مرأته اختلعت منه إلنى درهم 0 
نؤدى الى و ككل واحد منهما ماله وان وقنالزمهاءال الوق تالاو ل ويبطل عنهاما ل الوقت الاخر 
الاانيكون بينهما وقت تنقضي في مثلهاالعدة و تتزو ج فيلز مهااللالان جميعا اامدخ لين 
احدهما لزمالمالان جميعا وقنا اولم يوقنا كذا فى المحيط * في دء وين فناووى نجم الدين ين النسفي ١‏ رحادعول 
على امرأة انها امرأ 4 وحلاله و 0 تدعب انها نك امرأٌ ده لكن طلقها وأنقضت عد نيهأود بروجت» بهذا 
الزوج الثانى وهي في يده و يدعى الثاني انه تزوجها وينكرنكاح الاول وطلاقه تكلف المرأ 5 قامة البينة 
دم ى الطلاق فان عجزت عن قامة البينة حلى الزوج الاول على الطلاق وفرق بينها وبين الزوج 


كناب'لد مو (1ه١٠٠‏ ) (الباب التاسع ) الفصل الثاني 
/ ني كذا فى الفصول لعا لعمادية * رجل تزوج امرأة ثم آل لهاكان لك زوج قبل فلان وقدطلةك 
الف هد كو كور اليه اطلقنى الاول لا يفرق بينهما فان حضرا الغائب بعدذلىف 
والكرالطلاق فرق بينهما وهي للاول وان اقرالاول بالنكاح والطلاق وكذبته المرأة فى الطلاق كان 
الطلاق وافعا عليها ونعتد من الار لمن هذا الوقت ويفرق بينهما وبين الاخرو ان صدقتهالمرأة في جمبع 
ماقا ل كانت امرأة الآخروان انكرت ماافريه الاول من النكاح والطلاق نهي امرأة الاخر ل 
في فتاروى فاضيخان لقال انزو جكان لك زوج قبلى و طلقى وانقضت ع٠‏ دتى وانكرت الطلاق 
فجاء رجل وادعئ انه دك الزروج وانكرة الثاني فقول للثاني حكذاني معبط السرخسي في كناب 
الكاح *#رجل: تزوج امرأ ْم جاء رجل ودعو انها مرأني فقال المدعن عليه كانت امرأنتكف 
كن طلننهامنذ ستتبى وانفضت مدنهانم نزوجنهاوانكرالمدمى الطلاق بؤمربالتسليمالمى المدمي 
ولوقال بلى طلقتها اكن تزوجنها بعدذلك ( ومدعين عليه بازخواستن ويرا منكراست) ترك 
في بدالمدعئ عليه ولوان المدعي اندكرالطلاق وافاء م المدعئ عليه بين انه طلقها منذ سنئين و وأنى 
تروجتها وحكم الناضي بالطلا قكانت عدنها مص وق تالطلا قكدافى الفصول الاشتروشنية» 'مرأة فيدار 
رج ليدعى انها امرأنه وخار ج بدعيها وهي نصدقه فعلى فول أبي بوسفر اج اقول قول من هبي 
وار كد اق التصدو ل الغسادرة * بردن على انها منكوحدة وفييد ذى الود بغير حت وذ واأيد 
فال زوجتى والمرأة تصدق ذا اليد بسكم باللكام لتخارج وان برهن ذو اليد على الناح بلانا رخ 
فبينته ا ولول كذافىالوجب زللكردري * رجل قال لامرأة زوجنيك ابوكوانت صغيرة وقالت ت بل 
شيك وأا كبيرةفلم!, رض كان القول قوها والبيمة بذك الم دج كذاني فتاوئ تاصيخان هكذافى سيط * 
الالقة اذا اقامت البينة على ردالنكتاح بعدالبلوغ وا زوج اقام البينة انها سكنت بعد بلوغهاتقبل 
بينتهاكذا فى الفصول الاشتروشنية * اذاتاز عالز وجان بعدالولادة في دحعةالنقا ح وفسادهفادعى الزو ج 
الغساد وادعث الى أ اصحة واقا ماالبينة تقبل بيئة من يدعي العسادومتوى تبلنابينئه على الفسادسقطت 
نفقة العدة ونسب الولد ثابت كيف ماكان كذ فى الفصول العمادية * رجل وامرأة في ايد يهمادار 
اقامت المرأة البينةان الدارلها وان الرجل عبدهاواقام الرجل البينةان الدارله والمرأةزوجته 
تزوجها ءاي الى درهم ودفع البها ولم يقم البينة انه حرفانة يقضوى بالدارللمرأة وبكون الرجل 
عبد لها 


كتاب الدعوئ م )| (البابالتاسع) الفسلاثاني 
عبد الها ولوا اقام ا رجل!! بِينةَ | نه حرالاصل والمملة بعنا لع دافا ناطرأة امرأً” رأ » ويقضى با لحرو بقعي .قن , 
وألدا رلله ورا اء نكن ١!‏ “جح ابينة كانت الدا لوج حتكدا فيختارون تأ فيان رركن دش مر 
ابي دوسق '؛ رح في رجل و أمراة اذتلداني منا ع النساء ناناملة» المرأةبينةان ن التاع مداعها 
وان الرجل مبد هارا واقام ا! رجل دنة! الله اير ا ' لرجل 
و مار ب مي 
المتاع في يد المرأة ومثل ذلك في بد ا لرجلى يقضئى بالكاح وبعتق!! 5 جل ويقضئ بما في يدك واحد 
صنهما للاخرمتاع ء النسا ء كان ١‏ 9 ذاع ابر جا ل اومتا عهما واذاكا ن اله "اع في يداحد هما خا صة دون الاخر 
فأ بيده بين ان فى مزال لخب وه رد كر شاع فى النوا أن أواقا ما ل" 1 ن الدا ردارة 
واطرأة امتهواقامت المرأة البينة ان الدا رلها وان الرجل عبدها وليست الدارفي يدهمانالدارينهما 
لسكا واي كانت في به اندها نتركيقي يدوويسك لكل واسدنتهها بالسزية ولاتبال ينها جوهما 
عل صاحبه إلرق قال ,: رضمى|الدعنه وينبييان|! لداراذاكانت في يداح دهما يقضىببرنة الخار ج لان 
يئةصاحب اليد فى ملى المطلق إتارض بنذ ر كد افي ناوى :اضيخان #رجلاد عول 
على امرأةانها أضرأ دلى أو 1 رجل أخربينة انهاامئهرا نامث الطرأة١‏ بين تلاهنا عمد 8 
فااقياس ان تقبئل بينة المرأة عليهما وان له بقمكل واحد منهه' البينةلا احلنى ولا غمى بالاكرل 
كذاي جراهر العتاوول «ا وأنزه زه جعبدا! رج لحرة نم ادع ان الأو أم ياذن 0 لنكام ذل ءاه 
5 دا ذن له يفرقنينهما ولايصدق فى ا لابهر وبلزمه ١١‏ سا عا ند خل بها 4 العققاهم اداستفىالعدة 
وان ام يد خل بهاد مه نصنى المه روكذ لك اذ افا للاادري باذ نلياولم يذخ ذافى الفصول 
العمادية * وممايتصل بدلى مسائل رجا اد عون على امرأة انه تزوحهاواتام على ذاك 'يئة 
وانا مت الطرأة بينة عل رجل آذرا نه تزوجها وهويكرز لى فالبيزة بيننالرجل كذافى الذذيرة * 
رجلانا مالبيئة هار ى امرأة انه تزوجها واقاممت عليه اخنها بينة اند درءٍ وجها قال | بوحنيغةرح: عل 
بيدك الرجل,لتقبالبينة المرأة ولووق ت,ديدة ةلمرأ فوأم يوق تديند أ لرجلجازد عوى| لرحلويثبتككا 4 
المرأة التي يد مى الرجل ويبطل نكاحالمدعيةولها على الزء ج نص المهركذافي فتاوى قاضيخان * 
ادعو على امرأة نكا حا وقد اقام البينة واقامت هى بينة ان اختها امرأة المدعى وهوب:2>2 رذلىف 


كثاب الد عوول )1١1(‏ (الباب النا ع( النصل الثاني 
م وس 0 
ا 5 وبا بنتها فهذاو 08 ل ح الاخت سواء عندا بي حنيعهر ح 
ولواقامت !! شاهدة بيذ انه زوج ونافها ووهان:» بهااوقبلهاا رمسهابشهوةا وطرالى رهاس 
يفرق القاضىي بين الشاهد ة ودين المد عي ٠‏ ولأيقص ى بنكاحأ الغائبة هكداني الفصول الاشترو شنيد *# 
رجل لدانثان صغر 0 وأقا مر مج عسي -9 7 
معنا 1 حوب د لين الذء ل 
امس ٠ه‏ وأو شهد د الشهود على اقرا ردالهداجدبعاوهئ أجتعدقال ابويوسف رح سال ال؛ لشهود بايهما 
بد أت واقضى به ولوقالت تزوجتهماجميعاهد' اه مس وهذامند سه كانت امرأة صاحب الامس 
0-١‏ * لواد عون نكا حامرأةفادكرت وافرت «التكا ح 'لر. حأ ل عاضر و صد تها 
له نان المدعمى يحمتاج الى ! قاصف البينة دا ن اقام البينة وثنت يمنا ج المفرله |" بين اقامة البينة على هدا 
دمي سفرا لوا .باجنس لعي الم يلاول بالبينة والاثرا ل 
كذ الى النصول العد لعمان نك '* , روف ين سما عل عن #عدد, رح نوا اقام الرج ل بينةعلى 'مرا: وانه 
تروجها عا الى د رهم وأ قامت المرأة يسيك انه : لزوجي عون م اند ينار واقام ابوها وهوعيدا تزوج 
انس وجها عا رقبتدوا قا م تامهاو 5 ى أصة ال و جتيننابة تزوجياعلن, قبته اذا لبيةبينة الابوالام 
ماسجا زعلى نصى رقبتهداوا ن كان القاضبي فضى للمرأة بمائةدينارثم ادعى الاب والمسئلة 
الها قصى بان الاب دد قهاويعتق من مالهاو يبطل النضاءالاول ولوانام الزوج 0 البياه أله 
تزوجها على ابيها ود قه الاب في ذلك نقضى الناضي به ثم اقامت البينة انه كان تزوجها 
علن ما نهُ د ينا رئةبل ينهاو يقضيى لها بماثة ديتارو 2-0 عئق الاب من مال الزوج وا! لولاء له ولوافام 
الاب البيئة انه تزوجها على رقبته وامرأة تدعي مهرها مائة ديناروا أزوج يبدءعى الى درهم 
حكم يببنة لاب واعتق من مال ابنت ثم لواقامت امالمرأة البينة انه لوحياطى ينها لاقل 
كذاني “عبط السرخسي * اذا ادعت اختان على رجل واقامت كل واحدة منهما البينة 


كنا ب الد موق ( 0011 ) (البابالتاسع) ‏ الفصلالثاني 
انه ثزوجها ولا كان ذلى الى الزوج اذا صدق واتحدة منهماانهاكانت اولا امرأته يطل بينة 
الاخرول ولاش لها من المهران لم يكن دخل بها وان ةالى الزوج لم !نزو ج واحدة منهما اوقال 
تزوج نهماجديعاولااد ىالا لون منهما فال فى الكتاب فرق بينوديتهماو عليه تصن المهربينهما ان لم يكن 
دخلى بواحدة منهما قالواهن١‏ اذاتالثز تومته هللا ادرىالاوىنمنيماا ما اذاقالم اتزوج واحدة 
منهما ينبغى أن لانجب شي بع والاصسما نىهذا الجوابى الفصلين سواءكذا في فتاء وىل قا ضيدا. +« 
لوادمت المرأة التكاج علا مودلا ازيب ج ثم تصاد فاعلين ان نكا ا ر. ن لايثبت النكاحلان 
ف الابتداء لوتصاد تا(كه مازنى شيم لالت لا كا عدرل ري * برهن عليها 
الداع عالت لى روج اكروتوالاو/ فلآن ني بلد كذ ا بحك. للمبردن ولايلتفت لون ١‏ قرارها 
كذافى| لوجيزئلكرد, ري * ولوك عن نكاح مرو انكرت ولك لم تفر برل أخراء ا 9-0 ن بدي 
القاضى فى مجلس آأحر لهذا المدء. ولاح ررد وبسمع ذلك وو قرت أن لوجا لأخرثم لهذا المدعى 
لايسمعاقرار هالهذاالمد عى كذا ىالعصوا ل أعمادية *امرأة ادعت علىن ر حال انون اناا 
الرجلمانلتثمقال بن فعلت فهذ اجا تزكذا فى المحيط * أصرة ادعت على رجل اندتزرجها 
"نكر الرجل ثم اد هبى الرجل السكاح بعد ذلك واقام البيئة قبلت بينته رجل ادعى على مرا انه 
نزوجها بالى فادكرت واقامالبينة علو انه تزوجها بلغي ده م تقبل ويقضئ بالنكا ح بالفينىوكذ! 
لوا نا م المينة انهةئروجها عأ هذا العبد قبلت بينته كذ ا فيفنا وى نا ضبخان * ادع وعليهانت 

نقالتكست: اا عي سردي ىاد 
اداامرأ ة هذ اولكنيكنت لهذا المدعى او أوسا اق تالقصةفهي امرأة 9 الثانى كذا فى الى جيزللكرد.. 

بوم اموت لا يدخل نحت القضاء حن 0 أ امات في يوم ك: اد و 
امرأة على هذا الميت انه كان تز.جي جها بعد ذلك التاريخ بيوم يسمع ويقفى با ناح ويوم القنل 
يد خل مدت القضاء حتن لواد عئ عل آ خرانه فتلا بأنقيوم كذا, وقضي بهثم اد عت مرأة 
بعد هذ | التاريخ يبوم ان اباة نزوجهالاسمعكذاني الفصول العمادية * ادعون على امرأة نكاحا 
وا لان زوجي فلانا طلقى,انقضت مد تك وانا تزوجتي نقالت ت المراًة ما طلقنى ذلان فا فام المدعى 

البينة على طلاق الزوج الاول لا تقبل فان حضرالزو جه اقم البنة علي طلافه تقل قم نظ 
ان أقام البينة عل ان النزو ج بعد انقضاء العدةيثبت النحا ح كذافى الفصول الاشتروشنية * 


كئاتب الدعوول ( ١|‏ ) ( الباب الناسع) الفص لالثانى 
ولوبرهنا علىن نناج د ابفوارخا قصيلمن وا دق نه تلريخه ولا فرق في ذلك بن ان بكون في ايديهدا 
اوفي يدا حده. !وني يد د أث لا لان اطع و لا تختلى بخلاف م! اذ كانت الدعوئ ف التاج ج من فير 
نا رححيتث تحكم بها لذى اليدان كانت في يداحدهد || ولهماا ن كانت في ايديهمااز في ود ثالث 
وان اشكل سن لد ابد فيموا نة احد التاريخين يقضى لهمابهاوهذ اذا انا خارجين باركانت الدابة 
في بد ثالث و تذا اذا كانت فى ايديهما كذافى التبب بن * واذا عله أن سن اأدابة مخالى لاحد 
الو ننين وهومشكل فىا لوقت الاخم رقضي بالد ابه لصاحب الوقت الذى اشكل سن الداءة عله 
بمي او ياية الدا به مشكلا قفي بينهماان كاناخارجين ورك 
فى ايد يهما ان كانت فى !يد يهما دكدا فى المسيط + وان كانت فى دداحد هما قضى بهالصاحب اليد 
وان خالنى سن الدابة التاريضين بطلت البينتان وتنرك في يد من كانت في يده كذافى التبيين * 
ل عامة المشانض وهى' ‏ صجعير هكذا فى حيط والاصم انهمالابيطلان بل يقض ون بها بينهما ان كانا 
خا رحين اوكانت في ايدنهما وأ كانت في بدا حد هما يقد بها ' دى انمق كدذانى ان عبيين, * 
سواءاقام ف اهن ١‏ بدك البينة عل ودعراةقيل القضاء بها لخارج أوبء “.دو خداى ل واقام 
خا ريج البيبدانة عبد ةاشراة من فلا ى واغراد في ملك بائعهواقام ذو اليد الب ' بل عمد م اشترا ه 
من فلان روا نه وأد في 9 ى بدلذى اليد وكذلى! واقام أ أخار ج المينة على نتاج با تعة 
وا قامذوا البدالبينة على انثا فيملكه في نىا ليداء' ول ودّد كدلىلوا اقام البياك عام مانا أه أو وصصيه | نه 
هبه مقبوضة من جل واس ولد في ماى ذلى ا لرح ل كن ' 2007 * شا في بدي .جل اقام 
رجال اابينةانها شاته ,لدت في ملككدوادام ساحب ايد البينة| نهاشائد تملكها من جه ذلان وانها 
ولدت في ملك فلان ذلك الذي تملكها منه قي د ا 
فى الاصل ان الغا ضي ينقض النضاء ء على اما: ى ويقضى بدللاول وهم وأ لصحي هكذانى المحيط ند 
ورا قام احد هدا الب ام ىالملك والاخرعطى المتاج فصا جب اتاج احق ايهمالكان وكد الهانت 
الد دول 0 خارجين فبينة النناج احق ,أوتضي باليتاج دادم انام 1 لث البينة على النتاج 
يتضيى أله الا ان يعيدن وا أيد البينة على | لنتاج كذافى 'لكافي * فان أم بقد رذ و الود على | عادةٌ 
الب ونضى القاضي بالعبد للثالت نم احضر ذوائيد بةان العيد عبدة ولد في ملكه قضى به له 


وأن لم يعد 


كتاب الد موئ ( 11 ) (الباب التاسع ).| الفصأ _الثاني 
وأن ألم يععد ن وأ ليد بِينة ولك ن حصا رأ بعه وأقام بيذ انه عهدة ولد في ملكه فان القا ضى وا ل للئا لث اعد 
2000 ولدني ملكى بض رمن الرا بع فان | حض رهام ومدق العيناهن ا ابعفان 
حدم المدعر_الا ولواة 00 ميدل [ ةهعت و وأد فيه لخدل, تقبل بيه لانه قدفضى عليه بد صرق ا نه 
على أحد بعدن لى وهذا ثول ابي بوسى ومحمد رح وهوقياسقول 'ببى 0 رحهكذا فى المعيط + 
رجفي يد يه عبد اافام رجل بيئة انه عبد ولد فيملكه ,امام رج آخربينة بمئل ذلك وقصىالقاصى 
بالعيد بنهما صفير, عا مشاه قام بينة بعلل ذلى يتغىن رأ لعبد ث١‏ , ن لم يعد المقصى ‏ لهها | لبي 
أنه عبد هما ولد في ملكهما دان ن'عا د ذلك احد هناد و نالاخرقض كنا السو اديب انين 
بين له وام تقبل فيه بيسذ النا لك ويقضئ | للنالتعلى المقف يلدالاخرالذ يلم يعدا دعاك بالنعنى الذىي 
في يديد ولا شركة نوه مع الثالثك كالاذمي عاد بينته فان وجدالمقضى عليه الارل وهوالدى كان العيد 
في يد دابينك ‏ ن العبد ملكه ولد في ملكدرا أوا مهاعادا لناضى فتذدى القاف ى بالعبد لد لإنه لم 8 عدن 
بينة على, نل 1ن هوا وان فكذا ا ذاامام بينة بعد ذلككذا فى الذخيرة * لواد ع ١‏ ذواليدى ألئرا, رج 
الملى المطلق . برهنا , رضي ع ولذى أ يدباادى مان نذأ ليد المنضي عليه أوا قا البينة علي ى النتاج 
لا ار ول كذا ف فى لكان * عمد في يدي رجلانا م البينه انه عمد 1١‏ عتقه وهويملكه 
واعام رجل أخرا لمينة انه عبده ولد ني ملكه دا ن الدلادة أ وأل خذا؛: في مناوو فا بخان مدا 8 
وذوا'يد اذا اقاما|لميية عليىننا جالعيد والخا, رجددعى الاعتاق ارصا فهواول عل 2ن أى لواد عي 
وهوني يد ثالث وا حد هما يد عبى الاعنا ق 'يضا لان بيذة النتاج مع ' لعتى ١‏ كئرائبا نا لانه' يه 
وقووااتي اواو ا ا 


32-6 


كداني محيط الس الحو كر اواد عت" ألخار ج "ند ببرسعالنتاج , وأدعيى١‏ والعدا وات تير 
فيهذ | /١‏ لوجه اختلفت |! رايات ذكرنيروا اياي ى سليمان . أنةداف كل ألا معديو ون : 

وذكرنير دايا - ى حفص أنه يقد وولذى اليدوجعله بمنزلة الكتابة؟ تداى امه ناد و أدعى ارج 
امد بيرا محيمر ابضا وذواليدمع النتاج عتتابا تأنهد راودا دس ديه لواليد ا لتد بير 
50008 ا 00 أىع ول عتدابا ثانا أخار جاولئن ىكذافي معي ط السرخسى اذا 1, دعول ذ وا لود 
النتاج وانعي” خارج اذه ملكه خصية منه د وأليد ليد كا نرت يذه الخار جا ولئىمكذا اناد من ذواليدالنتاج 
وادعى | تخار جانه ملكه أجرةاواود عه منها واعارة منة كانت بينة ألخار ج اولي كذانى المسيط»! مذي يد 

5غ 


كنات الدعوول ( 15 )2 (1 ابا بالتاسع) اأفصل اثانى 


: ِ : ا 
رحل انام حل بينة ان .١‏ و ف صى ى دلدة دائص كل لميهاء علين دا الرحل!دى هى في يديهوأة ل وميك بسذابه] 


امندولدت فىه أده فآن شود شيو دالد عى أريقف عل بها بش اد شهود شهدء اعدوانهاشن إه' من د ىئ اليد 


8. 


أوه وهي' ١‏ ده اليد ممه ا , تصدق بها نوأ مدل ليد عليه او شهد و| انه دن بها نهذ المدعي وأ ينينوأ سب ش 


القصاء يخمصي. الناصى دلى القصاءايدا ودد فعها ا تى المدعى ال بهاله بشهادة 


1 د الا اح 1 
وود شهدء! عمثة8 ليه يل أنه نمع لل عمدو ف بار 


. ا . 
َّ لوسهة . )ا سم رع لدلعدمد ل ل.لجمك وأن ن شهدم 2 - صى دلدة 00 فر عمل ذاأنه دصر ١‏ 5 


ددهو ع', 1 و#شهون شع درام اولان ! “حت علد ول حر اش د الاسلام القأصر 
بهذم 22 لامسوات جول سي درا عمد 00 عن 0 6 رحأن 


أل 0 7 ١ ١‏ صن ١‏ 1 . 7 ا اك 5 ١‏ وا ل 
0 تنص د دلاجماء «ححد ف دحيرة # امن دلت أ ارده ني دي رحل لت ده 


حا 


١ ( ١ ١ 2 |‏ 3 أل ث1 أ ١‏ ا أوآد ا 
راصي بادؤكد كول ا عون كن للك ره احم لمجي 1057 و7 برحلل أخرم 3 


0 ا 1 ١ ١‏ أ | 
0 2ن 


أي ! 1 حم ل ا او ١‏ 
١‏ أذاد ادك لمدلل لق يي بأد كد نضى له لسه'ل 8 سئجول سهثو 


ل ا ل ا ا ل 


اوسا نه ا المي ع ناهذا فم ان لكد ةا اموه ا 
اللناج اول تدا ى فدات # أن قام حارج بيك على نهدة امد وادث هد العند بي ملدى واقام 


٠‏ .- أ 
ذه أليد ني عدي 


ون هذل دلى اند ينضى بها للدد عي لانهما ادعياى الا من منكا مطلةا ديغصدىئى بها 


نهد ١ ١‏ آيارا ا أواث - 
للدد عى حمق الع عدرل ' ثيءا ك.د الى النصول اهها ردك أ وا الأدعى البينه على الداة ا 


- نو 
. 


فى يد الأد دول علي 9 لهي 'نه جزهن! الصوف ف ماكد مها وانام ذ اليد بي على صل دلى 


٠‏ 35 5 ا 
3 ( عممه ذنى 2 ٠‏ ىف ١ ١‏ عددأة رد ٠‏ 55 أد | هوالمسل أنه عدءدة 
ب 0 9 سند كك 


217 : ا لم امه ا ا 0-4 
ولد في هلك ني 599 أ قام خارج البيية على ميل ذلى يقفىى دا عبد لذى اليد دا 


7 م 6 


7 اض. . 1 4 32017 50 1 
3 دول أ صحان # ويكو 6 اد أصمد وعيدد ليون ادى أه هالاخر وم بدو ققد قصى ‏ باأعيداك احب 
3 | وه 
ندل 8 الماى والشنمت حديماد اححداذ فى أ عبط د عود ف دد ىي رجلاقام رحل البينة أنه عيدة 
٠‏ بصملا .- : أ . 5 0 ٠١‏ . م ١‏ 9 
و 2 7 الهس ! مس أصمد هذوومن عندودداواةا | رجل آ أخراا ممما على مثل دك فأيه عون نَ عمد ع 
4 - ا لع ماس 10 ٠‏ 0 
العا دود كام ويحون الابى ري الع لق وألا ين جمعا تذافىفةا وول قأصضضان * ععدقل ديد 3ظ 
١‏ جأناقام رجلسة أنه عبدة. لدنئى ملكة يلم يسموأ ارادام رجلبينة أله عبدة وأد فى ملكه من أمنه هذة 


فأنفيقضى بالعبد ادي 'متدني يد فان! قام صاحب اليد بينة على أنه عبد ولد في ملكومن امنه هذه 


فيرامة اخريى قضى بد !دى اليدكذا فى المعيط * فى الكبرئئ رجلان في يدكل واحدمنهما شاة 


كتاب الد مو ( 0014 (البابالتاسم) ‏ افسلاثانى 
اقام 0 والعاو ى في يدصاحب: شادد ول بدت من شاندالتى ني ددةذ كر فيدعوىالاصل 
بشيوائة ل تقس لكل المدينوا زالهاة ال روما عبوز اشر مان :ا كدق اهم ا 
وانما تقبل البينتان انان اسنان الشاة مشلة ا ل ايكون كلى واحد ة منهما اما للاخرى بمرائ 
العين وامااذاكانت احد نهء الإنت لما ماللاخريى فلاتقبلولواقام بينة علين ان الشاةالتى ني دديهشانه وٌلدت 
في صلكه وان شا قساحمه له ولدتهاشاة عندهوا قام الاخرعلئى ي مضي لدل , احديالهازائر ى في يديدكذا 
في سعبط اررض #ثلمبب لايكررنهيفيعنى النتاج وذلكا الس لبان لانسم لام 
كنس الثياب القطنية وغزل القن وحلب اللبى وانخا : 7 : والابدوالمرع ذو ه عر اضرف ا كينا 
كرك في معنى النتاج فيقض به الخارج سنزلنا الى المطلقهومدل! جزوالساء والغرسء زراعة 
اط وأأحبوب فان ا شكال بجع الم ى اهل الخبرة كذا فى الكافي * اذا ادعى ثوباني يدي رجل 
انه ملك سجن هراوادعول نصل سيف نى دد ي رجل أنه سيفك ضريه وان : عليه بيئه واوا دص حب 
اليدبينة على مثل ذلك ان كان يعلم فطعا ان ها الثوب وهذا البصلل لا ينسم ولايضرب الامرة 
وأحدةقضي ببينةصا حب البدو اركا نيعل قطعا إن . عدا "' نا بعد اخرول تأنه 
ينضىى ببينةاآخار ج وان اشكل على الغاضى زلكسالة اهفل العام عن ذلك يريد به العدول منهم 
وى أحكم علئ قولهما لوا واحد منهم يفي و والاثنا ن احوط وان اذلو اهل اا لم بذ لك فيما بينهم 
حت بقى مشكل ففيه روايئان في رواية يقضى لأخا, ماق ليله اللاو 
الصنا ع ةكذاف الوجيز للك رد رى + لوتنازعتاء جز أنانفيغزل قط 0 كل ءا حدة منهما تدعي انهاغزئه 


فانه يتضرى به للنى الغزرل ف يده | كذافي فتاول وا صيد! نا انا إلى كانه غزل صوف فالخارجة 
ا ىُْ كذا فى الظهيردة *د ولاه في لوب هوني يداحد هما اذاه أحدهد ]بيد أنه نسير ع تصعه وأقام الذى 
فى لات أند 3 | كِ كان يعرف النصفان لل واحد متهما النصى الذي 
سي لى وان | مر ف فكله للخار جكذاني فتاربى تاضيدان * اذا اد عول صوفانيٍ يدير جل انه 
صوفة جز من غنمه وا ذ 2 ذلك بيسة فاقام صاحب البدالبينة على مثل ذ ا 
بد كذانى وه - ذا لدمين سمنالوزي اود سمسمفي ددم 0 
وو تار ج وذو اليبدكل ع 


كتا__الدموول ( 111 ) ( البا بالا سع ) الفصل الثازى 
صعه فى هلكه مؤواد ىليد وكذا ا نأا م كل وا حد منهما البينة ان اللبى حلب في يدووني ملكه 
فضي_لذى اليد كدافى الكاني * ولواقام تل وا حد منهما بينة ان اللبن الدى صنع صدهذا أبن 
كار له ان بقصيى الخا رج ولواقامكا وأحد منهما ا لبينة ان اللين حلب من شاته وفي ملكه وصنع منه 
هذ | لبن دا نه بقه وى بالعبن لدى البد ولواقام كل و احد منهما بينة ان الشاة الى بدي 
اللبين الذى مع صدهدا لجسن ء لكه قف بي نه للمدعبى ونوا داه ام كل وأحد منهمابينةان الشاة التى حلب 
منها ا لبن" 0 لاق ةا الج اا ار عن ى لذ ى اليد ليد ندافى المحيط # ولو 
ع ا وي كار انام اخار ج البينة مل صنل ذاك فانهيقصئى 
بالداء لحار كذ في فتاوو تيدان #لواد ء ىحابا ساف لكام يكن هذا موى الاج 
7 أواد عيىر ون حطة انها له زر عكا بنتسد د تدان ١‏ طهير يد #ان ان اماه متالدارفييد يو جالانام رحل 
أحربينك انها دارجدة اخنطها وساقالمبراث حر ى انتهن اليه واقام صا حب اليد بين بل ذلى 
فانه يقضيى بالدا, رللمد م ىكداى المي ان ذا كانت الارض»ه التخيل في بد رجل واقام آخرالبينهانه 
١‏ رضك ا "كيان فيياأ 1 وأقام نو اليد البينه عل مثل ذلى ينص دهها اللددعى 
وكدا الكرم و الشير كداد ى الكانىي * ولوكان فى الا,: رضن زر واقام ل واد من ضا دب اليد 
واد عى نب ان 'لارض له الزرع لدرردة نضي _بالارض 0 وازر ء للخار مكداى المصيط * 
كد لك اذا احتلفاى البناء واد عون كل وا حدانه بين عل ليا السرخسى * 
إن اتن قباء معحشوى يدى رجل دقام رجل أ لو مةانه لد قطعه و حثأة وخا طه بي مله واقام ذ وا ليد 
ا عل ف ل ذلك فاه يسول له أسمد عى كدا ق المبسوط »ع وكدلى أ لجة ا محشوة لمرو 
ودل ما يقطع من النيا و البميطو والاساط, "١‏ 1 سا ثد وكذلى الثو نبا لصبو غ بالعصفاوا لزمعران 
ا يسنان اقامأ أغار جوذواليدكل و أحدصنهما البيث انه له صبغة في ملمه كدافى الظهيرية * 
حا ف يد وأه' | آخراابينةانه جلد و سلخوني مات سكن واكام دو امه اميه ع1 ى مله فهولذ ى ١!‏ أيد 
كى!؟ سي ايفين بد أن اما نت الشا ةا سلوخدني يدى رجلادءا ها جل آخرانهاله ن بحها 
و#لخهاراقام علين ذ ك ببنةواقام صاحب اليد بينة علون ذلك قضى بهاللخارج كداق المسبط 
لواقام كل واخد منهما البيئة ان الشاة شاته ننجت عندة في ملكه ذ بحها و سلخها وان له جلد ها 


كا بالد عوئل (07" ) ( البابالتاسع) الفصل الثاني 
ورأسها وسقطها يفضى دا لكل لاذى الشاةفي يده كذاف المبسوط »* و لواختصم ذو اليدو خارج 
في حدم مشوي اوني سمكة مشوية كل وأحد منهمايد عى أنه شواة في صلكه فانه يقضى به للمد عى وكذ | 
فى المصه ىكل واحد منهدا افا م البينة| نه مصعفه دنه في ملكه فانه يقضى به لأمد عى لان الكنابة 
مماينكرر و يكتب تلمع ولثم يكتب حكذا في فتارئ قاضيخان * وا نكان كوزصعرا وطستا ا وآنية 
من حديد اوصفرا ونحاس اؤوشبه ا ورصاص اومصراعين صن ساج او الاقداح او تابوتا ا وسريرا 
او حجلة اوقبة اوخعاا وقلانس يقضيى بهاللخار ج انكان بعاد وان كان لايعاد يقضى لذى اليد كذا 
فى الخلاصة 97 اذ اد عن لبنافي يدي رحل انه له ضربه في صلكه واقا 5 عليئ البيئة واقام صا ح اليد 
لبينة على مئل ذلى تفي الخار ج وان كان مقام اللبنى أجرا اوجصااونورة بقضئى لصاحب!ايد 
كدافى المسيط »* شاة مسلوخة في يد رجل وجلدها و سقطهافي يد آخرفاةام الذى الشاة في يد وبية 
إن الشاة,السقط وأ أجلدكله له واقام الذي في يد والسقط وألجلد عل مثله يفضي لكل واحد بمافي يدة 
كذ افىي محيط الس رخس ى * أن ما ن فييدى ي رجأ حمام اودجاجة١‏ وطيرمها يفرخ اقامر وحاية 
انه له: 0-0 00 ذلك قضى لصا حب اليد كذا فى الذ خيرة * 
ومني اعيداري البيفية | ى ردت منؤالة جاجة متهاعاتت له لم يقض له بالد أدجا جة ولكنى 
يقضى علي صاحب الد جا 01 لصاحبها كذان المبسى ط # باضدك الد جا جد المغصو بة 
بيضتين فعضنت الدجاجة إحد نهماوخر ج فرخ وحضن الغاصب الاخرئى حت د جاجة اخرئل 
و لدجا جة وفرخها الذي حضنته للمغصوب منه والفرخ الذبي حضن الغاصب له كذا في “عبط 
السر خسى * الصوف وورف ظ ع وثمرة الشجربمنزلة المتاج وغصن عورا حنطة ليس بمنرلة 
الذاع تن لواقام المناغى البينه ان هذا الصوف صوف شاته وهذه الثمرة وهذا الورق من شجره 
وهذا الغصن من نخله وهذء أ سطة من حنطة بذرهافي ارضة واقام صاحب اليد البينة على مثئل 
هذأققتى لصن والسنطة قفون ند عى وا أصوف والثمروالورق بقضن لصاحب اليد كن | 
: فى المحيط * لواد عون ثوبا في يد رجل انه له نسيجه ذاقام البيئة والشهود شهد وا انه نسجه ولم يشهد وأ 
انه لهذا نه لايتضى, ون باللمد مي وس كذ | لوشهد واني دابة انها ننجت عندةاوفي امة انهاولدت عنده 
ولم يشهد وا انهاله لاينضئ ن به للمد مي و كذ الوشهد وا انها ابنة|مته وكذ !١‏ لوشهد وا عل ثوب 
انه فزل من قطن فلان لايقضى به لفلانى كذافي فنا وني ى قاضبضان * لوشهدوا انه غزل هذا 
م 


كناب الد موئل ( 11١‏ ) ( البابالتاسم) الفصلالنانى 
0 لغاصب طن مثله والثوب للغاص ب الاان يقّو لالمالى انا مره 
لغرل والسر مأ حذميية كذافي محيط السرخسى اد اخهدواازيفد التدرين يل هدا 
المدعى قم الثم رللمدعى دان أ عبط ينا | | ن هذة أخنطة من ز, رع كان في ارض 
فلاى اردذا التمرصس' ونا رض فلان ارهذا الزبييب مىكره ركان في ' رض فلان لابقتض 
لدي في يديه بدلك يوّخذ باقرارة ولوشهد واان هذا العيد ولد نه امه فلان كان ا لعبد 
5 


0 !ام . ١أ‏ | وا 7 .١ ١‏ ل ١‏ 
لصا حب الام ولوشيد وأ'ن هذه عحبعة هن 52 ع هذ اا رجل بفضى بهالصاحب الزر 0 


0 ١ 
8 ١و لوشوت.! ان هد 'اتربيب من ثرم تلان لضن رالز ل لل ن كدا فى فلا وى تاضيخان * لوش وشهد‎ 


ا ١‏ 51 هم -! ! 6 
أن ديد ترواء ا دن ددا 0 “ديق من 000 فلا م هو ويدلكها لضت ف لوه درطل #تلهاران 3 لدب عسصشصل 


ااهردك اخذالدقيق كذ الى المبسوطا لي لواب 00006 رفي!دي وجل شهد الشهودا نهذا 
العصعرالذي في هذا النوب ليد ذا ا مدعي صبغ هذا | لثوب لك ورب الصبغ يد عى علول رب الوب 


انه هوالذبي صبغه ورب ا شرب ع دذلك فالقول قولر جنا نونب ذذا فى المحيط »ام في يد 


ان ييل أخردمن 515 انهاامند وام الينة فظني له بأ ا ويك لايكونى . لهذا 


مح 
المدعى ان بأخذا بنتها وان استيق أ 8 اريث ملكا مطلقاء' ونواوانلنت اليك ل وداللدمون | عليه كان له 


ل 1 ؛ . 1 
ان ياخذالبنت مع اجا دك وأو أ قأه 3 رجال البينة علون ' حل فيدر جل وتمرهذا الي | حي بال غعيرة 


شاه 
م ا 
فتضى له با خل انه يأخد ا لتسرا أيضا و لايشبه | لل والولد مت - أ في ف. امل صم ن © فال هشام 
ا 9 : : . 2١‏ . 0 . أ 
بعتب مث #حدمد أ رح عن أرض هزر وعد 1 اقام آخر نينةان الارض ' اك بك النسد لا لق ري 


الى ع ا ا ل وا لد ا لع مه ف ودف يك تاي" ' الا ض منذا: 
أن 1 رع قا لاد رةه ررح ينبع الارض قلت د ن أقام, دي ف يده لأرض بيدا نه 


٠ ِ‏ أ 4 0 8 ٠‏ 0 ره ' 9 أم ا ين 
هو الى زر ا ك ع فا| ل نعم قلت فان ا ٠‏ رع محصديداا بتكي لي 


امسا 


| 7 
ر 5 ااحد فاأأ 
1 وم 9 0 


المكاق وت' حب امد بين عار ى الشراء معد هن صا احب اليدا و اول 0 اي * اذا ادع 


51 5308 حذا ف المعيط » ان اذام أ 3 : جالبينة عل والملى 


واوا اباي بار يجي ماين التي 78 اركااو رجاو رعيم 
:أأه 

على ا سواء فالث, ١‏ ردقن 5 رخ احد هما وأم بور خ الاخرنالموّرخ يان اولى ولوان يا 

و اريخ أ حدم دمأ اسبقفيوا عي ا 0 2000 


كتاب الدعوئل (119") ( الباب التاسع ) الفصل الثانى 
فسينئذ يقضىى لاسبقهدا نار يخاو لجواب فى الصدتة ه» ع القبض والشراء اذا اجتمعا كا اجواب 
فى ا'هبة والقبض مع الشراء هكذا فى المحيط » لواد: دعن احد هماالث يو ا 
بوه وقيضها منهوأ لعي في يد ثالث قفذدى ها وكذا اذا ادع الى راثا 
ن ابيه وادعيئ رابه ع صدقة من آخرةضىي ينه أرب عار لركان الع له عع 
خارج الافي اسبق ا لتار اخ 'فهوللاً سبق وان كان في ادديهما يقذى بينهما ا لافي! سبق 
التارئخ فهوله وندالد] كان لطعي يما اسيم أعبد وأ لدابة | مافيما يقس كالدا رفانه يقضئ 
لمد عى الشراء كذا في محيط اا لسرخسى * ٠‏ وجي انا المشاء الذى عتما النسمة والذي لا يحتمل 
النسمةفيذاك على السواء كذا فى الى او لهب والصدقذمع الققض فيهما مستويان 
وهذا فيمالاإحتمل القسمة من غير لا ف وا ختلفوا فيما تحتل القسدة والادص انه لانصم وهذا اذا 
لم يوقت اليم ن وم يكن مع دأحد صنهى) قبض وأمأ اذى د نا فصاحب أأء وفت الاقدما ولول : اث 
لم يوقتا ومع ! حد هدافبضكان هوأ ولون وكذ ١انىوقت‏ صاحبهكذاذ التتمرن وا و وقيقودة ضوهن 
فك! حب لوقت اولي حكذاف المحيط * رجلان ! دعيا عينا في يد آ خر ناد عيئ | حد هما الشرا 
من ز يد وأد ع ى الاخرانه! رتهنه من زيد وقبفه هوا قا ما | لمي وله دو رخ ا اوارخا على السواءفالشراء 
اول فأن ١‏ رخ ماحدهما دون ن الآخرفالموٌر خ | 0 ى اما نان وان ارحاونا, ريخ احدهما| سبق فهو 


وهل وا اركان العبى ورا نيز ري ل ار وح ذا وا بن رخ اذ 82 سبق سوقان اللا رج 


. 0 : لمم 
داه فى الفصول العمادية ام ءا فقون احدهما رها وتبقما والآخر هبه وفيصما م من جنا حب اليد وأذأما أنبنة 


١ 0 1 .‏ | أسم 'بى أأء- 50 
ولم يكن مع | حد صنهما تاريخ ولا بض كان الردن ولو هذا أ 2 كد ث 0 ى* هدااذا كان 
دعواه .امن وا حد اما ا ذاكان من أ نين فهداسوا اء؟: ذا الها 1 ج الوها ج # مان ترج احد هما بالنا رخ 
أواسبته باليد يقضيى لهبه كذا فى الفصول العما ن دل كا هنا اذا : ل ن الهبةبشرط | لعوض و وام اذاكان 


بشرط ا لعوض نهى اول ىهكذا فى السرا ج | لوها ج والهداية #ا: دا ادعون ١‏ حدهما شراء ا لعبد وادءت 


20632 
المرأة تزوجها عليه فهما سواء يقضى بالعبد ينهدا نصغين هذا اذا لم يؤّرخااوارخا وثار بخهما 
على ١‏ لسمواء وهذا قول ابييوسف رح ا 4د شراء اوئى وامااذا ارخاوناريخ احدهما 


اسبق:الاسبق او 7 ١‏ ون هكذا في غا يك البي! ا ن # ثم عادابى يوسفر لله وال تصق العى واطيون نتيا 


على الزوج والمشئري نصن العين ودر جد يصوي الثم نان شاء وان شاء و سخ البيع وعاد #حمد رح 


كناب الدعوئ )2 (البابالتاسع) الفصل الثاني 
لها على ال وح بصا من هكذا فى اند لنبيين #مواذا اجتمع! مكاح والهبة والرهن والصدقفةا لنكا اول دنا 
والي مط # شود شاهد ان بالقرض وشاهدان ب بالمضا, رب فالبينة مد عى القرضكذ | في محبط السرخسى * 
مسا دل هتمرقه فى الممتنون دا رفي يد يرجلا قام رجل بينة اني كرق اديت هده الما زوق 
راحب اليد صاصر ي منها علولماثةدرهم واقام الذي في يديد الدارانة ابرأه من,حفد من دعواء 
فيهذة الدار 01 ا لصطر 1 و و كذانى الذخيرة # رجل ادعو عامةني يدى رجل انه اشترا اهأ 
من ساحب البدبالى درهه وا اعتتهلواقام على ذلك بينقراقاء أ ر بينة انه اشتراهامن صادحب 
النذد قنك رهم وله يذكر الاعتاق ضاحيب الل ارو و يدراه الا وعدم لشراء قبض 
العيد دلوك نقبص العبد كان هواوتول | هكدا ف الأعيط + رحلله عبداقام لعي سيد ١‏ ن الول أعنقه 
اودب راقام رجل آخريينة ان اا ول باع العبد صنه با' أفد به ذان ل بست ن اللشتري قبض العبد 
منه فبيئة ا لعبد ا رين وان كان المشثري قبض العردفية المشتري وى واذا ارخا وتاريخ احد هما 
اسبق يقضئل لا سبقهما تربخا تت د انى لوكي ل اراد دامالو اباس سرد منت 
عل ذلى بينديا قام ,. ل آخر مد اند ا سْئْرا هأ من هلا ها دبي 4 لاما وأي سوا اء ححا : نت في قبض 
المشئري اولم تكن في تبضهو 0 كنت ليمك ري مأ ا ١‏ لم كانت بيد ال مشتري 
رك كدان لماه ويوهل انه البييك اند د بره قار م خرالبينة انهاء لدت صه 
وهو يدلكهاوا قام أخرعائهثل ذاك نهى للدى في يديه كذا فى فنا دل فا صيفان * 58 اقام 
عبد البينة ان فلانا اعتقه ولان بكرا ويقروا نام آخر ١‏ أميندٌ| ند عبد و قضيت به للذمىي' قام البينةانه 
عبد 5 الي ا وككذ لى لوشهدوا انهفي بد ة امس لم ثبل هذه 
الشهادة كذاف اللبسوط* وان وان شهد شهود العبد ان ذلاداا عتتهرهويملكهو شهد شهود الاخرانه عبد: 
قف ى ببنة العزق كد افى المحبط * ولوان المولون قام بين انه عبد اعتقهواقام رجل آخربينة انه 
عبد 8 ثكم ى بببمة العنق وكذ لك لواقام العبد يينذ أن فلانا د برة وهويملكه واقام رجل آخربينة انه عبدة 
قضى ببينة الند دي ركدالواقام الموليى بنفسه بيئة أنه عبدود بره واقام الاخربينة انه عبد ايقضين يبيئة 
ا موا كذافى الذخيرة » ولوافام |العبدبينة أن فلانا كاتبه وهويماكه واقام آخربيئة انه عبده 
يقضئ للذي اقام البينة اندعبدة ولواقام الذي في يديه بينة انه ملكه كا تبه واقام الاخر 


كتاب الدعوئل (0 ) (الباب التاسع ) الفصل الثازق 
ينقانه عبدة قضي بالذيافامالبينة انه عبده هكذا فى سيط * عبد في يد ي رجل انام يعلالة 
اندله| عتقهوا قام آخرا لبينة انهحرالاصل وانه ولاة عا قدة فصاحب المولا ة اولون كذ ا فى لذ خيرة + 
عبد في يدى ر. جا اقام الذى في يد يد البية انه عنقه وهوبملكه واقام آخرالبيئةانه اعتنه رهويملكه نان صدق 
العبد احد ها فبينته اول وان ثذ بهماجميعا يقضئل بولا تهيينهما نصفين حكذ افي نناوى تا صيخان * 
ولوامام كل واحد منهما بيد انهاعتقه ءلمىنى! لو د ره هم وهويملكه ل يلنفت !١‏ وى تصد يق العبد وتحثتذ يبه 
وقضيت بولا نه يينهما وأكل واحد منهما عليه الى درهم وان و البينتين مالا ولم يذكر' لاخرن 
فالبينة بينذالذي يد عى الال وولا وله ولاا بالى صد قهالعبد لوكذ بدكذافى الذخيرة * وني نوادر 
بن سماعة من “عمد ر ح رجل ني يديه عبد ان عل ابن لهو أقام بينة ان ابا تصدق به عليه وهوصغير 
في عياله وأ وأ قام | لعبد بين ا ن الأ نقد اعئقه قال اتبل بِنة العنق ولوشهد وا انوت دق به أو وهبه لا بنه 
الكبيرا لقثي هذاوقبف ذو عأ ينوا قبضه أيه وشهد شهودا لعبد انها متقدولم يوقتوا اجزت! لصدتة.ابطلت 
العتق وفى المنتقى رجل شهد ١‏ رجل انه اع قغلامهوهومريض وةا ل الوارث كان يهزئ حينى 
دخل عليه الشهود وأم بنرالوارث بالاعناق ال ا لقو لقولالوارث حت بحو الحو اليا صم 
العقل ولواقرا لو وارث با! عتق الا انه ادعيئ امه كان يهزئئ ذا لقو قرا ول الغلام وهوحرحنئ يقيها! رارك 
ابيئة انديهزوء كذا فاليا رجل! عق امةولهاولد فذا لت عتقتنى قبن الولادةو الواد حروفال 
المولئى لا بل لعنقنى بعد الو لاد وا أولد مبد ذكرق اجون ااا لد اناق فيه طن ول 
قولهاوتال | بودوسف ر ح ان كان! لوأد في ايد يما فكذ لك يك رن الول قولهاوان أقاما البينة فمينتها 
اول وكد لك فى لكتابةواما فى التد ييرفالقولتو لالمولئ وفى الممتقون عن محمد رح أن كان الولد 
يعبرعن نفسه فا لقول قوله وان كان لا يعبوفا تقول لم هوني يد يقوان اقاما البيئة فبينته' اول وكذلى 
فى الكتابة.' وا عق جارينم اختلى بعد حين في ولد هاه مقالت 0 
مولن ولد ته قبل العتق فاخذته مكب والوآد لا يعبرفعلى المولى أن يرد الى الام 25 

وف الد برةوام الم ولد القولقو لالموا كذا في فناوول قاصه 0 بفييدىي ١‏ رجل يدع أعمر 
اموا ووو اام او لبد 
الول اللا الى برد فلن الرق واعرية فبينةاغلام اولي كذا فى الوجب زلكرد ري *رجل قدم 1 
ومعه رجال ونساء وصبيان تخد صونه وهم في يده فادعون انهمار وا وادعوا انهما< حرارةا لقول قولهم 


ا م 


كتاب الدعول . (1) (البابالتاسع) الفصل الثاني 
واله 1 أو تقوم لهبينةعلم أن كانوامنالونداو السنداوالةرك ايام 

مالم يقروا بالملى بكلاماء وبيعأو لع لمم لا قال؟ وأن كا' وامن!!؛ أ كن 0 

هكذ اذكروا تاو يلهان احاء بيهم غيرمقهو رين | 2 ١‏ اذا كانوامقهورين من جهةنلايقبلقولهم انهم احرار 

.١خ ١ 2 ١١ 0-0 ١‏ 2 2-1 
كذا فى المعيط #ادعى رجل <دبة لاصل واه ددشرأسم! صدواسما بيهولا حريتهما جا زكذ الى! لذخيرة * 
0 و سح 0 0 

او لك د علي د بون ء لم يلرف الاجاريه وفي حجر هاواد واد عثانهاام ولد عفرن 25 

ا ا ع ل 5 بو ولت اللو أ عي ع ال 
من الميت لا يقب ل توج هون عير دعلا تجو علىناة ارالحو ول ى حيونه انهاام ك8 ولوس هدات ألو ونذانها 
ام وإد اميت قبلت شهاد نهم و ولاسبيلللغرماء عليها كذا ف المحيط * رحلان اذاه البيئة علو عبد 
ناض رحدل نددى كل واحد انه أودعه دان رلاحد هما دلا تخلواما! 1 ن اقربعد ه'افاما اعد ول 
انايد احين! وبعد ما! قادكل واحد شهدا وأحدا أو بعدما اقام احدهماثا هد دى, ى ذناثر بعد ل السماع 
قبل القصاء بالبينة د فع اليه وأن عد ال ل 5 شيوج _لمديك<. ولا نبال امدق ال رلدو ا مأاذنااف الاحدهما 
قبل اقامةاله بيلق ثم اقام البينك يقضىىلغي المة. ' نهو أما ااذاافام كل واح دشأهد اد واحداثم أ قرلاحدهدان فع انيه 
وقيال للا خرانه ث شاهدا حك أن اذام بتضو له دأن نه يقض حول ١‏ حت ١‏ اءالمقرله بشاهد أ ريقضيى بينهداوأ ن 
له بض حول اعاد ادل 0 ذاهد والا ولاوا دام شاهديٍ ىمستقلين دضو و نط له ذان اذ نام المت رلوشا هده 
الأو 5 دشاهدا د رعلى و6 خار جتبلان لقعب ون للها سم ار ذا فالغيما المت بم 
ال مانب فيان الات ا را ياه با ريص له دا لعبدالاان يه ينيم الم جلث ذاه دا أخراوشاهد ين 

58 جر ١‏ . 4 للم ١ ِ ١‏ 
>ستقلى فيكون بهم وني ربا يكاو بقيم شا هدبى مستذلين فيكون عول 58 ن أ يقري .اليدلاحده.! 
حب ول #دى 4 بينهما لم ادام !١‏ حدهها البينة ان العيد 4 الاتسمع وا نام يف بسة احدهدااولميقم حتى نضى 


ااه : ال ! اما ١‏ ا “كلاف انان ال ” !]ا 
الاح اعان ]لات العيية الداد لدعلى ان العده قصي الدعلي المفصي ,لداما إذااقاه احد هما لبيك 


ع نه لد 

00 
الاحرواترذو !١‏ ليد لغير اميه بع ا 0 المت لد مه ىغيران ياف أعان هاو يحكون 
هه 5 ١‏ : ا 26 ا 


لم يقض دحت 5 عي 590 5 ودين بالعبد لاخر هكذ افي حيط السرخسي 5 
دارفي يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد ممهما يد عي انهاد اره أجرها من الذي ني يديه 
شهرا بعشرة د راهم وافام على ذلك 'مند والذمي في يديه الدا رقد سكنها شهراوهوجا حدد عواهما 
قيار كدان !١‏ أدارسيهما صفين و 0 


فينواد, ربشرعن أبي يوسف رح رء اشترر من رج عبد اوقبضه ونقدة الثمن ثم أ فربعد ذلى 


كتاب الد عوئل ( "18 ) (البابالتاسع) إلفصل الثااثك 
بالعبد للبائع ودال هذا العبد لفلان وا راد البا ئع ان يقبضه فقال العبد عبدى وقال المقرا نما بعكىف 

العبدبالى درهم فالقول قوله قال وكذلك رجل اقربعيد لرجل ام سإوا قرالمقرله بالعبد اليوم للمقر 
الاول وقال لهالمقر له الثاذ بي الععد عبدي وقال المقرالثاني انما اقررت دذلى لافى بعنهمئى 
اليوم وا ذه ا وصلالبى*ن قبلى فاقوا د وله ولا أخذ هالا با لثمن كذا فى الذخيرة * في نوادر 


١ 


ا 3 رجل بعتى هذا الثوب حمسين درهماوةال 0 حب أ ليد وهبتة 


١ 
ى فا لقول قوله ولا يلزمه أ مهو ن هكذا فى أطعيط » العسصالل! الثألثفيد عوى القوم‎ 
ول 0 مخ لمق أداعانت دا رفي يدى رجل ادعا هاائنان احدهما جميعها والاخر‎ 
لصوج وأنا واالية اضاهيب! جبيواة آي باعها 2 أصاحب الأصنى ريبعها عنداي بيعبارج‎ 
لاثائذافى اليد ايد وان كن لقباية جحلو على 10 احد منهماأ‎ 3١ و فلاهى فلغي‎ 
إن حلفى برئ عن خصومتهماوتركت الدا رف يده كمالكا نت هكذا فى المسيط #وان كان تالدار‎ 


1 


١‏ لد هذا ا 5 أهما بيندفا ندلايد علول مدء 
ا رز ا ا ا الس ى 


ف يد رجلين أ حدهما يدعى اللصقن 1 خريد عى 
ا جميع وخاف مدعى النصنى فان ا كت ا لدارني ايد يهدىا نصسفين دأ ن نكل يقصئ له وان | قاماأ 
حميعا البينة يتضرى بجمبع الد | رلمد عبى' تجميع نصعها بالبينة ونصفها بالاقراركذا في شر ماتلا وى * 
وني نوادر هشام قال سمعت محمدار جيقول فيدارني يدي !ا خوين ادعئ احدهما كل الدار 
وأ دعى <١‏ خر انه'سيراث' بيبهدا من اسهمانا١!‏ ل للذى ادعون كلها | لمق ١‏ رباع الدا رالنص الذي 
في د يه ونصى مأفي يدي | حمك وللآخرربعهاذا ن آنا ما | بيئك عا ىل مأأان عءاصا, راص الذىي 
في يد مد دي ى الكل ميم راثافيكون ذلى النصى بينهما نصذا ن ويصىم راللصو الذي ني يد مدعى 
الميراث للا خرمكون لدعي الكل ثلثة ١‏ راع دارم عى اطبراث ربعهافان جاءانسان خم 

وأقاما! لبينة انهاد اروف ممعتها: ثم وهبهالمدعى أجميع ولاشثرء وع لا يه فبها أوأن ان وهبهاط دع الميراك 


م 1 ل ا'دارييند وبين مدعى 


اأجميع نصهين اشترياهامن ى قلا ن بينهم| صقان وشهدشهود الآخر: عل ى الجميع ذا لد اريينهما نصفان كذا 
في محيط | أسرخسي في باب الرجلين يتيدان البينة على شع في ايديهما 5 دارفييدىرجل 
ا 0 0 0 


كنات الذ هع ( )2 (البابالتاسع) الفصل الثثالك 
بقسم الدا, بينهما بلول مر ره قالفول والمتا ربة لصاح بأ لجميع سئة وأصاحب الللئين 
ار وما خب فيه : ثلئة ولوكانت الدا رفي ايديهم ولابينة لهم حلف 5 واحد ضهم عل 

د عوول ص اولان طلراةاناروند اثلا ثنا. راوكيوا .م ونكلاهالدار لصاحبف 
اجميع وان حلى صا حب أ املئين ونكلا اخذ سد سه' 2 حب الجميع وسد سع امن صاحب 
دمع اوفوت وار لما مام ووه واس 
سداس من صداحب أ جميع ونضؤ سد س من صا كيد ان ى هذا اذا حلى واحد ونكل اثان 

واريساين! 5 لوحو وي 


يقسم م! في يدة على الما زعه ارباعا مدان حعيه رح وعند همأ البسسخم| ثلاثانلة «لهمد عى | أجميع 


وثلله لمد عى التلبين علين سبال الغول واللك! زبة ولوخلقي مد عى الكل ومد مى السو وتكل 
مدعى الملئين يقسم ما في دده على ما ثية | سهم سههم لد ععى النصى و سبعة لمدعى الكل عند 
وعندهه' يقسم أخدا سا خمس: لد عى النصق وار بعة احدا سد لد عى !! لكل ولوحلى مدعي الم 
الك جميع فيماني بده يقسم على 0 
نطدعى للشنين و يسشىن لد عى أ لحل سهم بلاما مازمه هذا كله اذا ام" تن لهم بين اونكلرا 
0 نا أقاموا ا واكالوا >< جميعا قلصنا حب النصؤز ا ثمن و'صا كنب لين الربع ولصاحب 
الكل خمسة عشرص 'ربعة وعشرين وهذا تولاج جح رع عم م لاون واللواد 52 
سهما لصا حب الصفين سبعة وعشرون ولصاحب اللمئين خمسون ولصاحب أ لجديم اللائة 
وثلمك اسهم هكذا في في “حيط ا لسرخ سى * ولوكانت | لدا رفي يد ثلئة فادعئ احدهم الصف 
والآخرالئلث والآخر السدس و جعد يعضهم د عوى البعض قفان في دد كلل وا حد متهم الأث 
فالامق! لدي في يدمد عى السد س نصغه له والنصى الاخرموقوف عنده فان فاناضت البعنة 
لصاحب الى اخاض كل واحد من صاحية تصق سدس الدار كذانفى ا مس ط * 
دارفييدي رجل منها مترل وني بدي رجال آخرمنهاسزل آ خراد من احدهماا ن جميع 
الدارلهوادعى الآخر ان الد ار بيئهدا نصفان و لابينة لهماحلنى كل وا حد منهما علىن د عوئل 
صاحبدتان حلعا دالمنزرل لذي في يدمدعى أأجمبع ينك ف يد يه ويقضل ي له بنصى المنز ل الذي ني بد 


مداءعى 


مدعى النصى ويرك نص المنزل الذى في يدمد عى النصى في دده علو حائه وبقضى بالساحةبينهما 
ويتصرنان فيها علبى السواء وان | قاه'لبينة في هذ الصورة قبات بينذكل واحد هنوماعلى ماني 
بد صاحبوكذ الى المسيط + لوكا ن في يد اه د هماد بوث وفى :يد الاح رفيو د الساحة يايد يهما وكل 


واحد منهما يد فى ١‏ م وم تكن لهمابينةوحلدا يم م حد منهمأ ماني يد هوأ 5 حل ديدس نِ 


اقاما البينذيقضىئ ماف يدهذا الاخروه' في بدالاخرلهذاوا اساحد شهدا 


نصغا ١‏ ن كذا فى شر سال عاوى * 
5 دا رسفلهافي يداحدهما وعلوها في يد الا خروطريق! فىالساحد ناد عوىكأل واحد ان الد ارلهفالدا 
لصاح ثب آأس: الا لعلووطريقهكذافي معيط السرخسى *و د مه 00 ١‏ ن الوق يداحده. ا والسفل في يدا لاخر 
١‏ 
والساحة فىيأيد يههاولم يكن لهمابيمة وحلماو” لوا حديدع ى | تجميع فينركف الس في يدصا الحدسما الستك 
والعلوفيدصاحب العلو والساحد لصاحب!! لسغل ولصاحب العلوحق الممريرء وأيه وير وأيه اخرئل 
الساحةبينه.ا صما انا اقاما البينك يقض ١‏ ون بالسعلياصا حب العلوويالعلواصا حب ايفان الناحة للد يي 
قضى_لء بالسفل كذا ني شرح الطساوبي * رجا اقام بيه علق دا رفي يدي رجل انهاله واقام 
الآخرا البييةانها لعواصا حب اليد اشئ رياها من فلان وقبضا هاسه وهويملكهانانه يقضى بالداربين 
١ :‏ 

المد عيين اثلا نا تلا هالمدعى لجميع وثلثها لمدعى النصق لمفسدوا الواد عون اجنيي انها كلها له واد عئل 
اخوصاحب اليدان باه مات وتركها بينه وبين اخيه صا حب اليد واقا ما البينة على ما اد عيا يقضئى 


ادم اق محيط !١‏ كه لاناء ا لاني ةاون 
للاحن ننه ١م‏ 9 0 ى بربعهاكنانيٍ سرحيدى نارادذوائيدان: فل 


صا رأه وال رد واي و0 «الدار بين 


كنات واس 


: الاي ١‏ نكن لدار 


١١| 
08 ل‎ 5006 ١ الى‎ 


للاجنب كدان الدخيرة * ولوكان ذيا الع" نالاشا ادعو ران هذوا لدا ل 


صيرا ثابينة وب ن اخيه فلن واخوة ذا ئب فاة! م الاجنبى البينة على ىا نهادارة ورثهامن بيه وفضى, 


القاضى بالدا رللاجنبي ببينة ثم حض را اخوذى_أأيد واقام !١‏ لبينكا الداركانت لا بيه فلا مات وتركها 


اخيه ذجى اليد مان القاضى لا يقبل بينته وا ىكان! قرارذى اليد ان الد ا رميراث 


صم 


صيراثا ينه وبين 


كتاب الد موئل (15) ( الباب التاسع ) الفصل الراابع 
بينة وعراعوانالب نان بعن ما اقام الاحنسى عليها لبينة انها دارة و رثهامنابيه وتضى القاضي 
عليه للاجنبى بكل الدا ثم حضراخرذى اليد فافا مالبئا على أن الدارو كا وها كار را 
بايا لاسن ا لنصل الرابع في تما زع الابدياذاتمازع 
رجلان في داريد عي 5ل : واحد منهدا انها في يده فان عرف الفا صى جكون!لدا رفي يدا حد هما 
جعله صاحب اليد وان لم هرف كونهافي يدا حدهما وعرف 'نه' لرس سك في بد ثالث فك واحد منهما 
مدع ومد عيى عليه دان اقاماالبينة على اليد قضى بالدارلهما و'جعل الدا رفي ايديهماولووجدها 
في يدي 5 لث ينزعها من بده عدد طلبهم! وقبل ذلك لا بنزعها من يدثالث وان قامت لا حد هما 
بين قضي باليد ك وان لم تكن لهما بينةولا لاحد هما يحلنى كل وا حد منهما على صاحبة فان حلفا 
برى دل واحد عن د عوول صا حبه ويوقوف القاضى الدا رالن ان يظهرحقيقة الحال ولا يجعلها 
في يد يدوا حد منهما ران نكل احد«.ا اعن اللمين وحلى الاخرام يجعله دأ الذاض ى ف يد يدا أخالن 
ولكن يمنع الباكل من ان يتعرض للدا, وان وجد القاضى الدا, في بد نا ثلا يسزعها امن يدالةلك 
هكذا فى المعيط * ادا تعلق رجلان بعين با يي 
احدهما بينة ان العين » لكه قضى له بالنصى الدي في يد صاحبه وثرك الصف الذى في بده عل 
حاله هكذان كرفي بعضالمواصع ون 5 ذرىى في بعض المواصع اذا اداما البينة على أ يدم تام احدهسايئةاى 
العين له قضى بكله لدكذا فى اإذ خيرة والمحبط » ذه مدر جف السيرلوان مسلماخر جتمن دارالعرب 
معه مسئاً من وفي يد هما بل عليه م ال كل واحدضهما بغول هوما أى وفييد بي تقا مت لاحد هما 
بينة من المسلدين فان القا سي بنضي باللال طمن أقام البينك 5ذا في فناو ون فاضمان * يكنا ب الانضية 
اذانناز عا ثنان في دار كل واحد منهدايد عي انها في بد دواقام البينة على ذلك ثم ان! حد هماقال 
انا اقيم البيية ءا ى ماهو اجود من هذ ناافيم البينة على ان ابي مات وترف هذا العين ميرا ثالي 
ولاوارث لدخيري ,اذام ابن على ذلك تقبل فيكوى لكالا ى اذى خاصمه وفوله ىالكتاب 
انااقيم البينة على ماهواجود من هذ |اعراض عن بينة التى اقا قبل ذلك حتنىيصررخا رجا فتقيل 
بينته علىالملىكذ اف المعبط * سئل اشيج الامامالاجل ظهير الدين المرفيناني رح عن رجلين 
اختصما في دا راحد هما يد عى انها ملكه وفي بدة والا خرانها في بدووا نه احق بها من غيرةلماانها كانت 
اجارة فيد من جهة فلان وقد مات نلان وهى معبوسة في بدي بمال الاجارة فال نجعل 


كتاب الدعوول ) م ( ( الباب التاسع ) الفصل ارا ابع 
ادر ايد يهما و بعض مشا ' اخ ز ما نهر ح افنئ بان الدة ابس ار" 
ف كذات الإتضيذ اذأ للزوربان في دا ركل واحد منهما يدء. وانقاى وا احقديه 
انهم رأواد وابه وغلدانه يدخلونها وعم رجون منها فالقاصى لأيقد. ى بالبدللذى شهدالشهود يمار صغئاله 
هه ول دقولوا ما نواسكا نا فيها ذاذا فا ! اراناك فيك اليا فود مدب لفان لذت كنا العواء 
ابن سماعة عن محمد ر ح في اجدة اوفيضة تناز ع فيهاهريفان كل نريق يدعي انها له وفي يديه 
و شهد الشهود لاحدا“ يقين انهاني يديه ا وللفريقين ايها ف ابديهما ذأ نم يسا لهم القاضى عن نفسير 
ذلك ولم يزديدوا عاق ما حكروا فهو مستقيم وان سالهم عن تفسيرذلى نهواوثق واحسن ثم 
0 مايعرف به اليدعلى الغيضة والاجمة فقال فى الغيضة اذا كان يقطع الاشجار ويبيعهاا وينتفع 
بها مئنءة يقرب منها وقالف الاجمةاذا كان يفطع القع ب ويا خذها للصرف ال حا حِدّ نفسة 
| وللبيع| .ه]اشبهزلى حذان لظ لظهي. يه # اذا إختصم, رجلان في عبد وكل واحد منهماد يقوأ لهو 
عبدة وهو بالك أن العبد صغب أ رأ لايعبرعن نفسه فالقاضي ل[ يقصى ! واحد منهما بالممى 


مالم يتم البيئة لك ميك ن يجعله في ايديهما فا ن كان الغلام كبيرايتكلم ويعقل مايقول أو ص يرأ يعبر 


عن نفسه فقال اناحرذالقول قوله ولايقضى القاضي لهما بشع لا بالممى ولابا ليد ما لم يقم المينة 
عا ذلى ولوال اناعبد احدهما م يصد ق وهوعبد همااهكذا فى المعيط عو لوقال اناعيد لعلان 
عمد 2 اليدو دويغبرعن نفسل فقال الذى في يده أنه عبدىي فهو عبد للذئ في يده كذافى الكافي * 
واذا كان العبد في يدي رجل وهولا يعبرعن نفسه وقال صاحب اليدانه عبدي فائتول قوله 
يقضن له بالملى فان كبرا لغلام وقال اناحر الاصل لايصدق الا #تجة لانه يريد ابطال ملى 
جرى!لقضاء به وحكد لك اذا قال انا لقيط فهذاكقوله اناحرفان اقام ن يليد بينة انه عبد : و اقام العبد 
بمنك أذه حرالا صل فبينة العبداولئ كذافى الذ خيرة د سكل الشبع القاضى الامام شمس الاسلام 
: 50 : : 
محمود الاوزجندي رح عن ضيا ع بدي رجل ابيت؛ رجل [خريد: عليها بطريق التغلب 
0 ا بع 00 ا ات انه أخدوم يضايق 
يي واد عول ىف ااا ل أن ووب نلى 


كناب الد موق ( 1 )2 (البا بالتاسع) الفصلالرا 


تال لهذلى كذان المحيط * وفي فوائدُ شمس الاسلام ولوافام البينة ان هذا المعد ود في يدة 
منذ عشرسنين وانه احدث اليد علبها ينضئل له باليد ويا مر القافه ي بالنسليم اليه أحكن لايصير 
المدعى عليه منضيا عليه حت لواقام البينة بعد ذلى انه ملكد تقبل ولواقام البينة ان هذا المعدود 
كان في دد :منذ صدرسنين اولم بقل عشرسنين لاإستسق بهذا شوع وعن ادي يوسق رح تقبل 
هذهو اء؛ وعد يوه كر بوي اقراراطد عير وى عليه انهاكانت في يدو امس وأمره 
القاص صي با لبه وكنذالوشهد وأا ن الدعى ون عليه اخذ: من المدء ىكداى الخلاصة» وف واد وافعات 
طني اذالقام اميل فار ول عبد في بدي رجا 0-700 ن فى ذد 8 صنذ سمه 
حنى ا غتصبه هذا الذي هه ون ارات حو ااي اله عبد 5 منذ عشر ين سند نهو لمن 
في بديه كذ الى المسيط »+ و خرن تنازعا في شيع فاقام احد هما البية اله كان في بد؛ 
صذشهر وا قام الاخر مناه في يدوا لما عل مزه القاصي في يدمد عمى الساعة لان يد الاحر 
منقبضة والبد الممقبضة لاعبرة لها عدا بى حبيفةو محمد ر ح ونوا قام أحدهما بِية انة في يدة م.د شهر 


واذام الاخر بيئة انه في يد منذ جمعة قصي همد ء 


ى أجمعة كدا : ىالمعيط *, حا رحلى في يديه رض غير 8 


الب الإضاة سي لحري ول الأعوسنامك كدر حلي 
معي ا ايقس الاجرمار لين ةوه ا 


وهبي غبرصبنيةفهااصابالبماء بكون الأجروم!اصا ب الارض يكون لصا حب الا رض وان فال ,ريب الارض 


0 نهامني صبنية كان الثول قوله وان افا ما البييةئادت بين ةالغاصب! . ويا كدافىيفتار ول ذا دخان * 
ا 


ولو ا لقي «غصبت منك الفاو, ريحت فيها عشرة ألاف وقال الم لدلايل امرثى به فااقرل | ل للمرله 


ولوقال المذرله يل غصبت الالفوا لعشرة الالا ف فا لقو للمترولوةا ل عضوت م كن نويا وتطعته 
وجلفسيرا كنال المارله يل فصبتى القميص اوقال بل امرتى بخيا طنه فالقول المقرله 
ال ف الا 0 35 جو لديو مك مه يثأك 3 
من شت ا ار ووه على على القصا ران نكل لزمةالضما ن وان حاىيرئ 


3 
وللفصار 


كتاب الد عوئل ((9 ) ( الاب التاسع) الفعأ الع 
وللقصارولى صاحب الثوب اليمين عاى الاجران جلى برع من الاجراخصة نلى الوب وك 
لوصدق القصاربرو و! م "سلف على الرسو يجب ايد جرالقصا راذا حلق ملون ذاكا رةه 
د كد ىوج زاكرد, ري * 35 أرحال ولاه 59 صفة نه رفنبتت من عروقها 
فى جانب الاخر من النهراشجاروارجلآخ, رفي ذلك أب جانب الاخركر 5 ودين الكرم والنهرطريق 
فادعي صا حب الكره |الاثجار وادعى الآخر وه لأ'نها دن عرو وقا”ع ري عله انها من عروق 
١‏ شجارة نهى لصا حب الاشعا تت او 5 ا رس فهد 5 ار مالئلها 
فلايستعق لها احدهما كدافى الخلاصة * لوست زر ع فيا رش انسان بلاانبات احدفلصا حب 
الارضاخلاف الصيديدخ رفني ارض انسان حيث يك يكو للأحد داق الحاو اي , 
2 ىُ أ رعرصة كذ ابالميراث وتضي ى القاصي للمدعي عى باأعرصك يبييةادامي ؟ ماخ الؤتاون امقضي له بالعرصة 
والأنضى عاية دا عرد صدذفى الا شيا باسك ولا بيد 5 متيل" قولتول ا مفضى عليه بالعرصة 
انور ول الى كترم كذا فى الأسيط # وى أ جامع الصغي, 5-0-5 وى جنيه مسناة وارض 
ابو ماق للد ونا نوا راسك لها :يدا دوهن بارزاء كو لاحك الله رس ولا طبر انوع 
لصاحب اشهر وادءون صا حب الارض السناة واد عا ها صاب اللهرايكا ادي لصا حب الارض 
صدابي_حنيعة رح وقالا لصاحب النهرحريماطلتن طينه وغيرذ لكا كا لشي واو 3 وثمرته نطهر في 
ووم ا حدوها انان عل الم نأة اشجا 1 1 لايد رولمنغ م ار همأ 
لرب المهروثابيهما ان ولايةالغرس على المسناة لرب الارض عند وعند هما لرب الهر ر'"قاء الطينى 
تيل هوعلى اخلاف وتيل ان لرب الهرذلك مالم ضر وهواً صحيم وان ارادا يمرعايه صاحب” 
ل ناه ذلكعندهوالاشبدان لايمنع اذالم يكن فيه ضر رقال الفقيه ابوجعفرر رح آخذ بقوله فى الغرس 
وبقولهما في الفاء الطي نذا فى الكافي فيكتا ب احياء الموات * السي ل لوجاء ب الإبل دل 
ارض رجلاونه فهو لصاحب الا رض ءا لنهء كذافى الخلاسة » والمجتمع فى الط! حونة من دةا ق الطحنى 
أصا حب الطاحرنة والاصصرا نديان دق اليدوكدا' حكم في نالا تكوين من اجزاءالارض كالرماد 
واد 97 اهل سكة 1-7 ن «الرماد واأسرة.نى فيماك رجل.اجتمع فيه سباطة هن فقي يدة اليه 
و كذ من بنىه ربطااوااصطبلا جتمع فيه الدواب واجتمع بوم لبر نفع أن اخذقيل! لعبرة 
لاعدادالمكان في ذلك و مثله يحكين عن الامام " ني ف المدشورفىالولا لم أاصب في حت روفاخ ذة اود 
تزكر 


لور 


ثاب الدعوول “سم ) ( الما التاسع ) الفصل الرايع 
انون هي ريل و حجرو 'د لك يستردة من الاح در الالا الاادا سق احرارة تنا ول الاحددان 
<> ع الممسوط قير ونس 3-7 واع الأو ردية ع1 ىل تصدالا حورا رو دويدة 5 كرى المتاوئل ا 
دارة داح الكسة در جد أنه معر 5507 مع لمن نشقرق رو واه الا اوانان الموا هرا راق؟ ' ل تمع 
سهالروث الب #تسدد دون لد أ امه الكرورف © عاودات واترك ا واندا ومتاعاأ 
لاك لشي الى ونون الا وا اليا اويا لان روي والاع خول! لماي 
الع افر ول لاع د اقل جف وه ارد روا واه ا وتعوصي ‏ الخديهدا را تنهاا و لاضية 
والاحره تاق تحامه!| ونامة وا'راكب واللاضن او ون فق كنا 1 دكدا فى !اما ني * واداكان 


م 7-4 
م 0 ”ا ١ ١ >» 1 ١‏ 0 ا 1 
احدرهما؛١‏ الى ععدج ع والاحررد حل 5 كاد كل تيدر فقن وان مأراكير << ل دذه١‏ سهما 
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1 خ: ااا ان 
آادانا ١‏ 5 عدي علية د يي 5-0-7 ها أوول ذ- ىاعداية #دانه رع 2 


رحد لاحد هد أعليه 5005 


هوا 


أ 4 
تلاو معلية :ص احث حمل ايك اف ااكانى * 
اذ ع1 21 اسن 1 الف 15 ميا 
ات نو شما حان كات رساو بع اسن ارا لعيدوا :لذن و العو مها 


٠ 5‏ ا سس ١‏ . ل اآداء 8 
المعت 2 وال" 34 5 ١‏ م | مب ة3 0 :5 00 #ائدا جيروان 6 سيا 


١ 2‏ 1 جومسه- 
وود عن اواك ا فى اب عا دحرة # هسام عن معمدر 
1 ع اا ١‏ > 
فى طارا :5 على النعب ' لودل يتاغا | و اسصدابجع دليعائى أح.د إحل: دعول كأ راحد صريهم 
١‏ ار ١‏ 00 
93 كله ا وه أأمء 0 0 لأول.ها من الادسط والاحرس 
ادقن .الاءسط صما نوميس ماحرالا م ويد أن 3 وأم ت لهم سيك فى ر “مكل وا حد مهم لمى, والاح رس 
فين" بر ألا ول دالاوسط م والاوسط ولا 5 والد 35 لاوطو الاج رصع للاح 
5 اي و5 00 خر دل ردي 


0 1 


ونصهد ين الال والاوسط تسهان2 ا بي #عديط الس رح ى * أدا ل "بوب ثي دك راح ذل وطرف منه 


١ 5 000 5 1‏ 
9 قد وحدات هدو اندي “هد واحدة من اام مام رحل يقود شرا اأوعماا وطاورحل 


أحريسونها تاد عبى السا بى وا ) د داك لله ددلى طهللسائق ولاشوع ع صها للقائد الاان 'قودها 
بشاة معه منكون له الشاه وحد ها.كداني “حرط | لسرحسي # 


كتا ب الد عوول (اخ") ( الساب التاسع ) الفصل الراع 
في يدأخر فهو بينهما نصفانكذافى الهداية * فى القدو ري لوان خباط ري 
فى الثوب فالقول قول صا حب الدا .كد افى المحيط #لواختلنى ! خميا طورب الثوبنقال ربانثوب 
اااخيطه وفال أأخيا طلابل انا اخيطد ان كان الثوب في يد الصا طكان القول قوله وع ل صاحب الثوب 
الاجر ةلهوانكان في بدالالك ةالقو للك وا نكان في ايديهما فالقول للضمياط مع يمينه وعلو صا حب الثوب 
الاجرةكذا فى محبط السرخسى #استأجرببيع البزاوأخراطة الثوب وا دعيئ الاججبران الثوب الذىى فيندهله 
الدع اراق جارك لد لخوني له سلفم راق تكله رفون لاجد اقول للاخ 
حرا كان! وعبد اما ذونا اومكاتباكذا فى الوجيزلكرد بي #ن» 0 ذون الكميرل وآ جرعبدة صن قصارا 85 
او تعووفوجداطوي وى معه مثاءا في طريق واختلق فيدهوو المستأجرنا | لابويوسن ١,‏ را طم 
من صناعة المستا جرذالة نول له د ن أله يكن م صنا صناعتهها لقو ل للمولئ ٠‏ اكاك ل ني صدر ز[المستاجرة فالقول 
اليه جوفى الوجهينكذا ني محيط السرخسى #رجل خر جءن دار - ل وعلئ صتّه متاح 0 أه قرم 
مشهدءا انارأ يناوهذا< خرج من هذه الد اروهذ! المتاع علي و عنقدوة| ل صاحب لد اراهتا عي 1 وعخارج 
يدعي ذلك لمفسدان كان أ أحما! ل صن يدرف يديع مل هذا المتاعبا نكان بزارا اوصا حب خز 
نه للعمال وان كان لا يعرف نهو لصاحب البي تكد 'فى الوا قعات العساميةٌ * في دواد رب سماعة 
عن أ بى يوسق , رح رجل د< ل دازيد ينتسا ل فال ,ب الد لدارهنام مال ىاخذ من هانرى 
قالابوحصيغة رح الشول تم ولب الدارءلا يصدقالدا ذل فيشوع عما١‏ خذالاثيابه الى لكأ ن نانت 
الثياسممايلبس ول | دوبرس ف رح أ كان القاخل كلايع صويهنا عاشيد ع هه ن الاشياء بأ كان 
حمالا تحمل الريتفد خالل وعانل ى رفبته زق زدت أو ركان ممن يميع لي ا بالمتاعفى الاسواق 
والقول فولدولا اصدق ,ب الد د ارعليهكذا ع ميو 
رجلين وعاون عنق ا لكناس قطيعة اونعوها فادعويكل واحد منهما ده ا 
السرخمىي * حمال عليه كارة وهوفي دا ررجل نا دعن صاحب الدارا نالكارة له وةا| ل تحماللابل 
ملك يفالقول فو ل ١‏ سمال اذاكان ألعمال حمل البزو ل قعات| عسد اميه 
ل !رداك قاط اجن دواما لد عا والاخرمتعلق به ا وكانااجا لسين عليهنهوبينه مالا على طريق 
القضاءكذ اف العناية * دارفيها رجلان قاعد ان وكل واحد يد عيها لنفسه ذا لايقضى يينهما 


كذ ا فى المحيط * أن ادعون رجل! لسفينة وهورا كبها والآخرميسك بسكانها رآخرادذ ف فبها 


كاب الد مو 80م ) ( الباباءاشر) 
والآخريمدها فهى بين الراك ب وصاحبب السكان و الذي يحذ ف صنها ولاشوع لمى يمدها كذا 
في يالل رخسي * عبدلموسرفي عنهدرة نساوي ددرة والعبد في يبت معسرا لايملى الا حصيرا 
ادعئنىمالى العبد انأ ' لدرة لهوصالى المزل ١|‏ اله ذا لقول لمالى العبد كذافى الوجي زللكرد رى * 
رجلان في سفم.ه وف السعيئة د قبق فا دعو دك كل .و احد منهدا السفينة وصافيهاوا حد همامعر وف 
ببيع الد الدقيق والاخرملاح معروف فالد فب قلاذ ى هومع روف ببيعه ولأسعيية للملا حم نابي يوس فر حَ 
رجل ادطادطا ثرافيدأرر حل فان ا ئمةا على انعا صل الا با حد نهو ألصا تدسواءاصطارة 
من الهواءاوعلى! لشجروا ن اختلعادقال ربالدا ركنت صطد نه قبل او و رثنهوانكرالصا أددانكان 
احد ةس الهواء فهوله وا نكان اخذ من داروا وشجم والقول قول صاحب الد ركد اني محبط 
مي يي يي ل 0 
انوت واستحق ا لسكرول هن يدالمشتررى ذ انا لسكنول متصلانيماء | ابوت وهوليس من ألات 
صناعة المستأ جرةالقول قول صاحب اعانوت مع بدينهواذا حلنى رجع المشتري على امسأ جر 
قدو السترو وا وان من الاك ضاق اللناجرةا لق نول ماهر لاسا فنااحي الاريك 
على اسك وكذافى المحبط*انباب العاش رفي دعوى اليا اميد نع بين دا رين يد عيه صا حمهما 
ا نكان متصلا ببنائهما اتصال تربيعاوانه' ل ملازقة فهوبج دالاسئو'ثهما فى اليد النابئة على أعدائط 
وانكان اتصال احد هما ١‏ تصال تربيع و أرما ل الاخراتك!| ل ملازقة فصا حب الموديع ا وائ للا ندله مع 
الانصال نو ع اسئعه' ل داركان متصلا ببناء احد هماانكه' ل “ربيع| رملا زه وايس الاخراتصا ل فصاحب 
الاتصال اولئ وأ نكان لاحد هما اتصال وللأخرطيه جد و جفا نان اتصاله اتصال تربيعفالعائط 
لصاحب الا تصال ويبكون افاهيتن ١‏ 32 و عر كدر وعد ران ار لا حدهد! | تصال ملا زقة 
ولح علية جذ و عفصاحب نجذوء اولي وصورة اتصال الى رسع مد احلة اللب, ى بعضه عأىن بعض 
ارما نأ لعائط من درا وأجر وهوان ن يوان أنضا ف من كلواحد مم .مها تُطين متد اخلاها لىا لعائط 
الآخروا نان ' لعا تطمن حيث ان يكون رأس ساحة احد ددا مركبا عن سا حذ الاخرفاماا ذا 
تقب العائط واد حل لايكون تربيعاوعنابى لسن الكرخي!:صال التربيع ان بكون 'لعائط 
المشاز ع فيه اسعواى عار لامطا و فوسو انا ارا مااذاكان ألا تصال 


”“ن 


كناب الدموئ ( مم ) (الباب العاش ) 


أ 
م حانب فصاحب | > ذ و عأولئن وذكر الطساوبىاذاكان معام يدانت واعدة يو الترهم 


اف 
الوا حيسم روايدا لطعا و يكدافي محبط ا لسرخسي # وأى لم يكن متصلا يبما هما ولم يكن لهدا 
علي ١‏ شيج من ا وغدر ه ها دانه يتضئن الداتطننهااذا عر فكونه يايد يهما تضاء ترك وأن 
1 ذ كنل ة بي ابد يهما وادعنل 1 أ واحد صهما انه ملكّه و في يد يه بجعأ لفيايديهما هكذانى الميطي* 
ن لا د هما عليه حراد يأو - واري ولا ل للاى 50 كذافي فتاوول قا ص ا 
كنار ن لهما عليه حرادي أ و وأري قغصئي نايهن كاه فى المعيط في كتاب ا تحيطان * 
وتان لاحد هما مله ذم اا رعليه حرادي أو بو بوارىي اولا شع ! للاخرةي, 
2525 أجذع حكذافى نتاو نا بخان #ا واد أن ايان لا حد هما عليه جذو 6 عولد حريه ردق 
ود وانا لاد ولك لأيه مربدر ع أعمرا ادي كدافي محيط السرخسى * وان كان 
لا حد هما عليه جد و ع وللأخرعليه سترةاو جا أ فا لاط الما زاع فيه هوا لاسفال لصا حب 
السك . رة لصاحب السترة ولا يؤمرلصاحب السترة برفع السترة الاان تيمك مد ين 
0 حائط بالمينةٌ فسييةد د مر صا دب السئرة برنعها كذاني فثاىر ول وا كيدان 3# 
نازءا فى العا تطوالسترة حميعافهه الصاح ب جد وع كذ في محيط السرخسى *و'ن كان 
بحسا طلمة الكو حرادى فا عائط ادا حم أ لسترة كدا فى المخيط * وان كان لا حد 
المدعيين على 0 لعائط المشاذز ع عبد أز 2 من لمن ١‏ ارات در في نارول كدان 
واذاكا ن لاحد هد 2000 عا بط عشرخشبات وللا خر ثلث خشبات فصأ عدا 'ى العث 
و|أ لدائنا متهوا هذا موهوا فده ه, أ رالرو ايدو ه احبر هكذ موصي ال 
حد اع اوجذ عان دون اللث وللا خر: علمه ثلث ١‏ جدع اوا كثرن كرى| لوازل حا تُطيكو ن لصاحب 
الللك ولصاحب مادون اليف 00 جدوعة أ ل هذا اسان وموفول ابي حنيفة ر 
وابى يوسف رح ح أخرقال| بوبوسفر ح "قياس أ دقن حا نطب المي 0 
يقول اولا ثمر. جعا !! ى الا ستحسان وذ كرشمس الا ئمة السرخسي , رح ف دعوى الاص لاذاكان 
لا حد هما علية عشرخشب خشبات وللاخرعليهخشبة وا الع دلتل واحد صنهما ما دت خشبئه ولايكون 
الا وسوس بع عياو ا 0 


كتا ب الدموئل رغم ) ( البابالعاشر ) 
هوبرفع ا لخشبة ذا ل شمس الائمة السرخسي ر'حلم يذكر فى الكتاب حكم ما بين | أخشبات اذه لابهما 
ريام ال 0 
الغشيات وسهم لصاحب اتخشبة الواحدة فسكم مابين اأعشبات حكم مانعت كل ذثبة 
من العدائط حئون لوايهدم الحائط يقسمان ارضه وأكثرهم على انه يقضى به لصا حب العشراغخشبات 
الاموضع اليه ال اهذة: دان ذاك الموضع بحكو ن » لكالصاحب الخلشبة الواحدة عنداكثرهم قال 
محمد رح وهوا تحبر هحكذا في فنا وى قاصبدان #واداكان العائط طويلاوكل واحد منهما 
روسن نالعال يرواتتو لاود تقض اماس قدي 
ولاببطر 'لئ ءدد أجذوع ونه كان يقضى أل لقاضي هبد 0 أضميري و انا فا نوويا سن النعياء 
بتصى بينهما كدا في محيط االسرخسي *# ال الامام الاسبيجا ب ار في : رع الطعاوى 
انكان وجد ألعائط الى احدهما وظهرة الى آخر نال 2 55 رع يقس وأا 
بينوى) ولايتصىىئ هن اليه وجه | أائط وقا لا بيصي خابط ل ا يفريه عائطها اذا حعل 
وجه البباء حين بن واما اذا جعل '١‏ لوجه بعد الباء بإلقش وا لنطبين ذلا يستحق به أ لها نط 
في فوله. جمبعا كذا في ذاية البيان شرح الهداية *# حص نين اران تماد الن احدى 
ر ولدفي اعص 1 ابوحصيعة ر ح يقش بخص ينهم 
سنن ول صاحبا يتيب من ابعش كدافي فار شجفاى »اهناب يفئق 
على حا ئط بين دارد. ن والعلق الل وأ ددهيا قا قال أ بر حميغا , رح بف عل : العآنى والباب بيبهما وتالا 
عدر دا لباب لمن اليد الغاق وأدنا وللما ص ظقنان هن لداسى حمبةانتضيل + لباب ببنهما,الاجماع 


الدا ربى دل و دل من ص حبى الدا ل 


2 ا الم 7 5 ٠ ١‏ 
ا دل عا ون فرع الهدا د هد إدا طخ 5-5 وَطْ عن ى دلي 0 دأ اسه وي 


0 


١ 35‏ ثم 0 - أ 


سال 
ان تجعل صا. هاشيم الات صاءصادب الدا ٠‏ الى ساس ناكا انا أكندالينا ان كك يكن 
5200 را 506 امجد.2 ا فرظ أو دذعا واحدايظران ن كان ذطعهارف رسبقية أذ وع ويظعفهالاب. 3 
ا لم يضولها بط لبه بالنطع ولاادط اهو دار اىيفلق على اطراف هذه أجذ و ع شيئا 
لي نك رلاكخكههدا في #ححيط السرخسي * جدا رقن انين لهم عليه ح د وألى غيران حمود أحد هما 


يكل اال و 1ه 1 باه إل 5 : 
اشل ذلعما.ة ينهم انصفان دأ ركان لاحدهما عليه حمولة وام 2 لاخرعارة حمواذ 1 جد رمشترك بينهىا 


كتاب الدصموئل (158) (البا بالء'شر) 
قال العقيه ابوالليث , رح للآخر ان يضع علية بمثل حئولة صاحبه ان لكان | لعا ئط حنمل زلى 
الى 'رئ ان اصعابنار م قالط في كنا العم ١‏ لوكانت جذو ع احدهما اكثرفللاخران يزيد 
في جذ وءهانكان دتمل ذلى وا ام يذ كروا أنه قديم اوحديثكذا فى الخلاصة كناب الحيطان » 
وان لم تكن لع لهما عله خدْية ذا اا عليه خشياله ذلك وأميس للاحران يمنعه ويفال له 
ضع انت مذل ذلك ان شئت كذ ا فى الفصول العمادية * لوانت لا حد هما عليه جذوع وليس 
للاخرعليه جذو + رادان يض وا جد ارلا عتدلل جذوع انين وها مثران بان أ عا ئط مشتركف 
بينهمايقال لصاحب الجذو ع ان شئتفا دفعذلكفء نا لعائط لتسنوي بصاحبك واشقت فط 
عند بد ركاسكن لمر تكوون الخول كا فى| أخلاصة * جداربين ر حلين لاحده.ا عليه بناء فارادان 
يحول جذوعه ١‏ ل موضع أخرقا' 2 ن #خول من الايدن ١‏ ىن الايسراء من الايسراي الآيمن اه 
ذلك وان ارادان يسفا ل أ أعجذ وح فلا باس بد وا نارادان يجعله ١‏ رفع عماكا لايكون له ذلى كذ! 
في فنا رون ا فمخان » حا نط بينهما وكا نت لدل داحد جذه 2201111 
بعذاء صا حب الا علول ان لم يضربا لعا تط ولوار'د ا حد همان بنز ع جذوعه صن العائط ل ذاىف 
ان لم يكن في أو عه ضرربا لحا نط هكد فى العصو ل ١‏ عدأ ن ١‏ به ا انك كدو د ا حدهما مر لفعة 
وجذو عالاخرمتسعلة فاراد ان ينقب العا تطلينزل ديد اقبي له ى قيلام س له نلك وكان 
ابوعبدا لله أأجرداة ى يفني بان وله نلك وثيل داظ را نكان ذلك ممايوجب فيه كر لدزاىقك 
كك .ممالا سخل فيه رهماذته ذلى 5 دن في #ححيط ١‏ لسرخسي * جدا. - ى وجلين أ 3 احد همأ 
ان يزددفى البناء لابكو. له ذلى الاباذن الشريى اضرالشريى بذلك اولم يض رذافي فتاوك 
اضيا ن * قال ا بو الاسم حا تطبين رجام ى | نهدم جانب منه و يريد 
حا ا أجدارا! ى يكنم الستفبابنهماويزسم الآخران جد اراذ بكي 
ذاطاق واحديهى وينهدم فان سبق منهما إن ا لحائط بينهما قبل ان يد ين انهما <ائطان فكلا 
الفالطيووهنار لعن لاا ن #حدث في ذلى شيثا بغيراذن شريى وا ناقرا ان كل حائط 
لساحبه فلكل والكطصي ا اكد واب 01 وى الصخر ول تي كتاب ألحيطان * 
جداريد, ا ول وارأ اراد أحددهيا ان يصلحه وابى الاخرينبغي أن يقول لدا رفع حموا نك بعمد لاى 


#ابالسراة 1 10م ) ( الباب العاشر ) 


لضم كدا فى الخلاسة بز الش لاه ابى اس حداريس رجاينلاحدهمالده ويس 
لات ل ولا 1 لبس 'ذلد فا شهد على و ضاحب الجن ل فلم يرمع معامكا نالرمع 
28 3 ىأ بهدم ,أ فسد شيتا ل ان ثسث الاشهاد تحوارت الذنها ضمر الخهودم 
عا قيمدما ' فسدمن سقوطه هك ؟دا ني ند درول تاصيهان 00 ل ابوالة اسم جه الذاشن حل لاحدهماعليه 
ضر لخر عليه سن بين هدم جا من اسعله وه علهلا دن م اتعذاحميعا حت سيا فلمادلغ 
الباء موى» سو هذا ان صاحب ١‏ لسننىا 3 د لك ل عدبو'ان يتعق فيماجاو زذ لك ندا 


ا ها 
٠.‏ #8 ل د غرون فيكلا ب "حبطان #رجل له بيت و نهدا البيت يبنهوبه.ى در ل صل دلا 


البييف! بواجي وس جز كل وأ 0 0# 


١ 1 2 00 


5-5 


1 م ٠ ّ ٠‏ 8 ' 
: : ٠أا‏ 7 ا ١ ١‏ قيعما؟ ك2 ان 
رحأ لس يني سم داج عاىيق د لدهن رجا اعبار لدان عت 0 
ل 


: يف يتان ا لجان يم ْ قل 1 (ا 
١ 0 ١ 3:‏ 5353 حد ماع و3 0 أى- ممم م 
1 ضاحب الد! رج ذ وعك علي -5 لحب حمق 0038 : و م6 م > 


1 ا 
انلف ا جار الع اللدن ا لاعن 


ص ٠.‏ ع( يا 5 1 - 


اء] 6ت 


8 واحد 
١‏ دى ىف 98 ! ىا" ليخ أ بعل ,م 
١ :‏ 3 “عت لد ندصاء واد عدا نات اح 
و ع ةفق وان و 0 ب 
ودلا'ص 0 ١‏ 1 


ش . ا الا”ما,. ١ه‏ 5 ل ذل وصأ 1 ع لب عدداء حيط 
ازا” ال 0 امأاداان لهم ا ل دصاحرا سم با حاا بدا( - : 
ذن ام سالا لدع ١ه ١‏ 7 


اليه 


/ ١ 
يعس 25 د يوأ ال يها لله "بجرلا + لإبدان 6 وهنا‎ 53 


سك 5 ة| و 0 التتصيل ان ب 00 
يعيث تند 'كأل واج د صهدا | ن يبي ى في يمه سترة لانججبرالا بي على الباءوان كان اصل 
اذا رونسن ا نميا هلزن هد لبجو يده و 
الها 


8 


بن رحاس 7 ب' بهد م فارادا حد هرا قسمة عرصة الحا ئطوابى الاخراوا راد احدهماان يبني 
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إركداء 0 دابيا نيه وأنى التُسمة فا؛ ن لم يكر, ى عليه حمولة ا صلا للب حوها فس عرمة 


الا نوا أن ى الاخرذك حرق فى بعض ارا اضع طلقا انهلا يجبروية اخذ بعض المشانخ و بعض مشا لخن 


قالوا 


كتاب الد موئل لاما ) (الباب العاشر ) 
قالوا ا كان نقاضى لا يرى القسمة الابالا قراع لايقسم م وامااذ كان يرى القسمة بدونى الاقراعفانه 
00 كل ساي فية 
١‏ 
مريضة فالتا ضمي يجبر التي على القسمة عن كل حال 6 خصاف وعليه الفتوق 
واما اذا اراد احدهما ان يمنبى"ابتداء بدون طلب القسمة وابى الاخرذانكا نت عرصة أ جدائط مريشة 
بحيث لوقسمت اصاب كل واحد منهدا مايمكنه ان يبن فيه حائط لفسة لا جب روا ن كانت غير 
مريضة فند ا حتلى المشائخ قال بعضهم يجبرواليه مال الشمخ الامام الجليل ابوبكرمحمد بن الفضل 
والشبخ الامام الاجل شمس الا ئمة وهوالاشبه ولولم بحكن شئ من ذلك لكن بنى احدهما ‏ لسائمطا 
عسي ومول بي ب 
١‏ الخد 0 بي 5 لي الا 
حمولة فاذ١‏ مانت لهما عليه جذو ع فطلب احدهما قسمةعرصةا لحائطنا لجواب فيه انه لايقسم عرصة 
الا ئط الاءن نراض منهما وان كانت العرصة عريضة على التفسيرالد ي فلما وادااراد احدهدا البناء 
وا اي رتفصبل وعليه التو ونان 
لابرجع الباني 5 توما كذان»العساف فننقاته ابه لعا لاا رن 
0 واليه اشارفي كتاب الافضية وهكذا روى بن سماعة ر ح في نوادرة و وهوالاصم هكدا فى المحيط » 
أن بناة أنه ليله أن يمنعه لكن برجع عليه بئصى ما افق حتنا فتاني وول قاصيخان * واذاكان 
لإحد هما عليه حمولة فطلب هوالقسمة وا ابى الاخريجبرالابي اذا كانت العرصة عر عريضة على التفسير 

الذي بيناة وهوأ لصسيم وعلية العتووئ واذا رادم له الحمولة ابناء وابى الاخرفالصسيم انه يجب ر علية 
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كنابالد عرق مما ) (الباب العا شر) 
الناضى الامام ‏ بوعبد اللهالدامغابي فيشر جكلات التعبطان والشيخ الامام المعروف بخواهرزا زأدةرح 
في شر كاب المزار عة وبعضهم 6 لوا يرجع واليه مال الشبخ الامام الجليل روك مصمدين النضل 
وهو خنيارالصد الشهيدعمي نم اذارجع بماذابرجع ذكرالفاضل الاستيجا بي في شرح مختصرالطلساوي 
في كناب ! صل في مسئلة لطر والسفل ان صاحب علوي رجع عن صاحب السعلبقيمة اسل 
مبنيالابما|ننق وهكذ اذكرا لشي الامام في شر حكتاب المزارعة وذكرتي فتاوى الفضلى فى السائمطا 
المشترك انه يرجع سصف ماانفق وفى العلو. والسفل يرجع علول و صاحب السعل السب بن 
َك ى من مشا نخخذا دقا لوا ان بيو بامرا لقاضى رجع هماا نعق وان بنو بغي رامرالقاضي يرجع 
لبساء ثم فى الموصع الذي يرحع بقيمة المناء برجع بقيمة البناءيوم البناء ا ويوم أ لرجوع فقد قبل 
و وكيا الاماء م ادوعبد الله الد امغانى وقيليوم البناء وبهكان يعنى صد رالشهيد 
حسام الدين هذا الذي ذكرنا ادا ايهدم السائط وان هدما,يكذلى الجواب فى الوجودكلها وار. يها 
اجبرعلى البناء هكذ فى المحبطع يتلم امازل بجدا ربين ا ثنين ولكل واحدعلية حمل فانهدم واحدهما 
غائب فبناة الاخران بناه ببتض ألعا ئط الاول فهومتطو ع وليس لدان يمنعالاحرصن الحمل وان بناوطين 
اوخشب من قبل نفسهلم يكن الذي لم يبن ان تحمل عليه حتى يودي نصف قيمنهكذا ىا لخلاصة * 
وف فتاو ى الفضلي انا اراد احدهدا نقض جدارمشترك وانى الاخردة! ل لدصاحبه ادا اضمن لىكل 
و ابا ا 6 رباذ ن شربكدلم يلزمه من صمان ما ينهدم من منؤله 
المضمون لدش ع كما لوقال ضمنت لك مابهلك من مالىكذاف العتاوى الصغر ني كنا ب العتيطان »* 
جداربين رجلين ابهدم واحد جارين فا ب فننى العاضرفي ملكه جدارامن خشب وتركف ومع 
اأائط على حالهفقدم الغائب فارادانيبنى العاماي لقعا ديرت الخال لمقبهابوبكر 
ان رادالد ي قدم ان يبني على طرف موض ع عائطمما بليه جا زوان جع ل ساحة اس التائط الى جانب 
نفس ليس لدداك وان رادان يبنبي الحا نكم كان اوادقٌ منه ويترك العض ل مر العجانبين سوا له ذل كذا 
يننا وول ضبعان في داب الحبطان * جداربين كمي لرجلين نودم تاستعد وى حدههاالىالسلطان 
لمأ اب ص'حبكان يبنى فامرالسلطا بناء برضاءلمستعد ىن يسى الجدارعلى وىان يأخذ الاجرهنهماجميعا 
فبنو كان له ان يأ خذ الاجر من صاحبى الكرميكدا فى ال: لفصول العمادية * وف الاقضية حا ئط 
مك كفو انين أراداحدهما تقض العسائط, بادى الشريك الاخنراذ اكان!ه ال لاتخافمنهالسقوط لالجبر 


كتاب الد مول )١59(‏ ( الباب العاشر ) 
وا نمكان بتديث بخناف عن الامام ابي بكرمحمدين الفضل ررح نديجبرفان هدما وا راداحدهما ريني 
وابى! لاخران 1 اس السائمطا عريضا يمكنهان يبنى حا نْطا في نصيبه بعد القسمة لا يجب رالشريكف 
5 ا ن كان لايمكن يجب ركذ ا حكى ه ن الامام ابي بكر محمد بن الفشال وعليه العتوول وتفسير 
'أجبرانه ان ل يوافقه الشريك» فهوينفقفالعما رو يرجع على الشره شريك بنصى ماأانفق أن كان 
س السائط لايقبل ا'قسمة كذاق الخلاصة » لوهد ما جد ارابينهدا ثم بناه احد هما بنفقته والآحّر 
لا يعطيد النفقة ويقول انالااضع على الجدار حمولة دان يرجع على شربكة بنصف ماانفق 
وان لم يضع غير البانى السمولة كذا فى العتاوى الصغرئى * ان خاف وقوع السائط و هدم 
| حدهم الا جب رالشريى على البناء وا ن كان ا لعائط “تيا فهد م ١‏ حدهما باذن الشريك لا شى 
انه يجبرالهادم على البناء ان اراد الآخر البناءكمالوهد ماوان هدم بغي راذن الشريك ان لم يكن 
للنراب قيمكولاتزد ادالارض قبمة ببناء العسا ئط فانه يضمن قيمة نصيب شريكه من العا ئط بالغة ما بلغت 
وأ نكان للتراب قيمةيرفع قيدةالتراب من نصيب شريكه الاان مدا ران يتركف التراب عليه ويشمندقيمة 
نصيبه تحينئذ لا د رفع منه كد رقيمد نصيبة من التراب وأ كان تالارض تزد أد قيمة ببباء ٠‏ أ سائط يقوم 
البعائطبارضه وبنائهئ. يرفع عنه قدرالا, رض بد ون البناء فيضم نصيب الشريك مابقي من بنائدكذ | 
فى اأخلاصة جداربين رجلين لكل وأاحد منوما علية دولاب فوه ى أ لجدارفرفعة احدهما و دبناة 
بمال نفسة ومنع الاخر عن ,: ضع ضه ا لحمولات على ى عأكان علية فى القد د يم قال الفقيه ا بوبك الاسكاف 
ينظرا نكان عرض موضع أجدا راحال ابلس ل واحدمنهما موضع يمكنة 
ان يبنى عليه حائطا !تمل حمولاته عل ماكان عليهفى الاص لكان البانى متب رعافى البناء ليس له 
ان بمنع صاحبه من وضع الحمولات على هذا الجدار وان كان بعال لوفسم لابصيبه ذلك 
لابكون متبرهاأ وله ان بمنع شريكه من وضع ' تصدولات علون هذا الجدارحنين يضمن له نصف 
ماانفق فى البناء قال الشمغ الاسام ابوبك محمد بن الفضل ا لبخارى ر م يرجع عليه بنسو ماانفق 
ان بناة بامرالقاضي وبنصى قيمة البناء ان بناه بغيرا مرالقاضي كذا في فتاوئ قا ضيخان #ى شروط 
النوازل فال ابوبك ررح في جد اربين رجلين ببت ١‏ حدهما اسعل وببت الا خراعلئي قد رذرا عاو 
ذرا عبن فانهدم فقال صاحمب الاعلن لصاحب الاسفال'بريلي جدا رببنية ثم بيني جميعا ليس لهدزلى 
ول يبنيانه جميعا من اسفله الى اعلاة قآل الفقبة! بوا ليث نكان بيت احدهما اسفل باربعةاذ رع انحو 


كناب الدعوئل (١م١)‏ (الباب العاشر) 
. ذلك مقدارما يمكن ان بنخذ بيتاناصلاحة تل صاحب الاسف ل حنول ينهي الون موضع البت الاآخر 
لانه بمد أ لقألعما تطين من سفل وعلووقيلبينا وللكل وهونولابى القا سم لم رجعو وقاللي حيث ملكه 
عليه نمبعد ذلك بشئر ندكدا فى الفصول العماديذ » صاحب السفل لوارادان يهدم سفله ليس له 
ذلك وانكان السف ل خالص ملكدحتىى لوبا عالسف لكان اله كله لدكذاف المصيط في كنا ب العيطان 5 
علوار فل وطفل ا خر لني لغذا حنب الستفل: وى يق وندا وألاان ينشب كوة بغيرر: : 
صاحب العلوعند ابى حنيفة ر ح. وقاالايضع فيه مالايضربالءلو هكذانى "ولباب رات ناي 
ادب القاضي» علولرجل ومفل لا خرقال ١‏ بوحنيفك, رح ليس لصاحب العلوان يبنى فى العلوبناء 
اووندوندا الابرضاء صا حب السفل ,المخنارللنتوم ن انه ا | ضبربالسفل بمنع وصندا لاشتباء «والاشكال 
لايمنع كذ في فتاو م فا ضيخان في باب '١‏ لسيطان * اتهدم السفل والعلولااجبر صاحب السفل 
على البناء ولصا حب العلوبنا كيس و يمنع لصاحبة من ا لسكنئن حنون يعطيه قيمته فاذ | اد اليه 
قم الباءتيلك البنا علية ومن أ طحاوي حتن يعطيه ماانفقفى السفل واستحسن بعض المتأخرين 
وقالوا ان بنى بامرالقا ع ا | انفق وأن بنوى بغبرامره رجع بقيمة البناء وعليه الفتوو كذ في محبط 
السرخسي » ثم اذاكا ن لصاحب العلوان يمن صاحب السفل صن الا نتفاع بسفله حتوى برجع عليه 
بقيمة| لبناء علي ظاهر١'‏ وايةوامتنم صاحب !ا !سغل عن اداء القيمة لاتجبرعليهكذ افىالمعيط* 
دمحا بتر ار ا الى ال 
على البناء بل يضمن قيمة صاحب لعلو والسعل اذ!! ختصما فى!/ جذو ع السعلئ او الخرادى 
وال لبوارى والطين والاز ج فهواصاحب السفل واصا حب العلوالوط والقرار على ذلك فان 
تنازعا فى الستف وفى فى الحائط الذى فوقالستنى اختلى الما يفيه قبل بكون لصاحب السفل وقبل 
لابعك. بالعا تطالصاحب السفل و به يفن و لوكان فى السفل روشن ولصاحب العلوعليه طربق 
فاختصدافى الر وش كان لصاحب السفل ,لاحب العلوعليه طريق ومر و ركذ افي محيط السرخسي * 
لثة نفرلرجل سفل وللآخرعليه ملوو للآخرءلى ا'علوملوفانهد م الكل فقال كل واحد منهم 
لصاحبه السفل لك والعلولى فا نكا ن لواحد منهم بينة بقضوى يبيننه وان كان لك ثنين صنهم ببنة بقضئ 
نسنتيها ويقضىى بالعلويحصة الارض بينهما نصفان وان لم نكن لواحدمنهمبيئة اصلايسطل نكل وا وأحد 
منهم 


كناب الدموول ١81(‏ ) ( البابالحادي عشر) 
منهم لصا حبه ثم "كلموا في حكيفية الا ستعلاف قال دماحب كناب العيطان يحل ف كل واحد منهم 
دالله الذي لا اله الاهوما يجب علي بناء هذا السف ل الذي دجب لهذا البناء علوة عليه وقال غيرة 
من اصع بنار ح بحل باللهالذي لا الهالاهوان هذه الارض ليست بملى لى و ليجب عليى 
ناه قال الصد رالشهيدر ح وبهذا يفتى وأ صحبر عندبي ماذ كر «الامام العتابى انه يحالف 
كل واحد على د عوى لاخر بالله ماله قبلك حق نناءالعلوعلى سفلى لوبني ا كلد يقال 
لكل وا حد منهم ان شئت ان تبني بالسفل ذابسي تبني عليه مااد عيت عليه ص اللو وتمنع 
صاحيك م ع لاع 2ران بخان اوتنا بعتت وا قاب ترح ددا في | لتفوول العداد..» 
انب لاست دري لون الل لاوطا اعرد لرور طاريق 
في دارة فالقول قول صاحب الدارولواقام المدء ويالدا ار عر قد ودار دق هد 
شيناكذ افى أ لغلاصدّ * 18ص افي هذه الد ارجازت شهاد تهم وأن لم تحدوا 
الطريق قال شمس الا ئمة | أحلوائي رح ذكرني بعض الروايات انها لم تقبل مالم يبين موضع 
الطريق انه في مقد م الدار | وللوحرهار ااترحول العريق ودر اتا ودر والعتحيم وماذكرفي 
بع ضالر وايات انها 0 وان م لاد (العريى تصبول مررهاان شهد واعلن! قرارالد عون عليه 
بالط ريق وذكرشس الائمة ال.. رخسي لصحي انهاتقيبل وا نلم يذكر واموضعالءا ريق ومقداره 
الجهالةانماتمنع قبول الشهاد اذا تعذ رالتضاء يها وهبنالاتعذر خان عرض الباب العظمئ 
المي ب ميديو ويا يي 
مقبولة ملووك لحا ل كذافى المسبطه ولوشهد وان باومات وترك هذا الطريق ميراثاله جازت 
شهاد نهم كذ! في فنا وى قاضمخان + اذا كان له باب مفتو ح من داره على حائط في زا ق انكر 
اهل" لزقاق ان يكو له حقالمر و رفي زقاقهم فلهم صنعها لاان نقوم بينة على ان له طريقا ثا بتا فيها 
كذافى العيط * اذاكان الميزاب منصوباالن دا ررجل واختلفا في حق اجراء الماء واسالته 
فا نكان في حال عدم جريان الماء لايستحق أجراء اطاء وا سالته الاببينة هكذ! في محيط !! السرخسي * 
وليس 'صا حب الدارايضا ان يقطع الميزاب كذافىالمسيط * وحكى الفقيه ابوالليث رح انهم 
استحسنوا ان المي زاب اذ١‏ كان قديما وكان تصويب السطم الى داره و علم ان التصويب فديم 
وليس “د ثان يجعل لهحق التسييل وان اختلفا في حال جريا ن الماء فيل القول لصاحب 
2 


كناب الدعوول (م6١ا)‏ ( البا بالعادي عشر) 


الميزاب ويستحقاجراءالماءوقيل ليست فان اقام الببنة علو ان له حق المسول وبينوا انهلاء 
المطرمس هذا الميزاب فهرطا الم ليس لدان بسييل ماء الاغتسال والوضوه فيه وان بينوا انه ما» 
الاغتسال والوصوء نهوكذ لى وليس لهان يسيل ماءالمطرفيه وان قالواله فيها عق سيل ماه 
وله بيبوالاء المطرا وخيره صم والقول لوب الدارمع يمينه انه ماء المابراوكاء الوصوء والغسالة 
وقال بعض مشا ئخءالا تنبل هذ والشهادة فى المسيل و فى الطردق تقب لكذافي محعيط السرخسي * 
ولوام تكن للمد عبي دبنةاصلا | ستعلنى صاحب الد ار ويتضىئ فيه بالكول كذا فى العاوي * 
في بواد رهشام آل لت#حمدار بحن رجل على رحل اد عويان مجرين مائه في بسنانه ولم يكى 
الماء جاررا بره اختصها فشهدشاهد انانهكان جاريا الى بسستان هذ ! اصسة لكان | بويوسف رح بير 
هذه الشهاد # كان ١‏ بوحنيعةر ح لا نجيزها مالم يشهد واه بالمى وأأعق وهوتول #عمدرح أو 
شهد وا على اقرارالمد من عليه فدلى جائُزفي قولهم جميعاكذ | فى المحيط » لواد عى رجل ,أل 
آحرنا وذاموضوماءلئ نهرة هذا امس جاء السول وقلعه امس ورمىى به قال محمد رح اذا شهد وأ 
بذلك امرنا باعادة ألما رقةكماكان مان ارادان تحر الماء فمنعه صاحب النهر وجعدان يكون له 


فيها حق ' جراء الماءة'ل لدان دسعة حول قم البييةان مجرول ما نه فبها قبل لأعمدرح ذن أمنعك 
١ . 7 : 1 5 ' ١‏ . : . 1 
اذى قال يستاجرصا ب اشهرا شاء بااجراء اللاء فيه وذلى جا تركدا فى الظهيرية »* نهرنيارض 


رك 


رجل سال مي الماء واختلد؛ في ذى فالذول قول صادب الماء الاان يقيم صاحب الارض نينة 
١‏ 1 0 1خ ”> | -. أ. .- . : ١‏ | . : 
اناللهرملكه وئد كاذ م يكن جارد وت أخصوءة الا انه علم اندكان #جري أل رض هذأ 
الرجل قبل ذ لكان القول قول د حب الماء ويغفىى له بالنهرالاان يقيمصا حب الارض ينه 
م : و ' : 000 : 5 : 
النهرملكه وا ذ اله يكن الماء جار'الى ارض هذا الرجل وقت خصومة ولم يعام #جريا نه لول 


أن 
ارضه قبل ذاك فابه يفن لصاحب الارض بالبهرالاان يقيم صاحب الماء ينكان الهورملكه 
وكران العاة.ن) تقوى قال هشاء سأ لت محمد ار ح عن نهر عظيم الشرب لاهل فرل 
لاتختصون حبسه قوم من اعلى النهرءن الاسفا.ن ونا لواهواناوني ايديناوفال الذينىهم في اسفل 
الي هولاكاه ولاح قلكم فيه قال|ذ لكان النه ريج ري البى الاسفلينيختصمون ترك علئ حال يجري 
كما كان بجربى وشربهم جميعا منهكما كان وليس ألا علبي ان يسكروة عنهم وان كان اللاء منقطعا 
من الاسفلين بوم تختصمون لكن علم انه كان بجربي الى الا سفلين فيم مضي وان اهل لاع 


كتاب الد عو (1) ( الباب العادى عشر ) 
بحبسوله مهمأ واقام اهل الاسفل بينة | نالنهركان بجوي اليهم وان اهل الاعلن حبسوة عنهم امر 
اهل الا على بازالة الحبس عنهم كذا فى الذ خيرة * دا رفي سك فيرنافذة وف السكة نهرارا دصاحب 
الداران يد خلالماء في داره وبعجريه الى بسنا نهف للجيرا ن ان يمنعوة ولهان يمنع أعجيران مدل ذلى 
ون اجر ول قبل ذاك وا قرانه| حد ثه فلهم صنعه وأ نكا ن ذلك قد يما لم يمن ع كذ ا في خزا نالمعتيى * 
دارمل ورثة | قرنعضهم ا نلغلان فيهاطريقا! وسسيل ماء لم يكن له ان يمرا ديسيل حتى يتفقوا وإكن 
تقس الد ا رذا ذا قسمت ان وقعالطريق والمسيل المقربهفي نصيب المقرفلد الاسالة والاستطراق ران وقع 
في 'صيب السا كت يضرب المقرل بقيمة الطريق والمسبل في حدةااثر والمفراحصته سوول قيمةالطريق 
والمسيل فيكون بينهما علون ذلك لانه ا ف رلك بعمق المرور وتسييل الماء لادرقبة الطردق حتى لوا قر 
برقبة الطريق 0-8 يضرب المقرله بقدر ذرعان الطريق وا مق يقد رذ, عان نصيبهه .6 ذرعان 
الطريق و يج بان بكون هذا عائ قولهماوا ما على قول محمد رح يجب ان يضر براه 
بنصى ثيمة الطريق والمسن وا لقر :جميع قيمة نصيبه الا تد رقيدة تصن الطريق و امسلل 
كذ افىي محبط السرخسى * واذا كان مسيل ماء في دا ررحل في قاقٌ فا, اد صاحب التة 
ان يجعله ميزابا فليس لهالابرضاء صا حب الدار ولوكان ميزابا تارادان يجعلهتناة ركان 
فيذلك ضر رعلو صا حب الداربان احتاج الى هدم حا في النهر لج عله قناة فليس له ذلى الانرضاء 
صاحب الداروا نأميكنني ذلك ضرر, علق صاحب لدايان» حم ال ذلك با كان الميزاب 
مريضا فله ذلك وذكرالكرخى أنه اذا تساوى الامران فى الضررفله ا نيجعل القياة ميزابا اليزاب 
ناوص امنأ خرين من قال ماذ كرمحمد رح فى الكناب #سسمول على مااذا ان لد حق مسال 
لاغيرفاما اذا مانت البقعة النى يسيل نيها الماء اكه فله ان يتصرف فيها ان شاء قال فى الكتّاب 
فا نكان الميزاب على الهواء دليس له ان يجعله قناة ولم يفصل بينهما اذاكان لصا حب الارض فيه 
ضرا ولم يكن لواراد'ن بعجعل ميا با اطول من ميزابه | واعرض اوا قصراواراادا نيسيلماء ستيج آخر 
فى ذلك الميزاب ليس له ذلك لا برضاء اهل الدا ركذا فى المسيط » أواراد اهل الداران يسواءها تطاليسد وا 
صسيلة و رادا ان ينقلوالميزاب من موضعه اودرفعوة أويسغاوة لميكن لهمذلىف ولونول اهل الداريناء 0 
ميزابه علىن ظيه ره لهذ كذا فى البدائع #ولوكان لدطردق فيدار رجل اراد اهل الداران يبنوافي سا حة 
ادارمابقطع طريه لم يكن لهم ذلك وبني ان بتركوافي ساحة ادا عرض باب الدركذا ف الخلاسة» 


كتاب الدموئ مم١‏ ) ( الباب الثانى عشر ) 
ذك رف الممتقيى من محمد ر ح في فنا #جارية حتف ربع ض آبارها في دا ررجل في ساحةد ارهاوفي 
ارض رجل عليها حائط محيط ناد عي صا حب القناة ظه رأبارها وادعئ صاحب الدا روالارض 
ذلك تال اماما كان فى اند ا رفهولصا حب الدار واصامافى الارض نفهولصا حب القناة اذالم بعلم فييد 
من هوفان كا نصاحب الارض قد زر ميأوحصدز رعهاو رنعهقا ل دى للذي زرءه' لانهاذا زرعها 
نقدصارت في يديه >ذا فى العاوي * ا اياي رلقوم ارادصاحب القناة 
انيع رف قنا تمن هذا المهر وتحفرله م وضعا أخرليس لهذلك ولوب اوصاعت - لقناة الثناة طن لصاحب 
اج لال الصول اه واه فصل الما بع والثلثين*الباب ب الثابي عشر في دعوى 
الدين 1 داارادت ارا بات بقية مهرها على ١‏ زوج #اعازلى. راك يكن لها حق الطالبة ببقية 
الوق ال وكدى من لك الد ين المر جل اذا اراداثما 2 فلك ذلك وان لم يكن له حق المطالبة 





فىاعال كذافى مدان امرأة ادعتمهرها على وىوارث زوجها ١‏ كثرمن مهرمثلها ان كان 
وبل الى ااا فا ضى ١‏ كان مهره 07 0 ى مهرهئلها وا فال )١‏ لوا كا 
لقا ذى لكان كدايدذكرصهراد ون الاو ل لكنه اكترصن مهرم نل" ا ار 5 
ا 5 لقا ضمي علول مقد ارعجرائل فبعد ذلك اذا د ل الارت ا مواناضو تدان 
مهرامتل ١‏ واعلفد على الريا: د هدا اذا كان الداض ى يعرف مقد ارمهورمثلها ذا نا ار 
امات ١١‏ ل عمن يعلم أ ويْطعها ااهة البينة علن ماند عى كذ فى نتاوئ قاصيحان #ادعت 
يد في "ركد كد الزء ج فانكر تالو ره الك عواقافيك ود ان كليهمارثبت كلا هما فلواتاممت 

ا ى انغابرأت الزوج عن المهرضبل موت لابتبل النافض كذافى الفصول ا لعماد 
ا بع عشر* امرأة دعت علن حا ظرابه كاء. ن علئن زوج فلان بن فلان بنية 7 
ار دلكو عداو حصو صنت عليه يلألث : نطايتات. واني اجزت ضماءى هدالننسي 
واشجرةنى ل رت بقية ال مهروا جمد أ ى عليك بسبب ضما نك هدا يوقو ع 
ألى قد تائيه دلاداء زقرالمدء مين علية يالصمان وبنصكرالعلم بوقوع الرمة الغليظة فشهد الشهود 
بوقوع الدرمة الغليطة بسكم القاضى بالمال على حاف روبوقوع ا حرمةعلى الزوج الغائب كدا 
# قال هشام في نواد ره قلت لمعمدر ح في رجل لى عليه الى د رهم وللرجل على 


أمرا” 


وبر (10) ( الباب الثاني مشر) 
امرأة الى درهم نضا صما فيدفاقامت المرأة شاهد ين واناغا ئشب انيي ا قررت ان الد راهم الي عل 
هذا الرجل الذي يطالبها ملكهالهذء المرأ لاشوع لي فيهاوا نماهى باسم من ثمن عبد بعت لها 
والرجل الذي يطالب المرأةمقربانلى عليه الى درهمار منكرفا قامت المرأة بينةان لى عايها فى درهم 
واناا قرت أن ملكها لهاوان السمى في ذلك عارية قال محمد ر حهذا امرجائزوالشهاد ة قا طعة كذا 
فى لأحبط * اثبات الدين عل ىالميت بجتضرة الوارث 'والوسي بجوزوان لمبحكن في ايد يهماشوع 
من التركة كد افى! لفصول! لعمادية فى! لفصل الثامن والعشرين * رجال دعن دينا على ميت 
#حضرة احد الورئة فاقرهذا الوارثصي اقرارة وبلزمهجميع ذلك في حصنه من الميراث وقال 
شمس الا ئمة رح هذا أذ قضى القاضى على هذا الوارث باقرارة امابمجردا قرارةلايلزمة الدينى 
في نصيبه كذ في فتاوئى ناضيخان * وني فتاوى ا لفضلى اذا ادعئى بعض! لورثة على مورئه دينا وصدته 
بعض! لو رثة وكذ بها لبعض قال يستوفى الدينمرىنصيب من صد قه بعدان يطرح نصيب المد عمى 
من ذ لى الديركداف حيط ع لوادعون على الميت دينا بععضرة احد الورثةيثبت الد بىفيحق الكل 
وكذالوادعيئن احد الورثة ديناعلى الا نسان للميت واقام بينة يثبت الدين في حق الكل ويدفع الى 
لحاضرنصيبه مشاعاولا بد فع الى الحاضرنصيب الغا ثبين وينرك في يد ة وقالا يوضع عل يدى عدل 
وصاحب اليد لوكا مقرأ لايوؤّخذ نصيب الغا ثبين من يد و | جما عاهذاف العقاروف المنقول يوضع 
علون يدهي عد ل انكان منكرا وا نكان مقرا يترك في يد واذ احضرا لغا تمن لايحمتاج الي اعاد ة البينة 
على الاصس كذ فيخزانة المننيى * وفي كتاب الاقضية رجل اد عئ علئ رجل ان له عن فلان 
الى درق و31 لمردة! ل يدك لحفه 1 الى الروزينة! لت واد وار جد الود لامر دلي 
ذاقام المدصي بينة على الالف الود يعة والاخربالدفع وقضى القاضي عليه فانديكون قضاء على الغائئب 
وينتصب ا لحاضرخصما عن الغا ُبكذ اف المحيط * لوان رجلامات وهلي دين وترك الفى د رهم 
وترى ابنافقال لاب ىهذة الا لف ود يعة كانت عند | بي لفلان وجاء فلآن بد عي ذلك فصد قه غرماء 
الميتني ذلك وقالوا الالف لفلا نا وكذبوة وقالوا الال للمي تاولم يصد قوة ولم يكذ بوة وقا لوالا ندري 
لم هى فان القاضي يقضي للغرصاء الالفى من اميت ولا نججعلهالمدعى الود بعة لكي فى الوجه الاول 
وهوماان! صدقه غرماء الميت أذ اقضيى به القاضى اياهم يرجع المودع وياخذ ها منهم با قرارهم انها له 
هذا اذا اقركذلىاذاجحدونال الال فلابىي وم بقربة ولم ”تمد وال لاادري من هي فهذا 


كاب الد عون (5ع١)‏ ( الباب الثاني عشر) 
والاو لسراء فاذا| راد مدعى ا لوديعة استحلاف الابن فى لوجه الثا نى وهوما اذ اجحد فلايمين عليه 
وذا مرفت أجواب - لون يعدفكن | جاب فى لض 7 والبضا 9 ” 

ا 7 كذالكما يب والسفبرداضرظلقاضي ا يضب 

ل ا ل 
اعا اي ريرجع بذلكه عليهم كدافى العصول العمادية * ولوكان ١‏ 0 

وك قرالوارث با لدين علو مو,: له ذاران الط!! 90 انك سدم 0 ن حقدفي جميعا لثر 

يم ي يقبل بينئه على اللقرويقضي ويكون ذلك نضاء على الكلو كنا ! ا 
وص الميث فاقرالو صى با لدين فاراد امهيا يديم البينة ولية د بالدين كان أه ن لك وكذا لوا قام 
على الو كم ل با لخصومة بعد الا قرار كحذزانى دنا و ون وا ضيخان #ان١ ١‏ ذا ادع ديناعلى ال 31 
كل ١١‏ نه فاراد الطالى اقامة البينة تقمل لاده حنج الي ائبات الدب فيحقهم يدق فبرم 

لانه ربما يكون للمبت غريم أخرفيحض, ودينه شاهرودين المقرله بانرارا لو رثة لايظهرني حق ذلى 

لقره فاج ال ”نات الي بالبنقكذا اذا اقرجبع الور بالرصية امت الور 'مينة تقبل 
أيضاكذا فىانغصه ول العمادية * رجل أدء ول عا ١‏ ون غ' نب ديا بحصرة رجل يدعي انهكيل العائب 
فى لغصومة فاقر المدء دل علية با' لوطا ل له 006 ترأرة حت واقام الملدعى 5 عل ى الغا ثب 
:قبل بينتهوكدا لوادعن على ميت بحضرة 0 يدعي درصى البتة قرالمد عن عليه بالوصاية 
كداني فتاوىن قا ذخان * اذا حضرالوكيل وادعين انه وكيل لان بن فلان العائب واه بقيبض 


١ 


الدنى, ن الد بي له قبلى وبقبض العين ا لني له في يدك وديعة وصد قه المدء وى عليه جميع ذلى 
و 550 اأون دعل ولي قال ان فلان بن فلا ن توفي 
وأودىئ| لي بقبض يله في ن مه هذ | | رحن وبقبض!ظ! عين التي له ني يد ه وصد قهصاحب الد يى 
0 والديناليهجميعا كذا فيشر حادب القاضى للخصاف 4 لوا قام البينةعلئى 
مد يون لا قبل ولايملك اخذالدين عنه اما اذاثبت الدين في تركته عند القاضى واقررجل 


عند القاضي ان للمبت عليه دينا كذ ايأمره بالدفع الن رب الدين وفى العيون لوقضي هذا 


كتاب الدموئ ( 0م ) ( الباب الثانى عشر) 
الذي عليه لمبتالفى د رهم الافى الني على المبت وللمبت وصي بغي رامره قال محمد رح انان 
قال حين قضى هذهالالى اي لعلان ن المييت علي من الالنى الي لىعلى المبت جازوان لميقلذلى 
لكن قضاة الالى على بلحس ب راوكبا رافاقرالكبار 
بلدين على الاب يعتتاج الغريه الول قامة البينة ليثبت د ينه في حق الصغا ركذا فى الفصول العما د يه * 
رسيا يسكت وأرثهو فالا نالميت قد خلى من التركة من جنس هذا الدينى 

في بد الوارث مابه وفاء بالد ين واقام بينة عن ذ ذاكلا شك ان هذا القد ريكفى لا مرالوا ثْ 
باحضا رهذا المال حنيى بشهدالشهود بحضرة الما لان هدا مال المت ولواكتفى بهذا القد, للقضاء 
على الوار ث كان جائزا كذافي فتاوئ قاضيخان * برهن على دعاك البنث رساي وذاء| لتر كديه 
- ن التركة فلوكان عقا رالابد من بيان حد ودة وا ناد عم وو نيان 

ثركة والاصسانه يقبل بلاابيان التركة وعليهالعتوول وان سئء: فى غبريم المييت و درهن على الوعاء وبين 

التركة م برهن غر يم أخ رلا يحناج الئن وانبات التركة والوفاء بلاخلا ف واذا ادكرالوا. لوارث دين الغريم 
الثاني وصدقه الغريم الاه وليشارك الثا: ىالاوللاقرارة بال وكذكذ افى الوحبزللكرد ري » لوان رجلا 
تون فجاء قوه الى القاضى وةالواان فلادا نوبي ولنا عليه امو ال وقد تركفام مالا وعداو رثته ملى 
ماله وهم يفرقونه و يسئلون القاصي ان يأبمر بجعل التركة موقوفة حنى يثنبوا عند حقوتهم فانه 
لانجب للقاض يان ينع ض للورثة بمافي' يديهم فان فالوالناشهود حضؤ رتقيمها في حاضر لس 
اوفى المجلس الناني والوار ث يخاف عليه الانلاف و الاسراف! واشهران فلانامات ولدغرماءاو 
عرف القاضي هوٌّلاءالمد عين بالصلاحومال قلبه الو انهم صاد قون والوارث ممابحاف عليه 
الاثلاف والا سراف فى الا ستحسا نلا بأس بهان يقفه ايا ماوكذ ١!‏ سبول من ادع وصية من المت 
كذاني شرع اد ب القاضى للغصاى * اذاكان الدين بين ثلثة مشتركا على نسان فغاب! ثنان 
وحضرالثالت وطلب نصيبه يجبرالمد يون على! لد فع كدا فى لفصول العمادية فى لفصل الرا بع * 
لوان رجلا قدم رجلا الىالفاضي و قال انا بي فلادامات ولم يترك وارثاغيري وله على هذا 
كذ ا كذا من المال فان القاضي سأ ل المد عي عليه عن ذلك فان اق رتجميع مااد عن صما قرارة وامر 
بتسليم الدين والعين فا ما اذا ا نحكرفان! فام المد عي بينة قبلت بينته وا مرالمد عوى عليه بتسليم الدينى 
والعينى جميعا وأن لم يكن للمد عي بينة وارادان يلف المد عون عليه على مااد عون ذكرالخصا فا نه 


كتاب الدموئ (8ما) ( البابالثاني عشر ) 
2 وبي من بعض ا صم اينار ج انه لابلنى كال الخصاف فيها قول آخر يحل دكذا ف المسيط » 
رب الدء اذااقام البينة على ان الورثة باعوا عبدا من التركة والتركة مسنغرقة دالدين فقالتالورئة 
اوالططع اليد لها حي وأخذائس والموالبية فيئة رب الدين ل كنانى حزاة ال » 
١‏ لتركة اذا كانت مستغرقة بالد ين فجاء غريم آخروا رادا ثبات دينه با لبينة فانما تقبلبينته على الوارث 
لاعلن غريم أخر ولكن لا تلن الوارث هذا هوالمذ كورني سا ئرالكنب ولم بذ كرفي شع من الكنب 
انه هل بصي اقرار هذا الوارث في حق نفسه حتىن لم لوظه رإلميت مال آخر يستوف دين هذاانغريم 
عن اصمبي الوارث المفر ينبغي! ن نصح ولكن لا نحل لهذه الفا ئد ةالموهومة كذا فالمسيط ع 
ذ كرفي فتاو نول ,شبد الدينى ان التركة اذا كانت غير مستغرقة وألغريم اثبت الدين عل وأحدمن 
الورثة ببيع العاف مرنصييه وبقضي ما نحصنه من الدين وليس له ولاية بيع مدبدغير لمي 
الدين ولوكانت التر ده مسئغر تة لا يبيعه الا برضماء الغر ماء كذافى الفصول العمارية + لوكانت 
النركد ثلئة آلاف والدي. ىنف وفد فسمت بين ثلتةبنين بأخذر ب الدين م نكل واحد منهم ثلث 
الالنى لوظفر بهم حملة عند الا ود ادر وو 
خزابة المعتين * و للو, نه حقى | سخلاص التركة بقضاء ء الدين وكذالا حد الى, نه اذا اصنع البا فون ولو 
| متنع ! لحكل عن الا سخلا صو عن قصاء الدين لا يجبرء ون ولكن القاضي ينصب وصيا كذا 
فى لخلاصة * اد م على واحد من ء رثة ميت دين راثبنه, والتركة في بدا جنبي فللمد موع عاية 
ان يطلب النركةمن الاجنبىك كذانى الننيك * رجل ما تفي بلد ةوماله, وثرئنه في يداجنبي حيث توفي 
00 ادس رواسالا نكان! ملدالذي , فيهالو 00 
ل عا اضي وصبابيمبندن دبوهم لبه وان لميكن منقطعال جل القاضي لموص,الكن يسيع 
وروا دمن ويكشب له يمايص عندة من امورهم الي تاب يلد يه الو ىل ع 
ذاكى لاض ىالىالكاتب ليسلمالثر اكه البهم كذ افى /١‏ لسراجبة * أن لم يك دابت اوتنا رجل 
وكانت ورثته ءا رامس فبههم من يوم أتجة يشغ ي للقاضي ان جع لليهم وصبايقو م بأمرهم ان ابت 
الغرماء حقوقهم ص رمن هذا الوصىي وسا لوا القاضي ان يأ مرة بد فعه رايهم صن مال المييت 
ىللناضىان يستحل كل راحدمنهم قبل انيد فعالبهم شيئا بالله م قبضت شيئا من هذا المال 
ْ الذي 


كتا ب الدعوول (9مأ) ) البان النارى عشر ) 
الدجي دشت لك هن تلان ولامن احد اداةاليى صةاولا تنص دلى قااص نامرك ولا١‏ برأ ندسة 
ولامن سئي صبدولاا حال دد لك ولا ب شوع مر هلان اميت ولا أرتهت ندلك ولاسوع صمه رهما من «لان 
وان لم يدع الوه صى ذ لىداد ادلى اه والوغ لقان كل ابتكم ادك ىّوام! قمر كدلى 
رمات رجل وام يوص اول ١حد‏ ولميسلى ارت وادمون عليه توم مالا وحقوفاءانالقاصبى سجمل 
داك وصياثم إدعوهم سينا نهم عل ما بدعون تحص رمن هد | الوصى ناد اثبت الى حلف المدعى 
على الوحه الدى ي مركدا في شرح ادب اماس اساي ل لدكداءل المت يحل 
عأون انفه]استوه :أدولاشيتاصهوا؛ ن أم يداع الو ره الاسنيعاءوق العنا وول وان! بى الور رأ امحل قىكداق الوحير 
احردرى 0 لوان رخلين لهماعلين رجل الى درهه وشناش ركان يه والمديون بحدالد ين 
"حص را حدهدا وادام لبينة علق د ينهما والشريى !لا حرغائت دكرى المتفين ار له على قول 
5 حسعة رم يقصى أعاصر اعتصهانّه وان ! حصرالة ائ كلق ناعادة البينه ولا نعل أ'ع'صر 
خصما عر, نالعاساىي وحه من الوجوة الاان يكور نالالى ميرا "ا سهمامن “حص واحد أن 
حص رالعا نب ولم يند رعلين اعاد وال سهد حل مع شريكدى أ سا ى قنص الشريىكدا 
في هد ول : يجان * رحل ادع عاوى رحلس م' لاي دك واه ام الييدوا حدهما حاصر 
والاخرءات وا لخاصر جد يقصين عاى العا صريصى الال على لسار الاان تكون كنيلا 
عن العانت يامرة"' دد ل اله االمعتين رحا يد عى ديدا عل 
ل وكلالمد عون عليه رحلين فانام المدعبى شاهدا عل احدا'وكيارن وذ هداعلى الوكيل 
كيج م الموكل وشاهد! على الوكيلاوانام على المد عون عليه 
ذا هد اوعائن و سيه أووار أه شاهدا أوكان لبيك رصان نام المدعي عاين احدهماشا هدا 
وعلى الاحرشا ددا حار كدابى هذا وكل قا مدان * الوص ى ادا ادعوىد يدا ق التركه والقاصسى يصب 
ودها آحر ليدعى اام في العدو ل اعماد يه * وهال عاضو رك اسين فادعون 'حددما 
انلا بيهما ءا 53-8 ارول الو ى د رهم م ل تمن نيع وادعى الاحرا دكان مين قرض واها م كل واحد 
مهما البيية علق »! ادعو ذانه يتصون لدللى واحد م.هما تدمسما نه اسن لاحدهدا ان يسارك صاحيه 
هيما دمص كدان دنا وول قا صتحان في فصل ديمايتعلى بالبكاح وا طهر من كنات الدعوى به 
في كناب الاملاء من محمد رح فيمن هلى ودرك ما لافي بد رحل من درا 3 م ود ارا اوعقارا 


مم 


كنا الدمووه (184) (الباب الثالك عشر ) 


اورقين! ا وغيرذلك فادعى رحأ ان ذلك الدين له | ودعه اميت | وغصب منه | لمت وصدقد الذي 
في يد يه المال بدلكو داس لابعلم الست وذرك واردا صغيرا وتو وا رثاهائبادان الفاضى لايد فعالى 
المدعى نيد باعرارا لدى بى بد يه و يجعل فى بيث المأل بعد التلوم والانتظا رك دافى الغص | العماد يدّ* 
ع وو ابن لدان 8 8 ئاطبت واةا 1 د اا 0-6 


١ ١ 











20000 ١' ١ (1 


بابب انك سرف موقل وكا لد والكفالةء 7 من وكلاء باب القاظم 0 


لغائب باثيات حدوته وديونه على ال انب 


ايم 2- 0 فرض مر 5 يسام الي فلم جاب الدع ىلا عليه لحن ا ا من وكلاء 
زابا. ذا ضي #حضيرة لاد ع علية د ةا ل وى دا 5-8 عا 5-031 م3 علم 


دسادتي عشرة ولي سأي 

بهد ة ! لو لك ذا قام ا ل شا هدين على التوكول وللب كم دن القا فى 77 فتضى القاصى بنبوت 
وكالتهو والمدعول 200 الت لم لعب صلا يك للقن المي اد ب ل بق 
هذا ' حكم ودل يثبت : لوكا تمأ ل وبه ان يعنى آألام امام ظهيرالدين ء. ع وا قعل الها م فليى.ظ 
ا و ابا ا ل حم 
ى نونو لبا ل 1 عا زوه 1 ا ساني اردان الى التوتيابينا لتو افيا خف لا: لسمع 
هده سرون تويك زر دن التوكيل بغيرا تداس دن يهم السويعع ول نى ادايدءت انا 


/ ا 02 | 0 ا : 5 َ * . 
أد م البينذ على العزا هه اند ون أأمييك ذلا ولولم لوقا هددا و لكنة نال امير ب كان و صد قه أ نخدم 


رسا 
١‏ أ 
وم ه ٠ | ١ ١‏ 8 ا م - 0 
9 . الم 
سدع ذدأى لي ا ل دل يعنه اناي حأ وأأغم 0500-2 الوكيل 


ا 0 فيما اذااحكم بوكالته عالى ١‏ أعادربالبينة ثم احضرخصهما أآخر 
١ , :‏ 

لا تداج اين | عاد و البينذ ى المعصرالة'ى , وكذالودره ن بوالئه على هذا حمق ثم غابالوكيل 

وا وت 


علون هذا الغريم ل ل ا 
رجل حضر مجلس" نشاء و .كأ رجلا شيضن كل هله ارا والخصدمة وليس معهما احدللموكل 


٠2 


اي الىن ١‏ عادنها وكذا الوبرهى شاهدافردا 


قبله حدق فا نان الفا ضى يعرف الموكل باسمه ونسبه قبل وبالته حتى اذا حض را لوكيل بعد غيبة الموكل 


كتا با دعر (141) (الباب الثالث عشر ) 
1 جلايدعى الوكل عليه حا سمع خصومته ولايكلنى افامة البية على الوكالذوا نكان القا ضمى لايعرف 
المودل باسمه ونسبه لايقبل و كالته فان قال الموكل انا اقيم البي: وقالابى فلان بن فلان ليقصر يقصى ‏ 
بوكالتى هذه لهذاال رجلفالقاى لاسمع اركذ الى العا رى 5206 * يحل قدم رجلا 
ىاه ضمي ونا أن لغلاويين فدذن علئىهذا الى درهم وقد وني با خط وم فبهأ دفي كل حق له 
وبقبكه وا فا م البينة على ذ لك جملةتا ل! بوحنيفة رح لا قبل البينة على الما ل حنين يقيم البينة عالى 
الوكاك وان اذام البيذة على الركالة والدين جمله يقفذى بالوكالة وبعيدالبينة على الدين وقال 
محمدر ح اذا أقام البينة على الكل يقضئ بالكل ولاتحتاج الى اعادة المي على الدين وهذا 
|استحسان ومعمد ر ح اخدبالاستعسان أحاجةالناس والعتوى علين قولد وعلى هذا أخلافالوصى 
اذا اقام البينة على الدينى والوضا ب كولة 2 الوارث اذ!١انا‏ م البينة عا ى السب رعو تاأورث 


والدينى كذا في فناو دخان #رجل اقام البيزك علين ورج ان قلان م فلا يل وثلان 
بن فلان بشبض امال الذي اله حليك جد الغربم الدين و الوا لذاى. جين ا! وكالذ خاصة فاقام الوكيل 

البيية على الى 5 له واأدين حدلد هل يقضى 0 حفن" و 6 3 بن عند معدمدر الوقن وعندهد! 
لا“ لى واذا اثب تلم يدن لدان بقبض حت تحضرالغا نب وبمثلهلوا قام هذا الوكيلالبييةا نصا حب 
لال وكلهوفلانا الغا ب بالخصومة مع فلا اوبقبض الد ين واجا زما صن عكل وا حد منهما دأ نه يقضئن 
بوكا داعا صرد ون الغا ب والوصدىي لاقام ندا نفلا نااءصي | ونا أيةيا أن ذلا ن الغا يددح حي 
بود ايه وبوصاية الغا ب وعند ابى يوسى رح ية ينض بوعدايته ودد وكذا فى الخلاصة * لواقاء الوكيل 
بينة على الويا لذفتبلار. يزكى الشهود اقام البينة على أعق على الغريم تسمع وبتضى به اذازكيت 
بيئة الوت ا لد وتثبت الوئالة سا بقاعليه ويصير وبلا في حق جمي اهل البلد اذ الها نتالوكالة 
عامة وكذ ا الوص او الوارث اقام بينة على الوصاية و اأوراثة وقبلان تركيى اام البينة على | أحق 
م زكيت صم أن له تك بيئك الومالة او الوصاية بطلت وا كذا فيا لنا ثارخا نية نا قلاعن العتانية 
5 ولعائن آخرا الكفاك بعال الاجارة معلقة با فس وقال ١ك‏ 0 الاجارة ولزمك المالو اقام 
على ذلك بينة والإجرها نب فبات ينتفويكون ذلى تضاء على بوم و 
واذ! ادئل الكفيل رجع على الاجران كانت ارارم كانت براهرة لا رجع عليه 


فان حضرالاجرقبل ان يأخذ المد عي من الكفيل شيثاوا انكرا لغ : ليلقت الى كا روما 0 


كناب الدمرئ 14) (الياب اثالث مشر) 
مادم ياكذافىالمحبط #* برهن | نله على 4 1 وهدا كفيل عنها ناد عونل كدالك مبهمة بأن قال 
كوا كناك نملك ان فلان ولي عليه الى و ذ كرشهود: نت واعبوافلوق قبولها 


شْ يواعلى ' أداصر والغائب وله مطالمه 'يهما شاء ولانحةاج الى عاد البينة بعدحضورالاصل 


9 


وان فسرا لكذالهوةال تعلت دالى ى على الم ددا نقال كانت بامروو برهن حكم بها عليهدا كمامر 
وأن أ ياد سا شرا لامر وتردن فوى الكميل خاصة قاذاحضرالذ ثنالا ددن اعانة البيككذ!اؤ فى الوحيز 


للكورى #ادء 95 ان اح رادة كفل له انان مات ذلان مجهلا لود بعتى ,هى كذانضمانها على 


وقدمات دلان معهلا 7 وديعتى وأ وأوا م ليذ عليدهل لدع هدة اند عوول ند 0 دعوى 


أ لحم الى ارلابدوا نشول وانااجرت كما لزه معاب الكقا لكان يعض لاما ام ظهيرا' دادم 08 
و يا ال ا مع تنصسمس ذ كرالشري 
ىالطعيط*نراة واقام على 3 عاصرسةان أه عليه وعلى دلان العا ذب الف درهم وان ' حاصر 
ل ١‏ ان الغائب تعي له اعداض رلا يقصديول 
الااخصيب ماص رولو'وام ينه على أن لاد غيل عن صاحمة ثنت عل ن ألا ضرا لخمسما نه 
بالاصالةى )أ عدمسما اللي ال و 
على الغ 3 # لاننست بالا لك نسم 1 ال ماله ولي ! أساص, من أغعاابيه دأهرة وامابغيرامرة 
ولاكدافى اد ثار حا سمدنافلا ص العنالية # باخ صهما مة'عانالى حك كأ ل مهدا عن الاخر دامره على 
اددهم وبردنى عليه بحام بلا ل فلل شه انا لد ونعييها - 39 ىوأ 2 لععدمه وف صل شيش احتون فى 


المسترى الاخر لد الم أمدصه بلااعاد اسل كزان" لوح رسخردري #رحل ادع ىَ م 0 9 517 
رثلان العائسمن رجأل نال ىدرهه وال واحدمنهماكعيل عن صاحبةرادام المسدفاديقصي ل#على العاصر 
بأ ىوا حذدهابهه اشاءفان وحدالغا نب لايتاج الهواء عادةالبيةكدافى اغلامةع ري 8 1 ابوكفيل له 
عن تلان نالتى وحكم نه فا برا الكقيل من الكفالةثم علم فساد الدعوول وأ تحكم وا رادا عاد ةالد مول 
علىن هذا الكبول علىن وجه الصىة لا يصي كددانى لوحي (للكردري *امراةاد عث عا 0 رجل انه 
كل لهابد ينارصن د انها لدي لهاعلئ زوجهافلانمعلقا بالفرقةرقدتحتفت لان الزوج جعل'لامر 
ببدى مت ةا تاف شهراوقد غاب شهرا فألقت نفسى في مجلس فا قامت البينك على الغيبةٌ والامر 
| ئ والطلاق 


كتاب الدمعول ( ١8‏ ) ( لبا ب الرابع عشر ) الفص ل الاول 
والطلاق بحضرة الكفيل تقفبل وا ن كان الزو جغائباينتصب الكفيل خصماءن الزو ب كذا 
فى لخلاصة * اشترئ عبدا بانى د رهم وقبض العبد باذن البائئع وطلب البائع لثمن فقال المشتربي 


الغائب وفي هلل هذ اينتتب العاضر خصما صن الغا ث ىكذ اى اطعبط ا الا ب الرا خ عدر 


فيد عوى السب وفيه خمسة عشر فصلا التضل الأول ىورا السبه واحكامها 





١ 
5 5 ل‎ , 
انواحالد عوة ولبوت السب مراتب ناث احد بها بالنكاء ا تتحبي وه]هوفي معناة من الاج‎ 

١ .‏ 0 ف لهذ ان 95 ١ 000 -. ٠‏ 5 | 0ه ٠‏ 
الفاسد و سكم فيه أنه ينبت من غيرد عوة ولأدضيى وى وأسا ينتقي بالاءان فى اللكا حَ 


الصى 


5 دون الفاسد كذافى الظجيرية * ولدان ينفية ما لم بقربنسبه صرئحااويظيرمنه مايكون 
اعنوافامن نبول تهنثة اوشراء صناعالرلاد 3 وتطا ول المد ةمع العلم بالولاد ةا ويقع الاستفاء من نفية 
اويقع فيه حكم لا يقبل النقض و الا بط ال متى وجدكماا ذا جنى هذأ الوأد جد يك وقضى الفاضى 
على عاللة الاب بالارش لا يستطبع ننى دذا الولدلانه وقع فيه حكم لا بقبل القض و البطلان 
والمرحع فيمعرفة نطاول المدة العرف والعاد اذا مضي صن المد ة ماينفين فيها ا لولد ادة وام ينف 
فليسله ان ينفيه بعد ذلك هذ ارو ا يك عن! بي حنية رح وروي عنه رواية 'اخرى ان يفوض ذلىف 
ال يا ىا ضى وعن! بى دوس و “عمد و أانهىأ قد رأ لمدء١‏ لطو يلد ال رعينى تمعد الأرسينى 
ل بصم النفي هكذا فى العيط * اذانعى الرجل ولد امرأنه بعد. !مات وكان حيافنات قبل 
اللعانفه وا بنه لايستطيع ان ينف.ه وكذلك 'وقتل ا لولدكذ فى المبسوط * وروي عابي بوسف رج 
يخا ذاو اهديرا بوأد قلف وواء ولا عنها حتيى نذ ةي اجنبى بالوادثعديث ت السب ولاثلاعن 
ينهما كذ الى اللعيط » اموئبة الثانية1 م الواد والحكه قواان تسبي و ادها يتيك يترون الكهدة 
اذاكانت#عال بحل للمو ىل . طنها اما اذا كانت بعال لا' عل للموا أن فبهاو طئها لايثبت نسب ولدها 
بدون ا لد عوةالايرول انهلوكا تبهاالمولى ثم جاءت بوادلا ينبت النسبهن المولئ بد ون الدعوة 
وللمولين ان ينفيه اذالم تطاول المد ةمع العلم بالولادةولم يقربه صريحا ولم يقع الااستغماء عن نفية 
وم بقع فيه حكم لايقبل الننض و الابطال كذاف المسيط » اعة ايقل وأدت تلم ينفه حتّن مات 
الولد فهولا زم لهلايستطيع ان يفيه وناو يل هذهالمسئلة في ام الوادو كذ لى ان جاول جناية 


فقضى القاضى بدعلئ عاذلنهلم يستطع نفيه بعد ذلك وكذ لى لوجنى عليه سكم فيه بنصا ص |رارشكذا 


و ( 8 ةا ( ال - ال 
الوه الول بحنب ت يكون اقرا ا حَ الريلاء 0 
ومات عنها روحي حهاا وطلتها ا 00 لول 
وله ان ينفية مالم بوجد صنه احد 'لا سباب !' لنى ذكرنا كدافىأ ذحرط بن ُ وان كار ن حرمها وين نفسة 
بعت لأ دتربيه امد سا0 صني 0 
تجهب و العو بوي 0 م وأد 
المسل محوسية اوم رتد ةل بلزمه ولد هاالا ان ودعيه اوجاءت به لاقل من سنة اشهربعد الرد ة كذا 
١ 7 ١ : . | 0‏ 0 
فى المبسوط * واوح رصت داعيض اوبالنعاس ا والاحرام اواتصوم فان نسب ولد هايئبت مذه ولو 
دزه جي 1 حيا المرول, ون ثم حاءت بواد ذال وأد م 3 نانزوخغوان ادعاةالموئ أم دتدعث لسيه صنة وكذلى 
لوي كان لسكا جه سد ودخل نهامكذ الى العاى #أماقواد لوا ريةالغي| سكولده |الرجل ب.لى 
اليمين | واسترد هابملى امكاح ثم اشتراها نغد ن لىك ار ملكها إسيبتب آخراواستوادها بالشبية 
ا شتراها عد زاك اء رماكتها ٠.بب‏ آحرواذا استطت امة الرجل سنطااستبان خلقه اوبعض 
٠ ١‏ ص 
1 نصي. أ ١‏ ا 3 سحن و كني 218 لاصيا م ولدله د لابو ولودفر جاذا اقراار 515 
أن جاءدته دذوة_استطت مهنو نودااف 0 وانها ام ولد دان المسيط » ولا وأواقران امنه قدولدت 
1 واساطات ؛) #مم- مس ذل 0 لدت بعد ذلك بسةء اشهرء هوغا ثب ام مريض تأيه 
أت ا سين هنه:ه أ يف فان . نفيك وخفى جرد افيه عند ناكد فى المعوط 101 دين شريكين 
حاءات دولد قاد 0008 سسب صملهها فو واددت آأخرلا بازمهاالابا بالدعوة ١١‏ نادعا: احد هما 
ولامة ويضمنى عندهما حصة شريكه من الام وا'واد وهند'بى حليفة ر ع لاحكذا في مسبط الس تسى * 
المرئية اله لند الام وا لحك فيها ان نسب وادها بعدالولادةلايثبت بدون د عرة المولين ويسئوى 
ودياتم ع الم وأول نسب ولدها بعدالولاد 3 ويد عبى نسبه وهرفي فكوبان 00 ل هذا أ أعمل 
الذى ني سس ىام 1 ى هد 5 أوقال هذا الم ولد الذي في رصني لايل له امة حامل 
قال انان حملها لاما نو. يدي وان كانت جارب فهو صن فلان ار قال : فيس منى فولدت 
فلاما وج جارية لاقل من ستةا شه يثبت نسبهما منهكذاق ال محيط * رجلعالى جا رينهفيماد ون الفر ج 


كتاب الدموئل ) 8 ا ( (الباب الرابع عشر) الفصل الاول 
و نزلفاخذت ألا ريما 8 فيشوع نا سند حون فرجهافعافت صن الى حنيفةر أن الولد ولد ولصير 
اليا ريد ام وأدله كذافي كنا وكل واصم.) ن ##الامة ازاجاءت بولد نهنع الموا. و سكت لابكو إن قبولا كذا 
ا ا ع ا 
فى الدخيرة * ولوقبل المولى النهنئة كان ا عترا ماكداى لمحيط * لواحصن الموئ امنه ورطئها فجاءت 
يولد ييستعحب له ان يدعية لان الظا هرانهمنه ولكن لإدئبت النسب لويد ع وهدا ذالم يعام حقيقةانه منه 
فاذا علم انه منه يجب دليه ان يدعى ولاينكر ولاينعي وان م تحصنها فله ان يكر كذ اف المحبط » 
١ ٠٠ | 5 ٠١ - 5 2-0‏ : 2 .2ه 
روئ ابراهيم عن محمد رح في رجل ا حي م د 
لدان ينبى ولدهاويببعها فامافي قول فاحب ان يعثق و لدها ويتمتع منهاءازامات اعتتنها كد 
فىالحبط د امدولدت واد عت 'ن مولا ها قد ا فربه, جعد المولن و جد عليه شاهد انها تريذلى 
وشهد آخرا نه واد على فراشه لم تقل شها دنهم كدا فى المبسوط َ* وان انعق الشاهدان عل اقرار 
الموا ىن انها واد ده ليك شهادنهما وتذلى إ[إزناشهدا عأ نف س الوا لادة على فراشة ونا كينا 0-7 
حا حدة لم تج شعاد ة الدميين عليها وا ويل هذ ا مسئنه انها تعد الم لوكية للموئيى فانها اذا عاد 
تفربدلى ينفردالمولى بدعرة سب ولدها ولاعبرة لنكذ ينها ولويانا مسلمين وشهد على الدعوة ابوالموئى 
وحدة لمنج الشها ده وان شهد دذاىف! بباء الم جازت الشهادة اذ اكان المولئ جا حدا لذ لى كدا 
فى المبسوط * الد عو ثلث نواع دعوة استبلاد ودعوةنحردروهي دعر املك ود عوة شبهة اللى اما 
م الاستيلادا نود عى نسب ولد اصلل علوقة يعلم انه كان في ماحكه نص فى الملى و في راللى 
5 1 اه 0 اك الى مأ 85 الت 
وتستند | لون وقت العلوق ونوجب سخ ما جرول من العفود اذا كان ا ولد حل النسب وضسسم العقد 
فيه وجعل معثر' أ بوطئ الجا ريه صسائند| الوىوقنت العلوق وأصومية الوادينبع ابوت المسب في الولد 
واماد و التعربران يد عى نسب ولدلميكن علونه في ماكه وانما نصح فى الألى لاني غيرالللى 
ولابجعل معترفابا لوطو ولا نوجب فس العقد فيه وفي كل هوضع امكمدا ثبات العتتق نص والا فلاحنل 
لواشترئن جاريةحا ملائم ادمى المشترى للدي اراد شبهك الممى أنيدعي 
ولد جارية ابنه حكذا في محيط السرخسي * وشرط صحتهاا نيكون للاب تا ول ملكني جا رب بنه 
من وت العلوق الود وقت الدعوة وولايةالنملى | يضامن وفت العلو قال وق ت"لدعوة وان نكون 


سوم 
9 


الجار, ب من محال النتال من ملى الى ملككذا ف المسبط * ثم اذا! جتمعت الدعوتان فدعوة لاستيلاد 


تتاب الد عر )١89(‏ (الباب الرابع مشر ) الفصل اإثانى 
!ا . إاء ١ . ١‏ .ال . | ١ ١ -أ١ . ١‏ . ها » 
دكل من ل 2وة 2د وا دم عوة 6 ر"ذى عن "دعل » فعوة 1 وول من د عودة سشسجة 


7 يو حذمب دك اين من اذ 05 دأسد اما . ن احاح او >دعيي) كدافي معميط | سر حدى , 


سمح له مود 











ألم 5 013 ا ١|أم*‏ 200 5 ا رم 04 ١ ١ ٠‏ 9 
00 26 0 راع ل ا ا 
-* زه : - |( 5 1 7 هام | 9 | إ١ا(عء‏ الى ٠‏ 5 
من سند ا هئ من وقت لسبع واد دى ابا لع الو واداوث هك سما هلك ن على افر وعم ل © 8 السب سينة كمه 

| | ١ض‏ 3 !ا 10 


١ 0] فك‎ : 2 1١ 1 

و 2 ركام ولك ع نض أ بيع ولول لثمن على المستري ها في معرط ١‏ تن د كن أن 
١‏ ال - 

ومحري دعت د عونه ودنبثت سمب صدّد بوعها رت ع 9 5 0 هو ١‏ #ننوت عدا وه لمشتري 


م ١‏ : 7 ف | 5 ' ١ ١:‏ 
دعوان رحن كان ل مشترى:ولاء على ا'ولد كدا الي ود عم قهعا ال عدة ل ع اول 


' ,! ' ده 
وان عياةءى 8 ل ابق صهمااو ل ابهماكان هكذافىي محرط السرخسى * وان حا عت 
كد ا عقر اا كد 1 
وديس اشهرتع اهداء م 'بيبه هاي دين سين من وقت باينا كدان اا بها بع ننس[ آمو نود 

الالصرل ء ماي ازااه ل الفتوي ا ايها المعتر و ا 1 1 


2 و أ 


و 3 5 
وغ دوف ةاشلا دحي كان لالم ا دلا حوور المشترى ٠‏ لاء كداى المعبط» ,ان 'دء از 


ه. ١ه‏ ' 8 له ه»- ١اء ١‏ م ١ 5 . 7 ١‏ 
مع ومع “م لضعم د عو لمشت ري د ون أ لع وان جات بادلا رمن سستين لا نصعد دوة الما ع 


1 - م 5 م ١‏ لهم »* .© 
وى لود ب مسرو هدد في “عاد سر حسى . # و ن ١‏ ل م «الشترى وحد و جيل رعونه 


يخ مسر 
١‏ - 


ونانت نل وندد عد استيلاد كداى للعيط * وأن اد عياة مع ارمنع ف كو كر المشتري وهداطء 
ان' عل ه.دة ولا-: ,أم. اذا متعام مد ولادة عدالبيع ةن . اختلما قلد1! تصبيه ع وا العالا. نصديق 
2 55 6 دو | شرق أن ١‏ دعياأ ه معا معالا نصيرد عوة وا حد منهدا ون سق لشئري سبحت 
د عله وان د لع لا . 0 1 واحد منهدا سوا ءكان الما نع ن ميا اومكا +'والشتري حرا رسعلا 
وأد 0 3 ع قبل الولا د يكول صوثونا ليسصل حبا فينع وأوام يكن أ صلا حبل قنداما لع لكان 
اشنراها حا ني باعلا تضم دعوت راقو ل البائع ان الحبل عنده كذا ني »حيط السرذسى * لوحبلت 
امه ني ملى رحل فبا دها نادت في يدالأشتئرىي بافل من ستةاشهرهنذ باعهاذادعى نبا تمع الوا 
وقد عنق المشترى الام هوابن ربعكم بحربته ولايصم في حق الام حنى لانصبرام ولده ولوكان 
المشترىي اعنق الولد لاتدم د موهلا في حق الولد ولافي حق الام ودرماان١‏ امنق الام درد 
عليه 


ا يد 00 6 
وا الم ا 1 بار ا 
خصة الولد من الثمن ولايرد حصة الام بلاخلاف فان دبرولا :صم دعوثه هكذ افي محيط السرخسى * 
وديا 7 الواد صعمت دهونه وبرد الاسواميني”, 0 يحنيفارح 
البائع كذاى الوه 3 5206 ع ل اخذتيت نادم لبائع فدعوئه باطلة 
وكذ اكوك ا بالمشترى اخر ج الولد عن ملكه فاعتته الذي دا رلها ودب او مانت هناد ولوباعه 
المشترى او رهنه ا وأجرة او تبه بقض ذ ذلك ويثبت النسب كذا فى لساري * ولوقطعت يدالوا لد 
فاخذ المشتربي نصفى قيمته ثم إد عا البائع حت د صوزه لكن الارش يبقى سالا للمشتري فترد 
الا يه مع ولدهاعاو ىالبائع جميع ١‏ لس الاحصة اليد وكذلى أ توكان 0 كدأ ٠‏ ف المبسوطع* 
ونوعقنت عيذااقد فعد المشترى هو ا 0 جاني على المشتربي 
بالثيمة ولا ارش على الجاني عند ابي حنيفة ر ح كذا في في #خيط السرخسى * آنا حبلت الام عند 
رجل فباعه! وقبض النمن بوادت صد المشتري لاقل مم وكذ به المشترح 

نم قل الو لديعد نلكدار تماءءت بدة عمد أ وخطا تعلى ا نى في ذلك ماعليدنى! 0 
وأ وال ابد دآ ىالا منان على لبلي قال على امهات الاولا دولوجنى لكان 
10 عدر وجما يدامه 5 نايك أم الولد وان لم يكرن القء يي فضي ذلى أن ”> كاننك العا مهائبل 
--“ ني عل ىالبا نع دون المشتربي وهومختارا نكان عاطابها كذانى ع حاري * اذاولدت 
الجار يه المبيعة في دد المشتري ولدالاقل من سنة اشهرو كبرابنها وو لد لدابن عندااش: ري 
ثم مات الا بن ألاولثم ان البا ع ادعبى الو لد الثاني لا نصسم دعو: نه وو لدالملاعنةاذاكبر 

وولدله ولدثم مات الو لدالمنغي و بقى ابنه فادعاه الملاعنى صحت دعونه هكذا في المحيط * 
0 ةاذاجحاءت بولد لاة قل من سنئة اشه رمن وتت الشرا أء كشهد شاهدان ان البائع 
ادعول نسب هذا الولدحين ولد وانكرها البائع ١‏ ن حك كان المشتري داعي ذلى الشهادة 
مقبو لد و ان كا ن المشتري لايدعي ذلى فا نكان (١‏ ولدانثيق فكذ لكى | أجواب قبل 
الشهادة وان كان الولد ذ دكرافكذ لى ا لجواب عندابي يوسف ومعمدر ح تقبل 

م 


كناب الدعوئل ( .18 ) (البا بالرابع مشر) الفصل الثاني 
هذ الشهادة واما على قول ابى حنيفة رح كان ينبغى ان لا تقبل هذه الشهادةلا في حق ا!ولد 
لان لشهادة على اه عمد ة بدون اد عوول غير مقبولة ولافي حق أ جارية لا نحقا جارية 
في هذا عاتب بتبع وأ نئل هذ 5 بعص مدا نخنا وبعضهم دالوالا بل هذه الشهادة متبولك عند 
ابي حبيتة رح ايفا لاوا وان ثامت على عق العبد الاانها تفشمنت حرمةالنرج حنول 
لوكت وز بحت هذه الشهادة عندو وال هذ امال ال شيم الاسلام المعروف بخواهرزادة 
وقال بعضهم لابل هذ :ةالشهاد #متبولة عندابى حدق ١‏ ا كانت الام وينكان ليس المقصور 
عئق! لولدوا الى االمتضون رودت المهويب. والعتق بناء 0 وو زان يثبت الس ١‏ الشهادة من م فير 
دعوول و الىن هذا مال شمس الا نمه احلوائى هكدا فى الذخيرة * ادا حبلت الامة عند رجل 
فبامهاثم ادعى سا1 ات ين واشل».! راها الساء فقان هي حبلئي 
ذم لااجيز د عونه في ذلك حدن نضه ع الامة وكذلكى ان صدةه المشئري فى اعيل ولكنة 
قور اندر يا راسي ل الصيرا ندا اوبست لال من ستد | شهرفهوا بنه وان 
والجاركرييى ارو اا ارب وراد ارسي زر 
من وقت المبيع فقال المشتربي اصل أ بل لم يكن في ملكك انما اشتربئها وهى حا مل وفال البائع 
لابلاصلا عل سان ونان فالتول فقول البا ائع فان أذاها كديع ا سينك لبيك وا لبيك بيلة اليا ع 
ولاشك في هذا عليئ قول ابي بوسف رح واختلف اللا لخ علين تقول #حمد ر ح منهم من قال 
قولة هكذ او منهم ه من قال على ى فول البيةبئة المشتربى واصل د ذافيما انا اخالفاني 8 رخ شراء 
وقد ولدث أ أعارية فى دادش 5 دعت أ تبيع بيرم وادعا والبائع ع فقال الشتر ى م تحت ا 
وآباالارتؤانا ان توا مد شهر وفال ا لبائع لابل اشتريتها منذ سنة فالقول 3 البائع 
فأ ن اقاما كوية ا ا 550 : راج وعلد محمد رح البينذييئة المشترى 5: | 
ونيا ليود اع كا فقال البائع بعنيها منك مندشهر وا لولد مني وقال 
الممترى عباس 1ك ترم دن اقرورا ودين ومنت لالدو ل للمشتريبالاتفاق مان اذ ما 
لازا الشترى أو دان يوسش مواد محمد رح البينة للبائع كدافى الحاى » وحن 
اشترل جارية فظهر بها حبل بعد ادا م فخاصم البابع فقال له البائع امسكها عندك تان ثبت 


فهومني وامرغلامهبان برد الام الى المشتري ويقبض الجا رية منهفا سقطت الجارية سقطامستبينى 


كتاب الد مول )١189(‏ ( الباب الرابع عشر) الفصل الثانى 
الخلق بعد هذا القول لاقل من اربعةاشهروهوما نه وعشرون يوماكان الولد منه وعايه ردة وكانت 
أجارية ام ولد له وتر د كذافى الواقعات الحسامية * ان ولدت الجا رية المبيعة بنثالاقل من سئة اشهو 
2 فت البيع ثم ولدت البنت ابنافا مئق المشتري' بى الت ثم اد عى البائع نسب البنت فانه 
لصون صونه وأ واذأ مت د عوثه في حق البنت ده سر في حق | بنها حن يبطل حق المشترى كذا 
ف المحبط * وكدلك اذا ننثالا بن لدت | بن كذا لق المسدر طج وى رودت دنا عنداليا ؛ لع لم لو لمن 
ابناة رباع الاب فاعتقك المشتري ثم اد عى البا ع البنت بطل البيع العنق ووباع البنت وا عتقها المشترىي 
الى للم ال صم ويعتقابن البنت الذي 0 ن لم يثبت اللس منه هوحكذا 
في “حبط السرخسي * اذاخا كالامة نوادت ف يدمولاها ل بأعيها فروجيه |الأشتري من عبدة فولدت 
له ولدا ثم مات العبدعيها داستولد 5 ا مشتري ثمادعى البائما' واد الذي عندع يبت نسبه منه ويرداليه 
ابن العبد بعتصته من الثمن ولوله يسنوادالمشترى, الا م كانا جهيعامرد ودين علية ويعتبرق الانقسام 
قبمتها وقت الببع وقيمة الولدالثا بي وقت الانفصال ويعنق بموت البائئع من جميع ماله فان ادعى البائع 
ابن العبدانهابنه عتق عليه وأم يلدت ذسبة منهكذاف المبسوط* لويا. بأعهاوه هي حبلئ فولدت عند المشتئري 
بعدالبيع يبوم نم ,لد تآخربعد ذلك بسنة من عير زوج فادعى البائع والمشتري معاالواديننهما 
ابنا البائع ولوددأ لشتري فادعى الولد الثاني جعلته | بنه وجعلتهاا م ولدهفان ادعى البائع بعد 
زلىك ١‏ ولدالاول ابت نسبه مله خصته من الثمن وآن لم ددع واحد منهماشينا حنى ادعى البائئع 
الولد الثانى خاصال ايصد ق وكذلى ان مات الاول ثم ادعاهما الب بائع كذ افى العا ري * قا( ان 
و 11001111 
بوالبا ع وكذ بدا مشتربي وصد قهالبائع 'وكد بدفد صوثه باطلة ولايثبت نسب الود منه وان صدقه 
ميوت الام ا 
ولايضمن | بوالبا نع شية'من قيمة الجارية للبائع وليس للمشتري على اب البائع شيئا من قيمة الجارية 
ولامن قيمةا لواد اد الجا ريه م ولد له ويثئبت نسب!! لوادمنه و رجع ا مشتربي بالثمنى 
0 يذلليا ئ> كا أسا» شاوحا الى 


.١ 5‏ رد" 
ا نهر )١19:(‏ ( البا بالرابع عشر) الفصل الثاني 


ءِ : ١‏ ل وه ١‏ > : 5 7 
مع احد اود ين ثمان | انا البائع ادمون نسب الواد ين جمبعا وكذ به | ي والبائع فعلى فول درم 
١ ١‏ َ صم فى حق الجارية ولاتصير أأجارية 
دعوة الاب باطاة, علئ فول انى بوسف ر ح د عوة الا بلا 2م ني حق عا و ولأصير 0 
اللو عد دعوته في حق الو لدين فا و لانصم د عونه في حق | لولدين < حريه فلا م 
: 0 ه 
د بيك الى وادالميع بل يحون عا كي مويه ري وكذده 
باع أمارب تام ول الات عليه قيمتها الاب ويثبت نسب ١‏ أوأد ين منك بلاخلاف 
ويصي رالود الممبع < .' بعيرتيمةبلا 0502 واد الباقى فهوحربالقيمةعلى الاب عند بي يوسو ١‏ رح 
ب ١‏ : د دك أبلس* هه 
وعد #عيدر جح فوجر به ريم رون لبائع صد قه ولد فيما اد عول وك د بد مساربي يشت م١‏ 
١١‏ 


وك بن مأ ك2 البائع في فول الى حت 0 وعلى تول *>حرك ١‏ ين ان لاست سب 


اده | 
الولددسن والصحبي انه قول 4 0 لم ان معددا, رحد كرى الكتاب حكمالم: ف هه ي انا المصأى وله دار 


حم الام 8و والقاضي ال 1 مام انوخا 0 لقاع ى الاماه ابواتهيله بثولان على با ستول أبى حميفةرح 

000 ا 

تمن ام لباه قيمةالجار ريذام بلدللددعي يدوألا ب ويك من الاب لد دهن أ بل كبمنع افنددل 3 تثرمشا خا 

00 

لابضمن احدهمامن الاب والاين لصاحيه شرءا لا قهذدابي المعيط * اذا واد حالامذد الببعة 
١ : 1‏ 5 ا ١‏ 

ودين في بطن وا حدلا ل من سند أشهرة د عى الب بع اح د دما “اعبت ن عي به ولدبيب لسمهم. صلة 

0 2 

ويبطأ ل ماحر ول فيدمن العقول فى فحق ون 1 لك انجاءت با<: دهما لاتأ لغ*. سد اشهر ود لاخر 

لا كر ؤراد عاهماامشتر ي الام لالع سدق بائع وهدااباالمشترس وأوجبى على احدهما 

سو اا عاهماام انع صم والا١‏ رش ءالك سب للمشئري ولوة ل احد وخدالدتري 
قيمئّه كا نث قيدة المنتول لورالهو د الديك ولواعتة فى المشتربى !ا حد هه' لم ةنأ 0 

واحدالمشترىي ديك وارئه با نولا ء : مأدء عاهما البا نع نص ابد لوي لب ا ١‏ للشترى وبيطل 

00 اوادت الامه عندرجل ولدين في بطن وا حد نبا ع أحد هما 

وادمى المشترى الولد الذى اشترأة انها بيه عت د عوئه ويثبت نسب الود ين منه ولا يعئق الود 

الاحر ولاتدير اجا ريفام ولدلدكداف المحيط * باح احدالتواً مي مين وأدعول نسب الآ ١‏ خرشبت نسبهما 

ولوكان | عنقه مشتريك بطل عتقههذ | اذا كان اصل العلوق في ملكّة وان لم يكن اص العلوقني ملى 

ُ وا ه ا أسا »؛ أ|ء زأا..ع» ١‏ ا اء 310 
الا - «المسثلة بعبالها يشب تنسب الولد ين صن البا ع |يضاويعنق الذ ي عنداليا ع على البائع ولايبطل 


عمق" 


كناب الد عو (111) (البابالرابعمشر) الفصلالثانى 
علق أ لشم 53 فى الذى عند ة ولاببطل بيعهكذا فى الكا ان رج لاشترول عبدينتوأً مين لدأ ففملى 
غيرة فيأ عأحد همأ لم أدعون نسبهمايثبت نسبهما منه ولكن لا يداش البيع فى الاخروكذلى! ادعاهما 
ا مشترى بثبت نسبهداصهو الدي عند اليا تع يبقل لوكا لهكما حا نكد اف المبسوط * رجل له جار 2 
حيلت عند و فيلدت١‏ مأ تكب برعددة قزرو حه امل لد دولدات لها ينا نم باع 6 امو ٍ ىن هذا الاسى ه أعتقة 
المشرى ١”‏ لم أد مر ى البائع نسسبه الولد الاكب ريثب تنسبه و بط ل العتق ١١‏ ! بعد 2 ع ويلزمة الثم وا نم يكن 
ادم لبائع سب ولدالاكبرلك نأدعي ى نسب الوا أن الما ى لاتسيع دء اوكذافى التانان خا نيد نافلا 
من الخزانة» اذا اشئرى الرجلامة ر ولدهااواشترا هاوه حا ملي باعي اله اشتراهامن ذ ل الرجل 

أومن غيرة وا د عوى ولدها فد عوته جا ئزَةٌ أذ كان الواد في ملكه يوم يد وه خش من البيوح 
و لعقون الم نى حرث فيهوي امد وأوطان :اسل العا فيندةء كاك بذلك الببوع والعةردكلها كذانى 
| داري » اشتروى عبداواشتروك! بود 4 أة رهماد وأمان وادع 00 م من في دده يدت نسبهى) صدة 
وعتق الذي في ددم الا خرنالقرابة كذافي محيط | لسر خسى *#ولوا شيرول جار ا بة عط ككل انه دأ خيار 
فيهاثلا ثاقو لدت عند ة فى الالث ولد انان عاة المشئرىي ضحت ن عوه و لوكان اق ا رللبا ' ع وا دعى 
ا مشترى الواننا لبائع عل خماأ رة فى اجا زالبيع يبت النسب من المشئري كما لوجد رالد عوة 
بعد الاجازة فى ن نقض انبا ع لبه ع بطلت دعوة المشتري ددا فى اللبسو طًُ د اذا أذ لرحل امئين 
مكنا ل علين ١‏ الفدرا عت حرا ر يأخذ ايتهما شاء بال د, 01 ودرد الاخرىئايفولد د رأعزدع وأ قرا نهما صمند 


مها ا 


ناه 
الاابن أ م يعدن لني وها اولة لاف - ايد وثى الى أ سا ولهاالبيه ع ويئعين باختيار 
المشترى فيه رنا لب ن مادام حيا ما كا والبيان ان الى ور لزنا و ارت لورثة ان ابانا وطوع 
هذ و الجار ا م هذه من الميت ويرث مغدم واصتردى 9 وأد للدميت و'عتق بمونه 
وعلى الورثة لمن هذ 5 للبائع وبؤّد ون ذلك من ثركة اميت ويرد ون الامة الاخرئل على البائع 
مع عقرها فتكون امذ البائع كما لوحصل هذا البيان من المبت وان قال بعض الورثةان ابانا 
3 7 ؛ : باك 6 أوا نيم 11 
وطوى هذه او لاوقالبعض الورئة لابل وطرعهذة الاخرئ اولاكانت التي قال لها بعض الورنة 
اولا هى الى وطئهاا لميت أو لا متعيدل -5آظآ5 ا الور دل 
٠‏ 3 ءِ 9 : لعييةه 0 من 5 7 من أل ولكر 
عو ال ددس الالمهى سق ل الاين ا ل ١‏ 
ير 


دنم 
وات 


كاب الد عوم )1١5(‏ ( الباب الرابع عشر) راان 


9 


وكل واحد من الوادرن فىيندفى القيمة و ردت الورثه على بى البائع نص ثم نكل وا واحدة من : ُ 0 


و نص أنعقء رون التركة ذا 5 09 .مسا ن المشترى وا دعول نسب الولدين وأدعى البائع تسيب الى اد سن 
ارعان هدا علولو حخشين الأدلأك حون الددوة من الها نُع بعددعوة لكشت ري وني هذاالوجه 


: سه ١ ٠.‏ 53 ا ١١‏ 8 و لي : - 
نص ع دعوة اليا لعي الو بدالدى يرد ال 2 ف وى أ صد دبى مه جاء ذا بالولدين لال من سند | شه رمن وت 
3 2 


الكن كجيا ١‏ 
( 


١ ١ -‏ مه 6 . - 5 
اجميعا ان جاء نا بالود سئد اشيء فد عوة ام 06 


١ 00 ١ 
أببي ا سكل ا شيهر وان اد عم ىه‎ 
5 8 جاء دايا لأدن - بن سمل اشهرهدعدة الا ب كل‎ ١ 0 0 الصر ذل فى‎ 
ول نم د عوند مدا صا رلك .شترهي وان جا ءابالوا عاو ى الولدين‎ 


17 
97 


١‏ 0 كل لَه ل تيور 
لمحيط # باع ام ولدة والمشترمي بعلمانها ٍ لاع دان عاد ا 5-7 لا 3 


١ 3 0 0 1‏ 
بي لطدة ١‏ + بع وأن نذا يمبت من الأشتر” ا ولوق للا بع دسم ين وحور ميعلم 


ره سام - - 
5 , مر ' مسر ١ ٠‏ # (ء ١‏ .6 
المسترى انها 3 ودالبائع الاان الوديكون حا أنالماة البانع ٠أدء‏ ا مسد 
و ٠.‏ ا 0 الى 1 ود ا 
أنو وة الوادوله يكن امل" ا لاعيق امد دفي الايد ن لم تجرد د عوك الا١,‏ 86 لضم " 2008 يي 
8ن 


1 


لحم الوء ١ 0 ١‏ 2 
ولايملى لو ا 0 “واد عل د أد مد دروا ينهاو واد 


ل كاد ءأأء ١‏ 100 ل ان أي انوا عاو ألار: : 


ا ا أامه الاى ١‏ عن 1 ١‏ 3 ءا 
- اح محل عنت م كك شرق لذبن 5507 د هل فيل لي لايل ثم ولدت وادعاه 


.- 


ابوثبائع لات د عيله هذل د ا 537 حلت في ملكه مداعها ود حامل وقبصي! 


(2 


: || : 5 1 ان 
انُعفوصعت حداج! في ددهلا تل مى ستدا شير وادعاد' با 0 الاءا 


لع>ه ل دلى 
9 أ 


دنئ 


مسء ول ل 


لبر 


5 ألا | ا 0 ١‏ 5 ألم اق ل 5 3 1 

أ لمك 2 ىت ادك شد 3 ل ا 8 دك وو ضث دد الادىه سب 5 د دل ١‏ | 5 لك ل تدك ه ل لمعدر د 
2 1 و -_- ع 5 م 

)-|١ : ١ ١ اع‎ ١! / : 4 ,ع‎ 

ع لأس الى الات ١‏ 0 ل محةك ف ولوأ كك لمش 5 هه يمعها ا | . ّ وحمل وك هه نكوسب ع 2 ل سي أى تمر 


ف وا الى :أ تكن الى اويا الو بلا كان الميمه ةا نوق قث شيا ل د 
قتاع اتا حر عدي والشراة د ديا زديل وان بممع» ذا سد وقل تبصايي مشترىي تيرد عا على 


عََ 5 ٍ . 5 ١‏ ع ىا . . 5 . لمأ ا . 
ألي © حدم فسا دالبع ثم ان اا الماع ادعى ديد فهذا والاول سواء ١د‏ انى عبط * اد اما : 00 
١‏ 1 55 3 5 ا ا ٠١‏ 5 ا ! ٠. 0 « .١‏ الم 57 
١‏ أملى قد وصنها ثم وأدات بعد اذ ى تاد عاد أ بوة جازلاد موه ةداق حاوي *ياذاةالالاب 


ين 
00 أبنأ | ها اع ل ل قد افا إلى > اا 
حي علول جا 2 3 وان اعلم أي 0 رد 0 الدب تسب ألواد 5 وام يعم 


قيمتجأ 5 ثم ا«مستهار 5_5 ذأنه ء' اذهأ 


ب 


1 | : د 
حدىن ١‏ آ يط أ اذا ادع 0 جاريك ابنه وضونى 
١ 1 7 58‏ ل 5 ٠‏ .- 5 5 8 


كتاب الد عوول ( 10 ) ( الباب الرابع عشر) الفصل الرابع 
فى الذخيرة * ولوكان الاين ١‏ دع ى الولد او سو «كتن | 
فىالسرا اجالوهاج * ان ادعو ولدجار به أبند والابن<ح حرمسك والاب عبد اومكا تب | وكنادا 

دعوتةواوكان الاب مسلماء وألابن ما فراص حت د عود .هوأ لص عم وأو كا ناجميعا من اهل 2 
وصلتهما مختلفة جار ات دعوة الا فيدخذ افق اللمسوط 5050 ت جارية الرحلفيملكة و ولدت 


ولداىا فان عاو عد والوالدحي كنيقد أو اعنيا رابا كان الوالد حرا ييا الموناط ل نا ا 
ا - لا 


ا 
الوأ تدص 8 ,الجن | 5-2 ذل مسلمين ١‏ وكان الاب عبدا ١‏ ومكا ‏ 2 اوعد لعا ددحرن تيرق دعه 5 
84 ر* نا ص_- 


إل 


ل |: ١‏ : أ 1 * 
-- و مستمي 5د عوة و ا ١‏ سلمالاتب 


عد وك ٠‏ الاين 2 ند وأ جد وو 


1 1 0 1 500000 1 

0 جا ريه 1 00 من سكد أ شي نات الاب دما اله سد موق 
ا : 0 

وكدلى لو كان الا نب تصرا ب إبا رجدو أحافد مسلبين ثم | ل |الاباجار دل حاملة فوصعت حيلها 

لافلهن سند اشهرَ 59 امكل عوة جد باطلد وكذ لكت لون 1 لوالدمكا تبافادئ ل بدل أ أاكتابد نعئق 


- 32 لم . - 6 . ل 
عيبل دعدة عد أو مواد عن تبن وض وا عونا قوع ايسان اليا 0 وكان الاب 


ل 0 6 
معموها ها كين ا أعله وق الويحين|ا أدعوة ددعود ولخد معمه, للد ف وأذ ق العده ّ م لمآاد عى عد دل 402 


راطلذ كن اى أ عاوي * وان لم يدع جد الواد حنى الاق الا جو انماارء الاي بعدهاافاق 











فى لاس تحسان تصيرر عوته هكد انى اساغ) حسيييدا لا لرادع تي دعوة وا اد الجاريه المشتركة 


20 : و + اضر ١س‏ ا ا 0 1 ا ١ ١‏ 
أنىأما "اف الامدبينى رجلين في ملكهداو واد لاقت 5 8 العوويا يك أ سسا وصارت حا 0 ولك له 


ويملى لصويب أ لشريك 6 لشم عه و ركان . أو مه كس أى رأويصمن صق ١‏ لعف ردم يضمن من قيمك ١‏ لولد شيمأ 


كداى 0 وني * فان نكال المدع ى لصاحبدان هذه أ جارية فد وادت منى ولداوا ادعيته ويل ا نتلدمني 
وص رت ام وإدلك وصد فاص احبافياذ ذلك وكذ بها جا ريك فانهها الاصدتانى عا ى أ أجاريةوعلن بلدها 
حمي للا يمطلماثبت لهمامنا عفوقمن جهة 3 لد عر 06 لاييطل الصمان من ا “عي ولكن يضمن 
المقرنصف قيمتهاام ولدوصن مشا نخدا من «الكافها اناده قول أب 
للمقرا له شيئاوق ل ١‏ بلهوقولهم جمبعاوا لاول! شبهوا قرب الى الصواب نان | كتس ب الجارية اكتسايا 
وقتلتهى | وولد هافذلكف كله للمقرواوةاا لهذا اللدعى للشريى كنت اعتقتيلا انت قبلهاهذ| 


وصد قه الشريك فى ذلك فالامة تعتق ولاغممان على الواطوي في نددفى قيهته' رلا في أصفى عةرها 


عدييه 0 4 ١‏ يضوم المقر 


١ .| 8 ١ ٠ 
كناب" دعومل / ع'ب | ) ( البابالرابع عشر) الفصلالرا‎ 
حا كين انين قا لاحدهما هذوام ولدبي وام ولو كت اوفالام ولد ذا فان صد قه صاحبه‎ 
في ذلى صارت جار يهام ولدلهماولا ضمان لوا حد منهما على الآخركما لواد عيأة معاو أن كذ به‎ 
صا حبدفي ذلك ددن 'لْق 00 اومعسرا وضمن ايضائصق العقر‎ 


لت بد" م يكون نص نايدا داك 5 دقروا أصفها موقوف بمنزلة ام أ. 59 أدفان عاداات ربك الى | أ نأ “صن يق 


ضضم ؟ فك أم ه َ- ا وله 2 د ٠‏ الضه! زوق وأن 1 لم يعدا ! - ىالتصديق فنصفها ١‏ 5 | ولدالمقر ونصفها 
و 52 - 


موقه؟ ف بمب يل أ 3 الواد عدم المقريوماء ويوكخ د يعات حدهاف صل التصديق صورت 


امك الاسعادةعليها! كار يك راح وعددهما عليها السعاية وفىي فصل التكذ يب 
كر اك قلق انمد ما مات . لاسعاية 0 . وان مات ال لكر عنقت , لاسعا يه عليها للمقر 


0 .ء الت ا ١ ١‏ 0 2-7 م اك 
عردد أ ار 00 2 موجه 5 مد عارية 3 م وأ دعل وخمسة دان عوة معأ 


عه 


4 


حميفة رح وذال! بويوسف 5 2 سبيت 
من 5*١‏ رمن اين قال مونل ١,‏ ب 0 #لعببيده ث الانصياء 


مختلعة واتحكم ف ا ل العماورى * 


دعو ةالو أدانانعذ راعكب ره ادعوة الا ستيلاد د تعتبرن عوةأ للحردرة ل محمد رحنى ا"'زبادات جارية 


لمم ى رجلين ولدت ستداث رفصا عد امدذ ملكاها ثموجاءت بولد آخر بعد ذلك لسنة | شهرفدا اعدأ 
.١0م‏ 98 ' . 3 ه. 9 05 ني ” 15 

هعد وذت الود الا فل وش اا ا ل ا حداطويين الاطغرابنى دالا اتمرابن شريكي و صمت وه سريكةيءبت لبعميب 
١ 3 ٠ ٠ ١ ١‏ 3 ا . 

اودالاصغرمن هد دىئ" ١‏ لاأصغر ونصير عجا ريك أت ونث أن دذىئّ الا صدىى ٠.‏ روصون مال قم ين ألا 2 لشر ركه 


١ |‏ اا .تت 7 | ! 8 ٠‏ 3 
اصبىقى كميل عا 2 0 تا ك 0 وى دصى عع 7 سوا كممل الود م 


١ 1 5‏ ؛ 
هل عن الا ؟ عه انصى *يمق 5257 مو رلشريكه ك ا ن موسر ه أن 1538 ن معسرا سعى ‏ ب - - اصى لمدمكه 
لم 
ولاتصير د م ىالاكبر ويضمن مدعى الاكبرا دف العقرادع. ىالا صغر 50 
43 ىن 2 1 3 4 ه " 3 0 5 
تاعاق زد كد و حدما جد ميد مشترك بين ا بين شهد أحدهما عل صاحبه بالعتق وصاحبه 


متكرهذ! الذي ذكرنا كلها ذا قال ١‏ حد الموليين الاصغرا بنى والا كبرا بن شم ريكي فاماان ذافال الاكبر 


ابن شريعي 


كنا بالدعو ( 1184") ( البا بالرابع عشر) الفصل الرابع 
ابن شريكى والادغرابنى فا ن صد فه شربته في ذ لكهيثبت نسب الا كبرمن الشريى المصدق 
ودا رك الها را نواد لسوضمى اد لامر عو و رفون ترقا توي ا لان امير 
ولايصمن دن قيمةالوا لدشيئاء فى الاستعسان يثبت نسب الاصغرمن ددعي الاصغرويضمن 
مدع الاصغرقيمة الاصغر لشريكة وجميع عقرها , وذكربي كناب الدعو ول أنه يضمن نصف 


أ١‎ 


9 5 و م د دعن . 1 5 5 
العقرو انا ثديهات ربكه يثبت تسب الوأد الا دغر من مدعى الاصغروصارت تجاريةام ولدله 


: آأه 5 | ا 
8و سند 5 شر كه ١‏ احدى قيوتها 5 ولصقى عقر ايلا ل تبك ١‏ 


واد شيةاء لا بثبت نسب الاكبرمن 
5 ريك دكذافى المحيط *, رحلان امتزنا ها دفر لنافت لتك [ شع وناد عل احد هما ١|‏ لودرالا كو 


ا ١‏ 55005 
الام ما'د 00000 وده 5 000 ا ف 'لَعث رأشريكهونصف 


000 1 0 ل 
وك عى الا : 0 ولاتسعووك الا رياد ١‏ ب 6 ه عيد هما يصمن تصدئى كمىم 


ف . ١ « -. ١ ٠.‏ م ]. - 3 ١‏ 
انم كَ 0 50 أنطن 8 واأيى - 006 ى ألعمم 0 الثاني قيمذالواد 


0 6 00 

. لي رو ١‏ 
ابوجو وي 3 أحدفص! ل نه اه أ 
٠.‏ - بسى ٠‏ بعر ١‏ 2 و 6 ١‏ 5-5-0 


كه 


00 5 الي 
الواناارا يي 


الاول وعايه بص قيمته' و ندفى عترها ولايلزمه قيمةهالواد و يضمن مدعى) لصغرى للكبرئ 
صدى عقر 2 و يضمن مد عى ‏ الكبر كل نصن تيمه أ أجدة ودسق فقرها ولايضمن شيا 
من تيمك النبرئ فا نكادت مث العد :ة نتلت نبال الدعوة فاخد تيمتها بينهما نصفان ثم اد عم ام يضمن 
من قيمد ' جد ق شيتا ولحون مدعي الكبرى للآخر عقر أ جد ةبالاة. 5 الوط ولأيصمن 
من قيمل قيمك الام شية 'عذدابى حيثدار حو عند هما نصنى قييك ألا ه /' أن كان مو سر أو م.د عر ى الصغرول 
لاضماء. ان عليه و ا'واد الاكبر للذي اد عاو ولا تصيرام ولدالثاني 7 از لنت الجدة ولد الاقل 

من سئة اشهر والمسئلة بحا لها بطلت دعوة الكبر ل ا 1 امهاام ولدله ويضدن 
نصنفى قيمة الكبرول لشريكه ونصنى عقرها وصا رت ام ولد له ومد عى الكبرول يضمن نصى ثيمة 
العدة لشر كه وصارت أم ه ولدلها ن كانت حية ولا نصيرا ا ن كانت ميئة كذ | في “حيط السرخسي * 
رحلان! سس ياجارية فولدت في ماكهما راد الاقل من سنة اشه رفاد عى | لوال احد هما سحت 
د عوته كانت لجا ريةام ولدله وضمن لشريكه نصى تيمتها يوم ادعى! لولد مو سراكان اومعسرا 

ع 


تتاب الدموئل 1 ( ( الباب الرابع عشر) الفصل الرابع 


1 ١ 
يأر به شيئامن عترهاما جو انافى!'/ لواد ما تجواب فى العبدانا كان يبن اثنين | عئقه‎ 


العو واي لمكا هادا عانرك' عا رنهبين رجلين فدات بولدين ؤادعى, كل. اء 


الوأددين ان حا عءت في طن ٠‏ واحده ل ١2‏ ون | حد هماالا سير والاخر الاصعر <> خرج'” 5 


يكو و 9 


واس 


د 


٠ ١ 7 4 -> 7 . 3‏ 
منده الخوكا فعا ورت ١‏ سسب شينها 00 2 اان!اسبق ا حدهمابا أن عوة يدعت سسب ا نواد ل زو 8ع 
ا ل 


عدمة وعم الب عا, دى ام وا أد ويغرم نصنى يدك ا 5-8 ونصف العقراصا حبه ولو وأدا في بطي 
2 


ها 


ا من دا ذاشتول ١‏ بحن ظ الاح والاخرالاصغر 7 راح العلا م منهما ما معاي تس الاكر 


| 7 


الاك عثة سل ا او اموي ا االاىء 
من مدعى الاش وعاق وصارت عا ريذام وك لدويغرم دصو تيد جارية للد عى الاصغرهع 


نسى العتروست سب الاصغر من مدعى الاصعر ف لا سير | نو يغرم العقر ادعى الا كبر 


-ه 


ولاه ل ل ما 2 ف ماه و ين ١1‏ : 
رد اذاخر ج الجلم ميد مع ولوأادعى الاشرا ولا يشمت نستب الا و عق وصارت 25 3 


© : العامة 1 ا ١ ١ ٠‏ 
ل ل جد صدىي 2د درك مخ صى عبر بعد ن أي لوان م ول 


١ 4 1 . 3 98 | 5 9 ِ 5 ٠ ١ |‏ ١م‏ ص 
١‏ | حم عب سم للحماة كك لل ذآنهة تممال كل العم هم اهقم رح ٠‏ ص أ 7 ١ ١ ١‏ 5 
وان 3 عد 8 ص - 2 4 عسيده حو 1 © ١‏ 0 ولك ه 0 د 2 يد يز لنسضل 


ارلا عق ١‏ أ ا 


9 8 ١ ١ ١ 
كد شد أل ل الاعى اهدو لاسعر د لمم 5 اسيك ومل و 0 يع ولى‎ ١! ل دسديريب © ةذ‎ 
اس‎ - 0 ١ نا‎ - 
عه‎ 1 5 0 
١١١١ ( أ الا ل تا ا .2 ا !ا“ مك “اليكل د الدانل دن‎ 
1١ ٠ 2 1+ 2 ل ل و ف 5 م > [حد‎ 5 
م 5 يو ده 8 0 لمدجيه ١ه م د 2 مم الاحر‎ ١ ف 3 جه لمر كمدل 0 3-4 ود شممة‎ 


1 6 * 0 وي ا 
الا كبر بعدن نى ه ولعي ع العا حبدد حد هدا عمق :د نامو و يست لتندمك و مل والاخر نا غبار 


5 م ١‏ ها'0 (١‏ » ه] ُ. 
ان شاء اعقو ن شاء ! منتسعون وأن شاء صمن اللعئق أن كان موسراب أ نان معسراعله ألخيار 


سه ا تت 
"١ 1 '‏ 
لأ أ أ ع لسارم 1 ممالد رك | ١‏ | 8 أ ل 
ع سدع دكاو ع -555 ىت مم لوو 3 ىن ك 5 00 2-86 5 00 
الكر 


0 >« ل )ا 5-3 ر) س' 


الواا نتن نيا 85 3 05 - ]ا | .لزأ ١ ١‏ 
5 دم و لباوك ين ذخ( 9 -- أذ 2م واج للك ادعو ؟ مهما معا ف 2 اما 0ى, اندي دعو أنموسة 


دلجعره ادبي انه اولنسةاصق ثيينها.'صة_ عق ها لش ركه ولدلكه ان إن" اذى ادعو اسه سبق دالد عو 


و 


4 7 5 5 : 7 ء 
طن ان عن افون أخيل إلا للا ب بدألا الوا بي علية نصيبة من الأم 
الوه 


وم هوفى بطبها دن ا فى اللسوط د ولا يضمن لاد ا لا ملام ولا من ال لوان؟ دد ل | ف المعرا علد 


ولحو وزد عوة الآحر و يست لبسب الوأدصية 5 ولاتفمن من قيمة الا شيئاء يضمن نصنى عقر هاان 
وعيو يديه جلين ملى احدهدا نصيبه صذ شهر والاحرمنذ ست 


كنا بالدعموئل / 0 1 ( (الباب الرابع عدر ) الفصلالا 


يد من وينبغى أن ليك هرا لاه انع لاصاحبه وعأ ى البا نع أن؛ يردجميه م الثمن لعن صاحب الى الاخرقال 


لايق أن يصحن ‏ جديع العة ترلصاحبذلاندظي, رأنداقرده وطون امول ولدأصاحيةكذ! في معميطا! اس رحسى »ا 


هدا اذامل الالى اول من امال الاتخرقاء اذالم بعلم يثبت نسب الولد منهما و نصير اجارية 
9 ولدلهما ولاعفرعلئن واحب منهما لصأ حبه و يضدمان نع العقر للبائع والىهذامال شرن الاسلام 
وبعض مسا تخناة' لوالا عةرعليئ واحد صهما' صلاوا! ولهذ ا مال شمس الائمة السرخسي والاول 
اشبه باصول امعا بناهوكذانى امسسييا ددغيرولدت فا د عى الرج 506 


ط الست مدليى جاءت بولد فاد هاو احد ها 


سيردت من صا حب | 58 تيد كن أ ىق ميدي 

يي ا ا بلقي لكو تعتة ل 

5 هي لل خيس بت 2ه ولعجمبب لععدست و هته يو فج : 7 ل | م م ى كن 1 حموم 

حأ 7" بين ا 7 0 م 5 3 ا ل 0 وصومنهد كاف يملأ غ 5 لاقف 

مثرها رضينت الاس نعف العترايف] فيكون قصا صما وكذا | جدابوالاب ':! طن الاب ميئاوا ما 

لام !ا 2 بعك ااا 71 العو بادا 

الات ولخي جين نهم نهم سواء حححدا قاع وي * ونون نين تددو اعد ول حا دل دان عيأة 
ماوت ع ا . 1 الم 5 

جميعا.'الابةا له يثبت السب همهدا جديعا دذاقت 2 لطي] 5 حكني ١‏ بن سما عل عن +“ حيت ١‏ يا حل 
٠ 1 3-02 7 55‏ 

و عل حأ 40 يس الى نين أبيل ودين اجنبي فولدت قال عأمة نكو فى ميل الام للا بن ه. عليد للك 5-0 

5 ف 6 بسر ا 20 98 ٠.‏ 

قيمتها و لقال عثرها حداى ليما و عن أبى يوس فر ني جار 8 بين رجل.ا عفد 


و أ : : أ 1 
جاءت بولداد عوا جديعا معاةا لجد اولي و عليهما مهر تاه اللجد اذا صد فهما | تجد انها وطباها 


1 
8 ن لم يصد قيهدا ذلا شع 3 فليا 0 لعأ هك 8 كا ريد “جد وأ ىكذ بهمافى الوطئ المنين هد الاب 


اذا دعي انه وطن جار يذابيه ركذ به الاب انه الاتسرم عليد كذ١اة‏ فى لداوي * الامةاذاعانت 


8 د ؛ 0 | لمم مه . 8 ل 1 أله وان مك لص م 1 
بين مكا نب وحرنود تنادعى اللكا نيب ذ ميد وأد حنولد دلي للغ ب 0م صون 5ىئى دحه 


«اء 8 . 8 حَسٍ 8 ٠‏ هه " ا و ا 4 
ببيب يودي وو ياو يه تاجرو ولدت ولداذ دعى العيد سس هدأا 


ملة 1 عون ا ع ان 11 ا 


0 -2- أ لركذافىا ِ 50 2 بين مسام ٠‏ وذمي ولدت قاد عياه 
فهوا بن الأسام عند نا دان كا ن الذ مى قد ا سام ثم جا اءت الاصدوبوا أدفان عا أه فهوا أنهمايرثهما ويرثانه 


سواء كا ن العليرق بالجارية قبل اسلام ١ل‏ لذ مى اوبعد ةر اذ لانت الامة ب ن مسلمين : فارئد احدهما 


١ ٠ -"‏ أ . 3 .١‏ 
كاب الدموئ ( 154 ) (البا بالرابع عشر) الفصلاخامس 
لم جاءات لوق أدفاد .أو فهوأ بن المسلم منهم' علقت ت قعلى ارند!د الاخراو بعدة وا ذا صارالمسلماولى 
را لود صا ا 6 عا ريه آم لل أن أله ومن للمرند مثل قيمتها وينقا ار 58 لعقركذافى | عبط * ولو ا 

٠‏ رء . ,! : ا ا م 
بين مسلم ردصى لم ا رثد المسلم لم اد ع هوا بن المرئد وهي ام فاك لى ويف من تصق قيدئها ونصف 


١ ' ١ 0 5‏ / 
ا نس ألعةروا »ك سيق | حد | أشريد 3 مز في« واتدون لها نهب 


| ربع' سلاه ء: ا ال 1 2 ا !ا ٠:‏ 
سس ١‏ | م 1ه | مع كن 


جاه 


ونوا : اس سيان حي سر يولتاىفى لاما نيوك قن 2 بين د اليثم 0 شعارى *أمة بي سس 


5, 
١ 


و ١‏ 
0-6 مدير وعيد واد عوا دا ترا المسلمأ ولة علو اعد العتر جمد الشرياء 


إاذذات 
١١‏ ل ١ 5 57 ٠‏ - 0 ا بين ١ ١ ١‏ 
أ لك للد أناما: ١‏ مالك : 5 لت دوأ دان 
لض ولحت ان الت 0 عه ة 


لمبسواء !ناته او رار ا 


/ إ : : ا ام ١‏ |[ (أموه 98 ١‏ | 
حي 225 ' 0 ١١د‏ لحم! عهه ١‏ 8 لمحده 3 

| <د < انك وم سد حوب و صويي ردت فهر دده سكب 3 و هده © 0 م سب مدل ©»ه د ينطل 
4 ا : - '! إء - امسا ره سا 1د 0 ما 
2 ل حخصضصل أ ل> © لا اسه مايه 2 حال 89 7 لع ىو مت ”9 [. 

جه لسر 2 1 0 6 ا وحود 9 1 ص سين > وان ( ا ي _- 
5 عبت ميك امه سه - 0 فيد مجه صعب ند يخوت 

1 0 3 0 ع" 


كذاء 


١ : ١ ا ا" , اه‎ ١ ٠ 
اعت ىه لواد عياوفهوابنهما دكداق سينا + مصدال عد مل ل دعو عدار ج وذ لبد‎ 





: الم ١‏ و ١ ١ ٠ 3 ١‏ 0 1 | أنير أ أ . ١١‏ 
ل و51 اعت | حم صدعه 9 دل 5 ذال صلل الكد لعدذال معهه صمل ١‏ أن لعب 
2 -_ 7 .ل مرك ف ات 5 2 5 نا ٠.‏ 0 يه سه 3-2 . ب 


: . “د . ٠ه ١‏ . ' اأرى. | |( . ١‏ 
ممه ةك ف ارعاواخ, انل انيل ديم سن لتفومل هركت قدت نكا 5ن لد 000 لاك شاء انه ود 7 ا 
ا سا 27 0 ١‏ و : : را سه , 


ا م 6ه دبي 
| ف واليدا | : ادق > 2 3 ايه و صم ,أ ١‏ أ ف »ةل معمد, 
خردد واليداولئ رلوسبقاحد هدا دالد عوة بهوللس' دن ثد 'في محبط ا لسرخسدي 0 
1 0 ا ١‏ | ٍ أن و3١ ١‏ - أ 0 ١‏ ا ا . اءا! 9 ' 
ىِ لاصمل نج مسا 0 دك آت/ ذل دعكى د دسلم حرا وذمي أ وعبدر -- ينك أ نه 


2 ٠ 5 ١ ١ عر‎ 8 ١ ف : 5 مر م‎ ١ 1 5 


ى 
وذكرشس الائمة العلوائى ويكون الصبى حراالافى اواوو ييه 
0 رج وذ واليداق ما البيدة على البنوة فد ا كذا في محيط || خسو ى 5# واناقامكل 

من أ أخار ج وذى ا ليدا لبينة انه | بنهدمنى امرأنههذه قضى بنسبه من ذى اليد ومن ا 
جعدتهى ذلى وكذلى لوجحدا لاب وا ادم ت الام هكذا فى المبسوط *اذا, كان الصيبى 
فى بدي رجلا قالم رجل البية انهاببه ولد من امته هذه منذ | كثرمن ست | شهر واقام الذي في يديه 


فمديك 


كتاب الد عوول ( 179 ) (الباب الرابععشر) الفص لالخامس 
ننه انها بنهه ى أهمّه هذ منذ سنة وا لصي ي مشكل الس فالبينة ييئة الذي في يد يه كذافى العيط *» 
ز وجان رقيقان فيايد يهماصبى افياى اليه انا خهنا واقام حر ذمى! ومسلم انها بنهمن ام رأته 
ألم عرة هذ ةيقضى للسركذاني محيط السرخسى *لوكان الصبى في يد رجلفاقام رجل البيئةانة 
ابن من ام قد هذه وهما حرا ن راقام ذو ليد البينة انه ابن و لم ينسبه الى امه دانه يقصوى بد للمد ععىي 
وتدلى اذا كانت الامهى المد,عيد دذ١‏ : فى المبسوط »صب ىفي يد ذمى اقام مسلم بين ه 05005 
١‏ اهل الذمة افد انه ولد علي نراشه واقام ذمىهن اها 05000١‏ ا و للمسلم 
وا نكان شهود الذم ى مسلمين يقضوى لون ول لله كان ص امرض »* آل محمد رج 
القلواانان والزبااسر العو دروا يريا والوذالاخي في يد رجل أخرؤادعونكل واحد 
منهدا أن ألا مه له وا نلا بنين ا باه ولدا من هذه الا مة تفى بالامة وبا لولد ين جميعا الأذي في يديه 
الام سواء ولداني بطن واحداو في طنين مختلدين و اذا ادعو كل وا<د منهما الامة مع الولد 
اذى فييد يه لاغيرا ن ولد هما في بطن واحد فهذا دالاو سواءوآن ولد تهماى ي لطي فأن لم بعلم 
الائبرمن ا صغرقدى بالامة الذي في دديه ويقض لدل واحد منهما ٠. ١‏ ولد الذى في يديه 
2 اذاعلم الاكبر من الا صغر والا كبر ني يدي الذى الامة في يديه فاده يقصرى له بالامة 
والولدالاكب. ولايتضىى له بالولد الا صغروا نكان الا كبرفي ال باو الامة في يديه 
انه يقصى لحل واحد منهما با'ولد الذى في يديه و اما الامة فقد ذكرفى !لكتا ب اده يقش بها 
للخار ج الدئ الا كرفي يديه وك وز الم رابج فلام وامة في يدرجل 1 آخرا لبينةان 
هذ الا مةامته و لدت هذا الواد منه على فراشه ء أقام ذواليد البيئة انها امد" وأدت هذا الغلا م 
دن راض دري ارون ونا ماني الغلاه 3 فير | وكبيرا مصد قا لذى اليد فا نكا نكبيرا 
يداع ىأ ندا بر الاخرة ني اقصى ب بالفلام بالامةللمد مى 5ق امسو طَذ في أب الولاء والشهادة 
00 » قال “مدر جح حم رؤلهاا؛ نىوهما فييدىي رجل و نام رجل آخرينة لانروج وانها 
المت ذا رادل وأشه واقام ذه ا ى صل ن لك فانه يقضى بالوا ىا أدافي اد 
سواء ادء ى الفلام انالبي ذى اليداواين أ خارجه ولوكان الذي هماني يديه من ادل الذمة 
وشهود 8 م ن والذي يد عيه مسلم وشهود 0 * سلمون والمرأة من هل الذمة قضيت بالمرة 
والولدللذى ها في يد ية وان كانت المرأة مسلمة في هذه الصورةيقضيئ بالمرأة والواد للمد عى 
عر 


كثاب الدعوئل نا ( ( الب بالرا بع عدر ) ) الفصل الخامس 
سوا كان شهود ذى اليد مسلمين ا 00 


ا امرلمتزو جه وبعو ب ا ا 1 


ع ا ل ف ١‏ “ل لأء ١١‏ 
وولدت هذا !'غلاه في مله على دراشه ما نه يقضئ بااولدللز. ج و بهل الامة للمدعي وكان 


١ 


ا ان ن الولد يعئق باقرار الأدعي واصي لجا ريدام ولدله باتراروايضا 


لوه 


١ 


ذل الاان بشهد شهود امد عي ابهاغرته من فعسيا دار نزوجت' نمسهاحا ون انها حرة تيد يحون 


١ ١ 
9 
3 


فلن اليذه ات ردلا ني يد ديه امة لها واد ا دام آخرالبٍ ينك 'نهاامدابية 


١ | ١ 


١ 4 8 -‏ « 
لكك شاك أحرونا نها ام للذي كن ق اللو وداب 


الوا ؤ 97577008 وانقوى واه تدعو د .نت اهميق 1ه 5 3 ل ديه و جعات ت الامه 
- وساي وك _- ١‏ ا ىا ناكا 


|١ ع‎ 


5 ّ ' سس اسم 
دوو واسسين و( وى اذى دان لاقن دي زلى كد ؛ ىأ اوري * لوكان ! سحن م 


7 


١ ١ 
ل حافت 41 «المسناكد! د ب4. اديت سيد 4 ا ركان ذو أمد دد عيك ابس‎ 
* ,”'- ٠ ٠ ٠ "٠ ٠ 5 95 
مرا 5 واحددة شود 00 نه وأ 3 اموا اي جاو‎ ١ مه‎ 1 


ىد ا اذ 9 خرى ادابواو 595 ملف اغراة انافيك! 5 
صمى في دد وي أ -+ 5ن 1 ل 0 مول - سب كي 

١ 5 95 3 57 || ا‎ 6 ١ 5 . ءا١‎ 2-0 0 ١ 
في يدبي ع الام لفنري ار في بد يها ولوشهد لكل وا حد صلهدا رجلان قصى لدى اليد‎ 


”"١ 98‏ 5 5 . - 5 5 
شودات لصا حبة البدامرأة واحدة رشهد للخارحة رحلان يتضى لغارجد دا والمحيط » 


ا 


فى يد رحل لايد ت مذ اق مت امرأةٌ البييه انها ننها رلدته واةا رجل مد انه ابه ولد عط ١‏ ون فراشه 
وأه يسم امه جعلته ابن الرجأ لواطرا ة وح كن لى له وكا ن في بد المرأةومن ضر ورته القضشاء بالعراش 
سعماكدانى فى المبسوط » قال أنوجيتة, رح خا رجا ن أقام 8 وأاحد البيك | ذه | بنه ولد علون فراشة 
من ارأته هذه جع لابن الرجلين والمرا نين 7 11101 خسي * 
اس 0 لكأل وا حد منهما انها بنه وا ماما عل ذلى 
يله فضى بنسبة صنهما وأن وق فنت احدىى الْبينئ 1 ن وقتا قبا الا خرئ ينظرالوق سن الصبي ذا ذآن كان 
موافقالا حد الوا فتن ضف هاللوفت الآخر دض الذي كان ونه ما أفقا لبه 5 ن الصببى وا نكان تخا لما 
لاحدا لوتئين دب بغي بدي مشكلاالوة >الاخريقضى ١‏ اليشدل. وأنكان مشكلا لوقتين تحوار ن شهداحدالفريقين 


كتاب. الدمرئل ) الا ) (الباب الرابع عشر) الفصل السادس 


اند ابن نسع سنين وشهد افر ق الآخرابن مشر سني وهولت لح اب تسع سنين وار بن عشرسنين فعلنقول 
ابي 0 يسقط اعتبارالنا. : 76 بينهمابانفاقالر ولاشود كيين الأثمد العلوا ع 
شرحدواما عل : ولاب حنينة, 3 ذكرفي عاصة الر وا يات انهيقضي, بينهمانا. وه رالصسبي هكذانى السبنا» 
لنبطا ددا «رحلان ن أ م أ جد فاجااام 34 رالبينةاله بلته مأن هوخنئيع فا كان سول 


توهال الركا ل يوه ألأسى دوأ كان ن يمول من ميال د رية نهو عن اتيك 6 تان بال 
5 ش 

حهدى. ' وأ عكر الأسبق 9 انال منهماأ معا .أ م يسبق ا حدهما دأ ل ا بوجيعل رخ لاعلم لى يذلىك 

بتديل نينهما وفالايقسى باكثرهما بولا وان كان بخر ج منهما على السواء ”+ ومشكل بالإتفاق 


كداه 4 ع هم لأى. ضياهم م ١‏ 5 لبه » 1 ٠٠‏ 

ذداني شرح المنظو د # لوأد عول عيبت لم ابه بنه ,! على ذرا؟ من هدةالامكه وأد عول د مي 

انهابنه ولد على فراشة من امرأ تدهده فصى ألعر الدمى كذ اف المبسوط * صبى في يدى رجل 
5 | 1 8 : - | : 

ودع حنيد يوان اعنام ع اعرد واذام كل باحددييا مدهي المسلمين أ أنه 

- رأ العم دن امام دلم 26 عل الد مى نحك الاسلام كنانى امعط د لوادءيى يهو ىي 

و وميد 5 ل ٠أاحد‏ منهم البينة قضيت لليهود بي و النصرا اين 


سج 
2 


فى المبسوط * 


وده © في يدير ا مرا ى هف الممراَة وادعأة عبد! و ا د أنةاسه من همع 


5 رأةتسي للع عرواوادعأة عبد انه أينه ودش اين ارا فاق كني الز عدروا وها وامكانيية نه اد رد 


وتسم ص سس وسصص ل لصوو يس ييه سه للع ل ساسم 





مسح عد وده 





من هذ والا نيه ثفدى  ١‏ دكاتت كذافى المعيط » العا ا باس يدهو اأرنوكين والواد 


في اود يهدا أ وتي يد حدما دا كان الصببى في يد الر. جل وامرأته فادعى الرحل انهابنه مى 
فيرها واد عت المرأةا نه بنهامنى شيرع فهوأ بنهما جميء 00 والكاع بذيواك ترار را ياي 
ار رع" ساوبى * ولوكان الو وأدني يد ا'زو جنقال 
الزو ج هذا ابنى من امرأة اخرئ وفالت ارا أة هذا ابئي منى و«القول قول الزوج ووكان 

الوادفي بد المرأًة وقالتالمرأة هذا ابي من زوج ج آخركان لي قبلك رقال الزو ج هذا ابني منىف 
فالقول نول الزوج سر ايضا كذا و احير ررار وأوادعى الزوج اولاانه أبنه من غيرها وهوئي يدبه 


المكاح 2 ظاه ا بينهما يقصئل اليك ع هم 


يثبت النسب من غيرها فبعد ذلك اذا ادعت| أ ولارقف السب متها وان اد عت المرأة اولا 
إنها بنها من غيرة وهوفي ايد يهما فاد عى الرجل انه | بنه من غ غيرها بعدن ذلك فا كان بينهما نكاح 
ظاهرلا يقبل قولهما فهوا بنهما وان لم يكن بينهما نكاحظاهرفالقول قوئها ويثبت نسبه منهااذاصدتها 


كناب الد عوول ( 17 ) (الباب الرابع عشر) العص لا سابع 


دلك الرحل هدا ادا كان| لغلا لايعبر وى نفسه اما اذا كان يعبر عن نفسه 5 ه كارق 


طاهرفالقول فول اغلام ابهما صد قه يثدت نسبه منه بتصد يقه كذ فى السرا ج الوها ج #اد مت 
فلن زوحها ان هدا ,لدبي سك والود بي يدها وشهدت امرأة على الولادة وك بها زو جةال 
محمد رح اذا 'زمهالزمه؟ اف الوجبزللكردرى #امرأة لهارو ج ادعت صبيا انه انها منه وائكر 

الزوج ذلك لم نصح دعوتهما حنى نشهد 'مرأة على الولادة وا نينت »عند ة واد عت السب 
على ١‏ وج احتاح تان جحة ثامة عندابي حميفة رح وان لم أكن معادة ولا كو حذيئبت 
النسب من ميرحجة رلوصد قها الروج فهو بيهدا وأن لم تشهدامرأة على الولادة هكذا في شرح 


١ 4 ||‏ 41 ٌ . 54 54 
بدامه الصغي رللصد, ألشهيد حسام دين 2 * يهان أ أروجيدعى الولدو كد بنّه أ أ ود رهن امرأة 
دى 1 ولادةله يصدق ال زو ج وا دما ينبت بشهادةلابلكاذا اد عتالمرأ 5 ١‏ لولادةكدافى ا وحيز الكردر ىع 


صلى في يد رحل وام : ادعت اارأة انه اسهامن ال كن ل د 


فهواس الرجل دون المرأ دان جاءت المرأ: بام أَة شهدا لها عل ى اءلادة يان ا بجا عه امت 


. : , .ف ١‏ ؛ 8 
زوجله بهذء الشه' 6 [ء' ولرياق لعي ره الرحل نووني والهرأة امرأته والمسئنه بع لها فادمامت 


ع وه 
١‏ ا او اسل ا ا 7 ل | > ان | ! : 
| أة ه.أ عمد ره ات ينه على در 52 | دلا يحون ل مجه صمل وذو ن أبن ذو ل -- ف “عبد وسخوو د 


أداتصادة كانه المأ حر عا ول وأد لي دد احد هواانه اديهدا يدم يي 


!أ ه ل'!| 
2 سصييي - 


ارج دان كانت ال أ: لا تعرف اها حر 


6 
24 


م ولدف وهدا اببى كك وقال 


الجل لاوات امرأئى فهوا ببهما و لشها افرت له بالرق , هوواد2د بها تاكول فك 
لرقء ايها و هوتدا: دع عايه امكاح وهى قد 5 اكد نه دلا بكون بسهما ناح , دد لى واد عت انها 
روحته يقال الرجلهى ام ولدي فهذا والاول سواء ددافىالمبسوط * واوة لالرجلللمرأ:هذا 
اببى دنىكفم كعات و الفا افاي صى من تكاس واسد فهوا بنهما و ند لى أوةالر” ارا 
لل 15 ددااس ى مك من نكا جا زول ل الرجل هدا ابنى من من نكا ادير كك 


الوأ 0 ين 5 |: راركذانىا حيط ياقان: 0 ال ٠‏ بعس اليا #خبرعن وجه الفساد 
وبمم قبينهماو يدون تعريقا بالطلاق في حق المهرها والمتقل حتون يلم مد اجر والنفقك وا وأرنككن المد عي للفس.اد 
| أ ةلا يعرق كنا في محبط السرخسىي د الس اناه بع ياد عوة نسب وأدامة الغيرتحكم الاح 


رجل 


5 ةّ - ١‏ 9 وآ . ٠‏ - 2غ ٠‏ مث 0ه 8 . 
وحال فى يدهامهلدمنها وأدةافام البينة ان هذه الامة لزيدهذازوجها 00م ولد نكصهة هذاالاس وأدام لِك 
أبيناان الاهى التي الىيدبد زه حهاهنهو و لد ث له هذ االا الا تقض لكل احدالا تر الذع. : 

776 لات كي كبام وو ووث 2 بن عموح ول واحد أن كي ف أده 
وتوتف الامة ني يدبي ذ ى اليدلا يطاها احدهداوايهم! مات عنقت بموثهكذ ا في »حيط السرخسي_» 


حا ر يداني يدرجل مع الوام فاح كار 5 د أن ذا اأيد زو حها مده وولدت وادعول و 
هذوا عا ردك ه في دد المدء عي زوحها مني والواد عنى -_- لله بك نيا وكاو نار سن ا 

لط وااحة ه.! فأذا دعاث ١‏ حد هنأ ا ١‏ ريد كان ا نأرخا نيك ناقلامنأ عخز ادل .8 
الام نييديء رجال , في يد يه و أذها دأدء ' رجل انه كوو جهابغيرا اذن مدلاه! نولد ت'هعلل لف.اشه 


هدااى دالندى ين ) بعدما د _مجهاسى ' شيم 8 5 المينلها عل ولك -- اميك انك أ 
مسح ١‏ م >5 لما 


530 ور 4 .- 8 
ف 05 
2 


ا 


: 


وي 15 ! دأدان! ماه 8 5 عل دعقت ان ا روي »متف ردك ١‏ حل ودت دان 
وقال لرد لآ خرهى ه امك : ب ' 0 ظ وافد الام رعاشب 


من دى ا م 
منه وكا . | مملوكين' وأر 0-0 عرف 0 0 عنابتكيا 5 كم 1 7 7 
ضمن ابوالواد فيمتها ولا يضمن العقروكدلى لوةال! بوالولد يعتنى هذه اجا رية وةالالاخربل 
زوجلى فهداو ألا ول سواء وأنكان 0 لهدا نا 00 الام ؤولد 6 مداركين في جمبع 
ذلك ماخلا خصاة واحدة وهى ان بتر بانه باعها مندفسينئذ لاسيلله عايهاولايغر م ١‏ بوأاء لدالنيية 
فيهذا النصل ولكن عليه الع ر وكانت بمنزلدام الولدموقوية كذا ىالمبسوط* قال محددر 3 ادعى 
الرجالامة فيد د رجلانه أروجهاهنهاو لدت »نه هذا الود وقال المولى بعتكها بالى د رهموهذا 
0 ولد منىك ل هذاا! ا سب من ا وأدء يعئق واد فين 52 اريةام ولد ألى والكون 
نه ارهد 1 .واحدامنهه الاتعل للزوجة شما هأ كد لكلا حللالد. ! وى غشبانهاوعلى ال تروج 7 
كنا ءعن النذن وا نكان المستوادادعى 0 أء والجمه ولئلادعورا:*ه ز زوجع أميى وباةي امسلل بحالها اد 
تدكا السدي مهنا عا ريمع الولد قاين -- لاعن الفسل لووطتها اك لئ ليا 
كذافى المحيط * التعيل لذ كام ىد من فى د عو عوةٌ الو ل ا ن الزناجفاق + حدمه أذ أ راولل:: ب ل باهم أوفجا ءات 
بولدوا دعادا لزابى لم يثبت نسبة صندوأ مالرأةية ةفيئبت نسمه منها وكذلى لواد عول رجلءيداصبيا فيد 
١‏ اعم 


كئاب الدعوئل (عااا ) ( البا بالرابععشر) الفصل الثا من 
عنق عليه فان ملى امه لم نصرا م ولدكذافى البدائع * وكذلى اذا قال المدعى هذا ابنى من نجور 
اوقال سرت بها فولدت هذا الولد اوقال هذا ابنى يمن غيررشدة وكذلك ا نكا نهذ | الولد لابى 


المدعياء الها لرخل تذي 6 ن ألد عي لا يثبت نسيه من المدعي ازاواا ل #جو مر 
زول ى ولا يعتق هذا لون عل دولا فإوا ودذادلاف ماازاست ع ل ون ذا -2« فاته دثبست سسب 


ص 
١‏ لوأن منه وى وَأ امو نول ذاه فى امحيط * واى: ! امد وقد اين وطوغيم الات 0 لم يقله من الزنا 


0 ويبعتق واذلى أء العلافي 5 ان داح نايد وغ اء فأسدا موكيا 
قال حمنهاا لىالو! 7 بل وكذ د بدأ د اتوك ايها دام عيدا لْعْه ره فان املكه المدعى تِ دست النسب وعئق 
عليك ١‏ ن ماك الام تصير ام ولد لد كنا 2007 2 ل اترانهز: 15 ن باه رأة حرة وان . هذا أأه وك 


ابنه ص الزنا وصدقته المرأة فا, ن السب ل يثبت من .ا حد مهما قار ى شهدات ا لنابلة بذ لكو نيت 


و 


نسب الولد م المرأةدونا! الرفال ذا الع ان ١‏ ن أقرا لرشان نال : ا بامرأة حرة اوامة وان هذا 
1 

و 1 0 حا حا اا .فأ سدا ف اا 0 أرجل واد كن ملكه 

7 5 شل دل علدا ع لل سل يل 


: د ١‏ / ب !/ :اا الل - ١‏ هاب لس 5 - 
صبيا في يد بي ادر أة فها ل هوابني من رك وك سد لمرأة هومن المكاح لم يثبت ١‏ مب فان قال بعد 


48 


ذلك من نكاح يثدست السنت وان عى ار دل النحاح وأ ه اففت ارا :0 أند من أ لرد لم يثبت 


1 


1 د د ده ى التصد يق يثبت نسبه منه كذ ا فى العاوى * وان ادعب الرجل النكاح 


سراد الى 
وأدعنتهى أندمن ١‏ ملوّان الولد ني يد الرجال يثبت السمب منه وا ن كان في يدا رأ يثبت نسبه واذا 
5057 وان مَلحه امفصارتام ودكدوا ولاحدعليهوعا. لكل 'عقروعا. 4 ع3 وَكذاذ في معط السرخ عن * 

اذااقاء الرجلثا هدا وا حدا عأى اليا حلا يثبت النسب من الرج ل اذاكان ى لوادفي بدالمراً قودذلى 
اذا اقام شاددين - وانهما لم يزكيا| ونأ 5 “عد ولد في قذف ل أوعميينى فاني ى لاا ثبت النسب 
واوجب الهرو ل فى الطحيط * و اذا دا م١‏ 9 بت لاوجل انرا لديف عازن درام ولداشال 


الزو 2 تكب ان لسك هذ اللن لخ هنا وصدقته المرأة في ذلك فان نسب الو لواتيية يه 


عذافق"' اذخيرة * اذا و ولدت |مرأة ١‏ جل عائ فراشه وقال الزوج زنئ بى فلان 


كثاب الد عوول (1178) ( الباب الرابع عدر) الفص ل التاسع 
و هذا الولد منه وصدتته المرأة واترفلا ن بذ لك فان نس الولد ثابت من الزروج 
كذا و المبسوط * الى 





ل ل ا 1 
التاسع في د عوة المولى وأدأصنه قال “عمد رح اذازوج 
الرجل ا مته من عبد تجاءت بولد لستد اشهرخصا عد ا فهوابن الز. ج وان نعاهالروج لم ينئف 
هدك فان|دعاة المولن و قال:هذا ابنى لم 'جزد عونه ولم بثبت نسب الو لد منهواكن يعتقا'واد 
باقرارة و تصبرأ أجارية ام ولدله واذاقال في مسئلتنا هذوهذا ولدى من هذه ا لجارية من '"'زنا 
لا تصير الي رية ام ولدله هذا اذا جاء تالو لد لسنة اش رم وقت الاح نلوجاءت بهلاقل 
من سند اشهرمن وقت اللكا ح آم يبت نسبه من الزو ج دان ادعاةا موأ يثبت نسبة منه ولحكم 
بنساد الكاح هكذا فىاطعبط » لوكان زوج أمنه من فيد غير 5 بأذن مولاه اومن حر فيا عءكتك 
بواد لستة اشهر فصا عدا ناد هاه المونل ١‏ وصد ته الزو ج أ وكذبه فهوأ بن / ال 0 ولك يعاق على 
ص 
المثي نانرار انه ابنه ون لم ينبت النسب وتكو ‏ م بمنزلة ام ولد لك كل ف اا منضة وط و“ وها لحتكم 
يفسان النكاح ا كذ بها م رو ج لاشك! ند لاتحكم ا ا يسان 
النكاحء وصبهم من 5 قآل١'‏ كم بفسا د الندا ح الااذاكانا زم جافران!ا لولد م ن امول حل 2 
قبل الكاح يذ بسك مفساء امكاح ودار 0 ركان امتهم رجال ثم باعها 'مج و اشهر 
فصا عدامن وف تالمكاح ولاقلمنى سند اشهرمنذبامع هاالمو! َل ذادعاةالحئيئى فاندلادص صد ق فى > حق ا! سد نه 
ولايعتق! لود والاسقض البيع.' ولداتق الزوج عا وحالهوان ناد عاه المشتروي لأنضمم د موندني حدق ١‏ 5 


4 086 كن يعتق! أو[ 2 حت 5 صيرالعا 5 ا ولد له كذاى المحيط »ا ذا 1 لآ حث أصلى 7 رجل بغيرأ د 3 م ودداث 00 


اشهرؤاد عاة اك روجءالموائن فهو 'بنالزوجء يعتق بد عوى الوا ١‏ ون وكد لك امو 5 داليدك: روحت 
بغي را ذ نه ودذال بهااتزو نجاءت بولد أسئة اشهر فاد عياةاونعيا وأوادعاة احدهما ونفاوالاخر 
فهوابنالزء ج علينكا ل الا حوال هكذ ا ف احاوي * اقام مولى الامة بين علىن و لدانه وا لىله 
من أمنه على فراشه واد عون آخرانه تزوجها بغيراذن الماش انولدت عاى فراشه هذا !١‏ لواد الذي 
في يد الو ل يقضرى با| ودازدج ويعتق ا( عي واطواى ل 


اودر (09١ا)‏ ( الباب الرابع مشر) الفصل الناسع 


ءالا ا ديه قء: أ يعلق > الام رذ 0 موافيةةأل ابوحنيف كرح علق من كل واخدمنيي' : ابسن 


قبمتة ول معمد رح يعتق الاصغركله وبعتق هن الاوسط بصفه ويسعوى في نص قيمته ويعتق من الاكبر 


١ 4 1‏ : 586 
لسكلاو إن قل في لاي د .حمناء وأه ددكر 5 ول '": يقار حى الكتاب وحكى | ك الدقيه | با احمد العياصى 
5 | 


١! ٠ : 1 9 : ٠‏ و“ ام 
5 2 لى ‏ د اه 5 ل هم البةمعث دععلك عم لما سه و ديعيل سم ل 
كن بردي عن بي بوسف رح ي بكو لسو 2 ع ا 


0 ر 
يالا بره د .! حد لْلَدُه ذا ا طعيط انا ! أمله 00 دج وأم ددعاء ال مول 
حنى كير وو داه ولد صن أمثل سد م -. أت لاس الا ولنما ا و1 0 
ذبن اسى يعلى المت وا بس دانه يعتق ١لا‏ سعأل كله د! ى اختلاف الاصلين, ونسعون مد فى نصف 
براك لوس بره يدانل الوط ع ا : قرول لد ينا لدت 
بتعا ل ىصح احدن دؤا 20 ون ها 57 اك 1 بدين ذا نه تعتق السغاى كله ا وتذلى 
الوسةاول تعلق كاج .أ اء6العل!: تعلق نصاجي أن ضعت في فى قمتوا تر ١‏ فى طعيط عاد ريت 


١ . 8 ٠ . . 00 ١ 8‏ : ه م 
ا 0111 7 كن 0 حسم اليه ١‏ 
كن ار روا رذن 5 رم 


في عاد أ عدي هلحم لم ن ولد أم مات قبل مد زى 


(0 
, 


ليا وأحد 0 الاكدن ره يسعول في فى (صئى كيمدد ه و يعيق من 2 لكا بك 
١ ١ ١ 0 8 9‏ - «وه .6 ره - *«وى 1 و- 5 . 
عر . 
اسه الا ١‏ ديق الى لخيرة 3 
ده لاصغرفة:ل حدهما! ببى عئق من الا مو نلصدة وتعئق أ ميل 


7 .اه : ا م ٠.‏ 5 5 5 أ : 1 : ١١ : 0-65 ١‏ - 
5< ل 2ه الا بسين. الب دوق إثاداه_. دح ةا كن مف لى 8 4 دعيد هي 0 © ١‏ 0 
- متت 
« 2 لكب الى ١.‏ 6 امل مدق طون عا لى ل داه ورد اين يل *#. حأ كن 
تك سن ا ا لو اط عاضو يت 22 لوو ا ع 


0 35 د واذدق _--1 قد لد نهم في بطون “ختلعة فافامت الامة شاهد من ١‏ اناليت اقرا لك هد أ ! 3 الاكمر 


وأدة من اد داسه والا وسط والاصغر بمنزله امهم فأان قال ا لشهود تشهد انه أخرم بهدا الولدالا كبر 

أنه لدو قبلا أل هداد, ا مأاساوايصاوة ذل معمدر ح أذاجاء: ت بوأى بعد|ة تراراطوا ١‏ 55 

ا 
١‏ 


اباأه مد أأمينك 2 لهؤي السب #4 ادا با ن لليكان منكوحةحرة وامة جاءءت تس 


نه اءت بدلا: قل بو يي 


بغلا م 


بغلا م لم مائرتك المنكوحة والامة فةال الرجل | حدهما! بنى ولا اعرف من هوفانه لايشت نسب 3 
واحد منهه ا مند كن عنق من كلل واحد منوما نصندكذا فى أشحبط » وكدلى رجل لدعبدان ْ 


0 اواو وقناادي ١‏ ( وهف الم يبت نسب وأدد منهم ا 
فيشيع الع اق وبا عرف 3 ا ابق بالموت كذافى! لبسو !*امة ولدت ارلادا في بطون 
مختلعة نشهداثديف عاض انرا (الموا 5 و شهدا حد همانها حين وأد تالا كبرا قرالمول ونأ نه أبنهفوشهد الثانى 

انهاحين وادت الثانذ ى اقرالموبول اله ابنه وشهد النالك اند اقرب فربالثالث وا مولى تجح د جميع ذلى : ل 
*عمدر ح الملدالاكبرء. ديم : الم انى حكمد حكموا لدام الولخوار ن لد 
الان نفيه دكذاتي فنارى تاتسم ان في فصل فيد ايتعلة بالسكاح من كاب الدعووئ *#الفصل العاش رفيدهوة 


لم يشت نسبه ويثبت نسب | إولدالها أ سل 
الرجلالو!_لنفس؛ ل -الاقرار ايه لعلان اا 9 الامذني يد يب بحل 9 ولدتغلامافاقرم ولى الامدًا نهدا 
١‏ : 
الغلام من زه 0 .أوعيد زوجي 'أيأوثه ' ف أو بعد ذلى مسد أن صد فدامقرله في ذلى لانصس د عوة امو 
لمفسة بعد ذلك ولح يعنق الغلام عليه باقراره وكذا ا اله يصد ته المقرله في ذلك ولم يكذ به بل سكت 


لانصيم د عونه اصلا وكذ لك اذا كان المقرله غائباا وصينااحنى لم يعلم نصد يقه ولا نحكذ به لا لصم 
دعوة مويل وامااذاكذ بد المةرله في ا قرارةثه اد عم ب ادال ايسا ريام د عونه 
كذا فى الدخيرة * ولولم يقرالموا وول بشئ ٠‏ مر ذلك كن جنبى قال هذ!!' ولدابن المولى ذا نكرة 


المولى م اشثراه الا جنبي جه سا يواسي 
كذا فى المبسوط » ادا اد عت ادرأ على رحالانه تزوجها وا نهذا الصمى الد يفي يديها اببهامنه 
وأ الى ج جد ذلك وشهدر. جلان ءا ىلر وج بماادعتدالمرأة وردالقاف. ىِ ضى _شهاد نهما بسببون الاسباب 
مان احد الشا هد ين ادعوئ ذلك الصبي لنفسه لاتيم دعونه عند أ بي <نيفةر حهكذافى | لذخيرة * 
ولوشهد ت امر أ قعلئ صبى انهادن هذ والمرأة ولم تغم ل شهادتها بالنسب ثم ادعت الما هدة ان الصبي 
ابنها واقامت على ذلك شاهد ين لم يقبل ذلك منها ولوكبر لصبي واد عون انها بنها واقام علو 
ذلك شاهدين تضى القاضمى بنسبه منها كذ فى المبسوط* اذا ادعئ رجل نسب صبي في بدي 
امرأة والمرأة نكر واقام الرجل شاهد يولم يقض القاضي بشهاد تهماثم ان احد الشاهدين اد عي 
ان هذا الصبى ابنه وان هذةالمرأة امرأته واقام على ذلك شاهدين فالقاضى لايقبل شهادنهما 
وَان اذفق المرأ فال انتهاس 38ل ررهل :وان روجها زاثافيق عل ذل تاهدين سم 


و كترم 


بك أبيتت 


2 ميج 
زم" 


كتابالدموول (6/ا١ا)‏ ( لباب ابع عشر) الفص ل الداري مشر 
ينتهاكذاق المحبط»لودمي_الرجلان صيافي يدامر ل,احدمنهمابقول هءابنى منهابكاح وهى تتكرثم 
ادعتالمرأة عل أ خرا؛ ندتزم و جهاوهذا 'صبى لهامنه رشهدلجابذكالرجلان المدعبان للصبى لمافبل 
شهاد'هماو كذلى الصي ى في يدا مرأةشهدرء دل انواس ى فلا ن ورد الناضى 0 أدنهثم شهدهو 
وآخرائء ابن رجل أخ. أ قل هذه الشهادة كذ فى المبسوط * الا افرانه ولد مكا تبئه من ز و جثم 
اد عاةلم يصد ق ولمنه يعتق ركذ 'ى وأد المدبرة رام الولد كذاى!! حاوى * ادالانت لرجل جا ربة 
عافن رار حملهاءن زو ج قدمات ث لدعي انه مندفواد تلاذل صن سئةاشهرة تديعتق ١‏ لا يبت 
يالوم بغد 'قرارة لاو ل سنة ثم قال هي حاءل مني فولدت ولد لاقل ص سنة 
رمن د نت الافرارنهو إن الو انلك لس هه تداق المحبط #ولوان #رلواات زه جأمثدر رجلاءائما 


38 ” 


اراس م د نفل 15 د قال الاخراندابن دن 


ني ادع ا حد هدا انه ابنه أن أد عى أ ثاني لا لصم اد يولبلا خلا ف لوا ناوالا ول تعلو نول 
لبى حنيفة رحلانصمد عو يل و الهماوعتق الوا لد نصادن قهما 00 وتكون | جاريةام وأد 


3331 اللي لم 
اسسسسع ‏ سه سا بوببسساه اجي ا 1 





وتو قا دهم ماق عضت كذ الى الناك 1 * د ل ١‏ أعادى دشرني اعهيا ١‏ لس 





اللي وسمحه م سي بعصم 





على لخر وماد ويج داك اذا ارادويا ان يثبت نسبة من ١‏ الى واميسيكداان لاقي 
لأسمه ع من شهود #الأعليل خصم ,هو وأرث الريك دغر يم للميت عليه حدى ه ان له على منت 
حق اوه وصىى لدة ذ احد رجلا وادعول عليه حقا لابيه والمد عون هليه و الو ري 
جاحد لدافلة ار لزنت نيه ويسمع القاعى من شهودة #عحصرة زاك ارول «2د ابي شرح 
الاق الثاقى ‏ العماقت ح # رجا ادع عل آخرانه اخوةلابيه وا مدان اد عن بسببها الميراث 
: ” 5 و- 

اواللعتة نسمع الدعوى و يقضى بانهاخره وكار اكه اماه ول جميع 'لاخوة والورنة وان 
لم يدع بسبيها مالالا يمكن انبات الاخوة ولواذر المدعيى علين انه اخوالا نضص وكذا لواد عون اذه | بن ابنه 
باللبوا و0 530 فان'دعونى بسببها 
مالامن النفقة وغيرة فعينئذ ينتص ب خصما عن العا نب كذا في خزا نه المفتين #أدعون على رجل 
انه عمة ' وادعئن على امرأةانها اخنه او عمته وأم يدع م بولاولاعالم كم يي 
لواد عن علون رحل انه ابوةاراد مين على رجل انه اابنه اواد مئ علىامرأ #انهاز وجئهاوادعصت 


كتاب الد موئ (1079) بارا ومدر) الفصل اأادرىء 
امرأة علي رجل انه ز وحهااو ادعى ا'عبد ملي ول هري انه اعتقه وهومولاة اوادعين العربى 
أن هذا كان عبد اله وانه اعثقةاواد عونو لاء الموالاة والذى اد عيع قبله ينكرماقام المدعي_المينة 
تقبل سواء اد عون بسبب هذه الاشياء «مالااولم يدع 2 _اى أ 'خلاصة *لوادعت امرأة ان هذا 
الرجل ابها اوكان هؤالمد عى انها اصدماعام المدعى منهدا البمة على دعواة فان القاصر ىيتبل 
ذلك منه واشبت نسبه لي كر محمد رح ىالجامع و ا 
#عمدر جف الجامعا ستحسان هكدا' فيشر ح ادب اله صل اا 
من نفسه وزع الرج ل الذي في بديهانه التقطه وافامت المرأ 5 ال2 الاصل بي انه اخمها لا بيهاوامها 
جعلنهاخ'هاوقضيت ببينتهاودفعنهاليهاوكدل لوكا الذى في يديه يدعى انهعبدووباةي السثلة بحالها 
قضيت بعياه رازه | خوهاوقضي ت يعتفه اذ | ارمت علول | 0 ن آبنيه' أ مالوا.ءت الاخوةٌ سواء 
فان ادعت مع ذلك حتا مستسقا قبل ت البيئةومالافلا رجل مات وترك موالى ثلثةاعتفوة و تركف 
دارا فافام مواليه البينة| نهم ١‏ عتفوة لا وارث له غيرهم وقصى القاض ي بالداربيتهها ا 
من الموالي فاذام رحل١!‏ لبينها نه | خوة لا نيه واامه لاوارثله نبرة يعني اخ للميت النا ثاني وقف 
القاصي له بنصيمة ودفعداليه ف رمقس م فبا عالاخ ذا من وجل ونلمهال ى ابلشتري ثم ن المشتربى 
اودع ما اشترول من رجل وغاب المشتري نجاء رجل واقام بيئة عضرة اخ ى الميت الاخرانه 
اب اميت الآخرم ووارثه لاوارث له غيره وصد فه في دلى ال ريكان ف الدا رهالقاصي يقضىي 
بنسب الاس وهل يقص ي للابن بالبلث الذي قصى بدللاخ من تركة الميت الاخرا نكان| القاضى 
الاب رياد ينو اللنوهرالاقى الذي قصى للاخ بنصيب الميت قسن تلان بذلى 
وأ نكان القاضى الذي وقع عند خصومة الاب نغيرالقا صى الذي قد ولاخ بنصيب المت لا يقصي 
للابى وا ودل هذ هالمسئلة ان الق ضي الثاني عرف تون المودع مود ما بالمعا ينه بان كان ايداع 
المشتربي منه معاد ة القاضى الثاني اوببينة اقامها١'ودع‏ اما اذالم يعرف القاضى ١‏ لثانىكوزه مودعا 
فالقاضي يقضي للابى بنصيب الابن لايد <لل الاس في نصيب الشريحكين المتصد فين فان 
حضرالمشترى بعد ذلى اخذالقاصى الثانى نصيب المت صن المشئري ودفعه الابنى «هكذا 
ذكر محمد رح فى الكتاب تالواناودل هذا اذا اعاد الا بن البنة على المشتربي ا ويقرالمشتري انه 
اشترئ هذا من اخى اميت ران الاخ كان ورثه من الميت امابدون ذلك لا يقفي لد القاصصىي 


(18) ( الباب الرابع عشر) ) الفصلالعاديعشر 


57 ل 
ذ. نب 2 - عو ول 


١ ٠. .١ :‏ 
بنصيب الميت هكذ افى المحيط »فى المنتى رجل زمن اد مئ على رجل انه ابوه ليفرضكه| 
'١ 21 :‏ 7 5 م علية نمنا أخدانه 
عل ذلى الرحل فاقام الزمن يبنة على ذلك وافام المدعول عليه بينة على رجل آخرا 
١ 1 : ٠‏ 1 ب« الله ول ا . | 
ابو الزمن و ذلك الرجال يذكروا لزمس' ,ضا يدرفا لبينةبينة الزن و يثبت نسبه صن الذي 'قام عليه 
البيية بلنسس ويفرض عليه النفقة ولا يلتفث الى بيه الااخ ركذ الى الد خيرة*وفي بعض العنا وول 
؛ : : : م ل (ا ؛: 
الافلافان اقام اد عن عليه بين أن هدا 


000 5 57 ل بين الادن و لك لا يقد بنسبه من ذلان آخر ذماذكر في عض 
العتارول بدا اوناويق الس كرو المبياة رحا اقام البينة ان هذ | ابنبى من فلا ثةالميت 
وى في ميرائها حق واقام الابن البيية اسان رحل آخرم. ن امرأته والاخريكر يكم بسيلة 
مدعى المي راث ويثبت سب الواد صهكذاني 5 د امس حمر با 
غلام موسرانه | بنه ليثبت نسبه ممه ويفرض - 'أنفقة عليه و اقام علئل ذلك ابينة و١‏ م تعن 


زلىك واقام الغلام بينةاندابن قلا ن دسم درجلا آخرونلا, بع 


على الغلام بالبعقة وتبطل بين الغلام على الاحركذا فى الذ خيرة # غلا مان لرأمان عاك اجوها 
من هالو 12101007 نهابوهه ليأخذ المبراث وادعى الزمن على 
الاخرانه ابوهماء لب منه النعقة وبرهةا صعا حكم نصيب الغلا مين دن الا بوين بلا 7 جع كن ١‏ 
و المحر الك 5 عر وا فيفل وى رجأ انه عمها تريد الفقة 1 واقام العم علن أخران هذا 
اخودا برعا لعم من [المفقة و يغرض على ى الاخ ان شاءت كذافى النا ثار خا نيةنا قلا عن العتابية * 
فلام احتلم اقام البينة على رجل وامرأة انها سماوافام رجل آخر وام رأ ته البينةان الغلام ابنهما 
فبينك الغلاه لغلام ا ولى و يثبت نسبه من الدين ادها ه.ا الغلام وكذلك لوكان الغلام نصرانيا واثا م بين 
مسلمة على نصرا ني و نصرانية انه | بنهما واقام مسلم ومسلمة بيئة على ذل فبينة الغلام اول 
وينرجم من بين مد عى الاسلام ولو -امود اك اوم ار ور عدم 
على الاسلام كذا في معيطا لس لسرخسي * هذا اذاكان الابوان م مسلمين فى الاصل ا وكانا كا فرين 
فى الا صل الاانهها اسلا والغلام صغيرلكك كن لاتقبلان .أ ى الاسلام هكذا فى المحيط * اذا ادعى الغلام 


انه 


كناب الدموئ ( 161 ) (البابالرابععشر) الفصلالثانى عشر 
انه | بن فلان ولد على فراشه من امنه فلانقوذلك الرجل يقول هوع بدي من امني زوجتها عبدي فلانا 
-, فى فى ذلك فهواد ن العبد ولوادء ى الولد انداين العبد وأقام البينة ودعب المولرو أنه بنه حعلته 
ى العبد وا عتثئه كذاى العاوي * ولواقا اقام العم ير هذة الامةو: هي زوجتد 0 ١‏ ا 
أدداينه محها دالبينة بندا عبد الاانديعتقنان, الل ١‏ وتصيء أ : جارية بزل م الولدلدكذا فى الميسو. طعواذاكان 
العيد صما أوكان حي اللا دلايدعى: سسب الغلام ولابدعىالكاوموا ى الامهايضا عيثوأ انما بدعية و 3 
اميت و ينيمون البينةعليى ذلك بقتضيى بسب الغلام من مولى الغلامو يرث مع سائرو رنته هحكذا 
ف المحبط # ولوان رجلامات ورك مالافاقام الغلام بينة اندابين كمعن اهمه فلانة ولدثهفيء لحكه واقر 
بذلا .افام رحا البيند اا أغلام عمدة واصدامته ز وجها من عبده تلان ولدتهذا ١‏ أعلام عل فراشه والعيد 
مسا بانسب وقضيت بلاما نكانت حية للددعي كذا ف المبسوط * وأ كان 
العبد ميئا ا وتان حياالااده ا بكر الءكا ح دان نسب الغلام يثبت من الميت الذمى انام الغلام 
البيئك انهاسهو ير ثمنه ور يقضي وى بالامة للميت وتصيرام ولد له واكم تعتقها يموده كدافى اك 0 
القص ال المابى عش رفي دسب ولد اللطلقة والمعتدة عن الوداة اذا طلق الرج ل مرا ته وكان الطلاق رجعيا 
فجاءت بولدين لإقلمن سيتين ١‏ جوم م لق تقرداقضاءالعدة نلف احدهما حين لد ند ثم ولد تالثانى فهما] 
ع واس 0 اللعا,. ن بينهما ويقطع نسب الولدين 
ا الاوك 5 'قربااثانى مهما'ب. يناه وعلية أ عد ا ولا قل من سننين 


من فعا وكبتدوانى اوشفوار جهدأوأ الفصأ عالدة ولا 1 ذاان الطلاقر.ا 58 


وللدلضريات فعلىن دو ل أب 
اوثلة'فن جاءت بهما لمن تير 5 لعدباللغي وهماابناة وان جاءت بهم لأكثرم سني لميثبت 
سبهى ا منه وان نعا هما فلاحد ولعولاكةا ورارويحا دك حداف اذا من نتن تسود ورا لاخر اكت 
من سئي بيوم فعذد | بي حسيفة وأبي يوسفى ر هذا والفصل الاول سواء هكذافى المبسوط * واذاطلق 
الرجل!مرأته واحد # بائنة وقددخل بها ثم تزوجها ثانيائم جاءت بولد لاق لمن ى سن أشه ومن قت 
النكاح الثاني فنفاة ذانه يلاعن بينهما و يفرق بينهما والولد ثا بت النسب من الاب وان جاءث به لسنة 
اشهرفصا عدافانه يلاعن ويقطع نسب الولدكذا فى فىالطعيط * معتدة تزوجت بآخرودخل بهاوفرق 
بينهما فجاءت بولد يتصورا ايكون منهما فهومن الاو لقيلهذ اقولابي حنيفةر ح واما علئئقولهما 
يثبت النسب من الثاني فان لم يتصورمن الاول فهوكهن الثاذ 5535905 منهمالا جعل منهما 

ع 


كتاب الد عوئل 5م | ( ( الباب الرابع عشر) الفصلالثالك عشر 
دان جاءت بولد لاكثرمن سنتين صذ طاقها الاول ولاقل من سئة اشهرضذ دخل بها الثانى وحكم 
١‏ الواداذاجاءت بواد لسنتين او ا حكث ر كحكم| لحرة والكبيرة المعندة عن الوفاه يثبت نسب ولدها 
الوى سئتين والصغيرة المعندة عن الوذ' ان جاءت بولد بعد انقضاء عد ةالوفاة لاذل من سنة اشهر 
ينبت السب حكذا ني محبط السرخسى * رجل نزوج امة فطلقهاثم! شتراها نجاءت بولدلا فل 
من سنة اشهرمن وت الشراء بلزمه وان جاءت بود لسنة شهرمس وقت الشراءلا يلزمه هذ ااذا كان 
الطلاقو واحدأة وأن كا ن طلفهاثنتين يثبت النسب الى لابين نه مو رات الذد كدان , وكل 





واضي!. ن » العصل!: ثالث عشرفينفي احد الا بوين 10 رايا زآدقاء «الخراياة اذانزو ج لرجل 

هرا ور جاءت بولدأسنةاشهرمنذ نزو ج والزوجان حرانمسلمان فادمى احد هما | نه ا بنك وكذ بدالاخر 
فهواسه منهما وكذ لى لوقالالزو ج هذا الولدكان من زو ج قبللى وقالت المرأة بل هوصى فهو 
ولد هذا الزوج ولالء'ن بينه.ا ولا حد على الا 0 عدون 
ان صد قنه المرأة بذ لك فهدوابنه وان انكرت ذلك وجب اللعان فيما بينهما ويتطه 

باللا ركذا فى المبسوط * ادا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد و 

فهدا'ب' 8و يلا عن بينهما لقطع النكاح ذا ن كان نعى الاول منهما ثم اقرب لثانى جلدا لد وكاناا بنيه 
واذا 7 اتروجالاجا 9 1 رجاءات بولددٍ, فنعا هما | !, رو جوفضى القاض ىبا للعا, نفمات! حدالولدين 

بل اللعان مهما ب زوج وبلاءن لقطع النكاحع وكذلى ريشتو احداضن] قفون لحرن 
مات الزوج اوالمرأًة قبلا للعان ذالولد ان ثابناا نسب منهما وكذ لى لوالتعاءند القاضي_الا 
ا نالقاض ىلم بفرق بينهماواء يلزم الولد امهحتىن ما تالزوج اوالمرأة فالولد السب يدر اذا 
ولدت ولدا فنفاءالزو ج,لاءن" قاد ببمهه أرخرق بينهماوالز الود امهتم ولد ت ولد ١‏ أخرفيذلى! بطنى 

فان دير يلزما نالابكذا باجام لهو لفك لور لس ونغاهولاعن والرم 
اناميا مدرف رق بيمهمائم علم بالاخرنهماا بناة فان علمبا لثابي قبلا ويفرق' لقافئ بينهما فذاة اعاد 
اللعان وا'زم الولدين الا مكذانى المبسوط *واذا اكذ ب الملاعن نفسه واد عو نسب الولدبعدمافرق 
الناضي ينها وائرم الوئدامدان كان الولدحيايثبت نسب! لولد منهويقام عليه الحد سواء ىا نت المرأ ة 
عا ماك العياة ار نكان الولد قد مات وتركميراثاثما د عاء الاب لم يصد ق عليدالا 
أن يكون ترك ابن الطلاعنة ولدا ن كرااوانثئى نعينئذ يصدق الاب فا ذاعم الاقرارضرب أ أعد 


كناب الد مول ( ىام ( الباب الرابع مشر ) الفصل الثالك عصشر 
اللا اا يم ي نفسه لم يصداق ولم يرث 
فيقول ابي حنيفة رح وفيةولهمايسدقو يضر ب !حدود.ثكذائنى المبسوط#واذالاعن الرج ل بحارية 
والزصها الام ثم اراداين الملاءن ان يتزوجها لم يكن لد لك ويفرق نب :هما وكذ! اللاعن نفسه لواد عن انة 
لم يدخا_بالام وتزوجدا لبن تيفرقبينهماكذاف المحيطع انا | اعقام ولد ثم تروحها فجاءت بولد لسئة 
اشه رفصا عدا فان نفاة لاعن ءلم الولدامه وان جا تبه لاقل عن ستة اشهرمنذتزوجها لاعن وازمالولد 
اباةوثا ويل هذء المسئلة اذ اكان لاقل من سنتين منذا عنقها حتون يثبت النسب من المولوىكذا 
فق المبسوط * اذا انت سكوحة !'رجل ام جاءت بولدفان جاءت بهلاقل من سثةاشهر من 
وفت النكاح ان ادعاة الزو ج لايثبت نسبه الا بتصديق المولئ وان نفاهلابلزمه وان جاء ت به 
لسئة اشهرفص] عدا من وقت الكاح يثبت نسب الود منهاد عاو اولم بدعوا ن ننا هلا يلاعن بينهما 
ولاينتفي نسب ا لولد ولاحد عليه وان كان اللواول اعئق الامد ئه جاءت بولدان جاءت به 
لال مناخ رمن وقت العتق فا ناد عى الزو ج الولديثبت نسب الولدمن الزو جاختارت 
زوجهااونفسهاتبل| لد عوةٌاو بعد الدعوة وان نفى الزوج الولدفان اختارت زوجهافء سب 
الولدثا بت منهو يتلا عدار. ن بقطع النكاح وان اختارت نفسها ذا لكأن ذلك قبل نف ي الوادثم نم 
الزو ج الولد فس الولد ثابت من الزو جه ولايلاعن ويجب! أحدعار الزوج وا ناختارت 
نفسها بعد النفى قبل اقامة اللعان فالولدثابت النسب من الزو ج ولالعان ولاحد ايضاهذا اذا 
حا ادل انل ن سئة اشهر من وقت العتق فامااذاجاءت بالولد لسنة 'شهر فصاعدا من 
وقت العنقفان اد عى الزو ج الولد فالولد ثاب تالنسبمنهولا حد ولالعان فى الوجوولها وان 
نفاة فان اختارت ز وجها ذا نهما يتلاعنان ا الواد فى الاستحسا ن بطع وان اختارت 
نفسهاقبل نفى الولدفا نالولدثابت السب من الزو ج ولالعان ولكن يجب أ لحد وا ناختارت 
فسها بعد ا لنفي قبل اقامة امعان فالولد ةا بت النسب من الزوجه ولالعان ولا حد هكذا فى المصيط + 
و لوا شتراها الزو ج فجاءت بولد لاقل من سئة اشهرمن وقت الشراء فنفاةلا يصم نفيه ويلزمه 
الولد وان جاءت به لستةٌ اشهر فصا عدا فنفاه ينتغى : بمجرد النفى لوطل انك 
في محبط السرخسى * رجل نستهامة اشتراها من مولاها فاعتفها ثم جاءت بالولد فاى جاءت 
بالولدلاتل من سنة اشهر من وق تت العنق فان ادعاة يثبت نسبه منه سواء كانت مدخولابها 


كناب الد عوول ) فم | / (الباب!' را بع عشر) العصلالا' نث عشر 


1 ا كن وصارت العا ريدامو وأدلهوا مأاذثا نعاة١ا‏ #الزوجأن كْ جاءت بهلاتقله من سئد اشهرمن وقت 


الشراء ل ينتعي نسبه ولالعان بنهما وبحب حد القذف وان جاءت بعلستة اشع رمن وقت الل راء 


فان سب الولدلا يثث ممه ولالعان ولاحد على''زوج و وان جاءت بالوادستة اشهر فصاعد | 
الول سنتين من وقت العا ىفان ادعى نزو ج نسب الواد يبت نسبه منه سواءكانتالمرأة مد خولا 
بهااوغيرمد ذول بهاوان نعاة فان ن كان تالمرأة فيرمد حول بها لا نه تثبت النسب منه عند هه حميعا 
وان كانت المرأًةمد خولا بها ونه «أولم ينف الا 0 
لابببعث لسك و ب انا نول ةل مععمدر 0 ارسي 7 201 رو ج ودضر لب 


: 6 أت : 000 1 بالا 00 سك أءث 
3 2 تاسعك ومك عمد «ه م ل غيرة جحاء لاد لعه 2 
ومن د مويه 9 و 2 جه وداعها من لم : 4 
5 وبطل "ابيع ه 2د 5 ا 
3 - عأءاك“ ١‏ وات سسا ع ف ماة رةه جرد 
٠ 3‏ ! 9 ا 5 0 0 06 3 عقط داشتراهااثر دأ دعا 2 
١‏ ا ف انل لكيه اودكا 200 داشناد'١ا‏ ل أن 
00 فمدئ عا مان احاءت. :ودار: قمر تسمل أ سميج ل | سم ١‏ 2 ا 
34 أثء ذه اا 5 0 1 لامأ ٠‏ ا اسدة ف كا رةه ١‏ 2 6 31 اه 
٠‏ كا سمل يا همل سم - م ن) نا ١ ٠‏ انلها 0 رو - ع( سه ىا سه 


١ 0‏ مه ١‏ 8 [ايد سإوو 
0 م 


٠ ١ 
22 9 ١ 0 كى‎ ١ <« .١ 6 9 . 
ولعبل وني أ د امد مر شيم نصد بق أمسام ى وبطل ع 0 م 17 6د‎ 


5 5 : ذ( سس ١١‏ 5 | مله : ١١١‏ . 5 0 
نسبة وبقى الع دان < 1 وأن جاءت د واد لسئد اشهم فصا عدأ ابول سنئين من وقت م 


622 
واد عاو فا كا 5 نتالمرأة غير مد خول هالا يئست نه الا بتصديق المشرى واذا صد قد المشتري 


حنون يثبت السب : يطل السعوا ريانت المرأة مد خولا بها وباقى المسئلة بعالها كان ابويوسف رح 
يشو ل .لا نص عد عونه من غي رنصديق المشتر ىو هوقول معمدر حهد ا اذا ادعاة وان ناو لايثت 
سك عدد هم جميعا وان جاءث با ولد لاكترمن سنئين من قت البيع ان اد عاو انزو ج لايشت 
سبه الا بتصديق المشتري عند هه حميعا وان نعا هلايثبت نسبه عند هم جميعا هكذ افى المحبط * 
00 ا ا جاء نث به سيل اشهرفصا عدأ 

الشرى الاول ام بلزهه وان جاءت بهلاقا ل مين ست شه نصيم دعوئد ويبطلالبيع ويننتنض 
العنقوكذلى ١!‏ يم الام مع الوا إد يبطل البيع والعق فيهماهكذ | في #حيط الس رخسي » 


يمست تسسودها 


وان 


كتا ب الد عوول ) 4 ) ( الباب الرابع عشر) الفصل الرابع عشر 
وا نام يكن المشتربي | عتق الول ولد لكن اعئق الاه فان جاءت بدلا قل ن ستة ا شه رصن ا.؟ شتراهاالزوج 
صحت د عوتدني حق الام والوادجديعاوان جاءت بدلستة اشيرفصاعد | صنذ اشتراها الزو ج نا نان أن 
لال مريست اهنبا مهالايثبت النسب الا بالدمرة اذا اد موصت دموته فوحق الول 
وأم” تود عوبه في حق الام وان جاءت بالولدلا كيره ىسئة | شهرمنذ باعها الزو د 
الابتصديق المشتربى عدا ب ييوسف ر ح ف الاخرو عند محمد رح نصي دعوت الووسنت نون من غيو 
تصديق اللمشترى اذ' ه نت مد خولا بها وهوقول ابي يوس فر ح الا ا 
من سنتين همذ اشترا ها فسواءجاءت به لاقل من سئي اولاكثره.ن سنتين منذ با عها الزو ج لا تصمر 

دعوة'لرم ََ الا بتص بق المشة. ري الاانهدانجاءت باأولد! ساي شرن وذ البيع 5 قدالمشترىي 
20 2 الما ا ول لا كثرمن سنتين صن وقت الميع لايننقص البيع بسي 


رحل طلق امرأ ند تطابقة با تنذوهي ١‏ دّاثم اعتفت مان حاءت ١!‏ ' 5 وأد انين سنتين دن ايك الطلاق 
١‏ 


ف امي ل ل زو جلا 5-5 . العفيهودك رنب عداو دلاء الوا ١‏ ىألام وأومات الا لاسثنحجاءت 
١ ١‏ ا ١‏ : 83 اسل ١ ١‏ 
و وار رمك ونون سمكيى وقد كلت سرون ارون تك سمب و الولا علمولى 2 حطلن ١‏ 


١ - ٠. 2 8‏ 3 ل 
ثَ لا 5 شاه الزوج ,قدا عتقها وأاؤيجها 
. ل ٠‏ أ . يما 


دلى 00 3 سنك ا شهر: 2000 ابه 4 آخراولا اساي لم يلا عن ويلرم الود اباو ولوجاءت 
|| 


وه ا 
وأ ا تلء» عن سنك أشي ء فيو شر الاءن لامي بينهدا رازم الوتداصه و يضرب حداداؤانت 
5 ام الولن مسلمة وا ولوصد فده الى أ دالو أد ليس ذه لم يصصد فاعلى 0 لولدكداى المحيط 6 + ولوام يتزوجها 


ا زمها ألو أد 1 5538 دنا سممون , عفري 0 نت العتق و ن نفاه ضرب ان كذانى المشيوط د 


الحبيول"! لرا بع عشرني د حو العيو الث والمحا تب اذا اشترىالعبد الاذو ذون امةنوطقها نولدت 

فاد عون وأد هاثبت نسبه منهوي.لك العبدبيع| ولد والام هكذ فى المعيط #ولون وزوج المويئ هذ والامة 

من ددع د ح كما لوز وجد امةاخريل ويثبت النسب منه آنأ ولدث وكذلى لوتزوجها 

بغبراذن موا ثست نسب الولد منهاذ! اقريهكذا! فى المبسوط »الأ ذون! ذاكان مد يونا نافاشترولامة 

ووطئهاوولدت أهوادا واد عون نسب الولد منه و كذ بك مولا وحمت د عوتةو يثيت نسب الوأد منه 

وكذلك اذا ادعين ا نالطولون! حلهالهوكذ بهالم ولو يكذ افى الميط »اذ اد عون ولدامن امقلمولاها 
لام 


كناب الدعوئل / ]| ( (الباب١‏ رابع عسر ) ١‏ العضان 0 رابع عشر 


م[ ١‏ | ه» (٠‏ التحطا نل من امات 2ه ١‏ ئ على أ ٠»‏ . 


امس و ا" عق ددا ؤد ست السب صصدنىي د عو هر النكاح قيا وواسيي اناو :ى دعوى 


الأخلا! اسدي أره 0 أن صد ق'.. 5 حعث 5 فى دكوست اسن ويه الاآن ثيدعهم ى لمكا نح ةاج 


- ا 
!! 2 نَ 55 2 ل 2ه لديا دي ١‏ اننضيت دة 3 ا فىابها حلواء ابيا لدت 
ىَ ى وواقة د في وحدن 5م دق كام 22ل ف 5 ار 
جاو »ص م عرد ا ١‏ ا وا( ب (6ء امء ل . 
م يلل حل ف مسوك # , مر - ىى ولد ام عير مو لاة اد 14 2 سد أرح وى صدث كل مولا« لم سسا 


ل ١ ١‏ ١م‏ ال 


! ١ 
لننددكة و.كل ب د و3 د تت أد عول شيط به أ ديق را روديد هد ع الامفر 3 نك لأعد 3 ل‎ 
00 لمهأ و «جوشاد م *5بهدد صمل ةج 5 سعواه ع“ 2 لي سمج أ ويد 2ه حم حي لم 4 د شوحت‎ 
ّ 55-5 1 0 00 كك و خخ 3 سلس ص “اه - ديح با لصب‎ 
و سر 0 ل‎ 
٠١ معه 9 | . 7 أ | أ‎ ١ يسم | سميياه ا ميءا‎ 1١ 
00 ١ أ‎ | ١ 5-7 9 1 ٠ . 
| أن هر 20000 ف حاط ك2 وه اد د 98 أ‎ ١ و مث لم سب لمعممم أ من أتعرد دلذون حدراد لاله‎ 
| ١ 9 - ١ ١ . . 5 - ١ 1 | مر‎ 0 ١ | ١ 5 : 
ودلب من ايلكا مسد ا --59- ات ل د ا ا ابيا #رويبين 5 ذه‎ 
ا‎ 
ا ا ا ا‎ ١ 0 ١ 3 
ا 6 ده فجي 6 د 2 ل عرف‎ 0 0 ١ 3.22 2 ف دعوه أدتاعة نيج‎ 
و كك‎ 5 5 5 ١ 00 ا 5 وثنا‎ 9 5 ١ 0_0 1 
بدا لتحت سمس علد‎ « | ٠. ٠ مه » اب مد ا‎ ٠ م 55 ادي ودح‎ 
ندال 0 5-5 :7 2 0 د . 00 رم ّ 6 وك‎ 20106 
0 شا 3 . -أهل له ود مي 0 > 55-1 حا‎ 5 : 
يى - وى #برم- ى > 0 5 رحدالن 3 1 2 حار 92 5 0 اورت‎ 
يا‎ ُ | 
2 1 ١ 
ارا د 2 ددلنل ذا نب شدلدك 14> عدي ممممك عمل 8ك اند دو انا اورم الممتا يت أمك‎ 2 
9 ا ا‎ 1 20 
مس شما أن ددا‎ ١ ذه لأالبيت 3ه ا ذال قا لممماك شي دادع ': لكا بي > ع را قن ا‎ 
- م - ا‎ - ِ_ 
5 56 أ‎ ١ ١ ١ 6 قٍْ‎ ١ 50١ "| ١ ١ ١ سم او ! ر‎ 3 
2. 0 نا م‎ 
عدمةيب دال.قة مه اير ضع أد الوك ناوخ واأعرنتي: 1 05 2 والانصيئ رموه ددا‎ 
2 ( ص سم غ٠ - له م اج‎ 
1 ١ ا ا‎ 
9 3 3 | 
و كاذنا ألا‎ ١ 5-5 ذو +ع : عد ا ا 6 انيل حل ددحا 59 لوول خم‎ 
ىق لدع صن سد اهنا لا لج كن الس ف ع ص كان دسم ردابي‎ 
١ 3-2 


١ | . 5 1‏ لم 
ه 2 لوك 7 2 وأن عق المد لما ودالمب ددا 'لا 0 07 9 ا ٠‏ الى نمث تب أ لوأك 


١ ادن‎ 3 ١ 
فعا د > ال 00 5 أن 00 _-0 7 للبم لله اا ا ل‎ 


در أن” أ 
7 / 2 اذى ان 


١ 1 1‏ 1 » : دا اءواب' أ# _ تتهم , ١‏ 5 أو ١‏ ا 
بوذت دل عد و د عأ ةاعد عدن د عيرا 6 نه ابن ولى 1 نا يله ولا تصدن هيما 


- - 
صم 


١ 5-5‏ ا ميا 1 ١‏ 
ولادمتيا لان مدسته 2 3 5 د و آألكد 4و أء رك أمسموع! ده ٠‏ هك لح مو لعرات دصرءه تمه ددا 


(ِ 


الما في ! ا و حر 100 ذ! 0 


1١ |‏ وموم اهى, 0 ١‏ لاه : 
وعلية العقران حا ع دو دلا عر هن سدق 122 نشت وان حاء'ت لى لدلدن سنداشهر 


دناب لدف !١ ١ ١‏ 
ب الدعوئول ظ 0 ( 161 ) (البابا! لرابع عشر) لض ل الرابع عشر 
فلامقر عليه كذ انى عاري + نخيرالمكا تبةفان شاء تنمضت ف الكتابة وى شاءت نسي كرا 
ف المحيط * وان ا أهأ : زوج وصد تدالز وج بعتق | نواد ولا يثبثت 20 كن ل ميد السرخسى * 


ل 
هه 


وأن أن عون وأ وأد امد كا ا لمكا نك وهدأ حأ اتوكاف الرراند فاناصدةئ ‏ 
أ 5 0 اث ص نس 7 
أ اجا لمل " امرك 1 520 مك طن 1 ل لولد حرايا! عيملا ل" امون كبمل الولدلامدًا ليل وبغره عقرهالكاتبدايف] 


ويعثبر قيمك الولد دوم هلآ دة ١‏ وأدثهذا اذاحاءت الامة را١‏ د عاد اشي, صنذاشتونيها المكائيد ذاماانا 


حاءت الام با' وادلا فل اد 9و سكل أشهم منذا شئرتها قاد عاو المداىى لا تضهن عوته ولايث 5 لمشي 
ىه ص 1 د صر #« مس 8 


١ 7‏ ا :5 5 
6 ل “عمدت ١‏ 3 اشن رى اآذ: يب 2مد أي دغي ,أ أن عاو الواين أ عجرن عواوه ن صد ته اللكا نب 


ا 
7 اس مدا اند ؟؛ أ ١ >) 7 ١‏ 
يي د رحدل سم رول 7 و كا نبل 0 كك دا 2006 نج أل بل 


يس يست الس 


- 


السو ل كا 
5-8 كك 3 0 


ل ولدت الد د ل مان عاأخ هه ١‏ اميف صيل ثم تده أ لكا نك لسر 0020 يق : 9 
| ب ا م ّ 
0 حت اننا وان ادم ااه أ .: 1 
١‏ لى ١‏ “م ١ ٠‏ 00 - حسف كه 2 تممييه لحم ذا لعق 
2 ذلا لذ مص سحد و م حي ال ةط ةا 


5 ا 5 ١‏ أن شْ ٠‏ يف 
له هدا الولد يدون صا 5 0" لا د يدل ١‏ 164 0" عنقت وعئق أ 1 ا 1 عربت 
١ ١١‏ ا ا 
0 


: 1 
0 6 احد ككل رأعل نهدا 1 بحبح ون حى نه لو دول سعاديق 


0 دبى المدا 52 ون أ ا 


8 2 8 © » ا م كَ‎ ِ ١ حَ‎ 5 ١ 5 ' 4ن‎ ١ 55 ١ 
بوه اند عوة عدن | مه أ نع ك. ذل و دعمم وخداي درم عجرا لكا نهد ى لو - بتد المكا تلو ص.د قه الما دنه‎ 


- م 


فر 
١ 58‏ عسل ١ | ١ ٠١‏ اام ١‏ امه ل ل هن ا 0 
لا يبب تااسب وبكورن انود مد م مع امدانادت بدل اكنال متنا وان يم يد 


. ا 0 (١‏ لخي | ١ ٠‏ م 0 
فى الرق يليت الس دن اويل لان الود حرابا عمل عير دان .لدت لاقل من سئة اشهر 
١‏ 
د لعى 


5 . ١ 
/ | انح أو, حاءتث ند لسكلا شهرء .د كوتبت تعششرة حل الوا ل ذو ه‎ 1 


ا ل م 1١‏ ا 0 الماء : انا اك 


7 لك تب للدحتح): ين ١‏ وال ل ١‏ 
وان عدزت صارا مملو نين للدتا نب و لادلدت السبء ن صمكث 3 # دذمعرنري ابيبعدسب مساق 
فأن < 3 الو أن لاه 05 من سند | شير وخ ييه الم 2-7 تلكا 5 وق في ملىك 1١‏ 0 


- . و | 5 
الولد حراءالقيدة و قي ل الولد لمكا دب و يعشر فيدئه يوم الولادة وان 


سوه 
أ 


- ارام - 30 ل مل ا ا اا 


داقن ع سي نت ا 


بالتمول ةوه أ عم ».+ “م فمماأا نا صيد ده ا لدأ اكد دبل 3 حت أم يثبت السب و م بخ را لكا تبك 


بعد ذلك ولد ن آد الكاتنوية ل د بك وعلق د ان كاذث الكانبةان + اعت بانولدلاقل من 


كتاب ادعو ( 1٠68‏ ) (الباب الرادععشر) العصل دامس هشر 
سئة اشهرمنذ كوئددث ينبت السب م ن الوا ويكون حرا بالقيمة و يكون ذلى! لمذانت هذا 
اذا ان ١‏ ومسب سيت تي المولون ا ينه و صد قه المولين المحاتب 
قال لدكى, رم رحع في حق!: مسب الى قول' لولد وان جاءت دا لواد لا «ثرمن سئذ اشو وم كونبت 
> ا وعوادة سان 0 


الكناةه عنقت وعنق''واد . ولا يثبت نسب بالود نالو لاا 5 ذاكمرل د وصدق لوي 


فى ذلك ةد يثبت نسبه من الوا نتصد يقه دلايلزمه العيمة هكدا فى المخيط # ادا ادى المدائب 


الال وعنق ثم جاءت المكاتبة بولد لافل من ع سَلك ا شه رمن وفت 'لعتق ء لستها شهردى وقث 


95 ١. ١ ١ 
١ :بك كان لجو ات 5د اذا لد بل فنا لكاي وان ولك نك سمل شمر فصا عد أمءد عئق‎ 


ف 
١ : - |‏ اا اي ال 1 1! 
رعه احوال اذى و لد بوط ء بعدأ 8 دعممث اسدية و وأن دو«د مدد بن فد يك ها ات دءعى 


٠ ٠. ١ - 5 0 «ى.‎ ٠. 
الناح بعد عثق المكانب دان صد قثئه ل ليه :شهك المكاح «يلبث سمب إلا يعت ' ولد وان‎ 
ل ع ا بأ ث السب الاارا سيره دك ونال و‎ 
فرق نه 1د نسب عمريق' 5-7 8 د دمك امد ل م : كّ دا عد للب ورد لاق رف‎ 


6 5 ُ ١ اماه‎ ١ - 5 


١ 
وان كل‎ 1-03 
٠ ل‎ 


+١ - [ ١‏ ه,ى | . .! و 1 0 ٠‏ 55 ا ا ١‏ أ 
ولد بوطى كان قبل ا لعنق لم يصد ىدن حمك ذا ١‏ لمعي لاسب به - 3 معد | 


مان علو ءك ثاى, ل لما ععاصمياة 
- هه لوه ا 


1 
3 ولد ها ١.‏ ن عجرت احذالمورى الأ وأد حرابالقيمة وأ أن إن صل : تمه الك ثيل لد به ! مدا ىت اعريق 


0 


السب والواد رتيق فان باكر يون ولد ها ه.ملركان 


00 .١ يت الأول‎ 
١ 

اخران لىع اطرئ كان ٠‏ قل انعتقى .5< د دتد اللا نبل لآاد عيت اسبب اانا ح فيعئق الوا 
و اس عبد الاوك الكذن كوا كهي لاوا ويلق كاه 
نم محرت المكاتية والولد حردا لقيمة نالمحي 
ره ا - ج١١‏ |ا| ث١‏ 0 ١‏ ل |. 0 لام 3 
انها و لدتهد و سي من الميت 
وبرث ولايشترط العدد فىالمقرين ولالعظ الشهادةفان كان للمقرمنار ع يشترط العدد بائعاق 
الروايات ولا يُشترط العد اله باتاق الروايات وهل يشترط لفظ الشهادة فيه ر وايتا نكذا فى المحيط +« 


رجل 


من الليت وأم يرث هخه بشهاد 5 اأقايلل وي : ا كه بون قد قافرا + 0 
منه وحينئذ يثبت السسب بش اد ةّالقابلفوان أقرج 1 كنا قرأ رمانا قرارا بالمنتث كداق المبسوط ب“ فى يديك . 
امةفوْطئهاو ولدتصه ولد ا دادعو ولدها ل قا لانت هىا' : وأدفلان فزوجنيها 0 0 هدا الوأد 
وصد ته فلان في ذلك وان صو قتهدا لاه فيذلى اوخكذ بنه.ا واحكن رجعت الى تصديقهما 
قبل قضاء الها صى بكو ونه )اه م وادللمقريهي أه ولدللمقرلهويكون تال 2 لىوا اسكرها فرعمة ذأ اناما تالمترله 
دان كبرالو لى 50-0 ف كل 4ه افيماا: وت أ يلتفت الى ' د لمك ولو تصدق!! 5-5 0 دل 3 المقر.' م تكذبه 
حت مانت صد قا لفر المقىا 3" 6 ١‏ وى كان أ 'ولد عبداللمةرله ناريت برأ لولد وانكران يكو ن عبدا 
للمقرله لم يلئة ١‏ ف ادا روأ وأر: كدد بنهى |الامةونشت عا زلك قالقاض ى جعلها ام ولدللمقر 
وعلى المق, 5 رقيمتهاام ٠‏ ولدللمقرلهتيل داعل توألهه |اماعلى قول ابو حيد راح لاصمان على الى تلاعقر 
1 ألى علىالمدروا ن حد ل دتهمأ لي أ د 5 2 حتىى صا ع يوقفى! مر الول حول يكبر 
وأن ن ككبرو صدق المت رفيدا! قركان عمد اللمترله وام ام واد المقرلددان ممصي , بن على التكذيب 


حعلة الاجر كير امن جهد امقر ه واصهام و! 39 ليت ه نه وا كانت الام حيك والغلام ل» موعن ل 


| 9 5 : 
الام المقرو كه ألا د فأ لغلاه ارو نحا ريةامواد للمفروكد ك ان ' كذبت الام لق ر وص » الغلام 
3 جمرع مأ وت ب ى 5داة ىالمعيط #رحال قاد ل كارا فيا عشامرأقو ادعثت انها بنهاء المء 
ور ل 
لسنقة زناه 5 بت العديل عاول دكن نان القادمى يقضي يسيك صنها و يقضى ‏ باز حيدودرث 
م 2 مأ ات 1 ِ 3 ئس 5 أ 
أ 


حار 0 دواصمما 5 أي فعاية و ا بوسخ ‏ و “عوك و2 أ بيت لمعدمك من وأحدق منهى لعل حل تقول 


ام -_ه 
ابي حنيفةر حيثبت نسمه ملهما.ا ااانا موك لور احدةصهماامرأةو! دل ة< رثير ه واي ابى سليمان 
0 ش ل 00 0 ا 
انه لايقضىى لواحد: صهمابع ذ 1 > موا حنيغار عكر در 9 ابكأ ال د 
ولوام تكن لواحدة منهم'حجةلايتصىى يسسب الود صمنهما بلا يلاخلاه عمال بي مجمو ع ع ١‏ سوأ ازلهه 520 
الولدين ذكرا والاخرانن ىاد عت كل واحدة منهما الا بن 000 ا 
للتي لبنها اتدل هكذانى امسا | ولدت امة الرجل فاد عاو ااخوة انه | بندمن نكاح بشبهة وا نكرة 
ا 5 ١‏ لسر 
المؤ ىلم يصدق على ذلى وكذلكى | لعم وأ ألزاا لوسائرالقرابات ذا ن ملكه يوهاوقداد عاو من جهل ناح 


6خ *» 


كان الذهرعة ( 1١‏ ) (الباب الرابع عشر) .الفصل الخامس عشر 
ات - فأسك أومى حي ملك الت :ممه وك وك 00 تزوجها وأوملى 


أمة معة أ ورودة صا رت أم ود لهوان 1 وأداوااد عي وهو يدل م2 الها بنه أم يقت نسبه من لابن 


1 000 هذا الولد لا نصيم 


ولايعق كذانى اللبسوط * ١‏ 8 
دعوده الا بتصديق من الابء صه خؤذلى لوا اددكئ آلا ان انه زو حه الا يصدق الا بتصد ية قألاب 
فان اقام الاس نين على التز ويس ١‏ صاء الات أو بغير رضاونان نسب الولديئبت منه ويعتق كذا 
فى المديط + ادا اعتق عبد صغيراتم ان عون انه ا بنه دع 2 صي و لد عند و١‏ 7 1 كان دحم تبي اينظران جحد 


٠ :‏ و ا 000 0 - )ا : ١‏ 


7 ١ 
او') ل يلزمه وعليهاالء 3 ا د عاد اناق الجزيراتايية‎ ٠ تعتقف‎ ١ بعد مأ‎ 


الا حي أنه ا ينه نتن عوته عندابى حنيفة راج ويكون موى لهناان” الث د عوة والدعى دعدة 

, : : 5 عو أن مر م : ل ان 

تحر يربا نلم يكن في ملكه وانكا نت دعوته دعوةاستيلاد با طن لوق في ملكه فتلمعتق نصنى ابولاء 
١ .‏ 2 ع : 0 

00-00 عنقا تعمل طه على المعنق والا حراد عور نسب حر صغي ريس له 

فول الى حيعةر سه د عودك الآ نتصد بق 1 حر وعد هما صر 0غ 


١ 


5 
ل * 


خا 


0 ل 0 سمه ذإن د ١‏ - ميك 2 | ل ١‏ 0 سكم عم #العنقو مي 52 
5 : أخو 1 >2 0 .ا ١‏ 


ل و ااه ١‏ 
لجا .. ١‏ لمانا نداعنق! ححالن عيب 58 ا 1 2 بالق ا 
ابن سما عدن دوا ل 5 ال عمق جح جارية ونم ره جب ١‏ وخا حاء ت دوأ دلا د ل من سدّل | شير صذد 
8 والسيدة ل أيهماصد تتدفهوا بندها 


ا 


/ 1 8 


. 520 :2 
ته حها ذان عا وأ ك ن صد قث الزو ج واد عبى كا حادا 06 


ه 
سم 


١٠0 .‏ 2 9 9 00 وال + : ١‏ . 
اووطة' شسمهل ع صلم ١‏ لخدو ذد لح الدود لس نهد هوأ . دذاه او معط #نعى أأى 


- 8 


3 : مه 
أف ااوكوا واعقنات و كوضين ادق قصايزا ره جالاو ل حم لم أدم نألاء ل كيو مالا , 
إن آد 22 قال أبويوسو ٠‏ حأ ا هنا م ا ان ود ت الولاد قاد تت ل 
خهمه ئَ3ق_ 2 - رن ص عر سي حي 0 عا نا ع( ب ها كك 
اشيرة ذالوا دللا ول : 36 و" ن اكترمن سند أشهرفهوةى | ثابى وقال محمد ر جا ن كان من وقت ابئداء 


37-4 أ 5 وه 7 نا أ‎ ١ 
كثرمن‎ ١ ا م الى ونت الولادةاقل من سئين فالولدهن الاول وان كان‎ 


- 


هنتين ذهو من١!‏ اننيكذا فى الكافي * قال ابواا ليث في شرحه في د عوى المبسو وقول »مدر ح 


١ 4 

5 
ام وبه ناخ كذا فى العصول العمارية * و, و رودأ به عصمة سعد بر, 0 0 وان 
فيد | لكر يم لحرجا ني , رح عنابى ميف رسج أنه رجبع ع هدا القول وفال الاو لاد للانى كذا 
فى أطعيط * رجل غاب عن اف أنه وهى بكر أ دمل عشرسنين «الاسز و حث وحاءات 2 


0 


أبوحصيفة رج ح الا+ دلادللز م ج الا و ل حول جار “ماه واج الما في دفع الز 15 زناه لاء و اجوزشهان: ليده 
وقال عبدالكريم اا أجرجا زى ع؟. ى حنيدة ‏ 4 ا والارلادا روج 9 ب رجه ع الول هذا 0 
الفتون كذافى الوا مااي حم ن المرأة ترد على الاول كدان الذخيرة + 
الرسية أة فتز وجها رجل ل من اهأ ا هذا أخلاف هكذا 
ق المبسوط * وعلئ هذا الخلاف اذا ادع تالمرأ فطلا قا واعتدت سروجت و دد: زوجها الاول 
كذافي محيط المردسى *# وف “عموح اليو رل سيل جم ادي النسعي عم نر و جامرأٌ ة صغيرة 
زو يسم أ بيهاثم ما١‏ ت الاب والز. جغا أ بنضوث اليسيوود فحت يكل 3 رتح رالغائب 
واد عاها انكرت وأ لذن أن بينك علم يقض لد ب وتضى بها للثاني 3 رأدت منهبنتاولار وجالاو وَل 
انه 7---000 :جو زالنكا حب هد الاين وهذه لنت قآل لكان في حال الصف لامجور 


لان في رعما بيدا نأم البنت إوجِند واابنت ولدت علين فراشه فهي بنئه واما آنا كبرالا بن وهو 


روج نت لمتدسل دممم ى أن تجو زلان اترا؛ الأين ! م يمعث من كذ افىالغصول العدا ديك * 

١ .”١ +‏ ا 5 | اس ا ١‏ . 
اذاتزم ج الرجل مر 5 ترحل ووانمة لحاناد عون أاحده )وى اليد 4 من صنك +ر و ذفن لاخو 
اندطن سل فالثول قول 0 رك 0 الركا مدن سنك واتعدحتم واكاأ 1 الشونب 50 ظظ ان "صان قا 
علىن ا دكن »> 3 مه ره يبت السبيي وأن أوا تك اأبينة بعدما قي وؤااد 0 فوت شهرعل 
أنهثم روحي. 2س 23000 ل ِل تَّ حيرا د ئ, رجلة و لف 0 ضل هل الغلا م من احدول 
هانين ل لعي ثم مات قال بي ا ليده ممع الال و لسع ول كل 0 
ا د 1ه . ا ١‏ - ف 
ودعتق نصفها من النلث > ا ف 1 د 4 ل اقرداىهذا الصبى أبنه من منة هذة ثم مات نا | 
أ حدودد الجينه ١‏ ارا لبي اه 0 مه لك هذا عن فأ ولاد دل بلك سنين فولدت هذاعلين فراش العبد 


| - 
وألعيد و امل ينكران لا: نمأ تدهم ذا فى معيط ا 2 34 0 يط ؟. ن الغلام وأا لأمن رت عيأ نذلىك 


١ " 0 1 |‏ 5 
تقيل بينتهد! لا نهم بهذ ةبيئك يثبتان الحو لإنفسهما وها الك حََ عل ى ميتو ويعتق الخلاهم, وتصيرأ جا ريد 
ام ولد لهفبعد ذلك انكان هذا الاترارهمن ا مول في صعته يعتبرالعئق مجع المالوا ١‏ نكان ني 


4 ِ . 1 
٠‏ 8 2 58 و 5 ١‏ 
6 دعسر صن اليلره. وتدلى اد 'ادصى العلام 00 لالمينك ايك ويمون ألجواب فيهها كت واب 


فبما!ا د ادعى 0 .والامة حميعا دلى «لادانى ل عت الام المكاح ا واد عاة الغلام قبلت 


لتروم لا 4 اتحوق د شان العسسبم دن حق اممو نه فى 0 
حقٌ نمه عبني ت احاح جا ودين العددوناى حديا ادا ىا لممسوط * لوكا ن اعد ءا اناحال مااذاضية 
الورئة اسه يوفى حكم ه ؛ لع حدون إعدف ,اأعيد كان اللعيط #"زارادتامرأة الرجل ولدا 
سي ا الود 0 2 كر انها قرانها شهقبلت الشها د 
دحن؟ * رلوشهد على اقراءا زر ج بدا برالمراً أة! وحده الاتقمل شهادتهادء تالمراًة 

حم ى,. ١‏ 
رو جارحود 0 كط ئ# 


. يعم ك0 3 3 ا 
1" د اليا مس عشر د عدى الا عحذاقيما درفي معى لا ا ان'أن عن ا ترى ا سمحةا 6 


5 مر ١ ٠‏ 3 .- 
الخدوت. ذلك دودو ادا 58 ا ١‏ 
مب ده سه ١‏ كن 


عع سيم عفد مسيم ل م نه ولص دوي حجمهاواك#السيسصسيية صم ةسسوصبسي و سسا عد | حس الديدا || ييل نمم خسم .مصعم اميد 


١ . : | ١ ١ :‏ 8 : 
مدن الإند وأن يعسرالا سي له لبن سدبك » أذأيين سب 


المسترئل تقد انا وقوه ها انه 
دي ' 2 0 5 د 2 000 

قب ا ا لساري ايه المدت م ا 
دك حرام 1 ل 0 لمشترع اه . 


ب 


إلى > ع قلت بيمنّه و ن لهالبحو ع 


- 


0 | اما 
حمرن 5 إشترط حدر 5 المسترول سام هدو أ لبيك عند بعض 31 0 كِ عنى ظهبرا لد ين 


اماي حَ انان كم وعدا نزحت كفنا , المون كدا وتو انا تان ببنه اللشتري ورحع 


١ - 3 -_ 


١ |] 3‏ . [( 5اها| (١‏ اا [ 
١‏ ونء ."ع اانه را نح أء نتات. اله لع حع على دأ نوك د' 5 0 كنا 
مسري 2ق 6 معام لكف عخل ب 8 أن ١‏ 0 كاذك «5 


ان حيدم #0 ارا الم 1 للست ا دن اشن أوو«بة ومك'ه اه أسعق المبيع من رد لمشتري لابرحع 

١ ا لعل لذن 5-0 أو ا‎ 1 ١ 

على بأ عه : ب ش عد لا درجع بعفهم على البعص د فى السصول العماندة * واد 

يا ٠‏ وه ا ٠‏ لآأء ١‏ 

١‏ عق واي 00 د هوه ذو داشدن 5 دعصا لح برع 0 0 لاول 
31 يكل ا 5 


535 0 3-0 د 6 ع 08 د اه : 


4 - 


و 2-2 ا 55 مجر د ١‏ ا 1 م ىق خرن وا خانى فى لاتعير كدا 9 

اذارجع المشتربي ء وى نأ تعد وص أعدى !١‏ بأ تع علبئ شي لمان للم اى 6 علول رائعة ١‏ خعيم 

الندى كذافى الحيله حأ 5 لاشترول هن أخرد ١‏ وأدعيد ونقابضائم اسعق نص ىالدار كان مشترى الدار 
1 7" , ه] > 4 ه » أ »اه 

: خباران شاء اخذ نصى! لد اربص العبد وا نشاء ترك ولايكون لد ترى العبد ض[ تخياروا ن تعرقت 


الصفقة 


كناب الد رول ( و1 ( الباب أ مون عت ) 


-١ . »-. 4|‏ 0200 5900 3 
أأص فق عله يني ىه 8 بعيب!أشركةو مال هذا ان,| اسعيق بنصق | لعبدد ه ون نص 9 ٠‏ الىا, لاخيا 
يب و 200 


اشترى اأدار وأ عق ند ى العيد ونكت احاى الدارذكرفى الك كنات ان كل واحد من | مسر بين با كخيار 
51 0 تواك ايو المتروك من ١‏ سحا بنامن قال كا ل وأاحد منهمأ 


صب 


0 1 5 :ا 
باياا شا واخذ' ل بعدا ربع دان ع اءتركو ه لع حم د احعييا بأ د عل م حد هوا ١‏ و اا ران شاء اخذ 
أ لم مر وأحد مني ل يماحتيىا جار المستيج لنصخ فى العبد اوسلم: ذلىك 


الصف بلصنى دأ ن شاء توكت وان 


النسو_الين مشت العبد بهبةاوصدقة يبط ل خيارمشترى؛ دايا الخرارلمشترى الدارهكذاىالمحبط 
0 550 ا ا 0000 
ىدا لبك الا كار قو اشترولمن أخرعبد اوباعة مون ره وال ن شام ريا لاولاشئراه تا نيائها عىرن, 


الائعالاء! هكذاحك فتومر ارك 0 ١‏ 
من يدث 5 اس ها ليه> 2-6 حتى نتنوول شمس الاسلام معدود| ذه ة معن أ جواب 


له 
9 5008 5 لق الحم 5-5-0 
إل ا ا ١‏ ا 1 
أه) عائن ةا 54 7 دل لمع . سيو يوحددهبب ١‏ نعسما 0-7 خ البياعات ل لمله ع المسترى الا دول 
وشرأ و 97 نياعليوحا أي ا«لايكون لدا أوجوء ع على .+ ما ع الام 9 ول ى هوي جععأ َل ل باتُعدنمبا تُعديرجع علية 
ب هويرجع على اما بعالاول كد فى الفصوا الء لعمادة * اشترىلمن آخردا, أوقيصهاء ا محقت 


ل ال ل ال ل اللو 
مىى دك 8 يقال المستمق لمشترى حذ الس اندي دفعته الى البائع مب ذاخد اراد استحق 


سيا 


١ 95 :‏ 3م 1 | |1 | أء- 
ل التسعوال 2 ان امشتري هل لد نل١‏ ل ققد ثيل لعب لذ : 59 0 لف د اكاعاى لرواية ألم ب[ 


ل 
- 


ب ل فيه'ان نقصاء القاضى بالملى للمستمق يقسي النيامات وعلين ظاه الروانة لدان سترد 
الكو ا ' امش رمي رجع على | ما لع بوص ا "لمن قال الم سق ! مشترىي كدان منى ناخذ 
ثم اران المستعق أن يسترد هله لس لدذلى با تداق رواب ت كد الى ا لدخيرة * ل محمد رم 
ىال ادات رحل اشترىل دن رجا عبدا, فشكو من رجل للمشتئري هأاد 7 ذل صى ن دو له 
فى العبد ثم باعه المشتر بي من غيد + 00 1 ع3 لم بأعذ امشترى الا نى 0 مكل اخوو سلمة اليه 


متيو ساموي انعد الخ واليةيضي القاضي 20-0 ا كا للد 5 

الاخروه لى الباعة اجمع حنيىلواءا م المشترى الاخراووا 050 والناعافينة ول الو 

المطلق لاتقل بينته وكان لكل وا حدمن المشئريين! ن يرجع عل دا تُعى بالسن منى عيران جنا ب 

ايعاد ة البينة ولكن انما يرجع كل مشتر على بائعه اذا رجع عاره مشتريه 2 ركوو امسر 

الا وسط ا نيرجع عا با ئعه قبلا نيرجع عليها لمشترى الآخر ولايكونللمشترى الاولان يرجع 
فر 


كتاب الد عو ول ) م 6 | ( ( البابأ لغامس مشر ) 
على نا عه قبلا ر يرجع عليه المشترى الا وشسط وكذ ىل يكه ون للمشتر ىالاول ان يضمن 
الحَفلى بالد لدرك مالم يرجع عاية وهأ ل يناج كل مشنرا لل او مة البينة على الرجو عاذا اراد 
الرجوع عا بائعه ينظرا ن لم بعلم الها ف را" م وع عليه با نكان الرجوع عند قاض أخريحنا 2 
وأن عله ا ناصي بذلى بان كان لرحرو ميدن هذ انام لاساج يان دسق 
ولك قام''عبد البو على المشترى الاخرعلن< .يالا | 55 ى القاصى بها رجعكل واحدمنهم 
على با عدبا لثمن قبلان يرجع وليه مشتريه, وذ لى المشترى! لاه ول برحع على الكفأ قبل أن يرجع 
عله ا لوام يقم العبد ا لبيية عل جرية الاضا ولك ١د‏ تحب . عدد] لق 00 
ركفل همان" عبد كان لذ مذ سئة ١‏ عنثهرقضير ىال صى يناك وكان: العنق فأ ار يداف ف 
كلجايرجعكل مشثر على ب را ئعهدقيل 3" 00 د ليه والذاكي! : ال 0 رخ وتدلى و اقام العيد 
البينة اذل ولدلا اديه وده ا اقام رحا ل ينه على ا ربكا قامت ببنةانها 
كانت أفلان مصذسسة استوادهاواةم وساي ل رد الاسباب فبل تاريخ 
ال لي النافر ى بذلك فهذاومالوأ اقامت البينة على حرية 
الا تلى أو وعلى العنة سواه ب جع كل راحد من مشئريه قبل ان يردع عليه وأ ن اقامت البينةءعلى 
العدق و الدب والاستيلاد د 6 ار نما نبياء 1 ت كلها بان اذام لعمد أ وألجا ريد بيئة علي والمشئرى 
الاخر اندعيد فلا ارجا للفلا ملان ١‏ 5301 ل ادا م رج لبينة على وذلى 
وقضى | لقاضي بدلكا ان هذ ارا قف| ا تأرضالعةه ى من ! أعبد بين الياعات 
حول و لع يعدي 5 نبل ١‏ العتق و بعصها أ يعد ا لع فماأ يا .. ى قبل العنق لايرجع فيه كل سر علو با تعه 
تارونت و ايد ا كل : نا هه قبل ان يرجع عليه اعمارا للبعس 
بالكل كنا فىالمحبط * وَل معدن ر َك الرذوات رج اشترول من أخرجارية وقبف ها انمجا مسق 
0 على البائع هكذافى الذ خيرة * لواة ال 
0 ندل وقضي الس 000 مل انار 
كك الثم كدافى امج للكردربي ادا ة| لالمشتر ي بعد ما اقراو نك ل أ نا اقيم البينة على لان الوا رية 


ماى للمستدق يريد بد الرجوع با لشمن عا ى البائع لانسمع بين ولوام: يسترق الجار بةأاحدد ولك ناد عت 


كناب الد عو (118) ( الاب الخامس عشر) 
انهاحرة الاصلفافرالمشترى بذلى اوابي ى اليمين وقضر ىالقاضي بحريتهالايرجع بالثمن ى على البا ع 
ال وانكرما قا لدالمشتري بي فقال المشترمي انا اقيم البينة ءا ى البائع انها حرةالاصل قبلت 
بينته ولوادمى لمستبمق على المشتري انها جا رينه رانه! عنةها | دب ارا ستوادهاراتلشتري بذلى 
قا اي صر الى ير 
على البائع ينظران شهدت ببينك بعق مطلق ا وبعتق مو رخ بتا ريخ قبل الشراءق, فلك اسان 
واصااذا شهد وابعتق صو رخ بتاريخ بعد الشراءلائقبا لنينته كذانى! لذخيرة * ةا ل والزيادات امه 
في بد عبد الال ابراه لمصمد محمد الام الى في يدعبد ا لله مانت امنى_بعتهامنى بالف درهم 
1 سلمتما اليك وام شقد الثم الأان عبد اللدغلب مليك و غصبي 00-5 “#حمد في ذلى كله 
وعبد الله بنكرز لى كه وبتول ألجارية جاريتى_فا لقول فى أجارية قول عبد الله ويقضى بالثمنى 
لادراهيم على محمد هكذافى امعط + ذل استحتهار جل من عبد اللدبية على المتاجاومطلقا لم يرجم 
محمد علي ١‏ براهبى بشوع 0 اقام محمد البينة 00 ى المستدق ابها١‏ ست اشتراهامن | براهيم وهو 
يملكهاو هو قبضها قضى لدبها وان اعا امسق بينتها لنتا ج على محمد قضى له بها علون محمد 
و رجع محمد با لثمن على ١‏ براهيم كذ في حيط السرخسى * لولم يق لجار 
احدولكنىن اقاسرق الها رية البيئة حل عبدا لله انها 0 القاضى بحريتها 
رجع مالس ىا وجي وناك آر اقام | لبينة عبد الله" نها ئانت 0 اعتقها 
اودبر هاا واسئولد داو فضى القافي ون لى رجع محمد بالثمن عاو ابراهيم و كذ لى 
اذا اقامت١‏ لبينة على الا عتاق وا لتد بير والا ستيلاد من غير نا ري فاما اذا ارخت با ناقامت 
البينة علن ان عب الله ملحشها منذ سنة واعتقها اود برها ا واستولد ها وقضى الناضى بذلكى 
ينظراال ول ريض العقد الذ يكان بين ابراهيه ومحمد فا ن كانت منذ سئةاراقل من ذلك يرجم محمد 
بالثمن على, بى! براهيم وا وان كان ينا ريد غ العقد الذي جرىل ببر. ى #تدمد وا دراشيم مذذ سنتين لا يرجع مود 
الس علون برا هيم وان الجارية اتا مت البيئة علين عبداللهانه حكااتبها وتضى الا ضي بذلىك 
لاير جم محمد بالثمن على ابراهيم الا اذا ادت بدل الكتابة وعتقت فحينئذ يرحع معمد بالثمن 
على ابراهيم هحكذافى المسبط * وان اقرعبدالله انه اشتراها من معمد بما ند د ينار و قبضها 
ونقدة الثم وصدقه محمد في ذلك ان تصادنا عليه ثم استحقت | لجا رية من يدعبد الله يرجع 


اب 1 
تتاب الد عوئل ) 8111| ( (آلناتت دامس عشر ) 


م "0 ها سنس 
عند! للك ذا من عاول و #عحمدوك- رجه معسمنارا من ن مول درأهيم وان تصانة عاك يعد ماا سعحقت 


١١ |! 1 ٍ‏ ن إاء لا 3 
ا محمد ولا يرجه معمد امن على أنراهيم 


: ا .ا كا . 
5ذ''ن اقفر عبد اللهنا' الدراء من معمد و محمد ان ا ثم وحا صرا فأم يصدته مير 


ش 6 !ا 1 3 ١‏ 
د ريه من يد عمد أ ند م عد تدمعيد سماة ل د ن وا ل #عدد اا قم بيه لاء1 ين أ برأهيم 


١ 1 ١ ١‏ ا ل 
ا حرم ١‏ الك ١‏ 9 اء! © كك دل لل ا بع طصة 2 8 مياق هاء ١‏ أ ل أ شميهم ولك ل عمل © َك ك وادا | وال 
وان - ب 7 يج _- نح ١ +٠‏ 7 


ا ل ال اللا ء دنه 
باقع لهي لزان نفو ا االقر لمواول ١‏ م - دانة امن عبد له قبات بينئه و رسع 


#حود لس علىن | برا هيم وبر أصادق معود ‏ عند الله على ون أن #عمداو 200006 ريمن عيدالله 


ا ' ال 11١‏ على انالم 
سفدي أنيه' وعمول أن معييل اود يد اريه علو عد اله وسأدج لواف اوجدا ا و 


© حا سصييا 


١ ١ ١ ١ , 

وحم سو تر على .اديه واف لوعي دول نرحع عل ب ابراه «حددر ف اأدحيرة * 
رح نا و | > 
5 وه | 0 ومه١‏ 28 : رجمه ٠‏ ون نامر حأ ١‏ ال امد والمشترى 

5 اشترول, مال د ىده 8 لعات دن 0-0 اجاج ىع 0 1 ى 


: و * ١‏ ِ ٠ه‏ 
و0 ١‏ غْ ١‏ ا حا _ ١‏ | د 5 ما د 52 


من لين :1 


|. ا 0 ال ١‏ اه 1 
لهم ! : ست - ١‏ 2 عه بتكل ليمك و 5 الي ا حم 


حا 
ل ل ينا 7 | ١ 20 ١‏ اه - ٠‏ 5 
يعد الا ستعز'اق قل أل 0 5001 ابيع نيس 7 ف يندع لضا 
6 لها ا 1 5 0 1 20 الاي ا 0 اا !1 ل م جد بيد أنه ان 0 رف 
لعج اه 3-7 ( لممكهه ىا ل صل 2 - 8 
فى كل ااال م ا ) كنا دن ا ايام 


١ ١ 00001 ١ 0‏ 
, 0 م لمنأ١‏ 7 احمرأه مأ ب أرأد ذهنا ١‏ ا 
الامةمن.ى الأستيى دمي الببع على حا لد“ 6 50 7 2 دل ٌُ [ى ف حامر ب 
3 
١‏ . 0 :5 هه 
عن لوكين كت ن المشترى فبضص الامةمنى اك بع ثم | سيقت من يدالأسترى دا 00-0 تت 
506 | 1 > 1 ' كذ نذا وه تدده : لعن م اساي دامع 
من يد ةورجع املتري عابى اخ لان م ا ويك يت ب اط 
0 د 50000 الام ل ليا ثه وأران "نانع أن بل ما مبيع الأشتر ىك ذلك عمد هماد بعل قياس توا 
الى لاس 3 )6 ” 
8 أ 2 
د حيقك رح أبس ل كن ولا يعود البيع وهذا آنا قصم الأ سرياس على ١‏ لبا نع 
حا 
8 2« ا ١‏ 5 أ ١‏ 
نادمه ال > المينة اها اماان! اذاء أ البائع أ ع متى اث وأعدن المستسق قيال ان. بقصى بي عليه 
١‏ 0 ام ااه أاء ١و ٠١‏ 
راأانمى ١‏ << انلك انك 5 لى المشترى داء 0 معدا صى دى مها ال 1 م ليام ال 


يعلين !هومن أ خلا: ييه جا رية رامع البائع لاتجبر لوا راد الباثعان يلزمه 
١١ | 1‏ , 
لد ذلك لولم تخاصم المدئرى البائع واكن طلب صه الثمن فاعطاء اوقبل أ لفسي ثم اقام البائع 


بسة 


م 


ار عوي! (91١ا)‏ الا لحان عشر) 


بيد عل ى الشراء من ورت يالعا, بد رية له ليس*لا حدهما أن زم صا حبه !جار الى ولق 


5 
دما ب 


لميقم البا ع ١‏ لميندعا ى الشراء من للست : كن اقام البينة عي وى انهانجيت عند و نهذاو مالوانا 
الينة على الشراء مم ال و ل 000 ول جا ريل فو وأدت او شجرة فثمرت 
والثما رعايها و استوةي) سريية بعر نيد يعدي الم وهال يشترط | أحكم 
بالواد و الثمرةءةصودااختانى فيه قيل القضاء له بالاسل قف اءبا'فر ع وقال الصد رلابد من لق اء 
بالفر ع ايض كما ان الم يكن الذرع سانا كانت رلدت من الأشتري مهوحر 
بالفيمة يوه | 'خصومة وير جع على البائع ولومات الواد لاشئ ع على المشترى وان قتل اخ ذمنه 
عشرة آلاف غره قيمته لاغيروان مات وترك مالا كنيرا فكله كله للمشئري ولايغرم للبائع شيئاو عليه 
العفرولواكتسبت الجارية او و هب! لسر مع الاكنسا ب ولا يردم على البائع الا 
بالئمن كدافى الوجي للكردري * رجن اشترى ,صن آخركرمااواشترى الارض وا لخول جديعا 
و قبضها ثم استحقت العرصل ب اي البائع و رجع عليه بجميع 
الثم >ذاذ جره الببوان سامع السر ج واستحتها رحع بك ل الثمن وان استعق بلاسرج 
رحم با ئحصة و كدالو وصاعأ لسر -- 50 نالسرج قائما.ا اراد المشترى ردال- رجنان برجع يكل 


ان بولدله ذلك كنا الرجي رللكردرى * ر. ا ل اشترئن أ اقفر به شجرا 
نال للمستحق 


الور 


ىو 5 
اك 0 بت الشجرئم استىةن الا رصصريقال للم ختري 3 ءا لشحرفا كان تلعديضر بالا ١‏ رض د 
مع . ل ألث ذلوء ا لشيرةلى وان ْ 58 ى يقلعا لتتجرة ويف 
أن شنت ندمع الى محل جرمة 0000-6 يرق سالاريفة رةحول من 

١‏ ا 
'ى نتصا نا رضى: ذن امرةبقلعا شج ر وقلع ا مشت ري نم طعر 5 لبا تع بعد القلع فا ن المشتري يرجع 
ا 
على البائع با أُمن ولايرجع بقيمه | أشجرولا بماضمن من نقصان الارض.ءأ ناحدار المستدق 


أن دل فع |' ى أمللهترى ق, 
0 


يرجع على انبا نع ب الى ليريم يط اوري بلطن حق أن يبرجع م على الباق 
ولاعلى! 0 «الارض وهذاكله قول أ ى حنيفة وبي يوس فر 0 لارض 
١ 58‏ 0 الشجر بلغ الثمراو لم يبلغ حتى جاء مستسمق واستدق الارض وطا! لب المشترى بقلع 
الث جركان ٠‏ لوزلى:ا ن كار نبائع الا, رض حاضراكان للمشتريان يرجع على البائع بقيمة الشجر 
قات فى الارض وبسل أ لشجرن تأكمنّ !١‏ ى الالع ولابرتع على البائع بقيمة اللنساااتان 


كناب الدعوئ (118) ( الباب الخامس عشر ) 
على قطع الثمر بلغ الثمراو لم يبلغ و يجب البا ع على تلع الشجر كذافي فناوئى تاضيخان * 
لي بالتمنى. ادى المشتريا لثمن ال. ى المستال لثمأ ستحق تالدار 
من بد المشترىية المشترى علئن من يرجع بالثمن ذكر في مجمو ع النوازل من اشيم الامام هت 
بو بي مي تلن دقان لم يطفرالمشتريبالبائع هل يرجع 
على المعتال لهل لاوى الجامع قبل لدان المشتربي بالضياران نشاء رحع على الغا بض وان نثاء 
ر جع عاء على الامره ا من الوكيلؤا ستحق من بده المشئري فعند الاستحفاق برجع 
المشترى بالئمن على الوكيل إنكان المشتري دفع الثمى الى الوكيل وا نكان دفع ١‏ امول 
يقال للوكيل طالب الموكل الثم وخذه واد ذمه الى لخر كدان لذ طيرةة رق مجموغ 
النوازل بيع جركن بين رجلين ف جا رية ثم استحقت أنجارية بالقصاء وطلاب المشترى الثم من لبا مع 
وفبض ثم ظه رفساد القضاء بفتوى الائمة واخذالبائع الجارية من التق ليس للمستصق عليه 
ان يسترد تلى يجا ربةكذ انى العلاصة #اشترئ من آخرقراطيس بثمن معلوم وا عطى المشتري 
حما رامعينافي تمن القرا اطيس بسبعين قيمئه ار بعون فعزد أستصة'ق القراطيس يرج المدترى عاول 
با عه بسبعينى كذ افى | أفده. ل العمان نل * بحل اشترقن من رجل جاريك وقبضها' م جاء اءرجل 
واد عاها واقرالمشثْرى انها للمد عى و صدق البائع المشترى في انها لهذا المدعى دلوي 
ان يرحع على البائع بانمن ا الام ع للمشت رمي اسايانت هي للمدعى لانك وهبتهاله 
الول قوله ولايرجع عليه المشتري بالنس كذ افى الذ خيرة #وا نأ ستحق مرويد وبشهادة شاهدين 
وقد عد لهما المشهود عليهقال ١‏ بويوسق رحا سال عن الشا هدي فان عدلا رجع الأشهود علية علول 
بائعه ب لثمن وان لم يعد لا عا نه يقضىئن عام ى المشهود عليه لتعد يله اياهما ولا برجع هه بالثمن على 
بائعه وهو سد الة الاقراركذ فى الفصول العماد ية * قال محمد رح فى جامع الكبير رجل اشترون 
من أخرصدابالف د رهم وكفال عن المشتربي بالثمن كفيل باه مرالمشتري ونقدا اكفيا لللبائعالثمن ثمغاب 
الحتغيل وا ستحق العبدمن بد المشترى ١‏ ووجدحرا او مكانبااو مد برا اوكانت جارية فوجدها 
ام الواد نا راد المشتري أن يرجس على البائع بالثمن قال ينظرا ن كان لكفيل قد رجع على اللشتري 
بمانقده للبائع كان للمشتري ان يرجع على البائع وان كان الكفيل لم يرجع على المشثري 
بما نقد و للبائع لايكون للمشتربي ان برجع على البائع ثم اذا حضرالكفيل فان شاء رجع على الما ئع 


كناب الدب مو (1191) ( الباب الخامس عشر) 
به نقد وان شاء رجع على ااشتري فان اخذ من البائع لم يرجع البائع على المشتري وان اخذ 
من الأشترى يرجعالمشئري علي البائع وان اراد المشتري بعد ماف رالكفي ل اتباع البائع ,' اكوا 
ان يخنارا لكفيل اتباع المشتروي ليس لدذ لى ولولم تكن كفالة وكان ١‏ مرابقذاء الثمن وبات_المسئلة ‏ 
بعالهاكان هذا بمنزلة الكعالة في جميع ما و صفنا ولولم د يكن شوع مماذكرنامن الاسباب في فصل 
الكفالةولكن مات العبدقبل القبض وكان الكفيل قدنقد الثمى وغا ب كان للمشتري ان يرجع 
على البائع با! لثمن سواء رجع الكفيل على المشتري بما نقد اوام يرحع فان حضف رالكعيل فيفصل 
موت العبد ا وكان الكفيل حا ضر الم يكن للكفي لان يرجع على البائع بالثم و لوام يمث العبد 
ول و معني ناف الاسباب فا ن كان الآ نفساخ بسبب هو ثيه ىكل وجه 
نسوالرد بالعيب بعد لقبض بقصاء | وقبل القبض بقضاء او بغيرقضاء ا والرد بخيارارويكءا وبخيار 
اله لشرطكان اليه واب فيكنا لجواب فيدا ا نامات | لعبد فأ ل أ لقبض٠‏ وذ لك وان المشثريامر 


فيرة ان ينقد لثمن عمد يقد ثم مات ١١|‏ لعبد في يدا لبا ع قبل التسليم ا لى المشترى فا ناللشترى 
هوالذ ي يرجع على البائع بالثمن فى الاحوا ل كلها وا نكانت الكفالة بغيرامرالمشتري ثم الهس 
البيع فيمابينهما من ىكل وجةكان للكفي لان برجع على البائع بالمن وليس للكفول عار ى المشتري 

سبيل وان أ نفسخ ابيع بينهما بسبب هوس فيما بين المتعاقد ين عقد جد يد في حق الثالث أسوالرد 
بالعيب بعد التبض بغير قضاء و تععموالاقالة لايكون للكفيل ان يرحع على البائع بشن ثىئّ وبكون 
حق القبض للمشتري ويك ونالمقبوض للكفيل دو, ل المشتري ولوا لم د ن كعالة ولكن نقد رجل الثمن 
عن الأشترى بغيرامرة كان ألجواب فيه في جميع ماوصفنا: ايا اب فى الكفالة اذايانت بغير 
امرالمشتري ولوكانت الكفالة بام رالمشتربي فصا ح الكفيل الباع عن الثمن علي خمسين دينارأ 
كان للكفيل أن يرجع على المشتربي بالدراهم د ون الدنانيرفان استحق العبد والكفيل فا ئب 
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ى١‎ ١ 5 


١ ١ 71‏ م ! أى » ٠‏ 
وأن سيياك دل أمه داك على شوأء وه لسهك أ س١ ١‏ المسئواداء,الشتر ىدداات وأدما ساد و 


ا رالمشترى اتراه أ باج 5 ن ثامروفان شهد أسهدد ان للستري 9 انرتمل١'‏ سراء وني حالد الشراء 
أنه بشريها'ملان يصيرالمستواد ع ل رورامن جهذام لع وم أى ١‏ 0 8 يي وأد على السائع 


يوت عمسم 


واوانهد 


كناب الدعوئ (004) ( الب بالساسعشر) 
وَأنك شهد الشهودان ا! شتر ىأ قربعد الك ششراء انه اشتراها لفلان لا يكو لامستولد الرجوع علىالبائع 
بالثمن و بقيمة الولدهكذا فى المحيط * رجل دفع"يى رجل الفى درهم مضاربه بالنصى فا شترون بها 
جارية تسا وي الفى درهه فاستواد هااللضارب ثم ا ستحقت فالولد < ربالقيمة ثه يرجع المضارب على 
البائه ع بالثمن فيكون ءا ى الم أريةكما كان و يرجع :ليه ايضا بر بع قبما الولد و يكون له ذلى خاصة 
ولايكون عأىالمشسار بك ولو ولم كن ف الام فضلاهذا عقي اردب الاين أم يثبت نسبه من 
المضارب وا ركان رب الم ل هولاذ بى استولد هافا ن لم بك عا ا ا المستحق 
وبرجع ع على البائع لمن نوقة الإدولذي بلي خصو لبالتؤينيك الضارب يكون ان ”تن 
المضاربةو فيد الوأدارب الال وان كانت الي جارية تساوى الفين فا فالرجو ع على لبائع بثلئة ارباع 
قبيةالولد., برجع با لثمن فيكون عل ىا لف قار بِدَ كذا فى المبسوط * كرد جلابشرل جا ريدةاشارل 
له جارية ثم ار والامروهبهانوادتئه ولدا: | ستحقت فاخذت ألجا رية و عةرهاوقيدة ولد هافان 

الواطيء, وبرج على انع 97 وولان مش اركذ في مسب ال نسي * رجل! شترئ امذوا عتفها 
وزوجهادن رجلل وله خبراازو ج انها حر دولا انهاامةالاان الزو ج علم شرف ررم اعتاته 
ع لس سيقت ذها. اه 


زوج على المزوج بقيمة الو ولدكذافىالد خيرة #اشترئ جارية واستولدهاتم اعنتهاتم تزوجها 


للمستق عقرهاوقيمة وأ وه لملا درجم 


| ]ء ب 3 
5 اث امتصقث و واخدها المستعق وعقرهاوتيمةالولد بر ويرك وى البائع يقبمة 
تمد أ السرخسمي 2 انا أن 2 2 ع ول 


الولدالاو 57 دوا نا لمادى ثم ا مستواد يضمن عقر واحدا كداني 


0 ؟ يه بعينها وقبضيها وأ ١‏ سنولد ها ثم حاء مسدق ف وا ستسقهاياً خذ هأ وعترها 


. 


هارت خصو م فأ رركا ى الوأد قد ما أن ينضى ل عليه بقيمة فلايغضئل عليه بقيمك 


عنن 00 


, الصا 
الولدلم با 8 نيان الصاءم 2 ىاثرار 0 انس اد عول ويا صمن م فيك ىم | مو لد وآن ل حَ عن 
5 


| وام أ لبيية ع وأة أوحاعه 0 بماادعىم 
انكاراو سكوت رجع عابى دعوا: لاغيراناة علد عو ل وجع بدأ دعول و 


صدى مه من تيم الواد ولآ: رحع بالعقرق 
اوفيماد وأها فصالم» »4 علول حأ رية فأسه لدهاأ نم استعقتا جاريه عأ رمكان الف ليم عن | فرارهذلاييطل 


الصلر وال اق وأكنه يرجع ءا ى أللدء ول علءة بقيدم ا ريد وبما صمن من قي الولد ولايرجع 


و 26 ١‏ لقم عن اكاراوسكوت لمأ د ام المينة علول ى دعوادأو امكل ونذان فكدذ لى يرجم د يدم 


ف العصب ول لل> اولوك بكن اأدء كل مالاء! 3 نأدء ١‏ ول قصاصافي نفس 


كناب الدعوول (؟9-) ( الباب السابع مدر ) 
الما 57 ريةوبماضمن من قيمة الولدنان . حلفة. ودل ىلايرجع به بشوع كذا في شرح الطعسا وي *ادعىن جارية 
في يد رجل نصالحه على جارية اخر عن سكوت اوكا وو انراد كل واحدمنهما جارية 
وا سيوك“ لني في يدي للد عى فاخذه وعقرها وقيمةو ادي بيب 
عر ب بنذ يرحع بقيمة | لجا ويك اله لنى اد عاها وبتيمة الو لدايضا و ستعزك 
ني أسئو تن هاااد ىم ون عليدفاخذها وعقرها وقبمة وأدهارجع | لمسئوإد بقيمك الها 0 
1 ى وأم يرجع نتبمداك ولدكدائي محر السرخس , #ولواصطلسا على ا نيدفعا' مدءى ا المدع ول علية 
حارية الفرو بور الخد المنادوى + من امد عن عليه أ جا اين ىك 
كل واحد منهدا الجا رية الي اد دائ ا ستعقت احدى | جارينين رجع سق مايه على 
صاحبه بقهة الا ري الى 52 وبقيمة ال ولد الى ضمنها للمستع ق كذافى! لذ خيرة * و 
المعرورو ولدالفتريستود بان فى اثبات السب ام رونل لدأ ع عحريةٌ بالقيمة را يدي 
المسئولد بالقيمة عا 20 جاربة ففى ود المغروريرجه ع وني ولد المدترلا ب رحع هكذافي محيط 
السرخسٍ #واهلالذمق والمسلمون سواءف الغرورددا ؛ ف 05 بيط * |' اباب السابع عشرى ف اللتعرقات 
اذاة لف دعوةالبنوة هذا ابنى ولم يتل ولد على فراشه فهذء الد عو “حيحة ان'افام البينة 
سمعت بيلته وقضئ باو د يت | ل ادعئ ش بافي يدغيرة وذال هو ملكي فقال 
صاحبا ليدا حد ث: بدةعليه بغيرحق دا أ لوالا تكون هذهد عوى العصب على ذى! لد ذا 5 
لدعي فيدعوادعة سحي يكن في يديو أن صادب ال 
ملكي وكا ن في بدي "١‏ 1 ى ان احد ث الدد عون عليه يده عليه بغي رحق تكن هذةد عرى الغصب 
على ذى اليد كذا في فنا وى ا يخا ن * الد الد عوو في عق الامة وك فى ااطلافات الثلك 
١‏ وفى الطلاق اليا ذن ليس بشرط عحة القضاء واطسئلة معروفة ا! وكذل ف الطلا ق الرجعىي 
الدعوئ لاثكون شرطا لمحته ايضا كذا فى الطعيط * ان ادعين مالين و قد بين احد هما 
على الوجه المعلوم, وأم يبون لاخر وشهدالشهود علون ذلك لإيقضىى بالمالين ولوشهد الشهود على المال 
المعلوم صيوكذ | فيجوا هر الفناوئ * اد عون على آخرملكية حمارني يديه فقال المد مي هذا السمار 
ملكي لانى اشتريته من فلان بكذا وفي يدك بغير حق فواجب عليك تسليمه ابي فانه لاتسمع منه 
هذة الدعوئكذا ف الذخيرة * قالخلى بن ابوب سألت شد اد'عمن مات وتركماثني درهم 


كتاب الدعوئل ( 007 ) ( الباب السابع عشر ( 
قاقام رجل البينة بمائة درهم على المييث وفضى القاض.ر» ئ له بهاثم جاء رجل : روأدعول د ددح 
على لبت وانكرت الور ذلك ولاينة لمد م اتاد مى الذي تضي لدبامالا: هذا المدعى 
الذى انكرت الو رن له ماحكم هذء المسئلة قال المائئة التى أحدها للضي درو مها تصدان تال. 
خلى وبدآخذ والممثلة مسطورة فى الكتب كذاف المحيط * رج[ ل أ دعين | نفجرل بلمى وبينىف 
مصا لحة شرءيةتبحة عللئن ار ضكذ افانى ادعيت عليك وافام البيئة عا ى الصلي الصبحبم واقام 
المدعيى عليه البينة على صاصم فاسد فالبينة عأ ىالصلر السي مقبة حكذ فيج اهر الفتاوئل *# 
رجلمات ورك ئلثة اعد قيمنهم على الساء لاما ل لدشيرهم وتركب!نالا اث لدسواد اام رجل 
بيئة! ن المي 'وصىى له بعبد ه هذايقال له سالم وا نكر الوارث ذلك وقال انما اوصى لهذا الرجل 
الاخربعبد: هذا الذي يقال أ ند بغ وصدقه المقرأه بذلى فالقاضي يقضي لصاحب البينة بسالم 


2 


ولا يقه ي للمقرله من بذيغ بشوع ولوا اشر الوا رث سا ما ببذيغ جا زالشراءو كذ لك لواشترئل 


بالفد.ه ره لكن فق الفصل الأه ول يظح نالو لوارث قيمةيذ بغ للد لدبيد ده بغ وفى الفصل الناني يو مرنتسليم 
بذيغ| أ ى الطقرله تركل ماكار ترك عبد اتيمتهالى د ره . لاما لله غيرة فافرا لوارث ان اميت ارصن 
500 بعدمويه وادام رجلى بينةان له على اللميت الى درهم وجحد 
الوارث دينه فان القاضى يدء ع العبد بالدين ويقضى الدين من أمنه وان اشترى الوارث العند 
أو رجعالع لقو لسو نينة رسيا رعيزاية ف |دالمقرله ان يأخذ من الوارث باترا روله بالوصيةلاسبي لله 
عليه ولوظهران ن أ لتشهون على ا لدين كانوا عبيد | فالقاضي لايبطال أل بيع وأحكن يد فع الثمن الى 
الوص ١‏ وللهولوان الغريممات بعد ماقبض لثمن وورثه وارث الميت ألآه ول نان ورث ثلى الالف 
بيعي ابجوب وساب ا رالفدرهم ويدفع ذلى 
الى اللقرلهوأ وام يرثه كه وارث المبت ولكن أودى ا ميث للمقربتاى الاأنى بعينها كان على الوارث 
أن يردها ع ى اللْقرلهوا كان أوصول نه له بما ل آخربعطن من ذ لك للمقرله قد را ل د رهم ولولم يكن 
شع من ذلك ولكن ودمب الغريه للمقرتلى الا لف بعينها اوالفا اخرئ ا نكانت ا لهبة في حال المرض 
فالجواب فيهاى ميا وا ال اي 
بعينها اصريالة تسليم ا أى المقرله وا نكا ناللوهوب الغا اخركئئلا بو مربا لتسليم الى المقرلدواوا أ ن القاضى 
بيع البدس الا جنبي لدي لكن مط الذر يم بدينه تقا لهذ! | مبديءلى بدينكارقال جدان 


كناب الدعرئل ٠6‏ ] ( ( الباب السابع عشر) 
لى بد دك نا ذوااء 0 عاول هذا ١‏ أن الوارث اشه تراومنه أووهبه الغريم لها ونصدق به عليه 
ابلا العية اه لك الا ار الغريم وك ن جعله دا نحا لغرب من ماله 

بان 5 ١د‏ العدردص عر كا من مالك وسلمه اليه ثم و 0 العند الى الوارث:ديما من الدهريؤمر 


الوا 35 شوليية ١‏ ى 1 له للم وله هكذا فى اطعيط » ماثو رك ددا عبد قيمتهم سواء فا : 


2 
الوا ث 'رجل عدعينه وصيةء صد 0 خنامت بين الهاو صنيهذا العبد الاخرلا خرو جين و 
- - 
الرارث ه عئق الترله عبد ة أن ١‏ عئْته فيل ١‏ لقضاء بالبينة نفذ عئته فان قضى ‏ ببمنك الاخرفر: م المعنق 
قيولما'دتى للوارث وأك ان ا عتقه بعد القضاء لم ينفذ ذانملى الوا ات 5 بتسليم 
المثريه الى الْمثرله ولا ينغذا عداقه مد اتوم لسع ل ادر ساباسض #عهدر 
رجل مات وثرك ابنين ودارين فادعول رجلاحدى الدار' ل آنه غصبها| بوهه | وحلنهما 


١ ٠. 3 3 سس‎ ٠ 5 . ٠ 
علون ذ لى فذلى !ا حد سرع أليمين آل اضي 1 5 بنص و الدار‎ 
ىر‎ 0 ١ 4 /“ 


1 ولاه 000 
زاكنه لصقى ار نى اد عاد داه ذل الدمياسي وادعو لان وبيب 


م 


1 ع" مآ ١ ١‏ . ه * 031 - 
رار ود- 103 أن 0 اصلملبتب 5 1 صمة و نواه عليك١‏ 7 رأء. ١‏ بل هدى د.,ى لعدصكد 
م 2ل دن “رول ان ان ىالل خرين 


كر : :3 1 8 7 ِ ١‏ . له رك و 
الماثل ضوان:صى! لإخرئئكذافى لبط » عن الام ان د ا اذ لانت فى يد ورك واحد « 


الغا ب لايةبل وان ا نواءنكرين ويشسل بلبت الشراء على الغا ثب حتيى لوحف روانكرلا يلت 


كل دكار كذافى!'وجيز كرد ربي * اذاباءالر. 2 جارف من رجل: لم غاب الأشتري ولايد رلك 
2 
4 لي 
أر 1 شت 6 - الام كت قاضى وطلموفنان ٠‏ السم. 0 عار د 5 0 لكا والقاص ف ميلا ل 44 ا 
اه 


أ 
م 0 ا اقام البينة على داك د درم وال .يميه أعدا بد على المشش ١‏ اين علىالبائع 
ب نه كه 


ويسخواق من اليا نع بكفيل ثقه ثم ان كان فيه و ضيعة دعل ى المشتري وان كان فيه فقيل فللمشترىي 


له وف ع أء.. و فى اندارواعج بان دأ ل باند فى لدارلا يتعرض الداصم ىلذلى , ولاسيع 


انداروان كان ن يعن تب حا ن المشتربي فانه ليس للقاضى أن جع عا ريك دأ | أ ن أقامام ا - 57 وذلى 
مس 9 ىناما اذ كراشا احتاج ال أله نع ١‏ ون ' قامد| لممنة عطي والمشترى 


ليا 5: 


نياكذا فى المحبط * رجل' د عيئ علئ آخرد ارا في يد هوة ل ملكي ي رهنهاى متك فالكرتخهدر 


أنىهذة 


كتانالدعوول ((09م) ( الاق اننا بع عدر ) 
| نىهذهوالد ارملكدوني بدذلان بغيردق "قبل وصارت بده بغي رحق لاا نكراارهنى كنذا فىالخلاف” 5 قالدسل 


|| 0 ى في دعوى الضباعم اأعوا ر» أد عي عليهد اراانها ماحكي رهتها من وأ لفك 


ادن دن 
١‏ 


أل 


004 مات والدك رتك افي يدك نعليى ان "قيض اد ا 0 واسله الدا رن 7 اذى ب وشهد عله وى ل 


هم فود عدأ . ان زد بأشماء والجوا لكك هذأا الى ع حال 3 ا عول علماء ددا 0 حن. "غيل 


6 

كلام 

هدو ميادةكداة تسد * اذا ادعئر حا ةق بداسار. انها ملكه.ؤ ند هك اغمرحن ند عاء #«عييجق 
082 للع ل الي ا ل ل ل و ل ال 


3 . ١ 5 راث اسه‎ : . - 
١ 


| 
الجار ةدا كيهو يان لم يل ملكى وأوا ذاه ام البيية علول أن عه يي 


ر اخوضا حب اليد : ارد عليه ولا يعصى 502 المديطئ* بحل ند هنا راقتراةا رول 


: , ا . 235 . 0 00 5 
كن فيرذى الد بعبد وسلم العن | مدلل لبقابى لاقترى مانس ليزن الدارواخذها صيلى جك 


١ 5 . 5 1 2 5 .‏ 0 
أوصدقك!وشراءا ورديعة ا وقصبااوءا أشية والكناين له على العيد سبيل ذا وا جيم حب أليد 


1 ستردالدا د ن بدالشة ي با نكان في بد المشترى بسبب !١‏ لغصب أو سيب الود يعد فا .شير 


اررحم على البائع دا عبكابر عن 57 دا رجا ريد اشتراه 2 هابا عبد موصلت!! كل قال نه 


مس الاسباب التي اكرات فلحت 1 دولا يكون له على ١‏ أعية هنا ل ألافى صورةى هوانى انه 


الس حير لي د الل يناك أيه اي ف 11 جاء ألا 1 الاه 
مو دك غصى بي دد لمشتري وجا ءذ واليد وشمنه قبمتها بحكم تغصض ل كان ند ن يرجع على البانع 


7 د أ : 1 5 000 / 57 
و عد ا - 00 3 بدالمسترى 8 ب تحا عصاحت اليدو صمون المترىن" 


3 
2 ٠ 


. ع . 58 2 ُ ١ ١‏ 
ش 0 1 
لون شك ءا ّ دارب علي حكن | 


0ه 1 5 ١‏ 
ستو 5 رف 500 5 مد هما واأاعيد 95 المشترى' أي 0 


يت رم عمسم 


سر 


١ 
2 الذخبرة ق رجأ ل سكم رول * نآأا< ا أبعيك وأند ارفي يدي غير المأ‎ 


صاحب اليد :د عى أنهالهة 


يي 


0 


ا( 8 ! مه . 
م 0 ا 2 انحيك !كذ يض لد بع عه طلب المشترم مق تب وحم العقد بينهىا 


اجابه 'لن ذأك ٠‏ 6 ن تس العقد بيبهها 5 وامرا. 0 0 برد ١‏ عبد على الم ري ثه وصلت الدا زر اونب 


المشترى يوه من الدهر يسبب دن الاسيان ها ا هات حون لدم ه رأطشم ثري بردالعيدم الات 
١‏ 


سراء يزمر 


وهل يؤمر المشترجي بتسليم الدا رأى البائع ينظرا ن كان المشترى صر ح «الاتزر له وقت!' 


وأنأم يصر ح؛ يدراه نااك لايوّمركذاق ارا - ارس رودل 2 عىن ر جلل أنهذة 
الارض وتو من جية ذلان عا حي معلومك وانه متولى دا الوقف ون رالشرائطواثث«البينة 


8 


ا : 
وقضى القاضى بالوتفية ثم جاء رجل وأد عون ان هذ:الارض ملكه وحقه يسمع كذا فى أ لخلاصة 
فى العصال لاني فيد عوى الضياع والعة قأرسةلى نعم الدين السغى عن رجالادمون ارضافييدى رجل 
انواملكهوني ددهذا لدع علبه بغبرحق نقال المدمئ علمه هي ليست بملكي انما هي وف على كذاوانا 
منوليهافظ| ش القاصى من المدعون عليه بين عل ما قال وام يمكنها فاص البينة على ما ةال فا مرالقاضمى 
المدعىن عليه بت ليم الارض الى المدعي لتكون في بده ا لان يقيم! لبينة عائن مانا لقال كل ذلى 
5500 ينبغى للفاضى ان يطلب الْبمند من المدعول عليه على مقالئه ولاان يامرالمدعل علية بتسليم 
الارضالىالأد عي وانما امرا عي عأون! قامة البينة على د مواةالملى على المد عون عليه و ليائة 

و ذلك على المدعن علية مقبولة كذافى ا محيط #فالمنتتى ى رجل في يد بهد اراد عاهار جل انها 
دارواش شتراهامن! لذى في دديه , الى درهم وادء ىن الذي في يديه انهاد١,‏ وأكترا ماص المددى 
بالق ف رهم ولا بينة لهمادان الدار الذي ف يديه فان انكرا تلى المتالة وشهد عل اترارهمابذلى 
شهو د وكل واحد منهمايد عى الدا ره وينكرتلى المقالد النى شهدت الشهود عليها ذان الدا 
(امتكله الاء ولبهوالك! رح كذا فى الذخيرة »قال هشام سال تمحمدا رح عن رجل في يديه داراد عاها 
رحل وقدم صا حب اليد الى القاغى اف راحب اليد ان اثثرون هدءالد رصن هذا لدم 
وادعوىان لايمة هل يؤمرصاحب البدبنسليم الأدار الى الأد عر في لخدم ف الاارا ارقال »ءا فى القيباس 
فيه م لكنادع الد دار في يذ قد عول 00 لسمه عد اناو اددفنة كعيلا وار جله ال , ثلدى ادا يام فآن ن أحضريينة 
الإتصيت مليذكذاق السيا بن ف المتقى جل ادع على رجانى تدبستىحدااطيا] الذي 
عليى بكذاواكراذي عليه ذلى الطيلسان وقال الطيلسانى لبي و اناكدت اود عت فردد تهاءلى 
فلن واحد منهدا عل دعو صا حبه ويرد الا يلسان على الذى اد عى الببع ويبدأفىاليمين 
مدن 


فير جل ان عي عبدا في يدي رجل واقام البينة ان هذا العبدكان لعلان بن فلان سم رجلاغا ئبا 


عليه كذا فى الذ خيرة ني كتاب الر ناك اه ن الى سى اعاكتن ١ ١١‏ ول “عمد بن حس.ن, 


وان فلاد اقراند لهذ االمد عي والذي في يد يه العبد ينكرد عوأهويدعي رقية العبدوالمد مي يدول 
صد ق الشهود وقداقردلان لى االبمرالان. عالق جواة الفروييية اتسيف الركراء كنال 
اذغ معلوم فان! اقام 
البينة علئى ذلك نقد القاضى الثم رقضىى له بالعبد وكذلى ان تال المدعى صد ق الشهود 


كتاب الدعوئ (1ام) ( الباب السابع عشر ) 
ولم يرد علو ذ لك وأم يددع هبة ولاشرول ول وان المقرحا ضراو لعبد في يده فقال المد عي قدكان هذ | 
الغلام لهذا الذي في بد يه وقد اقرلي بدفقال الذي في يديه صدقل يستسق المدر| له بذلى شيئاحن 
يقرلهبهبة اوقبض او ما اشبه ذلككذا ف المسيط * رجلادءئ عبدا في يد رجل قال بعتنى هذا العبد 
فب ربو اي ٌ عليه البيع وقبض الثمن فشهد للمد مي شاهدأر. ن عل 
قرارالبائع بالبيه لبيع وقبض الثم وقالا لانعرف العبد ولكذه قا للا عبد ى زيد يد وشهد شاهدا نأخران 
انهذا العبد أسمه زيد اواقرالبائع ان اسمهزيد فانهلا يتم البيع بهد ة الشهادة و يدلى! لبا ؛ خّ 
قان حل يرد الثمن وان نكال البائع عن!ليمين لزمة البيع بنحكوله وان شهد شاهدا نان البائع 
اقرانه باعه عبد ز يد المولد فنسبوه الوى شيع يعرف به من عمل! وصناعة | وحلية اوعيب ووافق 
ذلى هذا العبد قا لهذا والا وى فى القياس سواءالاانبى! ستحسن اذا نسبوة الى معر وف ان اجيزة 
وكذلك فى لامة كذاني فناوى فا ضبخان ف فصل من لا قبل شهاد ده للتهمة * ولوشهدا علئن 
اقرارة با لعبد بعيئه وسميا ووصفا و الا ارانا يومئذ و سمي لءا وإكنالا نعرف اليوم بعينه فهذا باطل من 
قبل نهدا شهداعلين معرفته ثم جهلا بشهاد نهدا كذافى أ طحيط * في نواد, ربشرعنابى بوسف رح 
اد مون علئن رجا لانه تصد ق بهذه الدا رعليه وقبضها ا واشتراها منهبالى درهم وقبضهااو وهبهامنه 


على هه وص 


لهذا المدعى )أ ل اتقبل ذلك وا واحءا #اللمد عي وبعدزلىا نادعون صاحب الدا رالثمنأ و والعوض 
الذ ي اقرله دد فعه البه ون لم بدع ذلك فلا حقله فيه كذا ف الذخيرة * واذا قال المد عن عليه هذ ة 


اكد ترف ها وانكرصما حب اليد ذ لك فاقام امد ع ى بيلك أن ص احبب اليذات ربهذة الدار 


الفيعة ليست في بدي واراد اللد عي ان يحلفه عا ى اليد أن لى حتوق يصب رمقرأ با ليد ثم اذاصار 
مقرا با ليد يحلفه القاضي باللهما هي ملكت هذ لدف حت يصيرمتراله دالممك و اذاصارصقراله 
بالملى امرة بترك التعرضكذا فى المجيط 2 وان اف اله اقتوق واراغزىفة| لودل ازارية 
اوضيعة ولم نيحد ذلك فا قوالمد عوى عليد له بذلى راتعقا على حد ودذلك فان الناضي بكم له بذلى 
على المد عل 5 علية باقرارة وان ١‏ قربالشرا اع واختلفانى أ لعدودنقال المد عي هذه حد ودها وقال 
المدعئن عليهلا بل هذ حد ود ها و الي قربي دب4ه | المدعون علية اقل ممااد عن و ليس للمشتري 
سهود يعرف حد ودها نانهما يتحالفان ويترادان وكد لى لوشهد شهودءا ١‏ ون اقرار همأ بالشراء 
ولم يسميا حد ودأ ان اثنقا عا حد ود نفذ ذلك عليهما وان اختلفا فى اعد ودوليس للمشتري 


كا نالد موول ) اث / : الرافن اه | عدر ( 
١ ١‏ 'انيالما 
شجون بع درن الودنى ودع ماعلل 5 لاقف البيع بع و وأد لعالا ينقض اله ىالبيه 0 
*! التلى ولاك لا لمن ان تفحيق 
لمعم كك 1 كك 5 ل 0 8 دل 6©. يوه دا عل ىت 0 
# العصيء ١ ١‏ | : 
٠‏ كل ١‏ 3 ااي 4 6 5 5 
افعو “د كو نواحف 0 :أب شراء بحقه ايو 


امشئري 


'١ . 5 :‏ 0 1 
حوس بك سه موي ١‏ نان اكات مويل ا المائع ذاك ويا خذ: بلسليمه ! 


هت 


3*- 


0 0 5 5 و 
ار ان حت لكب 1 ل هد من امأ ى نذأ لخر ثلْمد شر وصد قفنت ف دراة 


قي لانن لت فق لوق القاو وو قداو الذا وقين لي ١‏ فق نما ل ا ا اا 
دل . في ذ لك وذ لمث د متبسه ين و 0ن الها 00 3 


١‏ ار باع ١ 3 5 | ١‏ 0 4 ثم ١‏ | هر . 85 1 ١‏ ا 
ل 0 00 ال 58 ن لحمل له 3 مك الخال دون دأ ذ 0 جيه عل 


١ 7‏ ل ” 01 0 م - 
مد ركلا م دب ابوه 535 و مدتحاءت تدع المداثاء لبك يتا امير د ل لنكاح 
١ > 2‏ " حا | 
هه ى || 8 -ا ل( هس 2 3 5١١‏ _سمم][| 2 : ام : 4 
0 ح ددرت وان قالت لما أن امر ابي ب حت مزاين لان التامنا جتان 
١ 8‏ 35 ا ٠‏ 6 للم ٠‏ 0 داى 6 ٠.‏ 3 1 8 | | 7 
: أ |!. 8 


2 ١ . 1-١ 
ا 06 06 واو 2 كم #صبول نه . ' لبراءة ا لحنيفا 8 قدي دا لبمنة‎ 56 


كناب الاترار (15") ( الب بالاول ) 
الى قامت عاى أله راءة لابقع دبيندٌ المدء ى كذاف المعيط» امرأةمع رجل في منزإه 
يلأها لها منه أولاد د م كرك ان تكون امر أنه قال ا بويوس رح اذا أقرت أن «ذا الود 
ولد هاءنه فهي | مرأنّه وان لم يكن بينهما وادكان الثول قولها وان كاذت معه علئ هذه العالةّ 
كد ١١‏ في فاو ول قاصي خان في نصلد عوى الحا ح # ولوان رجلا اد عين نص دارفى يدى 


رجل تفي القاضى لد يماد ء 0 والبينك ولهذا امد عي اخوا نكل واحد منهما يد عم بعد ن اناه 


ي 


تدنى الحل 1 نى قب ض الا وَل ماادع. قفي نالدا ربين اخويد نصعا, نفك انه يقضالء ولمااد دعيل قصى 


دل 
نهم بالدارادث ١د‏ كذ افى اعبط » رجل ماتر كواب قاد عون احد هما علل ويدا ارلا قافا 
ليده رض وأها م علوىذ لك بيد و دعر ى! ١‏ خرعلئ ١‏ ذلى الى 9 لعمدك ١‏ نلا دك عليهالى د. رهم 
02 جا ربة باعهاصنه عل د لك نيل وتصادة 1 أنه ليس الاب كن القع وذ اخل 
27 : وء 5 ١‏ - دل 7 2 
وو اووس يا ب بينة رب الديى 


| | 4 "0 5 ١١ . 5 0 ١ 


هذا الكتاب يشتمل علئن! بواب * الباب الاول في بان معماه شرعاو ركنه وشرط جوازة وحكمه 
الاعراراخبار عن ثوت لق للغير على نفس هكد اف الا في * واماركنه نقوله لعلان عل يكذ ا 
م [.ء. 5 1 أ 5 5 
اومايشبهه لانه يقوم بد ظهو رأ لعق وانكشافه حتى لايصم شرط أ تخيا رفيه بان ا قربدين ا وبعينى 
لين انه بالخرارئلتة ايام ما لخيار داطل ٠‏ وان صدقه مله وامال لازمكدافي معي مرضي م 
واماشرطه فالعقل والبلوغ دلا خلاف واماأ حرية فهى شرط في بعض الاشياء دون البعض كذا 
فى النهاية * حتى لواة. اليد لحيو الال لاينفذ في حق المرليئ و لوا قربالقصاص يصم سكذا 
في معيط السرخسى ا زا أقرا رة بالمال ال وكا بهو انق 1 ذون ا راقرارةسماليس 
007 ارة بالمهربوطيى امرأة تزوجها دخبم رأذن مولاة وكذا 00 
للمال لا يلزمه بخلاف مااذااقر بالحد ود والقصاصذذافى التبيين * وكذا ١‏ لرضاء والطو ع شرط 
ل 


ا بالانرار ( مام ) ا" باب الثاني ) 
اح وى لإانصيا: قرار المكرة داق النهاية »* واقرار السك ران بطريق معظور كعد الافي حد ال لزنا 


| 
واكروت الكمر لإاشل'ظ رجوع - و ن كان ن بطريق مباح لاكذا فى | لمحر ١‏ رائق و0 رطجوازة 
على عصرض تود 51 دذلى ا ا له | ما تسليم عينه كد دالوا ربعين ني يدء أهٍ وتسليم 
ل أوا قردد ين فى ا لذ مك ناما اناما ن القريه بحيث لاحب تسمه الى لل وله فان الا قراريه 
اس حكىا اواعرايه د اع من دلا ن شيئا | واستأجر منهشيذاا وأشترول مند عبد ابش وع أو غصبة منه 


كد امن ثراب ا رحبة من حنطة كان رياطلا حتى لا :جبرءلى لاوا د تجاه وده ف 


هر 


الم 3 لا لبونه قد اء كدا فى الكا في * دامر نالاترار 5 ر للمسام يدح ولوكان تمليكا 
اميه اعد سيد ري ببدم 
١!‏ 


وا سن ا * و ! 50-2 تراراتيارا أ في حق ملكية المقر حنل 


4 


يي 2 5 ا - ١‏ ب أ : 
تام 5-08 أدمة ند دعس الاثرارو لا لمعه كف مول نصد بقاطاتر لآ ١‏ اي دى / ك3 ديعبب لحه؛ تدايكا م بنّد أ 


حصت ديك حتن يبطل بردا 8 له و بعدما وحد التصديق من اراد لا يعمل رده أورود الاترار 


.ا لت . .- ١‏ الل 4 
بعدذلك ثم الا قراوا ما يبطل 00 , ال رلهاذاكان المثر قرله بالرر لكان حيو 500 أصذاما'ذزا ان 


| , 0لا ”ما و ل لا ل 
ل أنى بعت هذا العبد من دان لأدافر ل امام بد أخرا, 


7“ اله 


دكأ ل حدق غير ولا يعمل رن 507 ااثرارج 


١_- 


ون موب ١اثثريت‏ منكاشينا ثم قآل يعدن! 5-6 اشئريت ندل ١‏ با ع ما بعتدد زم الما ع المبع بماسم 
ح / 
لآنه دعد د البوع بعد ندا ؟ صلل مجحو داحدالتعاة: ا لأيع رحد فل ان الأشتري من 3 له "اشتريت 


وصد قد البا ع وقال نعم صا أشتر دعب امه فاللابل اذتريت لايتبت الشراءءا وان اقام البيلة دل ذلى 


- 


ا . : ٠ ١‏ 5 1 8 
لذن اح عرويان لفرت بطال١‏ الاترأ, ربرداطة وله لواعادا 93 ذلى الا ذرأر فصد فى 


00 
لكان الم ها خذهبافراره و هذا امم سان هكذا فى المحيط * ألباب المانى في يبان 
0 رجال: ال ل ب هم أ وقبلى --- فهواتراربالدينى 

ولابصدق انها ودبعةالا اذاقال موصولاكذاني نتاوى ذا صيجان #*#و ن قال عندي فهذ ااثرار 
الدديعد و كدلى أو ذال مع ى أوفي يدي أاوببني أه وتعياء صند و 5 ى فد د طداف 1١‏ رار بالود يعد 
5005 المبسوط # ولوقال دمي مائةدرهم و 0020 ا درن اومضا ربهقرضاوقال 


ود يعلد دن أو دين ود يعد في فرض ود 5 وعدي * رجل قال لفلان عندى 


كتاب الاترار (18) ( الباب الثانى ) 

5 ْ مه ف اه ىع ار / 0 ا‎ ٠ 
الى درهم عارية كان اقرارا بالقرض و كذلى اما يكال و يوزن لان اعارة ما لايمكن 'لا نتفاء 'لا‎ 
باثلا عه يكون قرضا حكذا في ننا, وفنا وول نا ضبان * وني فثا وى لنسفي اذاقال ( مرابفلان ده درهم‎ 
دادنى است) فال ليمش ع مالم يقل هرعلو أى يأد فيرتبئي أوذمني أوهودين واج ب أرحق لاثم‎ 
كر و انين »واوا للد الى رهم في مالى اود اهسي هدهنهوا تررة رثم ان كان متميزا فهو‎ 
وديعة والا فش, كدفا. ن عبن ارا لعافى 7 الله وقال المق, له ثلى الالى هذه نهل يكو ن ردالانراره‎ 
قيل يكون ,داوة قيل لايبطل اتر' ار باله شركذلانه يس مر ضرورةدعوى الالف بعينهارد الاقرار‎ 
)أ شركة لجوا وازأآن يكو مشت ما حك.ا انم ربه ثم اقنسما فيكون د كأصندد عوى القس. :هوا ذاحلى‎ 


للك ولو نثدث انتسوةنة الاة 6 : اطق | /: ألا نك الى له ذ'لة 
الاخرولم ثبت التسدة ل لاقراء با! سوكلا على 2 ينان لمقرالعامن ما م كرا ىك 3 لقول 


ومست 


١ -‏ جح * . 0 ١‏ و ١‏ ا 
ىا 2 2 مط اينات مر د ” 
كود اكه ف دم أ ع 2 


بد ٠ه‏ 5 
6 


: هأ اله من م مالى فى درهم فهد هبك حت لا #جبرعلين د فعها 
اليه ولس باقرارولوقال هذد الا لىك نكن ل يا ىالتسليم 
كذافى المحيطا»* واداقاأ لله مها ىال ىد رهه. لاحق!ا ى فيج عا فهذا ١د‏ تراره والدن ىكذا فى الطب و 
امرأة قالت تعب اج لزوجها (ه رجه مرامى با فا سمي ١‏ نويا هتم ) لايكو ن أقرارا بقبض اطور حداقل 
من الصد رالشهيد رح وتدل يكون' قرا را كدافى' خلاصة * لوقال هذا الئوباوالدارءارية لفلان 
اوثاله إن لوق اوقال لملكها و و ماده اذ في ماحته اومن وأكه أ و يدير نه اوقوه الها وضة اومن داه 
فهواترار كذ ا ني محبط السرخسي *اذ انال فى "ثوب وأ ايه عا ريك 3 عندي دن فلان لايكون 
اقراءاوكذ لى لوقا ل هذ الالى مث أرية مند يلق فلان'م يكن اقرارا بخلاف مالوا فر بالفرض أحق 
فلان فأنك دكه و أت تواراوأاو ل يي ك0 أعق فلا ن نهدا قرا لل له بها كذانئ المبسوط 
8 ا . لصحيه 

في الاقراربا أءأ ريك # و واونال ا 3 عندى علول ديد مي فاد اد .وا الفلان على 1 ف عدصد | ولش ركد 
وشركة اومن لماوعو راون أجرة أوصن بضامة ا وبضاعةفهواذرا ركذ في معط 

: 0 1 5 ١ 
| لأسرخس - * وأن د قاللعلان 6 ى كرح من 00 | وبسلم اوبسلف اوثمن لزمة ذلك وعلئ هذ‎ | 
لوقا ل لهعلي مائّة د رهم نِ 00 ولعي وبع اوقل بي لوم قبل ار داحأ أو بذعا لة‎ 
اولكفالة او على كفا له لزمه كذافى المبسوط في باب الا ستثناء * وفي فنا وكلأابى الليث اذاقال‎ 
١مد‎ ١ ١/١ هِِ م دولا‎ 5 - - 5 0 
(اين جيزفلان راست) أ وقال (تراست) يكون اقراراولوقال (اين جيزفلا نرا)١ وفال )0 نرا) نيذه‎ 
مال‎ ١ و‎ ْ 

هبة ولوقال ( اين جيب زآن فلان ست) فهذا اقرا ركذا ف الظهير ية #رجلة قال لا بنه الصغير( دن ' 


كاب الإاران (11؟) ( الباباناني ) 
3 كردم 1 ودام توكردم او اكه م )يكون' ملبكاذا لالض الاما م الاجل الا ستا ذ هيا لدينى 
55 م ) لايكون تمليك علا اقرارا كا ل قال داري هدة لولدى الاصا فم فريككون باطلا 


> يمن أ د ن با طلا ان ٠‏ 5 هذوالدا باصا عرمن ٠‏ ولدى فهواترار وهي لثلئة 


1 . واه ١‏ 00 أ اثراءا 
من 'صغرهم و ذا لود ارقي الى 8ق ا كانت هبد وأوة ل ثلث هد والدا رعلا ذن يكون 
كد' فى هذا ىج الاار ل قال افضنى الالى التي لى عليكه قال نعم فقداقربها وكذا 


وك مديكها اوسوف اعطيكياء كن لىكاذانا قال تعد و 5 تزنهاة ننتد دأة' تبيضها 

2 ا لت . ٠‏ 6ه ان ٠.‏ ل . ]| م .-- ٠.‏ 3 5 . 

أ 2 8 مول انت, | الزاه'اوانتةدهاا وخذها بعلاف اناد لاسرع اوانشداوخ:فهدا 
0١ : 1‏ م ٠ . 19 ١ ١|.‏ 

لأجو.'ك .اهكدا فى أبسوط # رأ يم 0-00 70 


5 ١ 5 ره‎ 9 5 ١ 8 


كد 
- 


اموه 2 


:١ ١ ١ م‎ ١ ١ 9 ١ ع‎ ١ ١ ٍ 50: 4 ٠. 5 8 1 4 ٠. مر‎ | 
8 ب 8 3 1 5 4 5 7 9 5 ميك [حاها‎ 59 35 ٠. ٠. 05 . 


_ 3 5 ١, 0 ١ ٠ . 5 ١ ١ ٠ ا‎ "0 1 1 . 

٠‏ 5 9 أ[ 4 7 ١‏ ا 1 5 أ|. 
0 فهن! اقراء هكدانى الود واد م أدص نض اللرابدى ندا ده اي 
5 ل 5 1 ٠: ١‏ 0 
فداص با لهفهذا اقرار وكذلىاذانا! ات ١‏ ني *د زوك ' فقال'رسل غدامن يدنه 


7 م 0 م 7 |5 ١‏ أ 
١‏ كر اعديهة ا 18د ١‏ ايها ضف ضه اوقل لو مل و داطلد'ه رةه فى عبط » 


رحأ ل ادعون علون رجا ال داطال المد مين ل تنا اق وى لجال يكن ارا و ل 


0 5 : ع و 00 
ا دعهان شيا اىة أ ل احرالنق ل عس ةل ار 


١ 56 0 


ره 9 5 صر 8 5 
رعدا ع حصن ١,‏ يدم مأأ فاعطيكهابكه.. اقرا, حال حل 0 مالى فاعطيى دعواك 


8 : 5 1 ١ 8 دأ ف 0 : م‎ ١ 

ا لي فماوول د يمع إن # وتى نواد مسا السساريار لير 8 قل 3 ذا خر 

اعطى نى دره. فقال انزنهاة | ل لابلزمه شئئ لانه لم يقل ل ١‏ عطني الف ىيكذانى ا محيط * ولوتال 
١ ١١ :‏ (أ. 1 سر | ١‏ . - و ١ 5 ١‏ 

أعكى رسف 95 ميك فال صور 5-5 أخذمالم يحت انرا ن هذا قد يكون 


أستيااء يي 8 باء ودد الات يمراج ان شاء الله فهواتوار والاستشا ءِ 5 عاءه وانما هوولر ى التبرية 


يي ”1 اوه 5 00 6ه 

وألنب دد تقنفي نقدم الدي نكذافي محبط السرخسي *وف النواز ل اذاقالالد عن ! عليه (كيسك دو 
5 - حم ل د 

قب ضكن ) لايكون 'قراراوكدا قولد(بكي, رالايكون ائرارالا.. مي ا إكذلىاذاقال 


( قبض 


كتاب الاترار (11م ) اااي 
( قبضكش)يكسرا النون (كيسهبدو زش)بكسرالزاء لايكوناترا ارالانهذها لالفاظيذك للاستهر اءوكدلى 
(بكبرش)بكسرا لراء لابكو ن اقرارا ولوقال ( كيسهبد و زش) بفتماازاء (تبض كش ) يخس النون لكي ) 
مسرأ اءفتداختلى الشا لض غ والاصعاندافرا رلان هخهالاله عاط لاتذكرعلئ سبيللاسته ملاسم للاتداء 
فتجع ل للبناء مربوطا كما المسيط » لال انض نى المائةالمى ابى عليك فان: غرما يلا لايدعوى نةالاحل 
على بهابعضهم اومن شكت منهم أوايتة بتتى برجال منهم صمنهااوإحتال علي 7 0ه 
قفديتكهامهذ| اقرارولوقال ابرأتني منهاوكذ لى لوقا ةد حسبتهالى ركذ ذلى لء وفالقد <التنى منها 
كلكا لوقال قد وهبتهالى | وتصد قت بها علي وكذلك 'وةا ل قدا حلتى بهاكذا ف المبسوط + 
واذاقال أن فكي نودافه انرا أد ين قوم مربا لعضاءئى بائبات الايفاء وكذلى اذاة تال المدعئ علية 
للمدعى 26 د خوركه اين مال بتوئرسا نيددام, )'دقال ز شيجو ركة ادن مال بنواوسيد واستث ) 
فهذا اقرا رمن المدعل ى علمه بالمال ويوّمر بالا يعاءهكد | حكى فتوول بعض مشالخناكد' ف المصيط + 
ولوقال ادرا: نيع عن هده الدعوول اوضا ا عشي عان هدة الدفرعن! يكون أقرارا دن افى الجلايةب“ا 
لوق لص العتى من حتى يكون اقرارا والميان | الى المقرولوتالمن دعواك لايكون! قراراوئو'ل 
اخرج منهذه الدار ريالف اوا برأ منها او تركها اوساملي اوا عطها إلى نقد | قرله بالملى لان ..١‏ هذه الالعاظ 
مت ذكرت مقرودة بالبدل ٠‏ ,لم يتقد مها لد لمظ ١‏ لصار تستعمل للمسا متاق ادرف والعادةولوذ كر 
هذ: الالعاط يلم يذكربد لا لا بكون وأقرارا وه سن يسلم اجد هما دارا والآخريسلم له 


5 : 53 ء هأ دا ل 3 أطضه 
عد ١١‏ لم بكن اقرارا ولواشترى دارا من رجل ثم وأ ل لآخرسلملى 7 د الى أ يكن اقرارا 6 
في محبط السرخسى »وني مجموعالموازل رجل قال لعب ل وري ملبى مثلهاا َال 
لآخر طلقت ارا كار امتقت امت اوعبدك قال الآخر وانت طلنت امرأتك اواعتقت 
امتك | وك اروس 00 اي روف ذاه بد وم يهن أ 
ابي و حرف الو ا اربلاخلاف وأ وتال ين عليىف 
فهوعلى! أخلاف ولوقاللي علركايصا مثلها ذا لظاهرانه ءلى الغلاف رو 
لعن ااال و ترا ارامن ذلى الغير باعتا ق عبد: فالظاهرا انفعلى الول 5 
ذلى الغيرانت! عنقت غلا ملك نهذ اليس باقرا ربلا خلاف و وعليوهذ!الخلاف اذاقال الرجل 


88 


كنا الاثراز (6ا؟) ( لبا بالثائي ( 
لغبره انث قتلت فلا نا مة' ل له ذلك الغيووانت فتلت فلا ناايضاولوةال ذلك الغيرانت فتلت 
فلانا فهذ الايكوى اقرارا بلا خلا ف كذافى المسبط* واذاةال بالعارسية (مرا ازنوجندين صى بابد) 
وسمىن ملام علوه' فقال اللخ طب ( هرانيز' زتوجندين مى بايد ) كا نهذ امن الثاني اقرارابمااد ءاه 
الاول هذا ةال بعض مشا لخ .ا وينبغى ان بكون دذاد لون قول محمد ر ح وعلونةولابى دوسف رح 
لادخون اقرا را كما في قرلهايضا بالعر نه و لوقال (ه اعزاار يستدين ع دقان المدازي 
(مرابارى ازنو جندينمى بايد ) فهذا لايكون اقرارامى الماني بماادعا: الاول عليه كذا 
ف التحير عدون الكيون رجلا ل قتلت! بن فلانثء قال قتلت ابن فلان يكون هذا اقرارا بنتل 
ابن و'حد وفينتاوول اهل سمرقاد'وة'! ل لآخرلم فئلت فلادافتا فال كان فى اللوح مكتوبا هكذا اوفنلت 
هد وى فوا كي ما لدان لم يقردالعمد ولو ةل المقدو ركائن ١‏ يكون انرا .ا 


رسا سس 


ذلق ا لاض يي وان ما ثبي د, رهم فثال الدع ولك تمي كام | دن بعد مأ كل دلاحق لى 


_- 


على ليك ىا قزراو 2 ل و8 أنه درهم كد نكال المدع ١‏ ول عليه قد قصيتى خمسين درهما لايكون اقرارا 


ك5 


كذافى فتاوى فا صيدان * وا 5 اليد 5 الفى د ردم فقال تداذخذت منها شيئ' نقد ا قربها 
3 لكاذا ذل كمون نهأ أومني ١‏ بن اجلها ارما ضر بها ! وقد برا نت الى منها| وقد اديتها اليى فهذا 
كلداقرار دالا لف وليرنا | فد برئت اليك من كل لب وكتبركان لى علي لم يستكن هذا أقرارا 
الا'فى ولكنه اقرارشيع مجهول | لجنس و القد رفيكون مجبرا على ببانه واذا بينه احلنى الطالب 


مأتيضه ان د ب ماعليه غيرهذا هكذانى ١‏ مسو[ ة في باب اقرا,الرجل في نصيبة * 


وأ 'دعون عل بعض ألو ركان يدا ىا" . لبت فقال مدع ١‏ ول عليذ( د ,دست من| ركه جبزى نيست ) 

نودالا يكون اقرارايا! لتركة كذ افى ام معيط * ولواد عول يحل ارضا : ني يدي رجل نقال المدعين عليه 
الم بي (دا - ارو افوا 0 رهست )ة 4دأ افا ردن الدع ىل عليدكذ كذاىأ لظهيرية - ما عل 
منهكذا درهىابغيرحقٌ فال الأدء ل قلا مأفبضت بغيره لايك ن أقرارا اولوقال دفعته 
الوىاخيك با بأمركنهواترا اروعليفا ثبا: تالاهركدافى اخلاصة# ازاان 'دعول على آخرءشرة د درأهم نقال 


له 


تلن حر 5ك كرض 


0 


المدعئ عليه (ازين «حله ان ل نياست) نهذااقرأ رباعشرة وكنأ انأ تال (أ ردن د جمله ب درهم 


ال لمارا اويا 
فى الى ادا قا للغيرة أي عليك الى د درهم فقال اما خمسمائة صنهافلااوتالاماخمسمائة منهانلااعرفها 


كثات الاترار (19؟ ) ( الباب الثانى ) 
فقد اذر خمسما نهو ) وقالاما خمسمايد فلا رام يقل منها فهذا ليس باقرا ركذا فى المحيط * تال لى عليى 
الفى فال لع عق اوالصدقاواليقين ١‏ أوقال حقا أوصدةا أودْينا | وا لالع قالحق أوالصدق الصدق | وَالْيقي : 
7 | 
اليقين أو. حقا حفا١ا‏ وصدقا صدتا أو يقينابقينا | وقالالى "!أ عقاء ,الح قالبرا أخرد: يده ارال انق دق 
اوالص صدق صدق! واليقين يقينى وكذ الفظا! لبرمغررا با ىقال البرأ ودرأ وقال مكرراغي رمضم الى الحق 
اواايقين اواالصدق بان قا ل البوالبراوب,ابرالابكون اقرارا اوكذالعظ "١‏ صلاح معرد اومقرونا بالق | والصدق 
لايكون اقراراهكذا فى الكافي * ولوقاللى عليك الى د رهه فقال ' لاع ول عليه مع مائة ديما رفقال 
العقيه ا بوبكر ألا سكاه ف لا يكور. واقرا زارفا العقنذا بر النرق. عفدن فىالد نا نيرصم قرار» ره باطالينى 
وأن ان يبه فى أللد دأ بي رصح اقرارة بالد راهم كذافى | اظهبرية #واوة وذل لعيرة اقرضتك ماه د رهم فقال 
أ ا استقرضت من أحدد سواف اومن احد غيرك اومن اح قبلى اوقل ١١‏ استترض من أحد نقد كنا 
لم يكن اقراراهكذا في فتارول تاصيخا ن *.نى لا صلىانا قال لغزرةاترضتى مائةد ره |فتال اااعوراها 
أ ولا اعودبعد ذلك يكون أة 7 خلا ما :١‏ دايا ا للااعود حيث لايكون! تراز اراولوتال أغير « غخصيتت 
مني مائةن رهم هذ| للم لى اغصبى الإ هذه الما لذ كان ١‏ ترا اوكا لك اذاتال لماغصبى سوول هذه الأ'ثة 
اوغيرهذة الا ئة وكدلى لوال لم اغصبى بعد :ذه اا نُدشة'اوةال لم اغصب مع هذ والماثة ذا 
اوقال قبل هذه المائذ شباكان اذرارا بغصب الما نه وكد لك لا اغص باحدا| بعد وله اغصب | حدا 
يعد كذافىالعيط * ولونال مال ملي الاثقدر هم أو سويل ماثة د رهم ارا كثرمن مائة درهم 
١‏ نأفرارا د بالمائه ولوفال مالى عه اى اكترضنها” بدن رهم ولا قل لمكن قرارا اهكذافي 3 :وول ذا صيخان * 
0 فالكوها اكثرهن ه «اتدرهم ولااتله من مائةدرهه قبل لايكون اقراراكمااذانفى الاقل 
لقاوتيل يكون 1 رارابما ئة وهوا لا صم كذا في محيط السرخسي * 'ولوقاللآ خرامالك على مائة 
و بي لا كم 21111 ك5 
قال لقسام اقسم هذه الدارئلثالعلان وثلثالي وثلثالفلان أخرام يكى ذلك اترارائلاً خرين بثلث الدار 
حتى يقول أعلان للئها ولفلان ثلثها كذا فى الظهيرية * ولوقال لملا ' ن على الف د رهم فيما ا علم 
اوفي علمي اوثيما علمت ال اروس ددر هذ اباطل كله وفالابويو سق ١‏ رح هوائرار 
كني واجمعواعلن انه لوقال علمت ان لفلان علي الف فعدرهم اوقال لفلان حا ى الف درهم وقد 
علمت ذلى ان ذل اقرار تيم كذانى الذ <.رة *و لاس يي نيلات 


كات الا تراز ) م( ( الباب الثاني ( 
اونيمااحسب ا وفيما حسبت | ا 
على الفى درهم في شها دة فلان !وني علم فلان لابلزمه شع ولوقال بشهادة ملان !بعلم فلان كان 
اقرار الواودا يد بقوله لا يلزمة نه كذ فين وى فاصتضان فد ولوق لد عل الف درهم 
في حسا بى| وحساب دلان او بعسابهاوفيكتابي| وني كناب فلن وبكئاب فلا نكان باطلا ولوةال 
في صكه او بص فلان اوفي صكى أو بصك ي كان ' قرارا ولو ل تمدن على 30 فى درهم في كناب 
أ وكا فت ل 3 ن علي الى درهم في حساب اومن حساب | رساب كان رار اهكذا 


والمطهر ره و ل بسج لاود و غا لأ وبكةا مناه وفيتنا ب بيني , ودينه أوه ن حسا ب د وبينة 


بدي 
كلدىك اكرار كذاني فنا ولا ل ص ذا فى د وهم أد وكئاباوحساب 
ى:ا.مهاله| ودار وذا لله على الى د رهم ه, شركة يبنى رانيدب اومس لل 

لزمتدالالف ىكذافي خزائة امديين * ولوة لله عليو وي ' لف د رهمني قضاء ذلان ودوةاض او في قصاء فلان 

العقيه او بعتياة اوفي فقبه لم بلزمه شع فن قال بقضاء ل دلان د ص يلامه المال , دل يكن دلان3 'ضَبأ 


١ 


ا( الكاليين حاكييةا نه به فقضى لى عليه لزصدالما لوا تصادةاصلىن ان أم عدا كدك | لبه ! ا وان 
0 لقلا علي فد رهم في ذكرةاوبذ ؟, 8 له بلزصدشى ا لصفي با لاستثناء اذا أقرا البجل 
لان ملي الى ان مالفال وحيذرح لانرراطل رد امنصاوكذاى الل 
0 د العيد أن شاءا ارد ضيك دا ى أأخلا عخلاصة .أ 7 ! كنب عليه كردق لعلان 


على كذاواجله ال كدا ومن وه بكر أ عقي خودي مأفمد أ ن شاء تعائل لا بلزمه مانى الى 

١ 0 .‏ عبر | 
فيقولابى حنيغة رح قه ' اوعد :دهما يلامها ميد إناكذ!؛ ابسو وط* ولوقالغصبتى هذا العد عبد | مس 
ان ثادا للدتعاى فالا ١,‏ م عبد معصويك. م 1 كذا فى المعيط * وهوظاهرالر راية هكذا 
في “عبط ا لس حسو #*اذاقال لعلا 0 ىالفدرهمان 538ظ ء فلا نذوالاقر أ رباطلا وان شاء فلان 


وذ كال ان فرارعلق بالش رط نحوقوته ان دخلت الدارا رأوامطرت السماء١‏ وفيت الريرار ان قضى 


الله نعا لى اواراده 'ورضسية أواحبه اوقد رة اويسرةا وال بشرت بكذ | نهذا كله وما شاكله مبطل للاخرا راذا كان 
موصو لا كذا فى ا لتبيين 0 ولوقال له على اج #درهمالاان ببدولي اوالاان ارك فيرذلى 
دالافرا رباطل سواء بد ألداومات قبل ان يبدولهاور أو غير ذ'ك ولوتال له على الفى درهم أن 
حمل متادى الى من زلي بالبصرة نعل ذلى وقدءان حاضرا نسمع هذه المقالة فهوجا نزوامال 


كتاب الاقرار (1امم) ( الباب الا بى ) 
والحبى كلك اول لك علو الف درهم ان حيلت هذا المنا ع الئ ببتى فهوا مشا ركنا 
ف ابسو * و'ونا أوفالاشهدرياا ا ى الى د رههأ أن مث فهوعليها نما تاوعاش و كحدراونا 
يالف دره اذاجاءر أس الشهإواذ اراس ارالى ابطر وا! ى الاشحى كذانى النبيين ج 
وف الممتقوق عنامي 9 يوس ف رحاذ نا آل أناؤد دمذلانا وهال ان قدم فله على 511 هم هذ اباكل 


ولوقال'ك على الى د رهم أذا فد م فلن فجذاجا تزاراسا. ى الطالب يدعي ان له على القادم 


الى دهم و امدكمل لبي دما عليه اذا قد م كذافى حيط *, 0 500 على الفدر هم ان حلى 


2 
اوعلىنا ىن احلىف اواذااحلف اوهتون حلى! وحيى فى 


50 أوهخ ددميك | 00 أى لعث دمميكه تخحلن 
0 ل 


٠‏ 7 ره ا 
لان على ذأاى جحد المقرالال لم ثم ند ١‏ ل تداك المبسوط ب« سان نآل .2 8 | يي دي 


هذاا ونال استاجره منى أ 50 اص رتك دارى هذوهة 5 نعم كان فو له م درارا ب لملى ودذ انوأ م 


ك 


١‏ ا ١ 0 0 ١‏ و 
اننم ١‏ بي غلة ع عند بي هذا ا واعطنى وب عد بي هذا فها لأعم وقد ا در وبالئوب والعيد لد سأي ول 


0-0 5 


روس / 
وأصيم 0002 ن #واوفال ااي باب دار بي هذه وخحصص دأ رق هل لعأه وقال أب 0 هدو أو حم 
بغال هد١١ ١‏ عطس لعدهب دوأ هذ اام جا م تغلى ىهداذت ل نعمفهذ اقرارو 5 || الام ان 
: 2و ص0 دي ' ي 0 ا . ( 

ا - . 5 2 
لا يدون افراراكذا؟ ف الطي” بل ب 0 0 . 5250 ا ل نعم يكون اث 0 اتدل ات 


في يده شال و«مبي فلان مغال لعم 1 و 0 8 لجار نت ذلى ذا لما رسي د واقراركداني 


ين 


-ر") 


محيط السرخسى * ل 00 لهأ 5 عليك؟ 0 الال ار ن أفراءا كناد اير - 


: .اله ٠‏ : مم 
ولوقال لعيره! خبرفلانااو علمهاوتل لد والراقيد وشتروان تعد ي الف درم تاذ اباوكدا 


7 4ت 


باك عا لودو ا رت واشهد له علدك بالف دره موا قول أه نقال له 
نعم مهد أكله اقرار هكذ اف المط > / لودل 1 حر و ددن على يالل لعف شأ هك لا يون افرارأ | 
وكدلى لوال مالملا ن ١‏ على سدع وع دلا تخبرة 4 ولةعلى العاودا ل دل ١‏ ان لك له على الى درهم 
لايكون اترارا ا ولوتال ابتداء لالض ااا علي القن 3 من اعرار 0 ى في أجياسه 
عن الكرخي انه قال لا تخبر حنو لد لا تشهد لايكونى| عراف ا تحفيدا و حبسي دوا والعرق 
كدان معيط السر 2 * ولوأ لاكتدرها ا ى طلنتهااكتموهاطلاخى اباد هذا أكرار 
بخلاف قوك لا تخبروهااني 3 فال اكتموها طلا: نهالم يك طلا ةكد فى !د خبرة + أناذا ل 


4 


بالاقرار (0م) ( البابالنا: ع 


ليأخذمافي يدالمفر ذاختلدافي عبد في يديه اذال فلا نكان في بدك بوم اقررت فهولبي وفال المثر 
لم يكن هذا في دل بي بوم افررث وانما تملدةه بعد نلى: تالقول فول الم رالاان يقيم المقر لك بسك أنه 
كان ف ددة دوه الع عي ار ل ك١‏ فاطعيط # , ج رجل تال جميه ع مافي بدي | و جميع 


مأب اه جديع ماسب !! ل ى فهولفلا ن فهذااترار ان الخلاصة* ولو 5 لوقال جميع ل 


- 


أو جد 2 ال جو هبة ١[‏ 2 ىو" زالا بالنسليم سيران ا ولوقال جمبع مافي بيتى 
لعلا نكن اترارا داف هه رع واضمخان * وا اام رالاحيران مافييدة من ليل | وكثيرمن تجار 


ىيٍِ 


اومةاخ اومل مين اودين فهولفلاً نو آلا داجير لد فيه فهو جا نزو وما كان في يدة به بومةد من 
شوع فهو أنلان حكله لا حق للاجير فيه غيراة 1 زى | ستحسن الطعام والكسوةٌ فاجعاهدا | الاحب رولواتر 
الاحبران مافي يدة من جار ةَدذا جو لملا كان مافى + ابقازة قر اتلك النن خدارةوق تافر اروافلان 
ومكان في دديه من غير 0 0 رة فئيس لفلا ممه شع م المه فقول في بياس فقول المتروخةذ لى 


ا : ا أض د 3 0 ك .أذ ااف الاي 
ماكان في يديه من تلى ا نايس الطانا عبن قرا ودالئز! يوق الاموييياة و3 نرالاجيران 


1 دى 5 ع واوم'أ ل 3 ودواضكو تكو | حدمو 0 0 واعاقا ن ماني دد ةق م 
تي : لت ل ر يا ن رحاء ا و ل ن وم كك 


: إِ ا‎ ١ ١ 10 م او اس‎ 8 : ١ ١! 
طواد لعلانو في بدة حبطة وشعيره سمسم وثمرام يدن دن ذلى لان الآ حسطة و لوام بكن في بدة‎ 


١ * ال‎ 4 ١ 
رار المعبجو وال م لوك #اهر لا بنته في صحته‎ ١ ماع مطك ث وخ فلاشوع للمة له" تنا فى المبسوط في باب اى‎ 


الك ام الم ف ا ا 
جميع م في من نه من !نر وش ة غير ذ لك مما عليه اسم الممى من صنو ف الامواال 


7 : ى, 00 ماااء : د 0 : 
ار بان ا قي تبان البلد فال بقع | قرارة علو م! في مم رله الذي 


0 


١ 4ه‎ 


ساكو ةد نهار د جع ال مذ له نلك عل يدخل 

8 الاثر ر . ,حكذلى السيدا الى ل ار لدو يأ .١‏ الوك ا مره 
٠ 000‏ له ب :. ١‏ 

رك حل ن حم تالا قرا ٠‏ روماسوول: ذلك لايد ذا كذاق الطوى يك * برحل اتر فى دعل بدن عانه 


0 - 
و 


أن جميع ! هود اا خل في سزلدلاه رأ أنه غبرماءايه من النياب و توي الرجل وترى ابائء ادعى 
الا اي لبوا ا ا 0 
لايصي/ ا 0 ن اللدتما! لم كان 5 لا اويا 

ذلىالاقراروجب القضاء دايا تأ ف أل اريوم الاقراركذافى الخلاصة » اذاقال لامرأني هذاالبيت 


كتاب الاقرار ( 0 ) ( الباب اللانى ) 
وما اقلق علية ناده وق ا'بيت متاع فلها البيت واللتاع أخلا ف مالوكان كان الاقرار ا نهدا 
اللفظ حيث لايد خلالمناع فى اأببع ويصيم ركانهقال بعت البيت (عقوذه و أوانلى مال والد نه لم ل 
لها جميع ماني بد بي ه نالل نهولىن هاتو المال الذي اقرقائم بعينه فهولها وا كان الاس . 
استهلى ذلى وهوم.ا لابجّال و لايورن وقدترك دراه ودنام رفهي في سعدذان تتناول من 
الدراهم والدنانيرهقدا رما استهلى بعد قوله جميع ما ذ في بدي من الال فهولى لان ذلك صار 
بمنزلة الصلم فبا لاستهلاك بطل ا لصام وعاد الدب كما كان كذ فى الذخيرة * اذا اتر بحائط 
لرحل ث قال عنيت الباء دون الارض؛ ٠‏ بصد قو يقضين عايه باحائا بأرضمة وكذلى لوائر 
بالاسطوانة المبنية بالآ جر فاما اذا كادث الإسطوادة من خشب فللمقوله أ لخشة دونلا رض فانكان 
يستطا ع رفعه'غي رذرر اخذها المقرله وان كان لابو خذالآ ضر رضمن المقرقيمتها للطالىكذا 
الوط * وا لماء هده الدار لان لابتضين لد يمانحت من الا ضكذا ى الجر #ادااقر 
بخلةا و شجرة في بستاءه اوا ضهن حلت الشجرةو المخلد باصلهامن الارض ولم يدكر فى الكاب 


فكأ رمايد خل من الارضء ادا و4 واه يدخل 0 لوتقلعت 


لشي 5( ملت في مو دم تلعهااخر نرق الوه رله وهدأ قص.أ ااا فيل امد عل لصوم 
لحم وقهاالكبرول الْرَ ف ع ا 2 ق الكيرة 


دلابد خل وبعصهمة 0 الارض مقدا رما يكون فيه من العروق الى لا "مق ثلى 
أ إلى ا ذلك لا ندخل وقال بعضهم يد ذل فيد مدأ رما را خدظ لمعنه منى 
الارض اذاقامت الندمس فى" كبد السحاء والبا زولايدخلوةال بعضيم يد خلى ٠5د‏ رغلظا لوقت 
الاقرا ركدافى المسيط #'داةال التمرة التى في هدو المحله لدلان لابسيرءقرا له بالحاة ولول الزر 
الذي في هذه لارض املان ذا له از زرع دون الارضكذاى الذ لذخيرة * وأووال هدا الك 2 
كا ضة و جميع مأديذ ه ى الاشجاروائزراجين والبءاء. لوةال هد الارض لعلان و نخيلها 
اد ةلهذ:الارض لعلان الأأخيلها 8 ن الارض مع المهيا سي وال هده 
0-6 لهالعلان وثمرتها لي ما ى التخل مع الثدرة لفل ن كذافى اطعيط * رجل قال هذ 
الارضلعلان وفيهازر عكانت الارض لدلان بزرعها ولواقام المقراابينة', ن الزر عله قبل القضاءاو 
بعد ثقبل بينته ولوكان فى الارض شجر. نخيل فكدلى الاانهلواةا م البينة ان الشجرة ل يلابا 5 


ار ( 00 ) الاو الاي ) 


اليد ا 0 
ده.. لى ن يكون ن مرا الارصس أل عام 8 


: آم 1 5 0 
د مئد لا قصل 2 د -- عرللمةرله !ا اد يوان "سه" مك با 


عن “جمد , اراياا فك ابل ددا وااء ةيا 50-8 1 ١‏ رص هذوالدىا وأعلان 


0 - - 


ال ا 1 اه اا اا ع ل ! 
ولا ا ع عل 302 ىق د ان من دبعلا 5 انم دله داكو لع .م من أقردسقى وه الا 


0 5 11> ا ذ أن 
و القن وده ذل و من مر تلد رم اعيدان والحسوة تدانى الاي #دار في يدول هده 'لدار 
ىوا أ «داالأيتاىا وذل ولكن ه«دا 


اا الدى أميلا ساس ان يما ” 8 ا و 1 
5 5 5 د ٠.‏ 24 نقيت 1 

6-0 00 من و انيد ادي 0 0 نيه جلك 5 دمت 5-5 علا 

ا 


1 1 المي ان ا لاا ا 
ن واعلي 2 ١‏ عذال د صويبها علد ن وأ داك 


١ 0‏ 
لى وأ هد واندا. لعلانى 


24 


حَ 


للا ا وا ِ ١١ ١‏ | ! 1 0 للا ا أ أبار لوه لاني 11 
ألاد . 2 ذال ىه لد لعا ون 6 يال قات لي 0 عدن ١‏ "لد عي اصواياء بهائ, 


اوتال هدو عه لدلان الانطا نتواءانهالى وهدا السيق لدلان ١‏ حذالله د جاى وهدا ل 
الامسءنابهايى ارد 0 لعلاق الا عصي تدا سوط ران ال داو لي لدي تعلان 
اد ا وان لق ٠‏ + رادل براءه دواد ارئى وارصهافلان أو ار صهالعلا. مك و فال كي كان 
لفان ور ع لم ا ل الف ع ا لج 56 - ل رض أموه 8 ل ان ل 
ارضه لقان بدا واد لاحره نت الارض والماء للدقرلهالاول وان “ال دا وها هلان وارصهاتملان 
اخرون- و! هزد ة, م ا ا 
أى و حكانها : وهد ا السبى ابي حلت لك وهده ةي وا ا دوه 1 المدرا ل د 


اسان ١:‏ به المثر سعد د أك يطي!ا كِ 5 يكن لى ١‏ راءالمثر لوم ليق ريد مرا مقر 6 5 18 


اك رلهوان” مك ّ 3 أي 5 ١‏ واحي اللمنوا ا دأى وهداكه نول 


الو اله ع 


مم 


٠ 1 |‏ 
1 حا مد ءأ'ى بو سى ٠١‏ رح كداى الدخيرة» اد 'ولدت جار بدني يدير 9 لم تال اا ريد لعلانى 


م 505 وعاول هدام وان لحيو ناكرا ما رامدو ل نهم نالا تت أركد ١‏ ف المشسوط 


37 اأاصمد وق'ملان والمنا على أ كل هود والد١‏ رلعلا ل مافيها من المتاء 2 كان النوأ ل قوله 
ماري ايسان »ادا د قال اك س لعلا نه جو أعلان ١‏ بسافيه من الدرا رأهمو ان ة لاردت به 


لاف" ارار (4؟٠)‏ ( البابالتانى ) 
اد حرة دوا ون ألدراهم أ يصد ق وكذاكاذانال هذوا لك وصرة 'فلان نهي للمخراه بها فيهامن الخو 
وكدلك اذاة لهذا الدر لملار نه هود ن فيه خالل او | ل هذا أأجراب لملان 5-07 ع هرو يار ل 
هذاالجر 1 فك لد و كلف قاوتال هذا | أجوالق لغلانىو تللاشيطة وقال عنيت نفس ل أ أجراب 
اوننسجوالق صد قوانما يقعهذ| على وى مايضع الاسم املو فوا نظ راون فسن رفاك 
هذ |الزق لملا وفه و على اظرف بعين ولوق ل تبن هذ العنطة لفلاى فالتين لعلان ولوتال حنطة 
هذا السنبل لعلان فله الحنطة وا لسبل ولوقال ظها رةهذ| القباء لف لان فالقراءكلهلعلان ولرقال بطانة هذا 
القباء لعلان نهوضا من للبطا نذعن محددر م اذاقال هذ الراوية أعلان وفيها ماءكان الماء للمةرله 
وأميكن لد الراوي كذافى المسيط » ولوة'ل هذه العنطة من الزر عكان في ارض فلان اومن الزرع 
كان يأر ض فلا ن نأ ومن ز ر'ع حصدمن | رضه فهو اقرار بااعنطة وكذالوقال هذ ١الزييب‏ من 
رم نان اوهذه التو من ذل فلان كذا في فناو ون قا ذخان * واذاتال هذا السوف الذي 
فييد ى من غلم فلا ناية ل هذا اللبن الذمي في بد بي صن غنم فلآن اوفال ذلك تسمن | وحبن فهذا 
8 داق الخطية . ودكدافي فتاوئى فا صبخان * وكدلى اولاد العبوان كاهما خلاالرفيق 
كذا فى المحبط * ولوا ران دلاذازر ع هذه الارض او بنئ هذه الداراوغرس هذ! اوغرس هذا الكرم 
وذلك ث2 له فى بد المت فاد عى اللقرله انهاله وفال المقركل ذلك لي وانما استعنت بى ففعلت 
اوفعلته باجرة'لقولللمقركذافىاكافي * ولوقال هذاالد قيق من لعن فلا نلايكون! قراراكذافى! خلاسة » 
وأوقال غصبتىكذ! و كذا مهواقرار بغصبهمافاذاةالغصبيت عبد [ او جا ريةكان ١‏ قرارابغصبهما 
وكذلك لوة ل كدامع كذا نحوان يقول داب مع سرجهاوكذلى اوقا لكذابكذانعوا نيقول 
فصبت فرسا بلجامها وعبدا بمند يله فهوا ترا بغصبهما وكذلى لوقال كذا فكذا وان يقول 
فصبت عبدا فجارية ركذلك لوةا لكذ اوءايك كذا نحوان يقول غصبت دابة وعليها سرجها وا نقال 
كذ امن كذا بان قال غصبتمند يلام غلامه وسرجامودا بتمكان' قرارا بالغصب ف الاول خاصة 
وكذ لك لوة ل كذا عاىئ كذا نوغصبت اعافا علق حمارة ولوةال كذافي كذا فا ىكان الثاني صما 
للا ١‏ ؟: ماونى ن نف منديل. داعام فى سفينة و ما اشبه ذلك وكذلى ثمرا في 
وي وي ال رهما في دره م 
0 اذ : ميم ١‏ و ولد أموان يذول غصبتك ثوبافي عشرة انواب 
لم يازمه| ني وأنك ند ن ا 
87 


دنا بالاترار ) م7 ) ( البا بالثاني ) 


١ 
ل. بازمهالائوب وا<د في فولابى بوس فر وهوتول اببى حنيفة رح وبلزمه في قول مدر ح‎ 
احد عشرثوبا تدان اللبسوط #. م وقال غصمتف كربا سافي عشرةاثواب حريرعند محمدر ح بلزمة‎ 
4 إلى طو] ما لعه‎ 4 ١ 2 © 7: 5 3 
دول كدافي محيط السرخسى * ولوفال غسص و | في بي ت كان هد ذه مزلة كول مال هه‎ 


12 الا' 


5 اء ١ ١‏ 93 5 ا 
١ ١‏ رأبغه فاااصة ام ا ١‏ ن الطبعام دد خل فى ماده . بوضصنسل ‏ واسبي ثلا رد كك فى صمانه 


٠.‏ ار 
- راذا 


٠ 


- يد ٠ ١ ١ ١ 5 ٠. - ٠ ٠‏ 59 
في قوا ا كي دو سق ٠»‏ رحالاخر ا ل ام احوق الطء م من صو فعه لم يصدق 
4 


١ 2 ,.2 : : .‏ 
د اح دن فى المبسوه »* ولو 3 'قريدابة في اصطبل أزمئه ١ل:‏ دابة قط كذانى الكنز * اذا قال لعلان 
7 : : ال 7 : 0 0 98 ١|‏ ا 
١‏ 7ل اه 65 1 ١‏ 2 تك 5 عم .أن 5 . لو سحأ وأو. 3 
ل - : و ع ١ ١‏ لواو ان آ١‏ 
١ 071 500‏ حي ا 
دبك م فيه 0 كد رفية دازمه عسه. 5 -- 23 يوخال من 2 في عر حصه 0 
١! ||11 1> 1‏ 
ل -: 00 ١ 5 ١‏ 1 ع سّ - 0 0 3 4 
اداه 0-0 ست 2 ةا تبت وال له على نتيا . حيط في درهم 5-2 تغيرهو 0 شف ا !9392 م 


75 55 8 9 ل وى ش 8 ١١‏ م ١‏ ا ا 2 
على درق زدت في دسرة مأ 0 با ا د الما ن#وأو ك كّ 


ل ا اا آ الوك بيك 
0 < ل ل (ى مدل مس 1 لفط أن < ”9 ." ن يعو مه 3-9 
عشرةدر + تي ردد د سسردر رد رأاهمر ر 0 1 ث أده من 


ور 0 .: 0 ا . 5 . . | ٠‏ 
١ . 6‏ | 6 ب و ا أ ا 5 عسل ممملم ١‏ اج 2 1 ال َ أ لى : 
درام د دك ع بو ولد نكاسو كر" رن ييا جد عسة مور يي 2 كن ديسل 


١ ١ 3 >١6 8 5‏ لم 3 هٍ ١ ' ١‏ 
و 1 و ل رود َْ 0 أشوب ا بيد ل ىف هوا 58 0 4 كدي مدل ١‏ ل 0 5 أ ساح أنملى قدأ فيدأ .م ن لكى 


سه 
ا : ا 5 ا اهاابه 
ضمك ناماب دلا دم مغصام لاالاان يصد فدالطا قد كمه ا حيمل "نت كدن أحقلا بعل وهما فيثبت 
5 9 و 4 
رع ا لشي للمقران 0-065 بن أ ن يأخذالمتربخمسة دراهم كمااثر ده 
ر ما - 

1 ا 0 ٠‏ أدج ا 0 0 وان ك1 : حيط 

ددا لسوت كار اء وذل غصبت صد دوسا دار 7 اونب لاره لمعمه ّ 5 ىف 


000 أ ١‏ ا 10 0 | ا 
السرخسى #لوتال على درهممع درهم 5 علن ردم ل ٠١9‏ 5 حا ف غاد ف 7 د ن سد رح اليه دك رلى جد َك تال 


١ ' : 5‏ ا ا ا 
على د ه. تيبل دره. بلزمددرهمو دده عه قال تلد رهه تعليد در همان ء 2 لدر د 


أل للم ا 


تعيز 000 ذأنى المسوطج*« 


هه 2 
0 - سس اعد 
١٠‏ 


١ م١.‎ ١ 
| ١, ا وكذلك لوسدى ىاحد هدان ينا‎ ٠١ ل 5ه دل مه ل‎ (١ هو أه لال‎ ٠١ 
له - / ص_- وه م‎ ١ 2 


وس * 0 1 2 | ١‏ ص ١‏ 5 2 8 | مل ١‏ 
5-5 دمل * 0 م كور وضر 0 3 0 
د ل كر 1 دن دكن أ أزاآه يلا 1 د 5 8 4 


ا ن عادر هملزه تلذو نما ىالعدس 5 ددا ل ع ولود 53 2 
در يلزمء درهما ن كدافي نة وو فا فيخان * ولوقال [ه علبي درهم بدرهم لزمهدرهم كذا 


كاب الارار (19) الباب الثانى ) 


في غايةالبيان شر عالهداية* ال لفلان علبي درهم مع كل درجم بلزمهد رهمان ولونظرالن دشرة 
دراهم لعم بنهاوة للفلان على 2# ع كلل ده رام مر هذ ذةالد اهم دره #اوحروو تر 0 ة بعينها 
ا على هه ا من هذه الد رهم هذ والد ,اهم لم زهةأحد عشردر« فيا وأو قال لعلان ل يكل . 
درهه من الدراهم يا زر صد ةن 5-0 ابىيو 5 و#حمد رح وني قياس قول آأر 58 حَ 
١‏ زمه عشرةر <أ فال لفلا مل ى د رهم فوق در« هم يلزمه د رهما نكذافي فنا وو تاضيخان *الاقوار 
باأكنا دعل ل حلا يكو ون مستبينا با نكتب على الهواءاو على الماء 
اوعلى أ جمد لابجب به شئئ وان أشهد عاية و معن., عل قولد |شهد ان يقو ل جما مةاشهد وا على بهذا 
ولم يقرأ علبهم ذلى امااذ ذا قرأعليهم ذلك يلزمه ذلك و حل لمن سمع ان بشهد عليه بذلكى 


هدذاني الذخير 8+ ومنهاا ١‏ كس عاو جك يكون مستبي أو اتفعائ 00 8ه ويه كاني الل سا ل 
وهوا, ن يكتب علول بياض و يصدرة بالتسمية ثم با لدعاء ثم يبون المقصود فيكدتب انلك عبي 1 درام 
ى ملل كذ ايكون ما ١‏ | سحساناو وعنأ ل طى عاين كن بتذان ١‏ بشع دعليه بذلى بش يت 


الدادد ما كتب اشهد علل كاه ولم يشهد هكذا فى اأخطهار ار ادي و سالدمن فلان١'‏ 8 ول ولك 0 


6 ا اص 


اه' بعد فاك تنبت الى ابي ضهنت لك من در ل العا احبر تكحدت 


ا فو عددةر 1 ذى شهدا 5 ددا ده ثم مح كتابنه فذهدا بذاك عليه ل امه وأ لم يقن لهما | شهد | 
ولاأخدد اوكذلى الطلاق والعتاق٠‏ 8 ل حدق يتبث مع الشبهاتكذاف امسو *# ان 5 ول وجه 
الرساله بي تراب ام خر ذاو اجو هما أ يكن ذلك اثرارا ولاتحال لها ن يشهدءا عليه بذلى 
اغا ل الاق نشول اشهد وا علول أن هذاط ل كدا تي ده تاوعئل ا صيخان #*. 55 رهر سوام على 
اله ا كيت ]تخالا بجو نالا اذأ الاي كتبرت ثتجو: ز لهمان بشهدوا 
كذ في محبط السرخسى *و منها كتاب صك اذاكتت الر جل ذكر حق علون نفسه بشهادة 
تومأو ككتب هو صيل : ثم فال اشهد با وأ ب و ' ىوأم يقر أ عليهم السى ولم يقرو 
عله فوداجا كاذ اكتببايينن | ى أيديهم بده أوأ وافلا عن اسان 0 8 تعصر وا كن بنْه ولا املاءة 
لم تجزشهادتهم حتذا فى المبسوط * وار ن كلتب أ'صك بنفسه بينى قوم وله يقرأعا.هم ولم لم يقل 
أشهد وأ واعلي: ذكرف الكتاب اندلايكون اقرأ لالس لاهن ن يبشهدو اعلية يدلى الال وقا قال 


نه لوه واه ل .6 يم سيم 
القافرى الامام ابوعلي النسغي ر ح أن ان الأكئر درامر ما ندوآن لَِْمْ : 


مو 


كبس اللهالرحمنالر. رحيم هذاماائرئلان بن فلان 1 ١‏ ون ننسه لغلان بالف د رهم اا 


فية و سعد وى دشع د د فلمك وم در ام يقرأ عليهم ولم يشهدهم ولوا لبا الشهون 


5 - 7 5 


5 ومسا ب 
ح لهم ان مشيهل و 5 ٍْ كت ام يذل اشهد , : ذا في ف ول" ا ن #ه وأوان غيرانك' لبك 1 


- 


يود 


لي 


ذايه الكذاني شن وذاق الشهود ول الما نب اشودواء ني بده 0 


١ 


. 5-0 ل ا . ا 
لايكون اقرأ راكذا فىيخزانه تين * رجألكتب علو نفسه صكاء: د قوم أم أل | ختموا عليه ولم يل 


اشهد واعلية بسكن زلىأة ارالاتعل'همان دشهك و' علين رد لكب اطال وكذالوقال الشهود 


أنثة د ملك اه دذا شال اختمو! علية. ولوقال انغام هذ'الدى نال أ كد واءليدكان اقرارا حل لهم 


إن يشهد واعليدتذا في فتارعن #اضمضان #ولوةال للم كاك انتب لملان خا !'فراريا'فى درهء على 
2111111110 اي لمكا كنات: 0-0-0 دار 

بدا وكنب الصكاك اله يكنب تب فيواتراربا لبيع وكذالوةال لد اكتب لامرأتى طلاتهار'وة ل 
العاف :ب انتب لهاطلاء' بكون اقرارا بنطليقة وا حد ومو د 
لسر ول" اد حر اشيد عليك بي : ١‏ ان فى عم نال ىم كان 
ولكن انك انحا أ أ شهد عليه ” 0 ف اومن ايد ون ئ تم ا يعوا رما 1 

١ ر‎ 

الغيا, ذ في صفالحهم ودفا لرحسا به بهم كدا ل العط عل . دما في كه بفة حسا به ان لدلان علبى الى 


درهم الوا ان واقره و عند أ عاة, نهم يلزهه الا ينول شه ا عي د 
افىالمبسوط * ومن ال خرين من قال اذاكان في ( ىو فا #جد) ان لعلان على كذاو كذانانه 
عاد صير سو سوصاأ ولايكون الاش ماد علية شر طاكذاى 9 ١‏ 
انى درهم اوتا لوجد ت في ذكري! وني حسا بي او بخطى اوقال كتبت بدي ان لفلان علي 
اأنى درهه فهدا كله باط لكدافى الذهير # وجماعة من ا لمك بلغ قالوانى (يامار ) اليا مدان 
هأ رودد فيه مكتو با بخط البيا ع فهولازم عليه نعل هذا اذافال البيا ع وجدت ف (يا بادكا ري ) بخطى 
كبرق( ري )ببدي' ١‏ ن لغلان على الفى د رد. كان هذااقرا اراملزما اياة كذافى السو 
والطهير َه # خط ًا لصم راف والبياع و والسمسار حجة وان لم يك يكن معنونا لعر ف ظاهر بين الناس 
وكذلك مايكتب الداس يدا بيهم يجبان يكون حبجة لمكان العرفكذافى الذخيرة * ولوادمن رجلمالا 


ففال 


كتاب الاثرار (ؤمم) (البارالثالك ) 


و 5 امد م عليه مايه ددني د كر المد عي بدط ند الترمد لم يكن ذلك اقرأ أ اكذانيخزا | لمعتين * 


انافك اثاايث : في تدرارالاه.ا 3" ار رجلاقره 8 1 ول فقسة ددائة ن رهم وأشهد شاهد يى لم أق,لدي.) أ لان رهمفي 


مون آخر واشهد شاهد ين فقاأ ل المقرهىه. اند وقالاطال مبهى_ما اننا ن وهذوالمسئلة على جود ا ماان 


اصاف انرا رةاى سبب والسبب ,أحد| ومختلق! ١‏ اعوه 27 : ن اصاف ان سيب بأن 


| ل لدعلئ افى درهم ثم هذا العبدل, : بعد ذاكنيناى المحلس أو فى مجلس آخران علياعلان 


قباد رده نس هذا العبد , والعبدوا حد فد ود 'الوحدلا: 0 وأددع 


مكلك حال ني قوهم 
5" “لمانا 113 كك . ا 0 1 1 
جديعاً وان ان السبب مختلهابان قال لعلان على | 0 د دح عد 2 ل لملا ن على 


01 : 
الى درهم تن ااي 5000 جم سه أ ا 0 


0 2 . 0 1 : 


٠‏ على 
- 


٠ ١ مل‎ - 


لان ماين كل حال واحتلاى 00 زه الخثلاف السب ران ! ه دعقال 3 ولذّنه أن 


لاوا ا ا يا فى اللعن. في ا 1 0 : 
هكذاغام 23 0 تان أدررة لاوأ عند ات 2 ل عدديىم أ ان .2 5 -559 ١‏ 597 
م لوا واحد هدداذ فى نتاوعق واصيه ا . د 00 حر 05ظ ل أخرعندغير 

ل 1 اك : ه. 


لمل. , ا ١١‏ 
ال ىالقاضى فى مجلس اخرةا ترد نى واد عى ١‏ لطا شاه عن لمطالر, 0 المي أنه مال. احد 


كان القول قول المطلوب وا نتن الا تراران عند غير لقاصي اوكان الافرارالاو ١‏ لى عرد القاصي 
والناوى صدغيرة دان كان اشهد عل كل اقرارشاهد 'واحداالمالء واحدعيدا'2| 557 
في م وطن أوموطنين وان أشهد علي ذراره الاول شا هد اواحدا وعلى اما ني شاهد وى اا مني مجلس 
أخرهلئنول! بي بوسى ومحمدر حيكون الال وا حداواختلق 1ل د ول ابي حنيفة رح 
والظاهران عند و«كو نأ مال .احداايكف] هكذ كذاني فد تاو ةا مجان * 0 ن اشهد علن! قرا رة الا 3 
اا في مو طن آخر شاهد بن فعند ابى بوسف و #حمد 
واحد سواء اشهد على ألا ه قرارالنا ى الشاعد ين الاولبنى أوعيره.ا اوفادانين حصييفل ؛ عاد ايه 
الدأهدر ىالا ولين ذ الال دياه اللاو هرا لرواية هكذا ذكرا لخصاف 
وذ كرا لجصا ص علئن عكس دذ اهكذا في حيط السرخسي * عات نالافرارفي موطن واحدفان 
/ 83 


كتاب الاقرار ُ) ٠.‏ #ر بر ( ١‏ الباب الرا ( 


عر ١‏ ا ١‏ اما ع ١‏ 5 - 
فا سي وار حيكو نال والدد كل له وان حارج دا اشهدءلى الانوار 


٠. 7‏ 7 ِ 5 005 ر؟. - 5 ا ا 
الاول شاهدين لم اشهدعلى الاترار'- ىشاهدأوا حدا اواك ترفعيه قياس ا سحسان ه قياس 


١م‏ 4 ١‏ 9 اش و : ١‏ أ ١‏ ا ١‏ 64 
علين قولة ان يكون الال مشئن وا ستحس وة ل الال واحد والمد ده الام اأسرحسىي هكد | 


قث رعاما الذاعد ضق الشهود حسه ام الددن »وان حاءتشاغده نعلي ون أقرا ر بودا! فى تمجاءيك ددن 


1 | ١ ٠ ٠. . 


وف مسمس سسجيس 1 


انا الال واي اران ف احد ذداتى فنا , وواح مدا ىد 'جوأد, د سب أعدع لوسى ١‏ > 
ضارن رز نيه + ون في موعر و دف ل تت درن نادي! ىار 


وعلاد عو عاون رحأ الف د رهم و ماند ديداروه اا الى بسكي ود كتنت عصلن 5 مسافيل 


ويه 


أ لاسي عليد مره و عثك 8 الث ازا ١١‏ ديار سكا للب تيدأ ن لاشى ع عليدعيرها والوقية) وأحد اولا وقنت 


ا ا 


فيه ةادالا لكادلازم ددا المخيط#نن شود '«دان ال ماهد ان علين الى ديص هماه الان 


5 نو لا ل فو 11ت ا وا 4 0 ذاى د ه. د 5, قا <للاف 
وح الىد, ع غيل ١4+‏ ه ونث درق 1 ونبفت تا قو عو “رق 


يي سلا 


زفرو يعقوبا رح' د ياوها لى_درهه وه' تددن لرني»* ل أي حميعدو واتى عسو مرحت اف مداوئل 
قأدمحان * 5 واد رهسام عن محمد ر عاد '4 كدي علق تعد لردل نااى 
دره الى شهر : واشهد أحرس علول مسه ذاأى درهم أ ّ 5 مجدامالا _ لاجدلا ف الا حلين 
كداق المعيط».' - رحلا رو و ل قاايت 5986 0 ن وسدول أب أ سم اوهل تن ولا أ وأجودو سوا 

١ ل‎ 


. اا .- ١‏ أ ل د _ه ١|ادا‏ 
وم سه جلك هر 0 داك مذ - رول” ىن 0 كا م ف يق و عم نام ل ىُ 0 تحت عراف 


٠‏ مره ا 

ف 3 | ١‏ 37 
شل صدو احد واس وأحد ا حورن اد “لب مدع . سمين #عتدلعين اعد ل 
٠ 1 9 1 8‏ 


1 
٠. ١ ١ 5 .هه‎ ١ ١ ا‎ - 


50008 لم 


الممسدأ ابس لحلاف نمز ريصكوى على ل 8 قأدام. فى مم ع ا يجيي 














نحن انين 0 اد يلد ات ا لو 
كناثي برج ادب المامي للصدرالشهيد حسام ادن > الباب الراع في ون »بشع الانزار 
٠‏ و 
تتا( بجح 3 أ 
١‏ ايا خشن:| فى ١‏ أ 
0 0 2 . تبان حترسل لل لساب 8 لاقرار والالا 


35 مأ- ١ | 0 ١ : 1 ١‏ 3 
أدىا انول 7 اوحدل شاةارحل آحَ أدرارةو ترمه وأذا اترهيل قال الى د عئدرتم ه+دا 
6.*- ا ا 3 57 < : 5 ا 0 
على تلن أو ححد احد هاان ينين سمداصا حادان قال ارصن له دلا ناوهات ا دوو دورثه فاستهلك نه ميود! 
الاقرا صحيي ولره امال ان حاءت ندحيا في مد ويعلم انه كان تا ئداوقت الاترا ,أ مذ 5 
. 


وصعنه لإدل من سكد | شجر ضكة!: ث المور ث والموصىي ه وان ودعته لا كثرمن سئة | شهرلم سحق 


كتاب الا قرار (اسمم ) ( البابالرابع ) 
شينا الاان تكو ن المأ لمان فهك اذا ولدث لا تألم اسنةه.. ات 
حكدابوجود: فى البطى هين 7 نه المورث والموصى ف. ن ولد له ميا كاله هود لاع ون نه اموي 


م عر 
والمورف ولو و لذ ادن حفن 5 كان ا حد هداذ كرو 2١١‏ خرانئئ فغى الوصية 
يقسم بينهما نيفين ولى أ لمبر اث يقسم بينههالاذ كر 0 خط الا ننيين وثانيهاا ن يبي امس ا 
وقول الروضاى' ىدر هم أو باع منى شينا با ' 1 دده هم نهذ أالاثر ْ رباطل ولايل وه 

وثالتها ان يبينهم الاترار ٠‏ كانه لا صير م ااا 100 لحان »* 
واذااقرا الرجل لصبى ضعررلفبط اوغير لقيط بدينى مائةدرههم فهولازه وكذل لوةالى اقر ضنية 
اص صبي والصبىي بعي ثلا يتكلم ولايقرض فالما للا زم وعاء هذ الوةال اود عنى هذ | الصبي هذا العبد 
اواعا رنيه اه ا أ تريذ لك لعجنون ذاقرارةباصل الال مي 7 السب باط كذاى المبسوط © 
بكر اللو سقددوا كن القر اي كر محمد رح هدانى الكتاب قال 8 الضارح وجب ان 
لايكو ن العبد مف مو ودأعليهنىي 5 كل موضع 'واقر بهالبائع لايضد نو ف كعم شع لواق ربه للبا مع مان 
5200 وذا عليه فكّذ ١‏ ذا١‏ فر الصبى هكذ| فا أ وأكدا لذ خيرة ف ولواقرا كل لين الصبى ع دلا 
اف درهم ء الصبى لايثطم ولايعتل فالحالة باطلذالاان يقبل عند وليه الذنى لدر لايهأ تجار ة 
ع ىالصبى عندابى حد ل و عتددر حم رعائنقول أبى يوسؤٍ 2 ى ر جو زوانلميقجل هيه وان خ خاطة 


1 .ف بى المفس ا 2 لالى الال كالا خ و العم فان ن الكقالة معدن 5 موت وفك فل على الاجار قفان 


من وى التصر 
ادرك الصبى وركبي بهاجا, زتفان رجع الكديل منهج ور جوعا هذداى الك وود واداتراده 
كدل من هذا اللقيطلفلان بدا تذدرهموأ القيط لا يتكلم جازعلى الكفيأ ولم يلزم الصمي شوع تدا 
ف المبسوط فيباباقرار المعجور والمدلوك*اذااقرالصي, المأذون فى النجارةبدين لرجل يصم 
اقراره بان من دين نا ةلم بص اقرارة اليس من دين اميا و وكذلك اقرارةبالوديعة 
العا رية جا زوذذن لكاقرا رقا أغصبو تذكواترا! اللا 15 زو كذلكالاق ١‏ 0 
ل ست أعكا ١‏ نا لعبد مى ”نا ةا كك تجارته بان يرث صر ىأنيهولا تجو زاترارة 
بالمهروالجناية و اكنال كذافى الذخيرة # اقرار الصبى ال#تجورعليه والمعتوة والمغمن عليه والنائم 
ياال دمن 3 هم كذافي مسي السرخسي #واقرآر اراي كز بالحقوق كلهاالا 
بالددورالها (صة لله نع لم١‏ ون والردة بمنزلة سا ثرالتصرفات ينفذمن السكران كما ينفذ من الساحي 


بت مرا (:"؟) [ العاب الراعع ( 


2 سه 
١ 5‏ 0 ا ١‏ ار يً مر هه ,. ١‏ : يما للم ٠‏ 
كت .اق اكاني * وائرا "لا حرس - دل دوف اليا نرق الف ص وحدونل اس ما خلا 
1 ', فا اك الى لعي لا سمي اي اذا ١ ١‏ 
حول الاق يي فق ٠‏ كم كس ا لطم 3 وحن 0 ولد زر د صواذة وق د 


ف | 
0 اه رو 2 و 
ب 


١١| ١ ل و‎ ١ ولس ةن 08 انوا أ‎ 8 9-0 ١ أ‎ ِ ١ 
فى حل عيمد م 5 5- أحدد دول دعل 1 5 دا عيرة دا نكان 5 داح زأفرارة‎ 


1 
سح يري 


١١ ١ ١ ١ ع‎ 5 


3 

اه 

١١‏ سىس 

. 00 كد ات ماد‎ ١ 
رما 0 - و‎ 


:5 93 ام 1 اليك 5 ل !ا ١١‏ 
ب الممسوع »ار دل +حوودده عمدت يون خددنا 


ب ميت 


١‏ م إلا ١ ١‏ 5 اماع ان لات ١‏ 5 ت وو اليا 

دس لاحم ال بى صق 2 سم دذأا كدب فى ومنة 5 0 7 في حى| وى ذداقى 00 يي 
1 ا 5 ١‏ ايد سهان ا 2 

وأثر ر و ل مح م 0 6 ودديعك أء عصب 000 _ 5-0 تروان كان عليهودين عبط 


١ ١١ 53 <« 5‏ : ا 9 ١‏ ىك ١‏ 2 م ! ىا 
سيماه يم فى ا" ل 0 رة عن 26 ود ةق دده و قغية ادن #ممم 5 0 


اا 5 5 0 ا رح لله 0 ١‏ أأاو 0 2.2 ذا لكذامف 
وم اص تف 2 ا ا 2 حي م 2 امرارة 27 ص 


2 


(ْ أ 2 لم ١]‏ 72 
<< ا دن ل يل مهم لل دمعت د دمب كدان قوير و اله للب اوم كاه امم ع" + 0 سام قل 


0 ١ 
1 ١ ا‎ ١ ١ ١ ١ ١ 71 2 00 م 0 0 ا‎ 
اووتسدي مر ميان كدر عور در 0 ل‎ -010 > 
ل‎ ١ ل‎ 5 5, ١ 
زءل أه ا يعرق‎ ١ ىو ىق 2د د يارت د محا كيه موادن ارااميير حامرأة< 5 “ره عيران‎ 0 ١ دس الى‎ 


١ 3‏ 1 13 أء 5 ١‏ 0 ار ١١‏ عق ا ٠0‏ ترلان عن 
يديد -- ف 2-08 م ٠‏ 3 3 لمر لياحت عردال - 0-9-5 32ر قحا ١‏ مذ تى حى, 


- ع‎ 5 5 ١ ١ ١ صر‎ ١ 
نأ؟ حرط وا ارات اعم الا حا بدا فرص أ أج را عيفة اه ما "الو‎ ١ ل‎ ١2 1 درة إن 7 دل قداث‎ 
و ص يما دا - بت ام و مأ ا‎ - 


س١ م6‎ ١ ١ 
١ أوح الوارمدش دق وأ ان جنييد و محدد, عن بأرمدن 'ك بى ووأ‎ 
5-2 ارم دام كا خم دا كي ل )اس‎ 


ا 
فى اودر د وار 


١ ١ 1 ١ 7‏ 
ل لهي .أ بلى ولى أدرف هد م -أرصدصي لوا <-ة صمي ١١‏ 0 ا يك ع خعل دعموى. 5 


5 الم 


5 ه و _.- 6ض عرد -- 5 امن 


يا د 


ل قَاضاىا ااام على ف 56 اله ول ١‏ وهم 33 وم 


1 اا 0 
١ 5-5‏ ول اعثق وال لم يدن 11م ' 50 جا فهو 2 أده المهرى ل هن أ اث ألام . ل الك 


كا لالم سوط »اران 5 ددا ا ن الاصد الست الم اسحقب بل رم العقرهيمٌ أدد لعال 
عفد “تمع ى * ولو أ ترآنة و طوع صمية بعدر دقادهب عدر هاما ددا دا لم يلرمه 
و جيونا ور ةي #عحددر هحداءل فى سمس ابى سليدآن ه وي لس ار ى حادص ١‏ 2 
ول نيول ىحسه واى وسو ر#عدد, رح وكداكاوا قر الموطين امةبسهة ادهب مدرييا 


وا*صاها عيراد نمو ا تول أ ى بعد و#حمدر حون قول اد والومس ب رح أن كان البول 
لايستمسىف !ا يلرمهث إلى ١‏ - لولا بعد العتتى وان كان ابول ستيسك ال في دس ابي سليمال 


يصد ق 


كناب الاترار ممم ) الاو العامين ) 
يسدق فىاطهر ويكون دينا عليه اليوم ولايه دق فى ألا ذض اء وني نس ابى < حاص تقال أىان 
البول بش لم قال الى رار وا وماذ كره في مسنم ابى سليما ن اشبه با لصوا له 


هكذافى المبسوط * اي ك العبدبين رجلينا دن أ أحد 56 فىالتجارة وأ ترالعيد بدو لزمدفي دصل 


الاذن وجميع مائعجو: د ْ رالعيد النا ج فيك فأ نه تعى, اغوارهذا في حصة الذي اذن له وجميع مال 


هذا اتعيدمن هآل فد ينه أ ا أذأاتف الدبى, كان اله 9 ى”ن المولييى لصغين الأأى ن بعلم أنه من 


ى 
عير | ره ى هبك أرصد فلأ وأعوذلىف تيكو يك اللةى ءادن تسل شخ الدب ى ودام لهذا العبد 
در يدبن فهوبين الوليين لا بسحق ا حدهما الما ل طن بالاذ ىكذانى الوا وى #واذا اقرالكا 55 
ددين عليه أحرا ولعبد منى؟ دن د بع أوقر 2 نأ وغصب فهولازم أله فان عي زأهيبكل ذاك عه واقرار 
المكاتب با عد ود جاثزوان اترنمه رمن نكا حل يلزمه الاعل ول ببي بوسف رحاذااقر يالد خوا فانه 
زمه كذلك لواقرانه افتض امرًةباصبعه حرة اوامة اوصبية فهذابازمه في قول ابي بوسف ر حوفي 
قول| بى حنيعة وصحمد رح هذا بس زلة الافوا ربا مجساية وافواراللكائب بالجء'ية صحبى في حال فيام 
الكتابة مان عجزتبل أن يودي بطل نينول اى حنيفة رح وجازني قول معددر ح واذا قبي عليه 
بأرش جناي إخطاء بعدم' اغريه عاد بعضه ثم عجز بطل عنما بقى عند ابي حنيعةر ح وعلى قول 
وني عمد وج 0 بولاف ه)اناعى, زقبلان يقضرى به عليه كذناة فالمبسوط “د ذا اجر 
القاى ى داوق حرثم قرا تجو رعلية بدبى اوغصب او بيع اوعتق اوطلاق اونسب اوتدف 


2 


. 1 ْ 3 : 1 م أ ه نمدا 
577 ابر ادها زولا رفن عرد 0 في قو ل أبى حهيفا رع قي هضع 


الا ول ' 3 0 أبو يو سف 2 قال | عتجرجائز وهوتوأ ل “عمد رح وةالا لا تجو زامرا روبددن 
لحي حال 
ولاديع وكال م1 فاخن رباطا لكل شيع بحب وزعليدق الهم إل فهوق عير َ 


لم ل لوس ل 0 


0 وى * الا العام مس فالا قرا قرا لامجهول وء عل ى المجهوا لو بالمجهول وباطبهم 


لود ان المقرله مجهولا لابلزمة سوا اءتفاحنت ألجهاله بان قال على الى درهم لواحد من الئاس 

اولم يتفاحش ؛ بان قال على الى لاحد هذبن ا حدس ال لمر بسر لياه 

فى مبسوطه والناطفى في ,اقعائّه انها اذا تفااحشت لا ليجو زوان لميتة بنفاحش جا زوفي مثله يؤّمر بالتذكرة 

ولا جب على البيان لان اللقرلهما اذا اتفقا على الاخذمن امقر وا صطلحا بينهما! محكن د عواهما 

«- ع اقرا ارال فى الكافي وهوالا صم هكذا فى التببين #لوقال لفلان على عشر زدراهه اولفلان علي 
15 


كناب الاقرار عرسم ) | لباب أ أخامس ) 


؟ .(٠١(‏ > 0 0 . 01 000 و١‏ . وهذاء” / 


صهوما 50 ان الاترار 52-0 ون لا دب عار ا لير اخذا عبد 


سن الكر ارا يضم ا وا حدمنهما باللد ما هذا العبدله ذا ولالهذ ا ولم يذ يا نويستحلف 
لكل وأ حد مهجى. ١‏ - ل د بمينااحدة ا وأكل وا حد منهما أيميياً علل حد وقد ا ختلف ايأشا ل ولعصي 


| 
اد اه > 


نوا :عدنمق <. لعي ا ا 00 

2 5 | 8 و 5 وخ ١‏ |. .كه ١‏ “ 58 5 3 
١‏ 2 كوي ارعاك 5 99 لأ دقض 3 9 2007 " 35 لما بشم / دالعيق 
بوحةلتد و 2 0 . يوي ارم كل يي ىو يب - لي ٠"‏ 


وثيولى العدد بييهما نصفين سه وأء اءبكل' للدحت أحولة : ص 5 اد ادا صى ى لها بميناو واحدهما ونكا 58 لها على 


ل 


1١ -(‏ (» ا أ ١‏ ب مه 
لنعاقب بان حل لكل 'حدصهدا يمي" عايى حدة فاما اذا حل لهما فتد بريئ عن دعوئن> ل راحد 


] 
منهما نان ١‏ بأداأن تضه ب بدا خذ العبد صد فأنه 3 له 'ذلك في تقول !' ى لدسفار حالاول 


1 : ْئ ,! 1 :!ظ1 لاني ١‏ لسالن 0 لعا 
ودرئو مدر رج ور ذال لاموزاصطلاحهه'بءد الحا ىكذانى 0 
7 2 للا ا ١‏ .كك النو؟. لمن 31 5 
ولوةا لل لملان علي الى د رهم ولدلان علي +ائد دب را لان دلق ناوللا حر اوعدو 

00 2 لل ث٠/؛‏ ال0ن 
فى ال يك الد د رولوفال له لعن 5 ]ته ديار ولعلا ن علىكر- ها كر بح سهير 3 يناد لال 
وأددل دل سمي ع للا حل بن هلك ل وا حد منهما نِ ان اعلعه على © ايد عمل لك كذ داق امس ط» ولوةا| 

. رسام نا 

ا م 
لعل ع 7 بدن ده و وى 5 1 دللا علي ندىف ألم لل لك اعضيوي لاق مول ف أخن وأ حد 
0 ب ى ‏ د رصه _- 


١ 1 4 ١ 00‏ 4 001 
٠‏ ىالا خرين عاية الاان يصبت رام بالسارى به انين بار خالتي “م وأونال لدلا 97 م 


5 


١ ١ : ”‏ للم 
وعدن وي حك ال كان أ اس د 5ط[ خلون ما وهنا تذالى عاوي #قال 3 


سه سا 


علىما ندذد رهم ولعلا ن ال" 5-5 ل ع الللث ك وعا ىللا تي والن' 4 ثالاان يصطلما 


3 وا ست 


: :)ا أ.ل١ا‏ را 1 ١‏ ألم * 
اكذانى ص صم.را |' سمب عبيه 7 1 يل لبي ن عن ٠‏ لدن رضم 1 لافاعلا نففى فقول ا اوسن ١‏ 0 5 


الا وك فقوأ لى معصدد رح الالنىللاول ولاش للثانىي كد اف سوط » لويتان لمق رعلية 
مجهولاانة ال وا الى د رده لايس كذاى الْتبيين * * لوقا ل على ى عشرة او عل 


م 2 
دبدى فلا ن رئيس عن عبد دن "2 ا 2,28 3 دلية 0 1 ن يمن وأ 6 ان على العبد د 6-->ي. ءطّ بدموئه 


ا د : .١‏ ا 7 ل 1 . 
لم بأزمه 26 06 تضبيل د ينديوم من د هرة بر صك الاقرارت>ذا في معيط اسرحس *# 7 2 الاترار 


المعلوم يعس بالمجهول كذافى اللحيءا * إن قال لفلان على شوع لزه ان يبين داله قيمة فاذ ا بين 


كناب الاثرار (ومم) ( البا بالغامس ) 
غبرن لك يكون رجوعا والذول قولهمع يمينه ان ادعى المقرله اكثرصن ذلك وكذا اذاقال'فلان 
على دق كذا فى الهد اية اذا نال لفلان ملل ي حق ثم قال انما عنيت به حق الاسلاما : نقالذلى 
مغصو لا لا صمو ن فال موصولايدح واذاقال لفلان عاول عبدي فلا ن حدق خان هذا اقرارا 
بالدين امسن ادا ادف الل رلهدشركةفى العبد, وأنكرالة,ِ ركان القولتو ل المقرمع يمينه 
بغلافماأ' وقال لعلانى اح لى في عبد بي كان ١‏ قرارا ببعض لعب ا تى كنا ( ل المقرعنيت به الدين 

اما ا يوسي سات 
فى الذمة حل اللمقرعايه ذا ن حل ىنفلا حق له لد عيها و 3 فأ تعبد فان ادعين فيهما يقربطا ئفة من ايهما 
16 وكدلك اذا اد عناحده.ا كذا في محيط السرخسى * أذا اقرانه غصب من فلان شيثا وأم يبين 
ذانه بحس :١‏ اقرارة وب : راطقر 1 لبيان فادابينى ماهو هال منقوه ل 
رسف 1 0 اك يادتان 00 ىالقر' أسليم ما ابن لاغير وان صد قه لكن | دعول علية 


الزيادة يلزمه تسليم ماب يكو 6 لغول توك المت لزيد مع مين وار ذيدنها ين راد عأمة 


كل 
شيثا آخ بد رسيي الذول 3 رلامقرفيما ادعىم ون عليه هكذافى ال حيطك*« انان مالس 


ا 


بعال ان صد تداطةرا. على دمن أبي لم يكن عليه شآخر سواء بين 2 يقصد بالغصب بان قال غصبتمنةامرأته 
أو ولد و | أصغيرا ولا بأ ن فال غصبت صمد كما “من دراب أوحبة حيطة | وسمسم وأن كف به وآ عون عليه 
غصب مال متتوم هل يصد ق ا لد ريما بين ١‏ ن بسن م مالا يصدق بالغص دا لاخلا فب والمشا نغ 
وأن بين مايتصد بالغصب ١‏ أنه! لسر له ! ل مدوم اختلق :فيه المشأ” عومد مها نخما يقولون أسد الاتصمم 
يوا نشويكون #جيرا دلول ان يمين شبئا هوما ل متقوم وهو لاص هكدافي غاب البيان شرح ل 
واذا اترا نلعلا ىعاد ة ود يعد 5 دين ما هينما تربه من شوع نهومصد ق فيه بعد أن يكو نها بين 
9 شيا بقصد بها لايدا ع ا نادعيى!ا ف أله 0 اخربعلىا قرا ليميى وكدلك لوا ترشوت وديعد وجا ء دل 
معمياأ وأ نراله حداث به عند ة هد | ألء يعدب فلاضمان عليه فى ذلك وادا انكرصاحبه ان بكرن 
أستون عه وا ُجواب نيه ك5دلى كذا قالمبسوط *« ولواترانه فغصب مه 1 نفلا عبد اعحكراقرارة ويد مر 
بالبيان فاذا بين وقال العبد الذي غصبته هدا وهوعبد جرد او وسطاوردي وصد قه المذر له في ذلى 
١‏ 
اخذذلك وان كذ به فيمابين وادعيئ عليه عبد ا آخرتان الثرل قو اللمترمع اليمين فيما اد عى 
2 : 0 . - - 8 ام نات . مستهملكانالق ١‏ ة مقدا 
المقرله وبطل! قرارالمقرفيما اق برد المقرله هذا اذانان العبدةائما وان كان مستي لقول ني رر 


كناب الافرار (9مم) ( الباب الغامس ) 


القيمدة. أ 00 ف الذخبرة *اذا 0 أء 5 0 رادبرجع 9 اليه ذن! 


: ْ : , 1 . ل١‎ 


1 ب حن الذى ف يديه ادارب بكرن لى لم يضمن اد عا وأ بر حد بغير 
نلى ادا رفيةءٍ 006 سبح لور احر اكرول عادر بصو 

ات 5-0 2050-0 كداق! عاري * لوال عقيدت ددء'لامهاوددا العرد وان عاهماأ 
0 امف له 1 00 عمسب 0 عاى الأخرواد'فراحدهماخر دنه عن عهد” 


ني 


1 : : 00 ل أداركه رما ,0 -. 


ا 9 
1 دعو أ 'لاث ثيكون قرول ارب الاج مأك اه قري ال بد ' حث حا دعنك ' و لمق دك 
- - 


اه 3 - _ 2م 
1 ا | ٠.‏ ا ١‏ 4 
4 5 2 يد أ 5 لك 5-5 عضة ىن #واح :3 ع ١‏ لى 10 لآ 
١‏ معصضوب 2ه 5 00 8 د 00 0-0-7 - 35 0 5 حة ف يت 1 تخ ما يد 
ا 2 ل ا 1 ا ا 1 ل 
ف مسد 2 9 ا ل عدي ققي مدل مم 75 مدادو دن لك الك دء 2 لاصا ب عل 0 لذن هم 
٠ -‏ 


: ُ ؛ ا دروف آى, : ا اكز ١‏ * 2 1 
نهودان . : ن طددارىم ن سعط دسج عه لا بصدق على ا منص 'زالا ذايصل د ن يندأ م نفد 2# ان 


١ 5 7 5‏ 
أوم له 0 كك 0053ظ2 دم ١‏ ن علي ماة 5 ل 1 دن فون 0 را دقل ف د 5 ة يف الى باجم 5 زدن سم على ا 


١ "‏ ؛ - الى - 5 أ - 0 3 
لود اليلد >ختنا : 3. 0 الملل ا ل*ممكا2 0-0 7 حم 3 بالإقان ا اسرونت للقي 5 0 2070008 ا 
سه - 5 ١‏ 3 تت سه © و 


2و 2 


ف ل 1 ا 
الى اقله ولو ةل أه عا 0د سيا رهم اود ير 'ويزاود ره كبر فطه عأى | عام الااذا 


- 
بسر ١‏ 5 7 
سن مود ولا حت رأ تي * تبط ااشرحسنى *ولرة ل وهو سعد ان على عي ركه عورد 3 درهم 


١ ار ' ا 2 ا‎ ١ : ١ | 


رأهم تعليد 9 5 فكو كن عي 


د 1 
ت- 5 سا - د مه 


عر 


ذ' 7 ا 52 نا انا ننقة ا 
1 ا ى الى لي ف 2 حمششل > ه33 جما طوا ها لف اي لجو سر وان دأ 


ا 


7 أ 
م عو كن عد انأ اناقال على تأ ١‏ دك 2 اووصايف “بيرق فعا ل3 عشرة وعلد هى ايلزمه مادسأ وي 


١ 
5 


تي ”” فى سيك كن لمّ, 5-1 ةا وغنها كثيرة ينصرف الي اذل نصا بيو خد 


2 وي للم 


ممه مأهومن حسة عد همأ بي روا 
وقالا 


5"ب الاقرار اسم ) ( لبا بالخامس ) 
وقالاماثنا نواوذال لفلان على شوع من الدراهمار. وشوع مر درأهم فعليه للنذكذ افي خزا نل المفتين #ر وى 
بن سماعة عن أ ابي لوسف راح انداذا الله على دراه مضا حفة فعليه سئة درأ ار دراهم 
الا ل مار همأ كذ مكين 1 يكال فى درأ هم اصعافامضا عفة كذ 
فى ا لتبيير ى* ولوقالك مل" ى عشرة دراهم واضعا فهامضاعغة دا زمدثمانون د .« 52 اذاف معط السرخسى » 
ولوةا لكذ! درهما هود ره كدا فى الك ز,الهد اية * و ذكرفى'" ا والدخيرة وغيرهماياز ماد رهمان 
لان كدا كناية عر ن العدد و اقل العدداثان كذا ف التبيين * و هكذا فى فتاورى قاضيخان * 
ولوقا ل كذاكذاد رهما لزمه احدعشر ولوقالكدا وكذا درهما لزماحد ودشروند رسا وكذاالد ناثير 
والمكلى والموزون ولوقالكذ اكد مختوما من حنطة ازمها حد مش رمغتوما ولونال علىّكذا 
كدان,هما واكذا كذا دينا, ابازمة م نكل واحداحد عشر و لوقال كز | كذازيا,ا ودرهمالز مة 
م كل وا حد نصؤى ا حد عشركدا فى فتاوى قاضيضان » ولوثلثكذا بغيرو ا وذاحد مشروان ثأنثك 
بالواو مائةواحد وعشرون وان ربع تزاد عليها النىك افى الهداية * ولوخمس بالواو شغي 
اول انزعكن الا قفوو وسو راوها ة الى وأو سبع تزادالى!لفى وعلى هذا لاماراد عليه 
معطوفا بالواوو زيد عليه ماجر ت العادةٌ بهالىن مالايتناهئى كذا فى التبيين * وهدا طداذا 
ذكرالد رهم بالنصب فان ذكرة بالخفض با نقالكذاد رهم روي عن محمد رح انهيازمه ما د رهم 
كذافي “حيط السرخسي * ولوقال له لعلان على مال «القول قوله فى القد رو يتب لمقوله فى !١‏ لقليل 
م 0 وقال له على مال عظيم من الدراهم لم يصد ق في اقل 
ن ما ئتبي درهم وهذافول ابي بوسى و محمد رح فان قال من الد نانيرةالتقد يرفبهابالعشرين 
وفى الا: سن وعشرين وي غير مال الزكوة بنيمة 3 نصاب هكذ اف الكافي * وعن اي حنيفة رح 
انه لايصد قن اقل من عشرة دراه وعنه مثل قولهماكذ افى الت بين #وفال شمس الا ئمةالسرخسي 
الصيب من قول ابى حنيفة رح انه يبن عل حال المقرفى الفقروالغنالان الفقيريتعظم القليل 
والغني لايستعظم كذافي فتاو قا ضبان »هد كله اذاذ ال مال بم صن الدراهم ان م بقل 
الدراهم صدق فيكل جنس ذكركذافى العا بية* ولوفا ل اموا لعظا م عالتقد يريئلثة نصمب من فى سماة 
تل لوقال من ا لد الدراهمكان ستمائة درهمكذ فى الكافى #ولوقال علي مال نفيس اوخطيراوكريم الوا 
ا على ما لكثيرذكرانا طقي انه يلزمه ما ثتادردم ني قول ابي حبيهء رح 


من 


كتاب الاقرا, (مم) ( الباب الخامس ) 


اقلم من عشرة و اسهد بأ مه مه اقاركذالى تناروو اتنا ف بلراق لوقبو دراي 


أيما 


فتلئذ آلاف ,و لوةال الو ىف كبرق فعشرة الاجراان لتر اماي المصيط » وف المنتقن 
1 37 5 2 
لود ل على مال لا قليل ولا 0 نعلي ما تناد , ادرسك ان 7 خلاصة *و لوتا! ل على مال قلبل إزمه 
00 : 1 1 مم 5 9 55 
دك وعدا وى فص بخان # ولوةال له علبي زهاء م اوجل الفى درهم ا روعظم 


3 1 . ١ #2 5 جم - م‎ 9 5 1 1 .١١ ' 5 ١ ١ 
0-0 ان ال رهم دارب مر ىدرهم فيد اكه ترار” ن. ال وزيا وكذ لك هذا‎ 

د 13 0 للم 2-5 9 1 0 ٠. 5 ٠‏ هر ل | 
8 ودبعدو لى دن 0 بت أن لوطه 52 0 ع نن دان دخيرة * عن “مدر حاذاتال 


نام رالفين فعليه ار بعةالاف. وأوثال غيرد ره فعلية د 8 


5 
0 9 
0 و 0 دك م 00 ع 5 تعدل هماع 


8 1 ١ 
ل خمسة أورسق‎ 


أن حنيعلار 4 58 2 اليك يعدا 1 ال أ ى ١١‏ , 
َ 6 595 . 2 فاون 1 كك كك لمر دسم رار 0 “تب هش م شيم 
١ ١ : 1-1‏ 3 5-5 ا 0 2 5 3 
دث 3ااء؟ ١‏ و تم 0 000 ا درق كد كل ايكما أ 3 
2و رمب 0 3_١‏ 21 الله ان كَِ ى م ايا رك 0 لوال على ١‏ 
١‏ الا 
ا لذن تٍ 


* ولوقال 


20 


)| ع 
3 


لعمول فمزة و لوقال امعزة 5 يرة معشرة كد ابي ذذا وول : وعدن وفا 


ا قدراهم ونيف فا لبيان القن 6 امه فا , ن فسرة بقل مم ند رهم جاز كل د ا 
علبي بضع حم م انها اج دا يعن دن الل ا ّ خبط السرخسى * 

لوال أه على انذون, ه هم فعلية م نهد رهم ودرهم غود وكن! لوةال ما نُك ود يذا راو مادن متشي 
حنطة ذذ كرشية من ا اوالوجويق قذانى المسورط » . 07 عشرة د رادم 


5 ' 1 ل 00000 ل ان أن اذا 
جعو عي ا ف يووا 36 -2 ل لدلان على عشرةد انير ودانقارةل ب نبراط 
اللا وى اللو ال لمسط د لعل و اا ! 

للم 0 لضب ذى ف ع د .ود ل له على ما ندا ملك ل ذهب وفككا وحصت كد ا حنطل ه شعي 


اه 


5 6 ليد أحدمنهما! نعانى وكد 0 وسدن اجناسائلة فعليه من كل واحداللاك كدا 


63 


الله 


ايك 


ب ١|‏ لكو 1 
فى! عاري » لرقال مائلى عبداوقا أذ صا دل شاة 0 ان فالقول في نيان . الما ذل 


4 
١دّددأ‎ 


6 
ص 


: أي :»و كذ 1 
9 ىا دحيوة» ,لوال مائة وثلة اثواب الك 


9 من | 8 بكذاف المبسوط #انارا 3 لعلان 
لت .خا وا اانه | ا 07 
درء من د أرص فاليا نب ن وله ان يفريما شاء و:ذ تك الشقص والنصيب والطاثفة و الناعةوام 


اسيم 
م 


فهوعندا بي حنيعةر - 5 اع او ني * اذا اقرالرجل 


كات الإترار (ؤمم ) ( الب بالسادس ) 
ابن ذلكاميا خذه الا باقامة البينة اوبنكول المدعئ عليه بعد استعلاندفان ادعىا مقرل 
ال اي عن وااو و يد 
ونج برعن ان يليد شاة منهاوان لم يعبى واحد امنهاوةلالاند ريا ورجعالمقرصن اقرارة رج عدر 
5 ريكه بهاحتى اذاحا نت الغنم عشرا ذلهعشر وك فانراو ماقف ةا وينها شق وها ليها وان 
ولدت شاة منها مان لهدا جديدا علون : ذلك عسات واذا جحد المقراصلا وضيع الغنم فهوضامن 
لنصيب المْقرله حر اذاهلكت شاة منها ضمن مقدا رذ نصبييه منعا و«والعشرفا نمات المقرفو رلته فيذاى 
دمل رلته الاانهم يستحلفون ول ى العلم وانوا اع العيوان و الرقيقوالعريض فيهذا مثألالغ: كذافى المبسوط ب 
و1 ل له ني د اهدي هذه مغرة وه ىماثة وفيهاتقص وكيا رضهى سن الكباروز وسيءة ولايصدق انها 

' النع ان لانت ل منهاصد ق كدان عا لمر وى ةر ونان 
هم دا كرحمطف واذاطعا لا يبلغكرافيهولد كله ولايضمر ' وال انه كي كسك 
الطعام شيثا ولوحان الطعام كراوافيا فهوله كله وا نكان از يدمن الكرطه منه كركذا فى أاحيط » 
لمن دا ريه ا ١‏ الى دنا > لط لنم ا بينهما فط كذانى الكثز» ولوة'لا! على 
من د رهم أ ل عشرةاوة ' لما بي ىد« مال لون عشرة ؛ لزمئه نسعة عند ابي حنيفة رح ح وقالا بلزمه العشرة 
كدافى !لكا في ##ولوة! لله علبي ما بين ك 2 شعيرا لون" 5 حنطلى لك فعليهفيقول أ بي حسمل ١‏ رحك, رشعير و كن ى دنطة 
الا قفيز حنطة و عند ابي بوسف و©>مد رح لزمه الكران و لوال على مابين عشرة دراهم 
00 حميقةر ج يلزه الد راهم وتسعدد نانيرو عندهما يلزمه عشرة دراهم وعشرة 
دنائيرو 5 07 بين عث عشرة د ناني الى عشرة دراهم فعايه الد راهم ونسعة دنا نير في فوا ستول 


مسري سمه 


كر ره أب ي حفص يلزم م الد راد م في هذا النصل| ن عليه عشرة دنا نير 


وتسعة دراهم وهوظا هرعند أ بي د ولكنالاصص دوالا ول وقوله من كذا الويكذ ابمنزلة قوأه 
ما بين كذا :١‏ 000 كرناكذاقى المبسوط * بشرعن| بي يوسف رح جاذاتالالرج ل غلان 
ءا ى ما بين شاة الوق بقرة نان | واحنينار حال ليس عايه شيع سواء نان بعياه أو بغيرعينه وقال أبويوسف 
رحا نكان بعينه فلاشوع عليه وان كان بغيرعينه فهما عليه ولوقال ما بين د رهمأ للد« ف نملة اول 
ابي حنيفة رحد رهم و وقال ابويوسو رح يلزمود رهما نكذاف المحيط * الباب السادس في قاريو 





المريضوا فعا له المريضمرض اموت من لاخر ج الل حوا لس نفك وه والاصس كذاني خزانة المفتين # 


كاب الاقرار (٠م”م‏ ) ( الباب السادس) 
حد مرف ا موت كانوا قف معدا للفين: 1 انها ناكان! غالب منه الموت كان مرض الموت سواء 
كان را د ك فراش أولم ددن ةق امراك رادا ترا المريضلوا رله لا جور الا باجازة لبقم 
5 رادار رت المريض وفت الاقراروبتى وار ' كذ لى الوران ما تّالمريض 
لاقرارباطل لاي 0 
اخ مات يان اقلا خيهوليس لها د ا وبقى هذا الاين حياا لوىان مات 
مريض ذ لاما رد نزهدد 0 ترطن ام يكو رثاوقت الاة.ا ارثه صارو ارثاله يسبب 
الم وقت الاقرارنحوا ك أت رلاح له ولهاين فما: ت الاسس لم 5 ريض (ا لصي ع 'ثيارة قر 
0 أن ا 
اك بحور. ن له واد 0 وأ ممستب 13 لك اقرلا جنبية نم در وجها ند مات 3 صيرا فرا رو كذا 
في فناوي فاصبخان * وا ن كان وارذا وقت الافرارئم خر ج من ايكون وارثاثم بصبر وارثاذلك 
'حوأ ن اقرلامرأته ثهابانها واننضت د ليها لم نروجها لم مات أوكاندا و رجلا واقرله بعد ما مرض 
, فس االى دم عدد اذ اه صضك فد 000 حه خلاف وا موىودلر ١ ١‏ 1 
لى تسخا'لولا نك مرعودى قوااوء ل مسمد رح الاقرارجائز 
0 يي م الاتنا 5 1 2 ل قالوام'ة ل “عمد , رح قياس ومافال ابويوسف رح اسان 
اكذاق اوري كال يري ودر لا ونه فأ قرأ رة 


-ه 


لي 


بالديبى جا ئزوا نيان العد حرا وعلبه دببى والمسثل بحا لها د لاقر رباطل ولوافرالمريض لابن 
اها ارات يات لوو حا له فاق أله جا تزوان : عنق لكاتب قبل موت الاب 
ل نج اقرارة له 5 دَدأة ف المسوط ب“ افرالمكا تب ا ريض لابنهأ عمربد ين ام أت لاعن وفاء ١‏ ورك 
5 اء ياد 00 ى دون ألكا نبة جا زاقرارة وان ترك وفاء بهد فافرارة باطل كذا في #عحيط السرخسى * 
ونا اقوا وريضن بودبعة لوارث بعينه' ثومات من ذل المرض انه لاايجو ركذا فى ا معيط * واذ| 
اقرالرحل في مرضه لامر نه بدب. أيه ما 7 مرأ نه تبله, وأهاابنان احد هما منه وال خرمن غيرة فان 
الا رح'لاد ول الاقرار؛طل وعاق قوله الآ خريجو: واذا اقرالمريض لا مرأنه 


ل ٠‏ 
ل ليقلا 


ينك املك د ووكة جو زدد ن #يرانهاء وليسوا من ه ونه الميت فا نأقراروجا تزكذافىالذخيرة* 


- 
52 


7 أن ذااقر عر - ن لآ سديد دين لم ه1: ت الابن الْترله 5 له وتركفابناو ليس للمريض ابن فان عانقول 
اببى اغامف راح الارل لاجورهذا الاترا روعلون قول لال حر بجو ركذ افى المي * ولوا قري مرض 


موه بد يى 


كناب الاترار (1م) (البا بالسادس) 
مونه بدين من مهرلا مرأ تديصدق الى تماه مهرمثاج' وتعا ضغ رماء الصسسةكذافي خزاذة المفتين به 
و لواقرلهابزيادة علين مهرمثلها الزيادة باطلةكذافى امبسوط * جل قرلا مرأته بمهرالفى دردم 
فيه رض موه وماتثم اقاصت الو رثة البينة ان المرأة وهبت مهرها من زوجها في حيوة الزو ج لاتقئل 
والمهرلازم باقراروكذ فى | لخلاصة * ولوا قرلوا رداول جنبي ثم مات المقرله ثم مات المريض 
ووارث المترله من ورثة المررض لع جزذلى الاترارن قول'بىيوسة ف رح الاول وهوجائزنيقوله 
الاخروهوتر ل “عمد رح, وكذاك لواتراط ريض بعبد فى :ديه انه لا جنس ى فقال الاجنبى ب بلهى 
لفلان وا رث المريض لم يحكن لي نيه حق علين قول انى يوسف رح الاول قرا رالم تعن ناذك 

وف نوا ارح الاررا رضي ونواء الا هرا الى القياس وقولهالاول ا <ذبالا حتياط كذا 
فى المبسوط # وهكذ في فتاويى تاضبخان * من به لدرض لع" دن و بصم نلثه أو ي.رض يوما ويد 4 
يومين فا قرلا ننه بدين فان فعل ذلى في مرض صيم بعده جار ماصنع و ان فعل في هرض الزمه 
الفراش واتصل بموته'م بجزكذاني اا 
وبثبة الورثةفقال المقرله كان الاقرارى 1" “صحة وقال بقية الورثه لا بل كان فى المرض كان الغول 
قول من يدعى انه كان ني مرضه فان | قا ما جميعا البيئة فبينة المثر لهاو لين وان أم يكن 
للمقرلة بينةو اران استحلاف الورثة كان له ذلى كذا في فتاوى تاضيخان #دالالوحنيفة رح 
لاإعجو زا قرا رالمريض لقائله قالواهذان! انخمته الجراحة وصا ربحال لاتجئع ولا يذهب واماا ذالم “تخذه 
الجرادة وكان بعال يجوع ويذهب صم اقرا رة وعلئ قول من يعتبرخوف الهلاك على سبل 
الغلبة لصيرو رته في حكم المرضى يقول هذا اذ اكانت الجراحة جرا اح د اف منها الهلا ك عا 

صبيل العلبة اما ان اط نت !أجراحة لا بخاف منها الهلاى على طريق الغلبةعم اتراره كدا 
فى المحيط * ولا #جو ز اقرار المريض لعبد وارنهولا لكاتب وارثه ولالعبدةا تله ولالكانبه كا 
فى المبسوط * وان اقرلكا ت#نفسه بدين جازاذ كا نكاتبه فى "لصحة فانكانكا تبه المرض لجزلا من 
الثلككدافى الحاو ى #اقرا ارالمريض بالد ين للاجنبى جميع امال جائزا ذالم يكن عليه دين الصهه 
كذافى المعيط * ودين الس ردس مرحنن اذا تاتزان وهوان يقضى من التركة 
اولاد بن | لصبعة فان فض ل شع يصرف الى دين المرض وان اثبت الدين بالبينة | وبمشاهد ة الناضىي 
فهما سواء كذا في محيط السرخسي * ودين الصحة مقدم على الوديعه التي يقرنى المرض هكدا 

الم 


كناب الاقرار (8م"0 ) ( البا بالسادس ) 
في خزابه اللمفيى * اشترول شيا ف مرضه أ واستقرضاء تاك روعاين الشهود قبضه أو ١‏ روج 
مرأة علا لف وهومهرمةها ذا نهم عا صون فرماء ألصحة وئذلى كل دين وجب على المريض 
بدلا عن مال هلكه ا راستهاكه و علم وجودة بغي راترارة نهو يمن ز ارين الصعة و لوقضىى د ينه 


, ال - 5 
فى المرض انتضىى دين القرض ونم اطبيع كان له دون غرماء ' سمحة وأن قصو دين الممهر 


ا والاجرة يشاركون فيه ؟ افي معبط ال رح * وان م يكن ل أ سعة اقرف مرضه 
و لين لحا ا اء وفع الاثرا 1 ران معابان ذال المريض لرجاء 

م .على النءا قب بان قال لاحدهداذ ذلك علبي خمسدانة نم سكت يوما 
ارال ارا كتوق ذال للاخرلك على خمسدائة كز اف المعيط » رحل 'فرني صعت ابه غصب 
08 0 نم ل في مرض هم و ل لد رهاوء عليه د د 5 فوداجائز,هرمصدق 


و كالم لواقر فى تعره ا ١‏ 000 ىد رهم وال دعن لم اي ١ ١‏ نفى بعيد :.) اأصدته 


١ ١‏ ا 
واجول صا ديب انون يعذ أو لول من 3 كنب الدوين كداى ادل دك * ولرادرة رف فى المرض بددى 


٠ 
رار بالود يعداو‎ ١ ثم أ قر بود يعد فهماديءا + وى غم لا يقد م آم ول دعكه ولواثر لود وعل أ ولام بالد ين دلا ف‎ 


ا ا : ١0‏ 01 
والبشاعد: المت! رك حكدهما 50-9 لود يعد سواء 20008 وى #واوان ' 5 يض ددد يعة 


| د ! 0 0 رف بء ل لى كداة 536 
كر َك 5 0 م يلها مي ىدان في رتنه ندين| لرض 2 في <م أدلى دين # 


3 ١ ١ 1 5 .١ 5 . ١ . ١ || ١ 
ولوءرض وفي يدو'” محر رصني عليه دين فى تعدواتريوين ادرف در ن'لا'اف‎ 


هه 


١ ١ -‏ ا 


.١ . > . | ٠ . 0 : 0 1١ه ٠ ٠ : ١‏ جنا / ىا 


الاول لاح قى قبال ليت ارقد ابر ندم دين كانت الانى, وحيي اوداة وبين الغريم الآخر 
تند هين ولا يطل حق الغ رام الآخريماة اله الع ؛ ريم الاء داق المسرد 8ه واذا'قن المريض بدي 
اي ردم ثم اقريمضا رنالى دمر ا 9 اا بغير عينها لرجل آخر 
ثم مات واه 1 5 الاالون درهم تآن هذ دوألا' فى تنسم نينهم داأعحص ص كدافى ا فى اللعيط * واذااقر 
المرض ان ما اند دين[ .لان د في يدود ارلا بيه وعلى اللريض دين معروف فى الدعة ةن 
ل 


دينه الدى فى جع اول تان نضل شئ كان في دين أديه وأوكان بذلى فى دحتد بعد موت 
اببديان د ين ابيه ادق بذلك من فر ماء الآابن " كذا فى أ أعما, وي * رجل قال لنلان على الى 


95 ١ 


2 جحدذلى الْثر عليد له مرخ 2 لالطقرو ا الجا <دوالائروا رله وعلى 34 «رددن.ى* فى صعة 


١ - -.‏ 
كتاب الاقرار (*!) ( الباب'سادس) 
١ , 0‏ 1 ء 0غ 3 
ثم مات و ترك العا ورثها من أ لجاحد فان غرماء المقرفي صحنه ااحق في هذه الا'فى صن غيرماء 
ا مغ (,. ا / 
اجاحدكذ اف المبسوط » لوا ول عبد في صحته بغبن فاحش عل انه بالخوا رثلثة ايام ثم مرض 
في مدة الخيارة' جا زا وسكت حنيل مضت المدة ثم مات المريض كان الممساباة من الثلك كذ 
في خزانة الممعنين * رجل اقر في مرضه برض ف دده انها وئف ان اقربوقف من قبل نفسه كان 
صن الثلككمالواقرا يض بعكق عبد 8 أواقرا نه نصد ق به علي فلان وان ١‏ قربوقف من جهة غيره 
اندد نه ذلك الغير | وصد ته ورنته جار فى الكل وأ ناقربوتف وام يبين أنه منه اومن غيرة 
فهوص الثاث مريض 'قرأوا ر' 50 ولاح ذبن فاقرارة, ناكا ل تمان قا فى الشم ركه ١‏ ونكا ١‏ ذباني 
قولابى حنيفة وابى يوسف ر ح وال ع 7 5 قرارة لالح سوا م يا 
فى ١‏ لشركك أ وانكرالا جنبى الشركه كذافي فتاوئ ة فا صيحان * وادا كذ به الوا ارث 5 فى الشركة 
وصدته الاجنسي فيل دجب ان يكون م ى أتخلافى والاصم اند لابجو زد الانفاقكدافي محيطالسرخسى * 
دان ده االمقرفى نفى الشم ركة وال أم يكن ا ا ار 
الاقرار الاجنبى هد يآ ا فرالمريض ولفلان قبله حا نصد قوة بما قال ثم ات المريضن 
و نابا حنيفك , أل يصدق الل لب مايه ويلك واستصس ذلك فاو ادم اكترس ذلك 
000 علمهمناذا< حلفو١‏ ا<د الذلك نارى اد راللريض بدين مسمئ مع ذلىكان الدين 
المسمن لي بمائركف ت: ذانى العاوي * وأوام بقربدين و اوصون بثلث اله ١‏ رجل فالوصية 
ا يذالى للورئة اقروالهفى الثامين بما شئلم و يقال سرس و له بالثاث ا تر لهنى الثلث 
مهاس - 'ي العريقينأ ارك روخمكار على على البانى فى أطعيط * مربض افرلوا ره 
8 كيه قن , ١‏ و . 0 ١‏ له - داه . 
بعد فقا ل لبس لي بال لعلان ,. 5 فلن ثم ا ا 
حظه وكذالوا نرالوارث لوارث آ خرسلم العبدللثاني ووجب على الاول قيمته وصارت 
مبراثا وللاول والثانى منهانصيب ولوكان على الميت دين يحيط بمالهيغرم كل القيدة ولا يسقط 
حصة | حدكذاني الكاني * مريض وهب عبد اله لبعض و رثته ولامال له سوين هذا العبدوقبضة 
الموهوب لدثم ان الموهوب ئه اقران المريض قدان اقرةبلى ان يهبهمني ان العبدلهذا الوارث 
الآآخرواقرانه كان وهبة قبل هذامن هذا الوارث الا خروصد قه الآخر ني ذلك فلليا ني ان يا خذ 


العبد من الا ولفاو اخذ الياز ى العبد م ن الاول ثم مات المريض من مرضه ذلك فا ن كان قائما 


كتابالانرار (عمم) ( البا بالسادرس) 


بّخذ من الثاني وبصيرميرا ثالورثة اميت و بقسم بينهم على فرائض الله تعالى وتذلك ركان 
ثاني غير الوارث وعلبى الميت دين يحبط بماله فان للفرماء ان يأ خذوا العبد من بده و لوكا ن 
العبدقدمات في بدالرارث'لثا ني ذا ن الغرماء بالخيا رفي هذه ا لصورة, بافى الو رثةفى الصورة' لا ولول 
ا نشائاصمنوا! لوارث ا لاول قيمة | لعبدوان شا اضمنوا الثا ني والثانى لا درجع على الاو لءا نضمنوا 
الاول فالاول لا برجع عاو ى الد ني هكداذكر فيعامة روايات هذا الكتاب وذكر في بعض الروايات 


! 


الغا 


انه يرحع .ةا لوارهدا' 5 رلمقية الو رئة الماتجوع اذالم بوجد منهم نصدبق ٠‏ ولاتكذ يب واما اذاو وجدسنهم 
النصديق يكون / م نضمين الخ ني وامااذا وجد منهم النكذ يب يكون لهم نضمين الاول هذا 
اذاصدقالمقرله الثانى ى القرا ا والاول فاما اذا كذبهتوةل العبدعبدى ولا اعرفمابقول فى 
لبد يسام لثانى هذا اذاحان ال ١ول‏ قيض العيد مر ن المريض ثم اقرده للئانيى وكذ لى لو 5 
الاول لم ب:.بض'ا لعبد من المريض حتىن اقران الأر يض قد كان اقرءه للثانى قبل هداوان صدقه 
الثاني ودض العيد من المريض ثم ما تالمريض وعليه دبون كثيرة والعبدقائم في بدالثانى 
اخذ العبد منه وقسم بين الغرماءو وان أمبدن العيد قائما في وده للغره! حي التشمين اوها اقيدرا 
الأوليواق ظ مدر لناني وان ام بن على المربض دين فلباقى الورثة حق اخذالعبد 
اوياق ا تداويت ل 000 انار هائطا مكد'فى المعيط »اذا از رلاريض باستيفاء دين وجب له 
عل غيرة تان حصت آا ان الوزن وحبيه: للاعه 'اهومال 5 كرض يوي مة 
المشتربي و مثل القرض في ذه- الغربم' ودجم بدلا عما' يس ده ' ل كاطمهرو ل الى 
داكونان وحيا' مسن المريش :وال ساغريا3 افيا مو د 0 
| 


لوحو ب ف حا نه 


7 صحة سواء يان علي ديى الصحة| وام يكن وا ن كان الوجوب في حالة المرض 
لابصي الانرار بالاستيناء في حق فريم اتصعة اذا كان عليه دين الصحة مكذا فى الذ خيرة * 
وهذا اذا عام وجوبه في حالة الصحة بالبينة 'وبالمعاينة ما مااذ لم يعلم وجوبه في حالة الصحة الا 
انيقول المريبض وتول من ذا تن معه بإن قال المريض لرجل بعينه قدكنت يعتى هذا العبد 
في عابي بكذا وانت قبصت العبد واناا ستوفبت الثمن وصدقه في ذلىالمشتري و لايعرف 
ذلك الابقولهمافان كان العبد قائما فى يدمي الاشتربي أو في يدالبائع وقت الاقرار اوكان هالما 


وقت 


كتاب الاترار (8ع() ( الباب السادس ) 
وقث الاقرا رالا انه عرف قيا مه و حيوئه فاول امرض اران هالا وقت الاقرار ولايد رىل انه 
ون و1 وف حالةأ أح حي فة بىهذة ا لوجوة كلها لا يصمم اقرأ, راطم ريض بالا ستيفاء انا 
كذ بد في ذلك غرهاء الصسة وان ءا ان العبد هلى في حالة الصجمة ص انر ارة بالاستيفاء عوانيظن 
ل ارنه واقر بالاستيناء لايصس افراره سواء وجب في حالة المرض ا وني حالة! لصي 
وسواء ”يان عليه ديون أ لصححة ليام تكن وأذا وجب الدين بدلا عماليس بمال والغريم اجنبى 
قاف ربالاستيعاء في حالة المرض صر الافرارسواء وجب هذا الدين فىحالة الصعة ا وني حالة امرض 
وسواء إن عليدد يون ا لصح اولم نكن واذا وجب الدين :دلاعدا ليس بمال والغريم وارث 
لا يدس اى ١‏ نرارا ريض بالاستيفاء سواء وجب هذا الدين في حالهاطرم نأو في حالة الصىة هكذا 
ف 7 حيط * وا ا راطم ريض اللأديون الحرء من وارثه وديعد كانت له عندة أو عارية اومضاربة 


د 


فهو مصدق ني ذلى كك_ّذانى السو ؤب" ع اقرالمريض باار ده وح ف هبك فهو فيك 9 ل ودرىي 


الموهو ب له وكذلك لواتر باسترد اد ا طبيع 3 فى البيع العاسدا. وباسئرد اد الأغخصوب و 5 ألم 


أأى . ١‏ ش 
وا كان عاية دين نتم دل ا أذ ربشبضه من الوارث فيج ذاكالم يصدقكذ 0 في محميط الس لمر حيو 


ىو -© 
سس ص 


ونج 
20 و أأسام»ا: ى 
قال معمدر حى جامع أذا وجب تر ا علو 55 دين الفى د ,هم فى صسته فلم عرض ورب الدب 
اتربالالف فى يديه انها و د يعد عندة لغريمه اوكا تبه وهى هثل الالنى ١١‏ سو اجباللدريض ثم مات 
المريض . وعاية ل ده ون أ لصعة وف رماء المريض طول ون هاأة ربه المريض. ةا ريض مصدق فيما آثر 
ويكون الال الوديعة تصاصابا لدين ويعيق المكانب ولواقريا' دوى ١‏ رهم ود بعد دي أجودمن 
الالف الواجب للدريض” 0 0 ذفان 2 المقراه اذا سكرن اأجياد و اعطيل ل سنال بك له 
ذلك لعد م دحة الاتراربالزبادة وأداة واقرنالة :عئار زدوف بي دد د أبهاود يعد عمل وله و١‏ 5 عار 
اقرارووقسمت هذوالد راهمبين| 7 ءويواخدا غرم راط 55 دمأ 5957 وتذأى أوا قربى] تددينار 
فى دد يل أنهأود يعد عاد و لكا تبه اواة. مهارأ تربع ري ني بد ذه ثم مما 1 د الى ١‏ ىْ يديه قا ثم بعينه 
: ا 1 1 ١!‏ . 000 ا 
اولايد ل مافعل باتجارية ذان اقرارة باط لفان و ل المريض ووو ياي 
١‏ و 5 ا - اها 7 أ -. 3 ا , 
من غريمى أوةال من مكانبي قضاء تحقي اوقال اخذت هذه الدنانيرقصاء تحقي أوهده جارية 
: اه 5 : ٠‏ : ا . ٠‏ 
شراء بحقي ان حكذبه الغريم والمذائب وقالادينه علينا وهذة الا موال اموالءابطل اترارأ بِضِ 
وبني المقربه جةالغرما ء المريض ب سم ينهم با ععحصص والديىء على المكانب وال ريم على حاله 
4 


كناب الاقرار (دعم) ( الباب السادرس ) 
م امه 1 5 6ه . 6 1 . ١١ ٠‏ 3 
والد انير 4 الدد, لان ا والغريما وأ كر >ح الاقراروان ووب 
افل من د: ن الطمريض دن “ررق الفرمك كمسهم : هود ين ١ط‏ ريض الج ف د رهم دشى الما رية يقال لللغريم 
| والمطكانني ان المريض حا عل بقدر خمسما لهو الما بالا لصير م نى المريض المددون ذا وان شمشك 
١ . 0‏ 3 . 1 هءا. |٠١‏ *:. الب - 0 8 وادماعا 
قامض اليه واتم حقه عدمسما ند وأ ل 0 نت م 5 وق 1 كن ونال رأهم 
5 الى ' 
اللبهرحة لا عخير المذاني! و 9 ردم بين أ 20 اكداليه. جدو دود ياد ه قير ى ان بثرى الزبوف 
وتقيون الحدة اواكن باجدالعيرة ويرد تجباد ولم يذ درن الحئا رن ماا؛ ذاكان الدنانيراقل 
١‏ 1 م لاه صر 5 مي ا : 5 2 مأ ل 
من الدبن هل يمير المكا تب ديرا لفقية انودكرا تلعى ر ح انه #خير وهوالا خم دان اخ المحاتب 
ا الى اله ا ل ل ا 000 
2 سخص و جب ١د‏ فم 1 على شرك 2 - جد 6 وال شك > جبر ص ددن 
تا كه ن له على مولاه دان لم يكن عا امأء ل ددن حت وان كان عليةد ين لم اجر اقرارة دذلى وقولكن 
المك ديت 1 ذ' ا تربقيض كج 1000 ات .عليه د : ين والولئ وا ,الل و اقرارة باطل 
وان ام نكن عليه دين ون له عا ١‏ وى مولا 8 طعا م ومكا قبتهد راهم فافرداستيفا والطعام ثم مات وتركف 
وفاء دان لم يكن لهو ارث سوى الو! ول ا لاترا رتم : وان كان وارثه غيرالموول ذهو مصدق 
فىذلىف ايفاو لوكا هليةكون محيط بماله ١‏ م يصدق علن : زلىفخذاى المبسوط # و درول 
للمريض لكا ل عبد ة أوقت طه يد 0 ا مرية يض بِالاسميعا 2 وكدلى أو َ أأجاء ى قثل العبدعمدا 


5-0 عا ما مال وا قرشبض بدل علي حأ ركذا ى العاوي *اذااقرت 


- | 
المريضة باستيفاء مهرهاءن 0 0 563 . دي سيان 1 ى صرضها قبل لان يطلقهاااز د 


فاند لايصسم اقرار: جام ارم ج برد الميه, .فيكون بين الخ لالس لكان وج طلقها قبل 
الدخما نماقرتب باستيفا مهرم مانت من صرضها ص انرا راهن قال الزو ج انااضرب معالغرماء 
بنصن المهراء يكن له ذلى كذا فى الذخبرة ‏ نان بقى شوع مهلها بعد قضاء ديون غرما 
الصيين رجع نيما تي تضق الف ولوكان الروج دخل بها نه طلقهاطلاةابائنااو رجعيا فمرضت 


او ف أنث بعد انتضأ ب ويه ءالعدة 


لا يسيم «١‏ 


0 00 ا اا 


كناب الاقرار (9م؟) ( الاب السادس ) 
ولوخلع ام رأته في مرضه على جعل وانقضت مد نها ذا درب سنيف ئدمنها وليس عليه دين فى ا لصمة 
ولافىالمرض كان مصدقا كذ ف المبسوط * مريض عليه ديون !مد غصب رجل منه عبد | 
في مرضه فمات العبد في يديه اوابق وتضى القاضي للمريض عاليئن الغاصب بالقيمة ذا قرا مريض. 
باستبفائها من الغاصب لايصد ق الا ببينة ولوكان الغد.ب في حال صحة المغصوب منه نه مرض 
والعبد قا لم بعينه في يد الغاصب ثم ابق | ومات وقضى القاضي عليه بالقيمة ثم اقرالاريض باستيفاء 
نلك انب من الب سيتام يعدن الابقا رمصد ناز دبى وجب فالس وا مان 
العبدقد عاد صن الاباق لابصم اقراره ولوكان الغصب والآضاء بالضما ن جميعا في حالة الصة 
واقرا مغص وب منه باستيما لمان لجعالق ارقي ضمق فى ولق كلاف لسيناة در يتن باع عبدا 
قيمئه النى با لعين لامال لهغيرة وعليهد يون" كثيرة فى فى) اصحة فاق رباستيفاء الشمن ثم فاق لم يصمم | قرارة 
بشوع في قول ابي بوس فر ح وتخبرالمشتربي في د فعا لثمن مرة اخرو وي نقض الببع فا ن اختار 
د فع الثمن فهواغرصاء الصعة رقا ل محمد ر حالمريض مصدق فيمازاد مر الْمن على قيمة العبد وتخير 
المشترى بين ان يدفع العا اخرل اوينقض| لبيع و ويباع العبد | فرماء ولم يذكر تو كرقول ابي حسيفةر رح 
وذ كرمشا تخما رح قوله مع قولب :يمف رح كنا لتم روش الجا الكيره رجل باع 
عبد في صحنه من رجل يفبضه المشتري نمرض البائع وعليدد يرن ع الصعمة وا قربا ستيفاء ذ لى حت 
صما قرارة في حقغريم' لصييى : م مات م مرضه و وجد الأشتري بالعبدعيدا وردةبتضاء القاضي 
فليس للمشتربي ان يشارك غرماء المشتربي اميت في سائراموال اميت ولكن له حبس لعبد الول 
ان يسئوفي الثمن فيبا عا لعبد ويكونالمشترياحق بالثمن من غرماء المييث ثم اذا بيع العبدصرف 
تمه الك ى اللشت رمي فان ففلى شع هالدضل لسائرغر ماء اميت وان نقص الثمن عن حق الاشتري 
فلاث ع له حنئ يسئوفي غره ماء ء اميت ديونهم من سائراموا لالميت فا ند بي شوع م ,حفوتهم| خده 
المشترى ولوان المشتري ل حبس العبد بحقه بل دفعه الى الوقن ها ل حيوثة اوالون وماسيد 
موتهبقضاء القاضى بطل تقد مه ولكن لايبطل حت في استيفاء الا لثم كذ ان المحيط * | ذادفع 
المريضالون وا رئهد راد مليقضيها غردما من غرمائه فقال ! وارث قدد فعتها | ليه وكذ به الغريم فا لواردث 
«صد ق ف براء ة نفسه صد قه المريض اوكذ به ولايصد ق علئ ابطال حق ال“ يم وان وكلة بقبض 
دين له علو ! جنبى فقال قد قبضنه ود فعته اليه فهو صدق والمطلوب بريع واذاوكله بببع متاع له 


ك"'ب الاقرار (مع,) ( البا بالسادس ) 


ولادين عليه نبا ع بقيمك بشهاد: الشهود لم فال في حيوته | وبعد موه قدفبضت !لثمن ود فعته اليه 
اوضا ع فشومصد قفي ذ اك وانةل بعت المتاع واستوفبت الثمن وضاع فا كان الا ع مستهلكا 
و ل اع ١ ١‏ متا قائما وا لذي اشترأة معر ونا 


و- 2 باضه 
ا سيت 0 و ايا ا اترالوارث 
: 1 اه 110 ا 
بذلى لم يصى افراره كذاف المبسوط * رجل ك. عل رجل الف دره. م دن واحد ورذئه كفيل به 
اوكان الدين علىالوارث وجل أحنى و كفيل بديامرا و ارث و بفيرامرة فمرض | ب الدينى 


وأ اسشيعاء اد د 000 8 مان لوؤامااة 1 و الاح ان رتبض ؤا نان اصبيلا لابصصمم 


يخ تيم 
وا كان كمي بتع من كان ' 90 مال م رجذلىك من أنه فهو صعير .لا سبيل 
نت 
/ 5 8 ام 2-8 ١‏ ف ل دجم /]ء ١‏ 5 
على الكفيل والدين على الوارث 6 وأ نكم حكن بت مال غيرة نصحم من ثلثه وللورةة 
3 
١‏ 


١ 1. ٠ +‏ 5 0 ها ؟ . || حسا. أ م ١١‏ 9 
خيا رفي :اسى الان ىا نشوا اذدوا 2 والاضيك راد و اخد وه من الكفيل والبلث الباق 


ا 0 ليا يي 0 


ل 0 5 اراق الال تاشدرد ل فعد أ ير د لكأم د اق كان أ ودس فوا لد وان 
لمر مر تهومصدق ,أ ن جعد' مره كان اللشد, ركيوارا لهم وهماه و 
دك كان الو لوارث" مود يكيل د ون 'لامرنان! قرانه قبض ود فودال ل 2 أودلى في يد «ديصدقثان تربقيصدة 
فقط لايصدق,وأوان| الحقيل ألى الاك لمريض!'! د ى علي غير 9 المريض واطع :ل عليدلم»' ا كانت 
| أحوالة مطلتة لاتجو ورهة 5 13 نت أ لعا ل بك رطبراء ع 8 اع العو ونان ايان هرالوارث 
ليدم 'بف وا لان الكفي لاج بيا يه 5 الث كار ! 6 ذأ الحانيا عبرا ران كار النفنوا 


ير 


كان اجارو ان ذا اكد الدوى هو اله اينار الك وام الا وااو يكرا واء جيرا 
فا كان للميت مال اث ذلك مان نلك تكذلى ءار وأن أم يكر. 000 
في ثلشد وللورثة اتخباران شا كا اخذوا المحتال عايه بالنلث والكعيل بالملئين وان شار اخذوا كل 
الذين سن الواو ولوا نامر يض لم يف ربالاستيفاء وام يبرأ الكفيل 55 كن اقربالف درهم 

اومائادينار 


كنا ب الاقرار (ومم ) ( البابالسادس ) 
أومانة ديارا وجاربة في يدها نه 'وديعة! رغد ب للكفيل والذي اقرية قا م بعيله ولادد رول ماتعل 
فأفرارة باال فانى لم عام بعينها حت مات #دهلادب الضمان عليه فرصي تصاصا بالدين وان كان 
قائماكان للكفيل ان يأخذ ذلك وربيعها فيتوصل الى اف اءالديى'لذي ال ارا حك ل 
فو حاجة الى قشاءالدين بعين من اعبان مالد وكد ا ان اقر بهذ !كلد الاصيل كدافى ١‏ نه ربرشر جح 
الجامع الكبير * رج لكاتب عبدة في مرضة ولبس له هال غيرهئ. اقرباستيفاء بدل الكثابة جار 
الثلث ويسعى المكاتب في ثلى قيمنهكذا في فثاوئن قاصيدان * ولول يقودا ستيفاء بدل! لحنابة ولكنه 
أقربالالى فى يدها وال دينار ايجار به انها وديعة لهذاالمكا نب ود عهااياه بعد الكتابة ث. مات فانه 
جم زاقرارة بندرالئلك كذ الى المعيط + ر< اودع 'باة الف د رهم بمعاينة الشهود في مرض 
موث الاب! وصعته فلماحضر ة اأوت اقرانه استهلكها ناما ان يقرانه استهلى الوددة و وثبت علول 
ذلك حت مات أعينئذ صارت الوديعة دينا للا. في ها له ولا يكو نهذا أغرارالمريض لوارثه واما 
إن جد الوديعة اويترانه استهلكها ثم 5 لضاعت الوديعة مني اوردد ها على صاحبها سين تن 
لايلتقت الين قوله وجب عليه الضمان و ان حل واما ان يقول ضاعت الوديعة منى ١‏ ورددتها 
فلما طولب باليدين اقربالاستهلاكاونكل عن اليمين فسينة: 00 فين 
تركته مكذافى التسرد بر شرح الجامع الك بي رالعصيرى #قال محمد ر ح رجل لدثلثة بنين وفي يد #دار 
اماو رما الوا وقبضتها 
55 ولماد فع اليجماشيةا من لثمن وصد ةأوعلىن ما ائرم والغركدطم مات وللدار رشفبع م والابنا ا 
ينكران ج . بع ذاك نهذا الا: را رباطل واذا بطلى 'لاترارفسمت الداره دين البئين اثلا ثالد لابن الثلك 

د الو ىأ المقرله بنلث | لثمن و يقسم ثلث الثمن بين الآابنى 
المقرله ودين الاجنببى نصفان فا ركان لابن المقرله ورشمالاآخريضم ذلى الينه! رصال من من الدار 
وتكون الجملةبين الابن وبين الاجنبى حتيئ يصل الى كا واحد منهما تمام ١‏ خمسمائة ذا ىكذ به 
الاحنبي فى الشركة بان قال الاجني بعت نص الدارهنه بخمسما ئة فاه النمنى الا خرفلا ادري 
لم نكان وأم يكن بيني وبين الابن شركة وصدق الاين اباه فيما افرمن الشركة فعلى قولابي حنيغة 
واببي يوسى رح هذاوالاقرارسواء ويأخذ الشفيع ثلث الداربئلث لثمن ويكون ثلث المن بين الابن وبين 
الاجنبي نصفا نوعلئ قول محمدر ح يأخذ الشفيع ذل يكل الدارولوكذب الا بن ابا«وصد ق الغريب 


مرا ب 


كتاب الا ثرار (-8" ) ( البا بالسادس ) 
فعلين فول بي حببعة وابى بوسى رح قرا را لمريض باطل ايضاغي ران الشفيع بأخذ من الابن 
اللارادسسن الدا ريدو تبني معاون اول مسفرجالاأرار بالو اك الاو ان 
ببيع الاجنبى تصنى الدارمن! لريص تخد الشفنه ع ذلك بالشفعةوا لنصو فى الآ خريقسم بين البنين 
ائلائ ادن وهوسدس الكل ولايًحذ الشفيع صن الاب ى أ لمقرك في هذه المسئلة شما 
والشياة ادرف وه ءا ند ووه لمر وكلنها سوا لهامويئ مهرها واه سرت مورةا 
لاا ارد يفي لها كله و١‏ ن مات قبل مضى العد ولهاخوسة 
د رأه» تمن الا رنعين كد اف الكانفي #ولوكان ارو ج ترك صكان اربعين د رهما ثوب قيمندارنعو ن درهما 
وله يتركف مالاآ خرفان مات الزو جتبل'نتضاء العدةتلغي,المطلفدثمن هذ النوب واما المطلقه لا تستدق 
عبن الثوب فيبا ع تمن الوب #خمسة د راهم نيعطين لها ذلى الاان ترضين أن ثا خد ثمن الوب 
بعقها وان مات الرو ج بعد ا نقصاء العدة بيع البوب ويصرف الثم كله البهاهكذا المعيط * 
رجل حضروالموت وله اخ لاب وام وامرأةفسالته ان يطلقها ثلئا فععل ثم اقولها بمائة درهم وقد 
كانت 'سئوفت مهرها وا وصئن لرجل بللث ماله ثم مات وثرك سين درهما دان مات بعدانقضاء 
اله ةاخذت جميع الستين بدينها وان مات قبل انقضاء عد ها لاموتى لد الث عشرون درهما 
وآ نيان الدين متدما علو ى الوصية ثم لله. رأة ربع مابثي وهوعشرة بى للاخ نلثون ولونرف 
مكان الستين ثرد' يسا وجى سني د رهما وقدمات قبل 'نقصاء عد ها واله انرس يدلا ويدوا 
رنع ما بقى للمرا؛ الاان ترصن اننا خذه بحقها وما بقي للاخ ولومات بعد انتضاء عدته'ينا عالثوب 
السرأة الالى د خذ: إعسقهاولاث با س0 
اناك يس الاي 11 : تحاص الا جسى فيدا ترك المدثت حتنل يستوفيادينهما 
فآن بى شئع ع اخ المو صن لدبئلث ذلك ومابقى للاخ وان مات قبل أنقضاء عدتها بدأبد ين 
الا جل 8 وان فضل شوع اخد الموصى له ثلث ما بقي ثم يعى للمرأة الافل من ربع 
مابتى وصما تيا ومابقى فهوللا خكذانى التحريرشر حأ جامع الكبي ر ديري #*كا تبعبدة 
على الف فاقرلمولاه بالنى ولاجنبى بالفى في مرضه وفي يده | لفى فقض اها من لكنابة ثم مات ,لامال له 
غيرها مات حرا ويكون ثلثادذ : الالنىلمولا : وثلثه للا جنبي وو الوسر كوا 
ومات عنها فالاجنبي اح ق بهالا نالمكا نب ان مات ولم بترا رك وفاء ٠‏ بالكنابة فتنفسع الكنابة بالعجز 


كات الاقرار (41م ) ( الباب السادس ) 
ولالعجب للد وى علو عبد ودين فبط لكذافي محرط 556 #ولوتر ك المكاتب! بناو لد فيمكاتيته 
فالاجنبي احق بهذه الالفى من الموليى ويتبع للولين | بن المكاتب بالمكاتبة والد ين ولوكان المكائتب 
قدقضا ها المولن من الد ين المقربهةبل الموت* م مات وترك ابنا مولود افي كنا بتكا الا جنبى 
احق دلالى ايضا وينيع المواى ابىالمكا تببا'دد ين والمكانبة واذا ادى الا بن ا لكاتب والدين الذى 
على الاب لإينقض القضاء الى جلو اونا ون الف ميغ راكذا البياء 17 
كاتب مبد اله على الى دره, في مته واقرضه رجل اجشى الفافي صححنه ثم مرض المكاتب 
فاقرضه المولى الفابمعاينة | لشهود فسرقت همه و في يدة الى دره لاوا اياي 
مات فال مون احق بها وان له يترك مالا آخركذاق التصريرشرح الجامع الكبي رللحصيرى * 
مكاتب له على مولا :دين في حالة نا لصن فاقرفي مرضة انهقد استوفن ماله على مولا وعليه دين 


في حاله الصعذ ذا قرفي مرضهثم مات وله يديع هالاام يصدق علين ذلك كذاف المعيط * مكا تب 


مريض اترلا جدى الى نم ماث وترك الما وعليهالكتابة فالاجنبي اولون من الكتابة كدا في محبط 
السرخسى اليد انان بالف فرض واقرلا جنبي يعدن ذلى١‏ وبدأ بالاجنبي ثم 
ات ترك الفي درهم بد أبدين الاجنبي نمي خذالمولى الالف الاخرول من الكنابة رعنق 
المكاب في <١‏ جزءمن أ جزاء حيونة و بال الا لف لتى للمولى بجهة الدين وان ترك نضلا عل 
ال بي درهم اذ ةالولقمن الالفالد بى اقرله بهاان لم يكن وا رثا با ن كان لمكا تب عصبة وانكان 
المولن وارثا بطل الا قراراه والعضل بين امول وصا حب !١‏ لقرض ا نكا ن له وام: يكن نه والمولئى 

بالعصوبة كذا فى الغسر برش رح الجامع الكبير للعصيري * ولوكان في بدالمكا نب حين مرضمائة 
دينارفا قربانهاود يعفعند للمواىى ثم ا قرللا جنبي بدي الى د رهم ثم مات وترك الفدرهموالمائة 
الدينا راله لنى اقرنهالمولاة فانه يبد أبدين الاجنبى فيصرف الال اليه والد نانيرتباع فيقضئ من 
د لوس ركان العاضل للمولن بسكم الاقوار الاان يكون المولن من 
ورثة المكاتب فعينئذد ن الفضل ميراثاكذا فىالمححيط و لوكا نب عبد و علو الفى د رهم وا قرضه 
المولوى العاف صبحنه نم مات المكائب ورك ا لفاو اولادا لحرارامن امرأة حرةٌ بقضى للمولئ بالالفى 

صن الكثابة ويقضى بعتقه وبلق ولاء الاو لادبهفان قال الأولين ا جعل الالى م القرض ' ومن 
النرضوالمكائبة لم يلتفت الى ذلك وان نركف! كثرص الالفى ا خذ المولى ا لعامن بد لالكنابة 


كناب الاقرار (؟8؟) ( الاب السارس ) 
يللين الدين الذي افر بك فأ واس قروا ةفز ع يصرف أن او لا: دةالاا حرا 2 كنا 
فى رار ل الوا امع الجبير ل رع #عاحب فلن الى وله !ينان جرا ن وا اترلا حده.ا ب: 0 
ال وال وددين > رمات عن العينى اخذهماالمولئ وان ترك افل من الاغينى بد أبدين 


الا كذ' في محيط السرخسىي + أ ادا اترالمريض في مرضه الذي مات فيه بالى د رهم عينها١‏ ها 


لْقَطد صدى م "م عاثاو ا 5 غيود ذأكفان صد قه الورثة فيما قال فا ند لايصو و صيءاثا بيسوم ويتصدثون 
0 كدنا,. علرم !أ أي دوسة بصم اد إلعد الك 2 يتصد ق به 31 

به يد ني . 0_7 ن علل فول أي ومو 6 00 مل و3 اك 

٠ أء١(‎ ٠ 5‏ سى ها., 

اقراردئى حقٌ اين كيدو بدن ١11‏ لانىهيراناسنى الى تش رقال >عىل؛؟ رحا ندلايصم افر ال مريض 
اه لاربتون لكل ميراثا بينم كذاقى 0 اي رك ثلث بنين وله عل احد هم الى دهم 


د ى صذ بابك 4 و صد قه الاس ١‏ عرب راع ودرا استيري الاين ن غيم من للثيه ذلنه وا .كلك 


بوبفى 


لور 0 اميت الها آخر ول واقتسموا بينهم | اثلا ثاالئلك للمكذ 
1 ام ١ ٠.‏ هاى ' 3000 : 5 . .6ه : لااء 


١ . ا 82 | هم‎ ٠ 5 اه . 12 اه هه‎ - ١ 
ووأ 1 ع عب ا 2 وقض ثمنه وانعقه في حا جمد وسلم انعبد‎ 


اليه ثم ' ود عه اليه ثم مات وصد تدالا بن أب مقرله واو كوين تالك ول ىن لأث اللمتذنب عند 
٠ 7‏ كام 1 ٠. ١‏ , ؟ "ام هأ فى . . : : , 
اوعد رع د اكير فصول كد نور جع يثلث الدمن في أصيب نه ونصيب 


المصد ق من التركد وان فسخ صا رالعبدبينهم اثلاثا ورحعالمترله بكل اشن في نصيبه ونديب المصدق 
من العبدودن مال آخر' نان للميثء ال آخر وصدهدالا ينض الببع ولكنهيد فع ثلث الثمن 
ع الْكاذ في * وأ .١‏ كان في البيع معا )زان كان قمدك العبد| أدين وقد اقراطر رض انه باع هذا العبد 


| 


في “نه هن اكد بالف د رهم وناقى المسئند :حا لها فعلى وك اس قول ابي حنيغة ر حهذا والذول 


و 


50 صواء دام عائن ة تواهما فاطعار' 3و صالى دلا وصيد للوار ثاألا' جازة بافى وندء‎ ١ 
من اللكذب لاد اللاي المشترى العبدالأشئر 0 ل 0-0 الشر اءفيكون له‎ 

الخياران شأ فس المقد وان ا شاء امضى كان . اخنا رالامضاء بلغ الشمن | ول ثمام الْقيمد في نصيب المكذب 
الي يي سي عسوي ويم 
الوا من القن دن هوا عق ان م واف و كن لالد لأسي : 
ذلك حصةمن الشدنى عرق لشاري بلص مأغرم وذاى ث ألا ى ق'اصيبة واصيمب المأعدق 


من الالف 


كتاب الاتوار ( وم ) ( الباب السابع ) 
من الال المتروكة وان فسخ العقد ورد العبد صارالعبد صيراثا بين البنين "١‏ ثه اثلا ثا ويرجع الا بى 
المشترمي تجميع الثمن ني نصيبه ونصيب المصدق نان قال المشتو يا ناانقض البيع في حصة المدذدب 


خاصة كان لعوزلى وأذا 0 ام 1-5 ع بللث التمنى ف تصبسسك 5 ونصيب ألا 06 


وسيسب سم ووب صصح . 
«االسسسصيت مد اه مه سملم ادا 








ممم يم سي | صمي وي س حي سوسا 


المصد قكداف المحيط »الاب 8 أيه ع في افرا, رالوا, رث بعدموت الو دك هم ورك 
الى درهم وادا | قتا ال سوق لا انين الف 0 0 

بينيهما نصخان ولواقرللاً ول وسكت ثم أقرا للثان الاو ١‏ 55 اه ى فا ذادفع الالى| 00 
بقضاء م لم يضمن للثا ى شين وان دفعها فيرف من خمسدا نه للها 5 ولوةال في كلا م موصول 
هذوالالى ودبعة لهذا و لهذا الا ت, رعاون ا بى الف درهه دبن كان صاحب الود يعةاحق بالالف 
1 وقال ألا ن عاىن ا ب ي الف دارهم وهذ هالا لى ود يعة لعلان تحاصاهيدكدافى ا لله 
رج حال هذ :الالف التي تركهاالميت وديعة لي وقال الآ خرني مان ابيك انو د رهه دد. ىال 
الوارث صدتتها تال ابوحنيفذر ص الاق رارات جميعا برعي وفال ابويوسق 


ولتعحود 0 0 بالا أ كلها ل ين 0 رأ وليه لثانىك افى ال ل لونال لملان علن 


ابيك الى دين مدفعي | |أية بنضاء نه اقريائى|ا خرلعائ 1 اي لدشيء من ذاى عند ددر حَ 
ولود فع الن بغي رقضاء يضمن للثانى خمسمائة ولرةا ل 'ملان على ' ببي الى لا بال لدلان فدفى الى 
الاءا ل بقصاء لم يضمن لانانى شينا و بغير قضباء ضمن للثانى لاق اا رخسي * 
5 ول كاين والعين 9 حد ا جد صذهما العاثم اد عول 5-57 عام وى ا بيهدا أ لى د رهم 
وادعئنايضا | خرالف درهم فاقرا جميءالا حد هدا وأ قراحد هماللااخروحد: وان الاقرا, ران معا 
نان الدع اثققا عليه را كناون كل واعدمتهيا كديا تقو خذالا شر من اندي اقرله مابقي 

في بدة وهوخمسما نه ولول يقبضا صنهماشيما حت غاب الذي اترا له جميعا و جاء الذبى ١‏ تله 
الواحد و قدمه الى أ أعماكم تقال لى على الميت الى درهم وقد فربهاهدا انوارث بي فصدة 
الابنى و اخبرالقاضى بمااقره لغيرة فان القاضي يقضي عايد بالاى كلها فا ن جاء الآخر وقدم 
اخأة تضى له عليه بالالى النى ني يد يه كلها ولايرجع وأحد من الاخوين علون احيه سوم 
وكذلك ركان المبراث دنانيراوشيتاسما يكال اويو ان والدين مثلفكذافى! لعاري #رعليات 
وترك عبد ين قيمةكل واحد منهماالى درهم وثرك! بنين فاقتسا و اخ ادل واحدهنهدا عبدا 

ع4 


ثم اقرأ جميع ان . انأهمااعم مدق ١‏ دا لعبة رن : بعيسه وهوالدي في يد الااصغرمنهما فى حته وا : ترالاكبر 
ان انا واعتق العبد الدى في يد و في >عته وجميع ذلك منهما معافهما حران وضمن الاكبر 

للاصغرصى تقيمة ا لعبد الى في دداق» و“دلكالاترار بالوديعد فى العبدد. ن دآان قرا داحد هما بعينه 
انةوديعة لان وامرا ؟ خر ماني دد ة'نه وديعة لعلان مهذاوا لا قراريالعتق سواء وا وكا نت التركة 


اله ووه اكياة واعدكة ج81 اا م انراد هالو حل ند ين خدسمائد على 0 ١‏ 


وقفصى ‏ الناصى ده" عليد ثم اقرأ جميع جميعا ان علىن ا بيهما لرحل آحرا فى درهم دين 0 
عليهه' ا'نا نا نوكن الاءا لافرالى ود معها نشضاء قا ض ثم قرا حميءاب' لالفى! لذا نيه قضى دالالف 
كل !مد ' في يد جا حد رالمثر الاول لانصير د دا يه : وما لاثرااو م ودين مه لذن د ا 


52-2535 لاخر بدن 5 ف 00 رهم و كاندالا.' ع١‏ ون عليهما نصعا,. ن تأن الحذالمتعق عليه م' لك من 50038ظ2ظ2 


رحه ع على خرصي ابد امات لوحان: دما نذد. هيم رهم ثم قرا بعدن كلا ا 


تي 


فآلاء 5 د ددن المثر 2 اثدد , هم مماق 5 اانه *ى الم ف دق المنعق عليةني ما لهم عل ١‏ لسعة عشدر 


, فها وان أت ١‏ 113 تلص ن ١‏ حدهدا رحع عا صا حبه :حصة ميها و حّد لك" وكا ن الأتراره هما 


عي ا دا نه التى اثربها ! حد هد! عليه فى نصينه حا دةوالا تدالاخرل علييما علو نسعة عشر 


ا 0 1 الى 2 جاه " أ* 1 هو ١‏ و , ىا 
سه لل بل أمسود وك كلك عن و خيية الافدرهم د مسجو جر فاد ع | حسبي عأ أ بيهم 
نلنه ألاف د,ه م #صد قه الا كبر فيه اا وسدفى الالسسى والادغرؤ فى الانىي' خدسهم المااثلانا 
والعامن الاوسط,'لا؟ و وس الإستكر ابت ي في 'د.ك علد أدى يوس فر ل ل 0 


ب > 0 ١ ١‏ 
د حدمن الا ثبر القةوم. لاو سطالعه مه من الاصعرئلت العد هذا اذ القيدم حميءا و امااناى خم 


ىا 


. ار ١ ١‏ | 34 1 ب ٠. 05-6 ٠ 7 . ٠.‏ 
في دده و الك ى لولقى الا ممربعدود حل ميد ما في يده لو د ترى١'‏ حم دان ألا وسط والا صغر 


مثمرة بان لقى الاصغر. حدة اولاياً خذصه الالنى وان ل ى الا و سط بعدوباً حذصه الال الى 


هل برجعا كك على ال مترلد دسقدى 8 0 0 : 0 ١‏ لا دغرطلئي الانى عاى المقرأه دانها تهماناما 


ا 1 
زر سه لإ برجع 'ث ٠‏ صيكد #عددر 6- وعددابى يوسى 0 عأيه .سد س الا آم ف هذا اذالثى 


فى ر اللو ومن خذ العه ومن الا صغرئّاث ف ماني يدة 
اذاكان مقرانا, ن أخويهادا لريا١‏ د على الا لف 7 ن جحدا لاصغرا أقراره هماله دأ زباده لم يأخد منه 


لدم لخر برحع عاو لاس ربسئ وتدكى الاوسط صد #عمدرح وصد ابي يوسق ١‏ مي 


كتاب الإقرار (40:) ( البابالثامن ) 
يرجع بزيادة سد س الالف ويرجع الاصغرعلى الغريم بسد س الالى فان لقى الاوسط اولايأ خذ 
الفهفا نل ىالا تراه وفكياد تراار اد به انا جحد الاصغرا ا و0 
الغه ؟: اق معي السرين #رجأ ل مات وترك!بنينى ى لا واردث أله غيرهما ورا لفى درهم عا 
رجل الال لاون ايض اللرت نار 1ل ره فد ادا لاط الك نز 
الآخرفان للمكذب ١‏ .. ن يأخذس الفريم الخمسمائة الب به وليس للمصد ق ان يأخذ من الغريم شنا 
ولواد ع ل ل ا ى فى ذلك وكذ به الابن 
خرللمكذ باوبأ خذس الغريم خمسمائة وليس للدصدة قأن يرجع على ١١‏ لغريم بشع وللغر م 
انيحلن المكدب با لله م تعلم ان اباك قبض منى جميع الالنى نار ن حل | لجا حد واخذ من الغريم 
خدسما نُك . ورك اميت ت الى د رهم اخرى سويى هذه وا قنسم الابنا ن ثلى الال نينهدافللغريم 
ان يرجع على المصدق ويا 00 الخمسمائة التى و رثهاكذا فى المحيط اذاه امات وتركا با 
والى ديهم فاد عبن رح ل علىالميت١‏ أو ا و ااا 
ول آخر على المت ديءا ال فى د رهم وكذبه الاين 0 وانكرائنا ذ ي ددن الغريم 
و لم يلتغت١!‏ لن اتكارهء يقتسما نالا لف نصفيى وكذلى لواترالغ, ترالغريم النانى لغريم ثالث : 


لمعمو عيب سس ل ا و اي ا ل اي مت 


نألغ 0 لث يأخذ نصنى ما في يده كذافى أ عا. وى # 0 3 ان 
ا ل وأ قالااذرا أذد ت منك العا ود يعة والعاغصبا نضا عت | لونايعة وهذه الى غصب 
0 نالقول قولالمقرلهيأخذهذوالد, راهم ويخرم 
الوا اخرئن وكذالوةال المقرله لا بل غصبتنى الالفي كان أ حاتف كذلكء! فال المقراود عتنىي 
الفا رفصبت منى العامهلكت الوديعة وبقى الغصب وقال المقرله لا بل هلى الغصب كان القول 
قول المتريا خذالمذرله الالنى ولايضمنه شيئاكذ ‏ في فا وى قاضيخان *رج لال لآ خراخذدت 
مك الى درهم وديعة فهلكت وقال صا حب المال لا بل اخذ تهاغدباف.من المقرله انه أقر بسبب 
١أضمان‏ وهوالا خذثم ادع ما يوجب! لبراء ة عنه وه ولا ذن بالا خذ وا لآخرينكرتكان القول قوله 
مع يمينه ووجوب الدمان على امقر بافرارة الاان بدك الكت م عن اليمين وان قال اعطيتني الف 
درهم وديعة فهلكت وةال صا حب ا مال بلا خذئه فصبالم يمر المفلا ندم لقربسبب الما 
بلاقربالاعطا ء وهوفء ل المقرله فلايكون سبب الضمان على القرالاانةيد عى عليه سبب الضمان 


تناب الاقرار (089 ) ( البا بالثامن ) 
ودوا عصب فكان الفول قول المكرمع 'ليمين الاان يكل المترءن المين ف بازمه الال كذا 


- 
نا 


1 ما : ١‏ أ ١‏ 00 أ 
١ك‏ في * واسذا جر ناد اد 28 اين 5 ويح خر ١‏ وى أ لاد سم وهى | يعد مم حير 


نا ست له ثا 
١ 1 :‏ اع : 
22006 3 اا ل ممماك م فد ناد و( ١‏ 5550 لاما 0ه ل استاح: اا 
3 ا 
أ . - 2 بد 56 9 2 7 ١‏ ب 
. 08 ضءانها 0 1 ع حلا ل مقت الى اس 1-0 ١‏ 7 2 ادسية واه ل ول قول1 5 ودصمن 
0 ص + ا ١‏ أ 1 ف 
نه د ادالى اكت ربرشظر 0 د و عقر ص الخ ال راع اه اخدنها 
مصى ادب عبى لم١‏ إن فعها اليه 5: اق ابتسي 0 أن قرام رحلا اتصين سن رهل الى درهم 
و 2 
00 1 ل 500 0 5 ا #0 | 0 5 5 ١‏ 
د د .بك ووتمكيي فال ولا احدت مي هدا! 1 ١‏ ل اه لح ىب كام يا 4 
١ ٠‏ ل 
تعمردءول . بد ذل بعد الام ل ا 58 و ع ركدلف لدأ الى نيص من ه 0 
<- ذا ة ا -0 - 
و5 3١‏ ا م ١‏ 5 "ل به | ب أن 31 أ المسنعه 
١‏ 8 5 #7 5 ىا ١ ١ 5 -. ١‏ 
ددا تبعت صناءكت 3 درهم لوا ل دلان وذد و ار 0 ا 0 نوا 7 كَ 


بتمصع : قشم مه له ول قعنخ. !أأمه فاق رصادن هدد اى ال ذغ. 1 وابرة لى اسكست نيتى ولاداهد أ احرحتد 


يذ ١ ١ ١‏ إلى ا : ١‏ |ا- - ١ | ١ - 0 ١ ١‏ ا 39 4 
صعم ون دعل ا "0 0 كك 22-3 معهم نت فده م 589 59 و ول فول ف د سبي ع مسا لعمييج بهي 2 وكين سن 
١ه ١ ١١| 0 ١‏ أ- اللي 1 وعلول 
5 2 2 ع د | 8 وسو 0 ل ١‏ لك ١‏ 5 مهم وهو ا ليم 


َ ١ ها - ل‎ ١ 
فد عافن ل ددوالد'اكد'. أعرما'ع 1 تمش ةج معدا هذا انوبأ م‎ 
و - ها م‎ 


١١ -‏ لا ١0م ١ ١‏ 5 . ! 
منة واد اقرا رج لان ذ 3 للدم ت حا قديصك هد أتبعى دوهم وقمض منه أ تخسص ود ل 
ا 4 7 ١ ١‏ 
4 5 هكد كواكة ماما الفوندات ل ال 
د اه | حأ 0 


باص . 
اي * وأوار. ن أشوب 


7 000 0 
حو ا الى 0 ل ل و - 9 سجر أ( 0 5 0 00 زع" “طن ١‏ 2ت 5 مو 
5 | . ه . 1 و ١‏ ا | ١‏ سر 
1 د م 5 12 ل ل رد اد شل ل-9070 .0 0 ل5-2 
ود 59 2-6 د 2 3 0-7 2 لسياااثت اك 3 5-8 سيهه ْ تمجه 1 2 3 264 حه سيان : دأ 


في معط اأسرخسى * د 0 


لأ حياط هدا الوب لعلان سلمها ل دلان فادعياة فهو فهو للمقر لهاو ل 


5 1 ' : 1 
ولايصمن أ شين عدأ حي ر ح دء2 دهما صا من كد افي محبط السرخسى ف داب الاقرارنها 5 


دمع اليدهلان هراك 0 1 1 خراحدت مىك هدا األوتت عار بل وفال الأخراخذتمني 


بيعاء قرول فول 9 وهدا ادا لم يلبسة اما إن تبون وهلى فيذمن كذ فى أخلاصد د 


ولوقال 


كناب الانرار (87م) ( الب بالثامنى ) 
ولوقال لا خراخذت منى هذوالد رأهم ود يعة وقالالآخراخذ تهامنى ترضا فالقول قولالمقر 
كذافي خزائة المفتين * ولوقال افرضتي الى درهم وفال الآ خرغصيتتي فالمقرضامن لهاغيرانها 
اى ا: نث قا لمة يعينها فللمقر ١‏ لدانياً خذهاكذانى أ حاو بي * اذاقال ١‏ 0-0 أعرتنى هذه 
الدابة التى فييدى وقال ا ا 0 وأكنى غصبةيا فا ل 
فالقولتولدر لضان را نكا نا لستعيرقد ركبها فا لْعَو ل او من وكذ لكاذا قالد فعتهاالىعا 

١‏ واعطيتهاعار مر ن عليه و قال ابوحنيفةر حانقال ددم اعاريذمنى وجحد الا بكم 
كذافىالمحيط * رح جل ال لآ خرقد غصبتى الى د ,« وراحمت فيها عدر ألافدرهم وتالالمقرله 
قد امرئى به نا له ل السريينة وأوقاللابلغصبتمى عشرة آلافنا هاالغول ل 
كدافى الخلاصة فال لغيرة هذه الالفى وديعة ا قال الم رله ليست بوديعة ولى عليى 
الى من قرض! وثمن ببع ثم ححد المفر الدين .ا لوديعة ارادالمقرلهان يأ خذالود ا 
الدين الذي يدعي لم يكن له ذلك لان اقرا ل بالرد ولوقال اللمقرله 
رق د الاي مر مها واد 5100 القرض دك ن للمة رله ان رخالا أن 


بعينها أ لآان يصدقه اللارى رست لك الى نال فتاوئل 
هل ا: 


مد لرمة 


وتيك و ع و لوا ذوينا لفن قوض اعجار ام جار تالس عبدا وادعن نمس 
كذافى انلكا في # اذا قال لغ لغلان على ى الف درهم فرق تحر متا ع فتال فلان صا كان ى هليةفط الف 
درهم مدن ى متا ع لكن بي عليه الى من قر ض كان له الا 'ف ولوفال ماعا ني لي لمن 
متاع وسكت ثم اد ععى الال انها قرض لايصد قكدافى المحيط * واذ١اقرا‏ 2500 الف 
د رهم من تمن متا ع ع اميه لاا لم | قبضه ذا بدلا يصد ق في قول ابي حنيفقر ح وص لام عن 
دوه 4 جهة اوكذبه وقا ل أ بويوسق و«حمد راح بانه يصدق اذا وصل صد قهالثرله 
فى | لجهة | وكذ به فان! فصل ان كذ به المقرله فى أ لجهة بان قال ! ب من قرض فا نه 
لإيصدق المقرفي قولدلم اقبض وبلزمة المال عند هماو انان اسدفق! لحهة ! نقال لى عليكف 
الى درهم من ثمن مناع بعنهو قبضت مني والمقر بقول لم اقبض مفصولا عن اترار و كان 


ابويوسى رح يقول اولابا نه لابصد ق كمالوكنبه فى الجوائ 9 عع م تل يصدق و صل 


او فصل وبه قال محمد رح كذان الذخيرة ل ولوقال لفلا نعلي١‏ قف درم بن لمن ه 
48 


هذا 


كناب الاقرار (موعم١)‏ (البابالثامس ) 
العيد ركان العبدئي دي المثرة/ نصدقه المقره فيما اقراز مهال درهم ٠‏ وان قال الْثرنه “ذا العبد عبدي 
ولمأيتاييد امي بوزارن ابوب العلا زعة قرم لوال البدية كير انمابعتك عبدا 
فيرة وفبشته ولى علبى الى د رهم تسدفا نه بلزمه الى د رهم هكذافى المعيط »* لوال لفلان 
على الفى د رهم من تمن 5 ا العد الذي هوني بدالمقراهةا, ى انرا لكان لله واخذهبا هال 
وان3 3 العبد عمد كلم ' بعكه انما ابعتك غيرةة' 1 ل لار م أله 5 ف في المبسوط» وان ن ١‏ لل العبد عبدي 
ما بعت تعكمةان لابلر م امغر 0 شرع هكذا فى الود ايد * ى لو ذا ل العبد عبد بي ما بعئه منى !| نما بعئككق 
غيرة لم بدن العو را في آخر هذا الكتا با ن! باحنيعة رح ال يحلو وكل و احد منهما 
عل ول د عو ول صا حبة و هو قو لهما ل ا كدا في فنا وول فاصيها ن*واذا 
عا راطا الال تان الهدابة والكا فى * وا كان العبد 4 نبوا ما سنالا اا 
لزمهالمالو الا ذلاكداى' + أ خرعتي را فوفد يالف د رهم الاانى افيضه فا! غولقواه 


دالا حدا اذاف الحا في + لوا قرا ذه را ع عبد: هد أ مم من فلن وأد عول أبن م بض لثمن رحبس همان ل 

١ '‏ 5 ء-- 

ذلك وكان القول ثولهاذ!ابكرالمةرله كد افى التبيين *رجلل ١١‏ للدلان على با 
ا |. ١١‏ ل اق 01000 و ١١‏ 

اوخنا ب بلزمه اال ولا يصد قى اسبب ان! لل دد لدعي فى اسيب ون نأ لك اوفصل في 


5-3 ل١1:‏ 1 5 3 4 |. 1 - ١ ًّ ١‏ 1 عي .| عالت 
قولا بي حديفة رخ و كدا وفال الى درهم من القما ركذا في فناووئ 3 دمخان * ران صدقه ال 
ل 5 


في ذاك فانه لا ادم زه ف شئع في قو اميت ١‏ خيرة» ولوةل لعلان على الى الوم مك 
١ : ١‏ / 

أور ل واففي ى لاؤْمك إد ولوة ام 006 2-00 اوباطل أن دد مه ا[ 0 له ذلا شىع 9 عليد وأن 

ددا ى! 6ه كدان لين * ولوقال له على الىمهنى ى هنا عاو قال اقرصتني ' الف درهمثم 


قله :دوفاونبهرجداء 


له 


50000 ون الااهازيوفار وثال لقلا دا أنفى درهم 
٠ن‏ ك 1 لل امن ا َ 50 3 2 

و عادن عو 0 5 لمقرله جيا 0-2 2 عيدا أي حسيفة زاخ3 صل ما ل مثالا أن 3 
وصل صد ق وان ٠‏ 5 ل الآ يضصد قهلوة 0 لعلان ع ي أآفى دا رهم زيوف وا ام يِذ كرا لبيع وأ لغرضش قيل 

يصد ق أ حي عا اواوع ان أن فقومل آل خلاف ايضا كذانى الكانىي * واذااقربا مال غصبااووديعة 
وثال هى تبهرجدا و زيوف صدقو 0 ل "م فصأ و لوداأ ل فى الغصب والود يعد الا انها ستوقةاو 

رصاص فان قاا ل موصولا صدق وان 3ا| له:صولا ام يصدق كذا فى المبسوط * وار 5 قال لفلانى 


على ١‏ قفدر هم من تمن مداخ و وه ل اقرضني فلا نالف درهماوة لا ودعني اوةآ ل غصبت 


كنا ب الارار (99م) ( الباب الثامن ) 
الى د رهم ثم قال الا انه ينقض كذا صدق ؛ن وصل والا لاولوكان الفصل لضرورة انقطا ع 
فهوود ‏ كذافى الكاني * وبه يفتىكذ افى الذ خيرة * رجل قال قد قبت من ذلان الفائم قال هى 
زيوف يقبل قوله لوال هي عيي يوسب شيثانقاال و ارنههى زبوف 
لامدقكذفى اظهيربا #ورى او قاللصار به والغصب اذاأمات المترفقال ورثتههى دوف لايصدقون 
كذ الى المحيط * وكذا ذاى «دذاة الوديكذاق الظهي. اه تربقبض < .سما ند عار ى الشركذرة لهى 
زدوف صدقوصلام فصل للشريك:صفه, نشاءوان شاءانيع المعالوب, باخبازذا نال مغصولاهى رصاص 
لى بصدق وللشريك نصفغها جباد ا ولو قال موصو لايصدق ولاش ع الشريىف كذا في محيط ال كان 
١‏ 
وفيد عوى' زيافد اذام نقالقبضت حقي فللشريك اند مسا أجيا كذ ا فى المي هد 
ولوتال لها ىكرحطة من لمن ليه عأ وقرض'مة آل« ردئ تقول قن كمه عضانل لام فصل 
وكدلك سأ لوزي ١‏ المكلا: ت على, وى هذا وكذ لى لواتر'؟ 1 
هوردئ فالقول قوله و و كذأى ١‏ وادول بطعاه م قداص ابهالماء وعفى فقا ل هذا الذمى غخصبته اوا ود عنه 
فا'خول فوله في ذلك و كذلى لوقا| ذال اسثود ني عبد ام جاء بيد معيب قال هوهذ دلقول قىأه 
فيذلك كذا ف المبسوط * ولوا أ رلغلا : ن عليه عشرة افلس من قرض |وثمن صبيع ثمقال هى 
من الغلوس | لعا سد ةلم يصدق وكذ لك ان وصلىى قول أد لو كدر 26 قالابو'يوسق ومحمدر 6 
يصدقفقى فى القرض اذاوصل وعليه ما لوا فاق البيه لبيع فى تقول ابي يوسف رح الاو ل لاتصدق 
اوراس بردو ان تبجا اااي اديه لشن[ مانن 
الكاسدة كان مصد وا وكذ لى الوديعة كذافى ' أاوي *اذ١‏ اف ربقبض رأس مال السلم ثم اد عول 
انهاريوف'ا نكان اقر بمبض | أيا دا واقر بقبض (عقدا و باسة فاء ر فى 011] وباستيفاء الدرا هم 
أو بتبض رأس! الل يتب ل واه انها كانت زبوفار وأ ن كان أقر بقيضالد رأ بأ 0 لفيه عوى 
ال زياف استحسا ذا ؟ 0 فردد ين موّجل: نصد قد المثر وال 2 ذبه فى الت كن 
لزمةالدييى حالاويستعافى القرله فى الاجل نا ؤقاقة الاي دا طول 
وض.ل1 م قال هى سوداء 0 0 ل ى الف درهملمة لهي من مرب كذا النو 0 
وا فى 33 الي” آل علىّ من غصب فانه يصدق مد جد اوصلام قصلو لوفال 


ردن اوثمن بيع ا كان ماسمى نقد البلد فانه يكون مصد تا عند هم جميء ازامااذ١١ا‏ م دكن نقد 


كتاب الاثرار (-؟") ( اللاب الثامنى ) 
البلدان مصأ لايصدق عند هم جميعا وان وصال ذ كرا نه بصدق ولم تح فيه خلاة ذامن مشا نخنا 
من ةل ماذنكم رف ىالعتاب قوأ امو عار على تقول ابي حنيفة ر حلايصد ق ومنهم 
من ذل ماذكرفى 2 ثاب قولهم حميع 'دذافىا'ذ خيرة *#و 'وفال اسلمت الى عشرةد راهه في كرحنطة 
وقالىلم 'قيضها ر: وذ وب السام لا بل نضتها ان قالالمساء اليدذلك موصولا صدق قيا ساوا ستحسانا 
و فص للف الا سسا ن لا يصدة ودأزمهالمسلم فبة كد ا فى فنا وول قل دخان # ولوفال لعلان عندىي 
وديءة الفى دردم ' رعلى! ىد ره م رصم | لم3 لله لم القبضها ف دمي اكذانىي الخلاصة » لوذال | عطبتتي 
لاتق اداارامليد الاثم ة ل أم اقبض ان لل ذلك موصولا صد ق قيا سا وا سسا نا 
اه 5 مغصولا لا يصد قا مش سانا واوةا ل ند شي أغااوةا ل د فعت ابى| لعاوة لم اقيضها 


1 : 7 ا إن نه 5 ظِ 
لا.صدق بي مول ابى يوسف 0 ل معمدر ح يصد قاد وص لكذا في فتا و نا عجان * 


(0 
٠ 
أ‎ 


ادال فرشتي الى نى ٠١‏ 0 5 لقعي ينال 0 دوسا من وا 0 


ن قى 017 0 اا : نقددمى 8 لدال! 3 ا ل با ل 


- 
الم أ ويل لاد ا و1 0 تنشاءثممك العا 1 وأحد: ت سك الها لك لم لدعب فول اذهب بها 
أ 
لادصدى وهو ير ىكذ فى لمحبط #رجا. آَّ لوف عا لق سال بان 


هى وزن حدس ا وسنا ال ع 2 لكو دك فعليه ما لذاح م ورك عد مح بلا ه ولادصدق على لنقصان 
ب 0١‏ م »و 00 ١ 1 1 21 ١‏ 2 , 

الا ان بسن انون صوصو بدر مه لى 5 مبسوط * 5 2 ذكرذى مفصولاوكان وزن دراهم 

بأد هى سبعة حمر لم يصي بيا ند يلزه 7 نك درجم بو ن سبعة دأ عتبا را لوزن لار! عتبا را لعدد حتوراذا كان 

٠‏ 1 23 1 ع 

وى هاما ند بوزن سرع وح عدا دا خمسون اخر ج عن العهدةٌ كذانى اللطعيط* 3 

فى المويكا عور ن علئن د راهم معر وده والون. ن دنهم يمسق ص من وزن سبعة صد ق في فى ذلك فانى١‏ 

وذ! ددا 4 لمنعار في تلى الباد ة م يصد قالااذاذت, رة موصولا بكلا مه موت 

مختلعة ذ ىدن 2221111 ف الاارا» وام حك منص اما دان البعض 

ينصرف أترارة ره علول انآ ذلك ولرة | ل بالحكومة له على مائذ د ره ه بيض عد دأ د نم قال هى تنقص 


دآء 6 الم يسدق قولوناا لله عاى ١١‏ ثةد, رهم أسبهد يه عد دان نه قال عنيت هذه الصغا رفي ماد ره 


زرك 


كناب الاقرار (01م) (الباب التاسع ) 


وزك سدعك © ن الا سبهد يذ كذاى المبسوط ا لبان الداسة: سع 








فىالا: قرار با خذاا! ا كان 
لواقرا انداخد' أويا م من دار 5 ه وبين آخر فادعى! ان لثوب وأنكرا قروا لفو ل للمقر 

ولوكان يي جرا ا ومستعيرا فيه اكان! اقول قوأءكذ افي محرط السرخسى * حل أل قد قبضت 

من بيت نلان مانة د رهم ثم ذلهى ل اء وهي لعلان 5-0 تأنه يقضى, بالمائة لصاحب م حب ألبيت ويغرم ش 
لمق رمثاه'للذي اتر 'نهاله و كذ الو قا| اس لان ا الل اله في 
سفط فلا ن ثوباا ومن قر به فلن 5 رحنطة! ومن أخيل ذلا نكرثمرا ومن زر ع فلان كرحطذ كل 
ذلك يكون بمنزلة اقراره بالقبض صن يد هكذاي فاو قاظيخان * ولوتال قرضت من ارض 
لان عدلامن رصي وقال انماهررت فيجامارا فنزلتها و معى احدال من زتى نه بقضى بالزطي 
لصااحب الارضا!لاان ييه ا 'بينة 'نه ان وي فيد طريق دعرو ف للعامة 
كذا فى الطحيط * اذا اقرا أنهاخذ سرجاما ن علل او أجامااء وحبلا وادعل ذأكارت 
الدابة فى لبه و كذ لى لوقتال | خذ: د سا 0 | واي ير لق فلن 
ياد الو اقرانهخذبطانة جبته اوستربا بهولواقرا»ه اخ : ثيا بام حمام فلاص. ا ن عليه. كدلى 
المجراك امع والخان والارض بنزلها الناس ويضعون ذبها الاء: د مدقي للعامة ولواقرانه 
ا ولان اوضناء فلان فلاشيع عليه ولواقرانه اخنص اجيرفلان فانه ثلا جيردون 
الاسئان واراقرايه وضع نوبه في يبت فلان ثم اخذءل يضمن في قول اووهيه 2 أدعأة 
رب البيت و يضمن فيقو ل ابى يوسى ومحمد راح كداى اأيذا . ىي) *# ولوقال 1 


من دارفلان ما اذلدد رهم م قال كنت فييها ١‏ كا . نيك ١‏ لا راق دد دمي باج جارة الايصدق واكام 


ل رة مرو عن الضمان حكدذا في دثرىن ناضيذا : ن #ولو لواقرانه 
احتفرارض فلان و | سدرب ج هنها الى درهم فادءاها دا حب الارضةال المستى عن 


والقول قول صاح ‏ الارض وكحكذلى لوشهد شأا«هدان على ون وجأناندانا رض فلان وأ حتفر 
فيهاأء. اسم تخر ج منها الفدرهم وزن سبعة و ادءاها رب الارض جحد المشهو د عليه الععال 
اوأدرد بالفعلء ادعاها لنمسه فهي لربالا, رضه وكذا لد شهدانه اذ كذ امن دارة او منزله ار حانوئه 
اودهامن و ا سو 000 
فلان فهوضا من لها حئى يردها و ثاويله عندي اذا اقربالركوب والثل كذ افى المحيط 
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كنات لا قرار (ع؟9م) ( البابالءاشر ) 


الاو اننا طرق لحر لاسدوروا الرحم ع اذا افر اناي 17 ى رهم عا اتى : بالخيار 


1 
1 000 526 اواضل صد ونأ ادق ليان 


- 2 إزلرت 





0 ١١ 

5 / 5 ١ 
او ش / أ 0 5 5 ل‎ 31 ١ ١ 
2 


: ١ 
َ ١ 0 5 0 ا‎ ١ لدلىأى ا أ حم افيه للبل ارا بألاى‎ 3 
ممم بيه 1 3 ر 5 لا 0+ “رد حا 3 صد كه صأاحيةه وححل با‎ 


8 5 | 3 ام 8 
وان اتردس من 0 عل ادن بأعدءا ر ثليه اياء ذأن هما نا صاحيهوان 


بحس ل رن د 1 هم شمف ا داق السو ط* م" 6 ١‏ رز دري <- ا 1 انا 


- ١ 


١ -. '‏ أ . ١‏ 
ه داك دق ام خيار لاد عت اد ادم ١‏ ارما نكدية المدوله قى يا ,وأر'د هوا يقيم سه على '' حا 


؛ 1 . 9 . َِ 
لم يدك ر تعمد ر مها المصلى الادال الى واويحت ار لالسمع بيته كدافى ا 


ص رود م كلذل .؟ (١‏ ! 
4 كه' لل على اشت'ء -- د ملي لي اوقصرةوصدق ال لد فيه ذه ذا 0 


عدار 


١ 
ى ا 3 اركويزاا لك لدق! 0 م4 ا ل وله يصق عا َل 0 لخيار كدانىيغ يه سيان‎ 


4 
له ب 
1 


أ 3 ١ ١‏ 4م 
ش اداج 5-5 دأد9و# التاا ايده ا وأسميء يلل من ا لخبي رصعي دلا حلاف واستثماء 
١ ١ |٠١‏ 


41 اال ا ليوات ١‏ ان 
الشسرةونى ا 0 ٠«‏ هه دلى سمنااء حار فب سدس لا تجو رم لمعه ر هومرل 0 
4 الا ابي' “جدوقوأ ار حميةة وأانى َك 2 0 ا صة مو أفقة 
زخا ب دمر مامب كه * برحب 0 نين ا ١‏ 2 
واوووة 2 53578 الال الك 4" شت حل وو الي اد حالما أ. * 
حا )| ضاء ت-_ 7 52 5 35 ار مبي> 0 0 يد 
| الال وادا ل ل ! . . 
دالا عدرة لمسى ا لك ب العصمااب هك ال 10 1 0 كمىلى مسمبا ىل مه ن 0 


5 لك 


- ا ١‏ ب ١‏ ام 55 - 5 ]»- 
مداق الم حوب ث ١‏ ادصدقى دود تعارات ١ه‏ نان الستشمي همد يجب ف الدمة فى عتود امجارات 


ادا لل 
/ 5 0م 0 2 ١‏ 
حاا!. مر حلا واطس | ابيا | مه عرق دا 8 الا و كان د :د ملب نه دحلالا حالا 


لايدس الاستداء حنو لوقال لعلان علي الى درهم الانون امال الاحبو االو مااشه ذلك لايصم 
الامتياء دن فى المسط » واوة ل لفلان عاى از حاار عى ماثة دينا رالاقيراطاكان الإستشاء 
من الاخيركدا ف المبسوط * وى الممتقون تال 'بوبوسف رح ادا افربشيع بعينه واستتنول غيرة 
من صبعه اومن غيرص.عه «الاستئماء باعمل كدا فى المحيط * وان افربمالين وا سنسوى شيئا ولم يبين 


ان المستمون من ابي اله لين فا كان المقرله ف الماليى واحد! كما اذا قال لدلان علي الن 


كاب الاقرار (9م) ( الباب العاشر ) 
درهم ومائةدينار الادر«مانعي الا ستعسان يصرف الأاستشماء الى المال الاول اذاكان المستثن 
صن جنس الال الاول وا نكان المقرله رجلين فالاستئناء يصرف الى الال الثاني وانلم يكن 
المستثن م جنس الال الثانى كم !اذ افال لفلان على ي الف درهم ولفلار نآخرهلى مائةدينار 
الادرهماوهذاكادنوا ل أببى جنيفة.و أب ىيوسفر حهندافى!! لذخيرة * ولوة ولوةا ل لفلان على الى ف درهم 
ولفلان ماثة دينارالاد رهما من الالفى ا نكما فال كذا فى لحا وي * ولوة ل ل فلار علي الو درهم 
الاعائةوخمسو ن ذكم رفي١‏ ا سليمان ان علي تسعدا نه وخمسين ا 
ولوقاللملار على الى د ,ه هم وصائة دينا, الاصاف. درن غود ناد سات ره لسعون 
دينارا ل زيادفيكتاب الاختلاف رجل قال لغيرةلكقء على الفى درهم 
الاكويصا لكيه نةَة ل ابويوسفى, ر عليه جميع الا تال على ى خمسمالفوخمسهائالاخمسمائة 
ذا لاستث.اء جائزو عليةخمسه اند الاستثناء من الخمسمائت, ى جميهاكداى الذخيرة * وبي نراد ,هشام عن 
محمد رح في رحالةال أغي.؛ م ى الفدرهم وخ الامائةد رهم نبجرحةان في قباس قول ابي دوسفر ح 
بنظركم' يستوى البهرجةرالدنان نبرذا نكان يستوى كلمانقمنها يعقدثائي ينظركه يستوىالارد بعة الح زانير 
واأ وض دان ا ن يستومى ندا ن فعلي د تسعد| ثةوعشرور. و دعا وقال محمدر جنا مافيقوا أى يلزمهالالى 
ضسكلها 0 9 ف رهم غلة الام" ذل حي ع فعليه تسعد اتذخلة في قوهم كديا ساد 
0 0 درهم وعشرة د ناي لاطا فالمستنى مائة وعشرفدناني رفير 
قبراط ميطر حذلى من الد زان رهكذا في محيط السرخسى * ولوفال له على الى درهم وما ثتادينار 
الالف دره مكان .الاستئناء باطلاولوتال لفلا,. ن على كرحنطة وكرشعير الاكرحطةوة تفيزشعيرهاستثناء قفيز 
الشعيرجا نز واستشاء رحطة باطأ ل في قول ابي يوسى ومعمد رح وذ في فول ابى حنيفةر حيلزمه 
الكران ولوةال لدلان على الى د رهم ولفلانم'نناديما رالا اندر كان الاستتناءجا ترام 1ل 
الاخيركذ افى الحاو بي * ولوقال لفلان على عشرةيا فلان الاد رهما فهذا عندا دي حنيفة رح علئ 
وجهين| نكا ن المنادن به هوا طقرله صمولان | أخطاب يتوجه اليه وان كان غير المقرله لم يص الاستثناء 
هكذافى ا لجوهرة النيرة * ولوقال لدلان على الفى درهم استغفرالله الامائة د رهم فالاستثناء باطل 
كذا فى لعاوى * وكذلك اذا ذكربين المستثنئ والمستئنن منه تهليلاا وتكبيرا اوسبيها كذ | 
فى المبسوط * لوقال لفلان على مائة درهم فاشهد وا عليه بذلك الا عشرةدراهم فالاستثناء باطل 


كناب الاقرار (6؟؟) ( البابالءاشر) 


ووال لدلان على اىد,ه 0 ياولا نص الاستشاءوكادت وليه الا سي 


١ 5 - 0‏ 7 | :1 
الاعشرقد ,اهم وثد (صمنها أ أو عليه لذ 2 مد ٠‏ ولوفال ع ىن" لفن م الاد.ه «مأقصيندارا وكا ن الاسيمد 


ثي 
١‏ 7 
“عي ائداى عبط #ولر روا ل لدعلى درجم فيرداءق من “من ا يهاي الى حمس مايه 
١ 1 ١‏ 9 ]! وو كك . |. 
درهه'لاد'.ق وهوالا ركان لأ محيط 0 حسى * ولوةا ل لدلان على درهم غيردا بق ر!' سصر دارصة 


ا 5 انق بالرقع لز مك 11 ال ل انه 
خمسةه دوا ولردالغيردابق رفع لزهه ورهموارة لادعاى عشرةغبرد, رحن لصب بلزه فثماببة 


7 1 ل | > 
رو فيرد رهمين نارمع بلزمه عشرة 5 -افى الصويرية #واوة' ل لعلان على عش يلاد رهمين يلزمه تماءية 


القن اا الذق هوا لمق اا اا ا ١‏ 


52-6 ل ا كم اص ١‏ عا ا الوا ا عن 
تعداك د وح سد رن و 7 لا شه دخان الو دورج لاا انا توي «درأهم 


1 ١ اك‎ 7 ١ 8 اث‎ ١ 
الاتمسهافهو ددنؤلد قوله الاثيما دد الطجير يأ » لرة | لى ماي هذا الكيس من اند اهم نه 3 دن‎ 
الشاسق وان عار ا قال سبواكوك وى واو وناو واو ل الول ا “ول عليه‎ 
ل م حاسة‎ 1 ٠ : ل تت 2 0 رددة بجعارة والاءف عم الا رقا‎ 4 0 
58 ١ أ‎ 0 ١ - ام 07 . أ 2000 سر ا‎ : 
وال كان فخا مد وي ديه ىَّ 00 0 2 3 0 كداني ىن ا اقيق‎ 
2 3 : ١ | ١ داو‎ 


.- 3 يد 5 ف - 4 ١ ١‏ « 
أجره «سلوما مالك لساري وأو 5 1 7 


5 0 7 ا‎ ١ ١ ا علا‎ ١١١ | ١١ هس‎ ١ 

ارطال زيت الارظل سم نمؤن الاستساء با طلا وكد لك لوال له عابى عشره ارال سمن الادرهه| 
١‏ ل ]أ ١‏ 0 أسمما 1 6 - 

١‏ وعلي" رحيطة لاخدسة ارد ل »عن نز مشكداى! لمحيط»* ر 0 ادا قرفا الخد كاد 


!- 0 . ١ . 5 ع‎ ١ 5+ 1 


١ ١ |‏ اللا 
د 0 سكول ريطو 6 2 الس ري المستشىن -5 ن أ تعشرة 


.- 5 1 . 1 5 9 |: يه ه» ١‏ 
موسا بحي 3 ريه عض د د ع أو عله 0 ودس د ااا رن 
0 06 4 نوذة في قوله م وادة ل على عأى حسه .5 و الا .نا سحوثل نان عليه خمسد سدوقه وهأ يمدو 


ش : 25-5007 5 
يعد الا ستساء بكو . ن من السدوقل 5 داني فت ويل حصان # . رار هبي الاغيرخمسة 


الاغيرار ا, بعة الاغيرئلة الاغيراسينى ألا غيروا حديارمدأ وكامراعرووك 00 فى مدرلاد رهم 


الاغيراربعة الئى آحرما دكرناه بلزمه ستةد,ا هه واوةال له عي عشرة د راهما لاغيرا ثنين الاغبر 
واحد يل مه ثمانية درا | هم كدا فى الظهيرية # دان استئيى بعد الا ستثناء الا شاه الاول تبي 


آم 
اثاي 


كناب الاقرار (98) ( الباب العاشر ) 
والثاني ابجاب مثل قوله لفلان على عشرة الا تسعة الا ثمانيٌ فانه يلزمه نسعة ولوقال عشرة الاثلثة 
الادرهمالزمه ثمانية ولوقال عشرة الا سبعةالاخسةالاثلاة الادرهمافانىتجعلالمستتتى الاخير 
وهودردم مايا ا صما يليهما و هو حمس يبقى ون قلئة ثم 
ل ى الثلمة سدايلري! | وهوسبعةيبة ١‏ وى أربعل ثم ندب تستئنى الا ربعةصما يليهاوهء وعش رؤيبق سند وهوا بت باقرا ره 
وقفيك | كر وهوان تأخذمإاقر به بيمينك والا ستثناء الاول ديسا ارك والاستثناء الثانى تب كي 
وعلىن هد !١|‏ 08 آخرالاستشاءات فمااجتمع ف يسا رك استطه ممافي يمينك فما بتي فهوا ال ريه 
وقال ل بعضهه اذا | أن بالاستئناء بعد الاستشاء والتازى مستغرق سم الاول و بطلل الثاني كم ااذا 
قال له علي مشر الاخمسة الا عشر ةيلزه خمسة وان كان الاول مستغرتاد ون الناني كما اذا 
قال عشرة الاعشرة الا ارمع نفيه ثلث | بحا حدها بلزمه عشرة و يبال الاستساء الاول لاستغراقه 
وول الام لين بالكل واتاتن ل ا ليان الكلا م انمايتم 
دا تنس الا رارم سد ران الاستشاء الاءا 1000 ثانى يرجع ١‏ الىياولالكلاموهذا 
دعين_ ردذ اتلد اذا لم يكن فى الاستئة ثين عطنى ام"ذاكان 6 أنىتال عشرةالا خمسة والاثلئاو عشرة الا 
100 اللا خيوا سي دمن اعرد ودلا يلزمه الادرهمان ناكا نا لعد دان جميعا لوجمعا استغرتا 
بان قال عشرة الاسبعة وئلثة فال بعضهم يلزمه عشرة لا ن الو ا وجمعتها فيقاف: و الاعترات مكادة 
فال عشرة الاعشرة وثال بعضهم بلزمه ثلئفلان الواوصم استشائ دفان قال له علي درهم ود رهم 
5 م الادر هنا ودر هماوت رهما يأ أزمك ثلنة وكذا اذاتال تل الا درهما ودرهما ودرهماو كنذا انآ 
ند الاد.: رهما ود رهمين بلزمد ثلث ايضا وأو الاي وسئة يازمهةار بعل ولوقال له 


د دروا درم و!احد و كذ ١١‏ إوكررة وبااي راوسا راي داجج* 
ولوقال لفلان على غيرد, رهم يلزه مهد رهما ننه قال در هم وغيرةه* لوول ل لملا على قير ذفن 
درهم بازمه العان اذا قال الرجل هذة'لدا رلفلا ن ن الانصيبا منها فانها لعلان فا 5 
قال لفلان تسعة | عشا ره هامثلا ولهذا عشرها فهوجائ زكماتال وان لم يصل لنت له ة لوده لك 
فيهاو يةا ل للمقرلدبالدا راقراكا حب النصيب بما شنت وه ماهوكذاف المي ب وقول هذا عبد 
الذى في بدي وديعة لغلا ن الا نصفه فانه لفلا كان كدا قال وكذلى لوقال هذا ن العبد ان لعلان 

الاهذ امانهلفلان وأوناله: ن | العبد لفلان وهذ ١‏ ا لعبد لغلا نالمقوله الا ول الاالاول ل فانه لى اميقم ل قوله 
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كاب الافرار (99؟) ( البا بالعاشر ) 
ولايصد قو ناجميعا لعلان ولوةال هذا العبد لفلان الاانه لفلان عند وديعة كان للاول ويغرم 


للثانى قيمئه ولوقال هذا العبد لعلان وهذا العبد لعلا نالا نص الا ول فانهلفلان والانصن الآخر 


: 06 ا ! 

فأنه لغلا ن كان ح جا ئزاعلون ١ا:‏ 5 ال وكذكهذالى أأعطة و ١‏ سعير لشعير والذهب والفضة والدراد مم 
والعرض؟5: دان المسنه وط ‏ اذاقال لفلان اللابل جيب النغاية ديراو ل له على درهم 
ابيض لا بالاسود نعليه اضلهما وكذلى الجيد والرديع الاصل ان كلمة لا بل اذا د خلت بين 
القن اياوه اللقرله اثنير لزمة اللالان جميهاا عد !لجس اءاختلف وأ كان ١‏ 2 أه واددا 
ا كان ! لجنس مخئلفالز مه المأ لان جميعا! يضا وا نكان لجنس معد ال رمهاكثرا لين واافضلهما 
كذانق! ل از لعلان على مخنوم مد فبق ردي لاله >ن حوا رول فهوحرا. رقفل 
وف شر ح الندا في عن ' اسن ادن داب الاك ف اناواا ل لعلان على ١‏ ذقيق حرا : رك 
000 عرار كك عنوقل ٠‏ قرشت لاباك تونق لرقة | كرا بن 507 أ درط ع ولوفال 
ى رطل مر ن بسعسهم لا , بل من خيري 'زماو جميعاو 0 كن لوقال له علي رطل من سمن الغ.م 


#اييكية ارد الرات يان المنسوط * ولوة ل لدلان عاي الفى دره. لا بل لدلان 


لزمه المالان وكد لك لوؤن اله 1 ى *كا نبا لله دل أ 207 اذى نا مدووناء ١‏ 


كّ العبد مد يونا 


دانم يكن 
لزمهةالف و ادد ةا سهيييازائد وس مرضي * ولوف ل لعلان متي الف 0 رهم تمن جارية 
بأعنها لا بل ,' ييا فيان أ 0 د رهم فعايه ! لحت ] باعي إلى لاا شر 1 0-6 
فيكون ا ا اا ا 2 أوي * ولرنال هذا العبد لعلاى : ل عند ين 


دمث ئ للاول فان دفع الى ا ل بغي قضاء ضون قيمده لآأك ابم حداى 


5 
صب لمرضي؟ يست هن مد ارم لادلا وا يمسو 
ا ىالاول بضاء اوبغيرةف اء وكذ لك الوديعة و والعارية وهوتول “>عمدر ح فأماعند أ بي دوف رح 

به والعارية ان دفع الى الاول بقضاء الا لقاضبي ألم لم يضمن للثانى شيئا وان دفع بغي ر قضاء 
فهوضا من للثاني كذا فى المبسوط * ابن سما عه عن ابي يوسف رجاذاقال هذهالالى ارد منيها 
فلان لا بل فلانوالاولغا ثب فاخذه الثاني ثم حضرالاول فان اخذمثلها من المةرلم يرجع المقريها 
على المد فو ع اليه وان اخذهامن المد فو ع اليه رجع المد فو ع اليه بمثلها على المقركذاف المصبط #رجل 
فييد:النى نفل هى لذلا ن نم قال بعد ذلك لا بل لدلان فهى للاولكذافي حيط السرخسي * ولوقا ل هذه 


كنا بالاترار (99 ) ( الباب العاشر ) 

الدار لفلان ثم فال بعد ذلك لابل لعلان فهي للاول وليس للآخر شوع وكذلى لوفال 
الدا رلفلان ثم قال بعدذلى له ولفلان اولي ولفلانفالداركلها للاول وان قال ابتداء انها 
لفلان وفلان فوصل المنطق فهوبينهمانصفان كذا فى المبسوط في باب الات رار بغبض شع 
من ملك انسان و الا ستثناء بالاقرار» سما ماهر محمدر ح, رجل في يديه عبد قال هذا 
العبد مضاربة لفلان عندي ثم قالى دنع الى خمسما نة فا شتريت بهاهذا العبد وقال المقرله بل 
د فعت اليى هذ|العبد فالقول تقول المترله والعبدله وكذ لىالعةاروالعروض وما يكال 
ويوؤن وفبرذلى كذانى المحيط * ولوقال غصبت فلانامانّ .رهم ومائة دينارو كرحنطة 
لال فلانالز مهلكل واحد منهما كله ولوكانت بعينهافهي للاول ومثلها للنا: بي كذ فى التبيين * 
ولوقال غصبت فلاا الى دره. وفلانا ما ئة ديناروفلانا كن حنطة لا بل فلانا نه يغرم للرابع مااقربة 
للثااثك كذا ني معبط السرخسى * ولوان رجلالهعلئى رجلءشرةدراهم بيض وعشرة دراهم 
سود فقال, ب الدين اقتضيت مذى د رهما ا سودلا بل بوض اوءلى العكس نقال الدبون 
قد | قتضاهمامني لزمداقتضاء درهه ابيض و لوكان الدين عشرةد راهم وعشرةدنانير رقالرب 
الدين اقنضيت منك د ينارا لابل درهما وقال الحديون لا بل ا قنضيت :د ره هما ود ينا رالزمه اقتضاوهما 
كذ افى المحيط * و لركان عليه مائةدرهم في صك وماءة في صى آخرفقال اقتضيت منك 
عشرة من هذا الك لابل من هذا الصك فهى عشرة وا حد ةيجعلهامن ايهماشاء الذي قضاه 
كذ ا فى المبسوط #*و لوكان لحل علق رجلمائةدرهم وعلى رجل آخرمائةدرهم اخرون وكل واحد 
هنهماكفيل عن صا حبهو كل مال في صك علو حد ة اوكانا في صك و احد نقال , ب الدينى 
قبت من هذا عشرة لابل م نهذ | يلزمه لكل واحد منهما عشرة وكذلك لوكفلاءن رجل واحد 
لو جل واحدنقال, بالدين قبضت عشرة من هذا الكفيل لاب لمن هذا لكفيل لزما: كذ ا فى المسيط 
ولراق لودل عل نآ خرالفد رهم ففال الطالب دفعت الى منها مائة در هم بيدك ثم قال لابل 
3 سات الي بها مع غلامكفانها ما ةو احد ةلا بلزمه! كثرمنهار لوكان بهاكفيل فقا ل قدقبضت 
منك مائة لابل م نكفرلى زمه لكلو احدمنهمامائقد رهم فان اراد ان يستحل ىكل واحد منهما 
لم يكن علبهما يمي نكذافى الحاوي #قال قبضت منكما فقا ل المطلوب وعشرة ار سلت بهااليى 
و ثوبابعنك بعشرة فقال الطالبصد قت وقدد خل هذا في هذ والمائة كان القول له مع يمينهو قه ل 


كتاب الاقرار (968م) ( اليباب بالعادي عشر) 
معي دي مويه موي د 
َ ع صصص |! نم دحم 

56 جيه سنا اي 7 يه تابها م دق 
ق شق ص 7 ٍ 5 وات 

ولوة ا ل ددا سئوفيت صىكظ! لشن ثم ذل بعدن لى تكبد دق ذلكقك وقال تدبر ب 

الى متها وا ندمودنرا أتصاءي ى فقال قدقاصدتى,ا لدين النذم ى كا لى ءا ار دنه 
00 قال بعدذلك و او وس س مقن موقن الكو دان انال يت مك وكيز القن 
لابلة مق كن : ااستاكة على لم يصد ق ولوة لاسنو فيت مذك الدمن لاد بلّ ذا صصتك .ه 


ضحد 0ك ال 
ل 
ومس لسالسو 


2 من أن 252 على صدق كذافى المسيطع ال ب العادي امهم ىق اقرا, رالرج 508 اوقل الزن كل 


2 الزارة مالد له على آخر لغيرة اذافال دفع الى هذهفلان وهيى : لفلان آ< رفان 


١ ١ ١ 00 39‏ 0 ل انام فيه ذل د ١‏ ال 9 5 
افرادانع الهاعيلو ذلا مه ياد دعى ‏ لاد تك وده مر حهنه و عيد دده ى نع امقر ىايهما 


١١ 4 


فى ألام. ددم بر ألداه م ولا يصمن المقر للد افع شرة اما ذااد مي كل 


ىا 


هه ا ا 3 

عدي ١‏ سسا - تي خا 
هاء ١| ١‏ | 5 

واحد الطلى انفسه به. ‏ إبىا »> ع ولايصدن ” مي مر كدان دهااى الدا ع 0 ىّ ©ه .صمصككت اوغير مالك 


يحك 
ع م ١‏ 


١‏ 3 ابول إل اا 
3 رى دل أذ د أ عل ١‏ شي وى واهنى تا ان 
ذدافى «عرط اسرحسى لت وان شي ف و'لالى! يي ا ل 


ومست سمه 


1 


ا 11 6.١‏ إءلك !١‏ المقى ذل آلا 
فلآن فا نا قر الدافع ان الا ١و‏ لغدن وج كان م صورا من جهومة بأد نع ع لقرذان لالكف 


5 

تكو نللا ولو أن ن | تخرالدأ فع ذ ' لى ذلهو أدعى الالن الا 0 

لإعاء ان دقع بغير قخما ء يشمن بع' 0 ان #علن التابى بائله ماكنت ماما 1 لد فع من ن جيةالاول 
يِ ع : 

تحاى واماان! كل ولا يشمن للناي , شي شيئاو اما اذ ادنع بنضاء على فول ابي يوس ف رحلا يشمن 


- 
|| 
م 


2 . ل‎ 0 ّ ١ 
وأ “عيمدر بضمن ذذا فى حيط *ر جال في بدهامة فقال هي لفلان استود عنيهائم قال‎ 500 


د خحه مسا 


١ 1!‏ 
دل --27 86 أ 


00 ا 3 4 الاج ١‏ 1 ان 2 : له ٠‏ عة 
ود عذرها وهي له قفي بها للا لاول كذ في ميك اسر< فى وادربن سما عن 


١ 0 95 3 2 0 5 ٠. 1 1‏ 
الحم 2 ات دأ 20 د بك افى د اي" 0 م ل هك والا أذ فأغلا نهذااود منيهائلان أخرفال القر نه 


أي غصبتهاصى ذال ذاني الففياالى! لمدرله فا جاء الله ودع دك دار نيكون للمقر له ضمن 
ال راغاام رول للسودع ولابر +ع على ن أ ْم رله بشى كذافى الطعيط 20 وتال هذ :الالى لغلان 
قم رضنيي دل لان أخروادعاها؟ كلاهما نهى لال لمقرض ما الفدرهم كذاى الخلاصه بداناي ن ف يده 


عبد فثال 


كتا تالا قرار (099) ( الباب العادى عشر ) 
عبدفقال هولفلان باعنيك ذلا ن آخر ناد عوىكل وا حدمنهماما | قربه ذا لعبدللمةرلد و يدفعهاليه اذا 57 انه 
يأذن الآخرفي بيعهويفضئ وباك من للبائع عليدكذافى المبسوط فى المنت ديس ىبن أبآن عن محمد رح 
في رجل في يد يه هال قال د فعها بي "ذلان مضاربة بالنصو وفلان غائبثم فال بعد ذ لك قد كنت 
ابطات فيماكنت اقر رت به لغلان ه ,هذا امال لبس لدم شيع نما هولفلا آخرد فد الي مناه 
بالنصو وال وله االآخ رحا ضرفقال صد قت اناد فعثه ١‏ ليك ذا شتر به و بع فاشتر ول بهو رح عليه ثم 
حضرالاول نالال للاو ل على المضاربة وماكان من ااه بح بدن ا مقر والمقرله الا ول نصفان ولاشوع 
للمقرلهالثاني ولكن د يضمن المقرللثانى مالا مثله قال والذي ذكرناف اللا ربة كذلكف الوديعه 
وني سيت ب سر 
فهلى الال عند فهوضا من للثانى ولايضمن للا يد قالهذة الال لغلان 
ارسلهاا سبلا ببوقر ابيا نانوي للاول الاان يقول ليست إلى وللدافع و ليس الرسول 
استرداد العين اذاكان المرسل غائياكذا في محبط السرخسي * لوال موادا لتلا ارسلها 
اللى مع فلان 5 ل بوبوسى رح بردها على المترله يضمن المقرقيمتهاللدافع ان ادعاهاالدافع 
لنفسه ودفعها المقرالى الاول بغيرقصاء و ان د فعها بتضاء لايفمن وني قياس تول ابي حنيفة رح 
بعك موسي رئ تاضبخان * اذا اقران ى هف | العبد الذي 3 فْ بد يه لفلان غصبه 
فلان المقرله من فلان آخرفانه يقضئ ٠‏ بدللمقرلهالاول ولايقضىئنللمغصوب منه علية بشع من | لعبد 
سواء دفع الى الاو ل بقضاء اوبغيرقضاء كذ اىالمحيط »لوقا قال هذا الصبى بن فلان غصبته 
من فلان آخروادعل ى ابوالصبى انها بنه واد ه. ام وسقي 
ثابت النسب منهوكذلك لوقال هذا الصبى ابن فلا ني ارسل بد الى مع فلان كان لابن للاول 
اذا ادعاودون الرسول هكذ ا الوط » ليترت اتران الثوب الذى ني بده لفلان 
وسلمه اليه فلان آخروكل وا حد منهما يد عيه فا لثو ب للذى اقرلهاول مرةوكذلى كل عامل 
كا لصباخ وال لقصاروا لصائغ ولايضمى للثاني شيثاو في قول! بى ا ر حكذ افي فنا وى قا بخان * 
لوقال هذا النوب سلمهالى فلان ليقطع قميصا وه اوهولعلان وادعياه فهوللذ ي سلمه ال راس الثاني 
شيع كذرافى الساوي * ولوقال استعرت هذا الثوب من ى فلان فبعث لي مع فلان فههوا المعيرلوقال 
لدو انين بهذا الثوب عارية من فلان واد عياة فهوالرسول ذا فى معرط السرخسي #فى الادل 


1 


كاب الاترار )م ( الباب الثانى عشر ) 
اذاكان لرجل علون رجا ل الفى د رهم دين في صك با سمه ذا قرالطالب ان مافيهذا الصىلفلان 
فهوجا نزو الكو يق النيض» للو كيال ولايكون لأمو كل حق التبض الا بتوكيل من جهة 
المقروذكر فى الاقضية المنسوبةالين اهل الكوفةان للدقر'ه دق تبض الذى بدون نوكيل من 
جهة المقرةالوامانك, فى الاصل ان حق البض الوكي ل د ون الموكل فذلى محمول على مااذا 
اقرالمترله ان المقر باشرسب الدين باذنه وتوكيل منهوامااذا انكر ان يكون اذن لدني مباشرة 
سبب الد ين كان حق القيض للم لددون! ركنا فى المعيط*واذا اقران الدد, ن الذي له معلل 
فلان لملان وكا لمق رعائ فلان مائةدره في صك وعشرةدنانيرفي صسى فقال المقر انما عنيت 
الدراهم خا صة وان عاهما المترله فهدا جميءا للمدرلهولوغاب المقرله يكن المقرلهان يتقاصى المال 
من الغر 0 يم نانه ق ا قرله بذلى لم #جبر عل ن فعد أ مه فان دفعه اليه الغ ريم برع 
ولوياق حال كا ربخا عا ع فد هم فاقران' تنصنها لعلد ١‏ ن نهو جائز واطقر هوالذى يتقاض 


!| ؛ 


و لعدر 


عار ا 
له 


ل ر جصنه قن ادء ى الل له الضى أن على المثى م وأا ل اذنتهبغيرامريوةال 
الم رلهان دده ذلك فا دول قرأ لاعشرو لاصما صمان علية و انادعئ ا انه با: ننه فهوضام ن له يعدان حلى 
ابلق أد نه ن له بى ١‏ لكاو د لى نوكاء. ن هدا في سلمأ و بيع أ وغصب شهوع 07 ن الكيلى وال وزني 
كداقى| حاوى # ونوا وأترانن الود يعد ابي عند فين لدلان فهو جاثزو ليس للمقرله ان يا خدها 
يق ورلار اعرد حد ها فبد بعها اليه وان د فعه المستود عا لي ى الطقرله برئ وا ن كانت 
له عند وو دائع فقال عنيت بعى هال يصد ق فان ن قال لان ما استود على ا مقر بك ىئعءفال المفر له 
استودعها ارا بغيرامرى فا مقر ضامن لهابعدان . تعلق امع له ماامر ودد كوا ١‏ 00-00 
المستود ع قد رددتها " ى الفثر ا قا| ل دنعتها ' ى المثرا لأ أ ل فدا عت فا لقول في ذلى قولن 

يمينه و لكين الذذاى 7 خصومته في ذلى واستحلا فه المقر اذا كان أودعه با ذن 9 
كذ' فى المسم ط » لباب الءانى عشربي اسناد الآقراراى حال ينا فيحتدر نبوت حكده رجل اترانه 
كان اقرو هوصمى لهلان بالفىد رهم وقال الطالب بأ لامر رت بها لى بعد البلو خ فالقول قول 
المفرمع يدينه وكدل ىلوا ل اقرر تله بهاني حالة بومى وكذلكلوقال افررت بها قبل ان! حلف 
ولونالافررت ‏ هواداذاه_العقلمنى م كان تعر ف اد كان اصايه م بل زمه شو 


واركان لا بعرف ان ذلى' صا بان ضا منائلمال كذ'فىالمبسوط» لوال تزه جتك واناصي 


كناب الاقرار (0ث ) ) الباب النازى عشر ) 
و قالتالمرأةلابل تزوجتني وانت بالغ فالقرل قول الزوج واذاقال الزو جلامرأئهترو جنتى 
وانا مجوسى وقالت المرأةلا بل زو جتني وانت مسلمفالقول قول المرأة هكد افىا حيط * واد | 
0 جت هذا الرجل وهى امفوقدطا نتامة فاعتقت و قال الزو ج تزوجنها 
بعدالعئق ا قبله فهوسواء والكا ح جائ زفي قولهم ولوكانت مجوسية فاسادت ثمافر تانها 
تروجنه وهى مجوسينوقالالرجلتزوجتها بعدالاسلام نالفول قوله ولوقالت تزوجتف وانت 
ب اب امام وقالتثزو جتى واناهغاوبة على عتلى وقد عرف ذلك منها فا تقول قواها 
كذاقى العا وى أترا حد همان الك حكان في عدة الغيراوني نكا ح الغبراو بغي رشهود اوتزءجها 
انه أ بع نسوةأ واحتها في نكا حدا وني عدنه لايقيل قول من بد عى هذه ادوانع فا نكان 


2و ر 


الزوج هوالذي يدعى ذلك يفرق بينهما ا : نرار كداذ في فتاوول قا يخا ن * ولوافراندكائبه وهو 
صبى فقال المكاتب با انا تبشمى وا 00 00 المولووكداف المبسو طعدولونال اريك 
منك واناصبي اوذاهب العقل يلرمه فى الي كدا بي محبط الس رخسى *#وادااثر الرجل اأعر 

2 اقررت لفلا ن بالف درهم علىء ان الال لاز 20 بي اذا اسلم واترانه 
كان اق رلفلان في دا لمان ير حر ار ن اطال بلزمه ود لك لوتال دخل فلان 
المسلم عليناني دارا عرب قاقر ر تله بنذ خا الاللاز دار كد كنذا لا رويك لهز الف 
وادافي دا رالعر ب و هوني دا رالا سلام فان هذا يلزمهكد الى المسيط #لوةال العمراوالعبد ا غررت له 
بالى والمقرله مد يلزمة كذ ا في محميط الس رخسي *واذاا فرالعربي المستامن فيدارالاسلام 
بد ين لمسلم فهولازم لفان قال اد أتني في دار أرب وةال المسلم فيد ارالاسلام اين لازم 
عليه سواء قال ذلك مو صولاباقرارة او مفصولاوكن لك لواقر بذ لك لمسنا من مثلها وأذمي 


الوا أ عرادات 


ل 0 رالعنا من نال حو والطلاق والعتاقو 
وحداقذدف والا جارة والكف لفومااشبهزلى جائرتكنا : ف التعنوط » دلوا وى روخلا امن عبد 
فتال له بعدن لى نطعت يدك وأدت عبدىي وقال الء يعمد نعلت بعد العثق فعا ١‏ قوأ ان كه 
و ايو فارع النول تقول العبدو المو لوو ضامن وكذا اذا اسلم اتحريى اوصارذ مبافة ل 
ب 5/ | تلاس : :5 ١‏ 
رجلء سام طعت يدك وأدست حرهى يد (العرباخذد له من مالى كداوانت حري ى دأرأاعر: 
وقال العحربي فعلت ما فعلت بعدما اسلمت! وصرتذ ميا فيد رالا سلام ذا تقول مول أربي عند هما 


كناب الافرار )0 ) ( البابالثانيعشر ) 
والمسلء ضام وركذا اذا اسلم العرببي فقال لرح ل مسلم قطع تيدى اخذتمالى وادا حربى في دارا حوب 
وقال المسلم فءلت مافها'ت فيد ارالاس لام بعد مااسلمت فالقول ول المسلم والعمربي ضام علين رهما 


| 
! جمع.ا على ١‏ 3 الال ' و كان د دأ نما ف دد أت رفي هدة المساأ اثل'ن القولقولاللقرويؤه,القربردةعليه 


واجمعواءلى انهاذاقال جار 


الت ولنول وا لون ولاضهان عايهو أ دمعواع اعلينان اناد د ل لعدد ورنعد مأ اعئته احذت ملى ضر دبة 


بده بعد ما عنقي اوطيتى ىل العتقو وليك اناك بعد ماا متقتنى ان 


١١ 11 50 . |]‏ ان . 2 : ؛ 
كل شهروانت صدى وفال العبدلادل اخدت عد التق ان القول نول المولى 1 ولاصمان ايه 


- 5 ١ 
وأن مم ى أ عتق عبداله فتال العيد رجحل تلطعت دد كب وأناعيد ول ذلكي ال رجللابل‎ 2-08 


هس نسم حب مامت 


|1 نشول قوأ | المقرولاصمان عأية هك الى المحرط # واوا عنقا صمه نمقال أددت مبى 
١ 1‏ د ديأ ل اتعدق و ةا لت لابل بعده٠ردة‏ عليه , وهوحهم رو لوام يذل الخد ار" لوفال 


أ شر ما روك ظّ ولد ل 0 دأ قيأى: لفولان الواد د ١‏ 8 0 لى هذا فى الحنا بد ونال أب 2 


و 


ا" يا" ] 06 
دل لباه حميداءاشر ل قوليا, لوركان عدأ بسك دا لموية دييئج واما 


عا .,١‏ : 3 .9 . . و 5 2 ٠,‏ 
فى اذدنية مول قرا الموأى لاي تان 000-00 ر حأ أنداخذ 


.هه 


١ 1‏ : - 
- هاه ١‏ 9 5 3 
جر ١6‏ هدا'لاغر أ و الاذتلا ٠‏ 5 لواعهثم اق ر 03 ادي مرك ما تدن, 5 هو عبد مولاة 


الاول و ل مولا لآخردل عصته وهرء.دي تالمال الى يوكذ اكت ا خراها تكدا فى العاوي * 


ام أي 0 1 1+ 0-0 ١‏ 
و واقوا لك هذا هد تن ديد مير عبت ذلى ونال مقعو ةق عسة قد اث عينى وعيلنكف 


١ 5 000 2000008 00 8 : : 


5 يعد ١‏ أ لعثق فلاث بترن برضي 0 ادا لْنْعاه وصين أ لق عاول اس بأ 
١ 1 0000‏ ا 
قبلا دك أعلان هو اذ صاحيةيا واد 0 الط ١‏ سه ا هددأ الدين 00 فى ا شركد لرممهدا اجميعاولواتران ذلىف 


4 م . 
عليه دو س0 كد قيلالث حلأ 


لفن اط لبق لشركد دالماللازم له و لشريخه وان 'صا دقواان الد 86 

ول" مس رهد لم و خذ واحد منهما بدين صاحبه وانامات| حد هاا ونه فرقائه اقراحدهمابدينى 
ار لشخامفقاك عاوني * ولو ترمسل لذمي بخدرا وح ريرني ددوجا زاقرارة 
وكدلك لواترالذمي سام نعينها وان اقرله :مرا وخنزي رمستهاى لم بلزمهشئ وان اقربهالذمي 


ا 


كتاب الا ثرار ( ملام ) 5 بالباأث عشر ( 
يعنى اخمراء خنزيره ستهاى ازمته قيمنئ أو اذ !اسم الذمى فاقرذمى أنه استهلى لد حنزيا بعد 
الا وى وقال المسلم استهاكته قباسلا مي فهوضضا ص أتيمتد فيقول 'بى حنيفة وبي نوس ف رحبهدا الله 
وفي قول معددر لادان علرى رادا وان قكو ان اعبرات لكات لاستهلكدتها و وانادري 


اى قال استهاكتها وأانت حم ىق وتدعام كتو ند حربا من 9 و ها ى الغلاف الذي/ 7 














هكذا فى المبسوط ب« دان 3 أث فشر فيما ده ون أقرارا 5 ركد وهالايكون ه0 و لذخرا ارفيدايكو كك 


مس مسسيوي مسم سسمت سمه سسصيوت مومس سم مووي يي مسي سا مسمس سمت ا 











جم اسسسسي اعم ممم ل لاس ساس له ممسس صم رس سروس سسا 1 


مشد ورك دينه و 5 “دا 4 5 0 ل بي دس عبرل واورح جلاني 


[| 


قول ا أقرده 2525 1 بكس دوه ع 


ونم وفلان ١‏ وهولى وأ لدما١.‏ ن نيلهها تصغخان وأن وأ والتل هوش ريكى فبهبا! عشرنا لول قوله 


3 5 اله اؤااة لك وا‎ 35 |!( ١ الاك‎ 1 ١ 
ل ا ى اللبان ,' ا آذ ذرأآن لعلان وفلان معدش.اء في‎ 0 


١ . .‏ . اسم حا اوء 
وول أ تو رج لتر ح' 'بوان فيه الى المفركذافي المبسوط» 


أد 00 60 سند و يداز ارجل 2 ولااعى دن 2 بق وأ عبد عبد امقرة تا لهذ'عبدي 
٠‏ 29 ده نأ 


١ . 9 9# 5 4# ,‏ هم 1 .5 - 3 
0 .ا ددن قي .3ل الاا . يكون فيه 2 ال سحي ممه د عدر دم بن 
٠ ى'١‎ ٠. 5 ١١ ||‏ 


- اه - ١ ٠.‏ ا : ّّ . 1 
٠‏ ار 
يق أ اعدانلو مسب ل معمك د جدأةٌ د 2 2-0-5 3 


ا مه ا أ 2 * 1100 وام ١ء‏ ا ا 1 : 5 
هناك مايدل + دى 0 ر عر درى دياك مع لمم ركه انماهى عا نك انوي ١.2‏ 0-6 دلى 


وأو ولوةال له في هذا" لبرذون الى درهه فهذ اوس له وجه غير الشركة بهو على الشركه كداىي المحيط د 
اقراحد 'شريمت من فى الدارببيت عينه لآ خرام يضم الاذ, قرا ألا م يه 
وأنوتع 0 نصيب اط ر به يقسم تعاميت ألما ربيئهو سن المنرلدعا ول قد, رحتهمايفر ب القر 
تجميع ذره نالميت وا طق ره ينص با فىالدارسوىي البيت وكذلى ل وادرداريق وحائط معلوم 
0 حبضرب المقرك بندنى اذر عالبيت والمقر بنصن باقى الد ارح 
لوكانت الدارمائةذرا ع والببت عشرةاذر ء نعندهما يشر بالمقرله بعشرةاذرع وال 
بخمسة واربعين ذراعافيكون بينهماعائى واحد عشرسهداسهمان للمقرله ونسعدٌ للمقر و عند هدر ح 
يضر بالمقرله بخمسة اذر ع والمقراخمسة و ار بعين فيكون له عشرنصيب المتر و كدلىك عا هذا 
لواوصئن احدالشر يكين ف ادا رببيت بعينه لآ خ رثم ما ما ثكذا فى محيط السر خسي *واذاكان 
159 


كتاب الاقرار (مام) (الافن لالم همسن ) 
حمام ين رجلين فافراحد هما ان البيت الاو سنامنه لرجل لم جز ذلك وللمقولهاان بضمن امقر 
د قيمة البيت و لواة, رلهينصق الما ماو تلئمسان اقرار وجائزا كذافى المبسوط *#ولوان سيفا 


بين رحا ن حايئه ففة افر أحد <. "أن حلته' لرجل' بجزذلك علول شرد يكه وضمن للمقرأه نصف 


ا : : ٠‏ 000 ا 
قمة أ علي مصوغة من الذهب و كذلى لوا قر جذع من سق بيت مشترك ضون نصوى 


ا مره . وككدلك ار اترناجر من حا لط د هرا رعرومن او لو عرس بات 


500 | | 1 يونا : 
2 ل *اري *را 5 يا فل ردي ني جلين واقراحدهدا بثوب بعينهمنهلر ج لكان نصيبه 
١‏ 0 
روكت 35 2 فى المبسوط » وكدلى !١'‏ رصقو واعيوان تداق العاوي #داربين رحاين 
فال أحد ا 0 الوك ردن اشبتى لملا . ن فهوجائز دعلا الدل علق - 2 رة في بدالمقرخمسة 


ه قات تراملان من لصمدك لعشا رجميع الد ٠‏ داروذاك سهم صمافي؛ دداطثر يكو ن للمقرله سهم و للمقر 


٠ 6‏ ا 6 ١‏ الم 7 1 
ان 0 2 0 ع هن والد لهو لا فى دينناء جد شر يه اص لهم 


ايا كه 


| رافعك مجه 


نما 


مه 


لمق له علون خدسد لد تلمكو للمقر له سهد ان كدافىي معيط السرخسىي 116 ولو فيان اردنت رار حلين 
٠ 0 1‏ م 5 5 ١‏ اسع 

فأ احد هما ببيت بعبه لرجل وا تكرش ريكه وا قر شريكد ببيت آ خروانكرصا حبهن لك فالدا رقم 
ووطعين رابو وم موادي أ قراه في نصيبه سل.ك الى 31 لوا نأم بقع في نصيبه قسم 
اام صأيه بيذه هو به ا مقر لهعار ظ صى مأ بش م الدار يعد اليم نيت ددا ى الميضق # 

ع0 ى البيت و كل “وي من 

داك رجن ار جلينا قر احدهيا | نهابيئهما وبين فلان اللاثاوائر الآاخر انها بينهما و بين هذا المثر له 
أخرارياعافاء ع ى الذي اذر اله متفقا عليه والذىي افر له احد هم “تجو | والذي| ترلهما 


ماد 


رمن 
0 أو شر كه مكد با ' فقول على فول ابي يوس فر حَ 5 ى المتفق عليدالى أ رفيا خدمنه ربع 


لل 3 ه بضى4 |! لىن ما في بدالهك ذب فيقسما لذ احم لصاين وه اذى ى في يدا طفر يون دتري الو ون 


زب 
8 
كا 


اماي قول مصمد رع المتفقطليه يأخذس المقرحدس ماني يده والبانى كما نال ا بويوسف, رح 
كدان سس ربوشر ع الجامع الكيرة واوا طن يقالقوم عليهاباب منصوب اث رواحد منهم بطريق 
فيه لر جل لم ف را قرارة على شركا ئه ولم بكن للمقرلهان يمر فيه حنن يقسموهافانو ع 
ف وضع الطريق في تسمه المقرجاز ذلك عايهوا م فع في نصيب غيرهكان للمقرله ان يقاسم المقر 
:حص زلى الطريقفيما اصابهكذا فى عسوي * نهر بين ثلثة|قراحد ه, بعشرالنه رلآ خرنهذا على 
وجدوبن ان اق ره بعشر النهروا وأ اي بيننا| ثلا ثافالثلث الذي في يدهبينه و بين الم رله علوارع 


كتاب الاترار (108م) ( الباب الثالك عشر ) 
لامقرله واحدوا نكان يدعي لفسه ثلث جميع الني ر ذما في يد بينهما على ثلئة عشر ثلثة للمقرله 
وعشرة للمقركذا في محبط السرخسي * وكذ!ى لوكانت عبن أوركى: بن ثُلَثة نفركذ! فى المبسوط #* 
في واد رن سماعة م الي ده يي جد وار ل 0000 
لا و ١‏ صاحبذانهاة ا و 0 
الدارمنهما كذا فى المسيط + وا ذأ واذااقرا لرجلان هداا لعبد الذى في بد ة بينهوبين فلآن ثه قال بعدذكى 
هوبيني وبين فلان ن أخرثم قال بعد ن لى هه وي الس فى الفركنا مبووالن الوا نقاضي دأنه يقضى 

للا ول بتصعهو للثاذ لي لها ركم يه ده 0 9 1 دالت رالثم ووكداك ا واقربهدا علوىميت 
هووارئه كذانى العاوي * كيسر كيس في يد رجاو * دأى د, بعباتر اساي نايك 
نصغه لى وسكت وانكر كرالاحر فلي لدثله م فى د قاط رع نآل نصفه لى و لشلقة ددر 


حياس 


١‏ يك ى فكذلكاء اى فال هذا الخيس يدى د بيلك تصعان فم في يد ى دينهما نصفان دكذاق سسا 


| 
المرخس غاواوة ا لاحدهمالثالك ١‏ الصاند وى ِ "ماه وقال الا خر!ا ؟ لكو 5 ي ثلثاه وصد فالا دل 


اخذءن ا نيثلث ه ني بده وضم١!‏ 0 مافي فى د- الال تاسمه نصفين وة ل >حدىونل, ر حبأخذ خمس 
مافي الل 8ه عد الى ماني 1 د الآه ول وبقاسمه نصغين ٠‏ ولوا ع الك ل اخذ المقرلة من كلو احة 
م اقربه عندأبى بوسف, ح وصد “عمدو 76 ددص المقرا للك خمس مافي دل 5 ومر, ن المقربااتسف 
خسمى ما في يده هكذا فى الك في # لوما ل احد هما ا نلفلان الثلث ولىالملثان وقال ا آخرله الثلئان 
وى الثلث وزعم فلانان ,الكيس له اخذ صن المآ ربالتلث خمس ما في يدة وص المتربا لثلئين نل ثلث اخماس 
ما في يده وهذ | اذا ك ذل به 3 بله فأ صد تيهه. امه أحلة و المقربا لثلئين للئداخما س ما فى دده فيضىه 
الىىمافي بد الآآخرفيقسما نهاثلانا ا للمقرله ثليه كذ افي معيط | لسرخسى #كمس في يد وي ثلئة | قراحدهم 
لشريكه بئلثة ارباعه وله الربع وا لآخراقران! قرله خمسة الاسداس ولهالسدس والقرله يد ع 
اال اءذمسن كل وا حد ما | قرومند»حمدر م ياخذ من المتربئثلئة الارباع خمسى ماني يدة 
تلنادوال! لآخر بل له نصفدولي نصغه وقال الآخرله ثلثاه و لي لثه ول الاجنبي بل لى 
كله اخذص المقر بالثلث سبع مافي يديه ومن اآقر بالنصمف سبعي ما في بد يهو من ا مقر 


تار (09م) الا لالت دشرا 


باللثين تلك ' سباع مافي بد قد وألثىه عرد ني عبط السرخسي كيس في يد رجل فيه الى درهم 


١١ 0. : . ل‎ 4 ١ | 1 1 5 أل‎ 5 5 ١ ١ 5 ٠ 2 

اقرأ نك ديئة ون د ن تصتان ود مم سصق أنيد نم قران الكيس د له وبين رج أخرنصفان فهذا على 
1 ل 5 ١ ١ : ١‏ 2 3 3 4 - ا م 

وجئي نام ن دقع ١‏ صؤ 5 -5 لاول نقصاء انتا ضبى ! ودفيرقصاءامه 0 ىالوجهالاول 


يدفه ١‏ 5 اه ا دنة “ذه ربع لكيس وفى الوحهالنا؛ ىلك وه أ مها انصنى الذى في ددعم 


9 د - ىي 0 م دس . - ( - 
9 ا الع لهل الكلا .ىف !»> إدل لمث : 
مر لمن ٠.‏ 3 0 2 ول - دض 2 4 5 عض 
وهذا ظه قول عله ر 22* را كي* صى وأكن اذوه با لثدث وقال كبس بيني ودييك 


عأوم ا م ١١ ٠. ١ ١ ١‏ . ؛ . 1 
وسنأ 0 رآ ل بدالاني ا دول نار ن د فع اول نقصاء وا نديد فعا ىا هي 'صى. في بده 


ءّ ىه ١ 2 0 ١‏ | 
الاو الابتضا ا 6 اع اول 


0 
وأ نكان “د غى 78 


2 ل الي 5 ااملء 0 و توالا رأندث 4 زب د ده لم |" 0 م‎ ٠ 
يجنثنها ير ناك‎ : 3 ١ ف ع 35 . ع 3 ليك ب‎ 
4 كئ 0 يت 1 د 1 ع ل والد سام‎ 00 ١ 8 لعيداثنت‎ 


ل و 1 ل تي 1 5 لالد ١ ١‏ نه ألكىأ 
٠١ 1‏ 2 لأرينى - 6 دك 0 2 نف لاسي 22 3 / يي عن سل سيل فنكا_د 2 دع*ن 
لعمو تصاأءيد قه أ سد س 5-5 : بد وار ار مث دام ه لاما ليق ١‏ ل ته ١‏ 0 5 .> 
: لخ ل “اي في : مام #_ سلا الل ين كلا 2ت 7 


8 


ال لاه 1 ١111‏ أءض: ان 1١‏ لا اا 000 : 
3 ةو و؟و 5 ١‏ ه 5 : 4 ١‏ | ل لا 1 1ل 1 ١‏ 2 !]| 
وى يي لال وهم ع ارد (١‏ ى لاول شف' 8 0 8 ٍ 6 ( بح الى العم م 2 0 0 0 .م 
١ 6 ١١1 3‏ أ ١ ١‏ 

. 5 َّ مم 1 ٠ 20 ٠.‏ ل ا ١‏ لي 5 ١‏ 
ودخه الى اماج ساي لحيس و دور + تسو ا لدي و رد الى ا ىن !اول ابر تضا, 
0 ه !١‏ الما شعافن ان اللي وميد تالت ١‏ داق كلك 0 ا مي 5 ١‏ 

ل لو ل ل ا ا ا ا اا ا ا ا لو د 
00 1 0 إلا أ ب دع له كا ا 8 5 ب 5 


الاى ل مياسواه نصفين فى قياس قول ١‏ له سج ٠‏ وهأ #عدون, 1 5 9 حنيفل, 0 


و حد هنك ثلث مأني ديد ن؟ بي عي سو 0 0 بردي 


اان لولس الل ف واد 
.و ا 7 ل 


د 
واد عا 0ه ول ران أي سعٍ 


يه 2 لي كه فو 2م يأخذ منه عشر 


ل ١‏ ىن ماف بدالا ول ييا لك تصفين واذادفع المقر 


١ 0‏ 1 90 وير انمد ا 0 س2 © في دل 8 و تحاحة 
الى الى الادا يقيرف ادنم انزداني وال نث معاوصدفه الاو ول ف الثائك,ت: ذبهفى الناني 
اعد د بق ردع مافي يدالمثربيده م أى ه 9 ىت الآ ول فيقسمانه نصفين وهذاتول أد ي !وفاراح 


وعد 


كناب الاقرار (00م) ( الب بالثالك عشر ) 
وعندمعمد رح باخذالثالث خمس ماني يده ويأخذ الثاني و عي ا 
ربع جميع الما ل>ذافى التعريرشر حأ اجامع الكبيرللحصيربي * اذاقال لفلان علي وعلئ فلان 
الفدرهم #عمدةالآخرازم امف رنصفه وكذلك لوا ةربمثلهفي عارية اوفرض اومضارية اق 0 
عمدا اوخطاء وان سمي | تنيىمعه لزمه الثلث وكذ لى (رسمى فيه سم عبدا “حتجورا عليه اوصبيا 
أوحربيا!وم يناو رجلالا يعرف فعلى المقرحصته ءا وى عدد ه.كذ !فى الحا وي * ولوقا ل لفلان علبنا 
الى درهم ءلم يسم معهاحدا نم نه فال عنييت»معي فلانا وفلادا واد عى الطالب ان الا لاه عليه فالما لكاه عليه 
وكذلى لوال لفلان ان اسان دن معة يلزصة الما لكل ولوق ل لعلان عليناجميها الى درهم 
اوتال عليناكلنا واشا ربيدهالن ننسة والبئ قوم معه از مه حصنه من الال تقسم الالى عليهم على 
عدد روا سهمء ولوقال 'فلان علئنر جل مناالف درهم لم بلرمه شوع ع وحكذ لى لوفال على رجلون 
متاكذانىالمسيط + ولوناأ باءلان لك عابي الفد, رهم بلزمه امال كله و كذلى'وثال انتم يافلان 
لكماعلى الف درهم يان لفلان منها النصى كذ في محيط ا لسرخسي #و لوقال كلل 
اورم از استود عنااو اها رناا وفصبنامنه لزمة جميع المال ولايصدق على انها رأدبه غيرة مع 
9 فصبت ومعى فلان ما ةد رهم لزمه الصق بخلاف ماله وقال و مع ى فلان جالس 
ككزق اشخيط» لوادرا اهقطع يد فلا نهووفلا نعمدا و+حد فلان ذلك وادعى | الطا! انه المقر 
سا كدب اا احكاند ع الفياس وأجعل علية تضق ارش اليدكذاى! أعاوى * 
توما رين ونزك اخوس واقراحد همابا و نحكر الآ خرفان الفريسلى ! الاخ المثرلهنصف 
هأني بده في نول علمائناكذ اف الفتاوى ١‏ لصغروى في كناب الد عوول #ولوةال ماعي ارث 
دن ابى لي ولهذ اوهواخية فانكرالمقرله بنوة المفروفال اناا ن الميت اوفال لرجل مانت 
ادخنك وهى زوجتنيه وتركتهذ|المال ميرا ثابيني و بينى نال هوكله لي لاك لسك وروه! 
ففى المسملة الاولين نصف المال للمقرله وف المسئلة الثنية يا خذالاح. بعال ا طانائن عار 
وعند ابى دء سو من 
زوج نم اتروفالات ا رق ج فقال الاخ انااخ وانت لست بامرأته ناما لكلهللاح في في قول محمد 
وزفررح:ة ل ابويوسف رح للمرأةالربعو البافي للاخ كذافى الفنا وى الصخرما #كتب بن سماعة 
الى 0 رح فير جل فال لرجلين كما علي الف در هم من ثمن عبد بعتم نبة جميعا أخصد قه 


/ا 


كناب الافرار (000 ) ( الباب الرابع عشر) 
احدهدا وقال الآخر! أى عليى خمسمائةد رهم فرضا | قرضتكهالا شركة لاحد معي 0 
امافي فياس قول الى حضيفك نوات فورح اذى ان لايقبض واحدمنهماشيقا الاشار 

الآخرو اافي قولى فماقضد احدهمالايارك الآخرقيه ذاكذبدان بجكر بي م 
قال لرجلي. ى غصبت من ابيكما النى درهم ولاوارث له غيرئما فصد قه اجدهماني ذ لى وةا ل الآخر 
وه لد ره قر ضاف رضشكها ولم نغصب من ابي شيئا ذا لى مدر حلا بأخذ واحد منهما 


لل 19960 ااا ل ا ا ا 


شه 201 م رمات وة ذيه كل افى أ طحيط * الباب الرا؛ عشر فيد 'يكون اترارا | بالابراء ومالايكون: 


التس سل يون المسروسسصي مج فامسسو سمس 


008 رعاادا ائرائر جل لولاادق لة ني قل لاز وكل تغيك البرالاة كا عق فوة ال 
ن به ل كالحفا لد ندرا لغ مفس والقصاص وحد القذ ف .» اهودين وجب بدلا عماهوما الكالثمنى 








5 ووج ب ددلا دم الس نيا ١‏ لكاطهرو رش الحا وماهو م نى مضمونة كالغصب اوامانة 
#الوديعة والعاردة الات رقو .لحا زالاحق! 5 على بول فلن ه أ نديتناول المضمون ولايشاول الامانة 
0998 ى عند ذلا ن نه تناو ل الاصانة ىا .ا لاينا ول المضمىر. ن هكذ افى المسبط »قال هوبرئ 
منها أى 500 ديرن ه واذاة له من مالى 0 مااضلةاما عربتي م 
د يد ل ل صدان . الاما ماند فآن ى الطالب 
بعد ذلك عليه حقالم تقبل بيته عليه حنن يشهد وأ 00 
محيط | لبه د را د سو و دعواة وني 
إلا جنا ١‏ ولانسا وان الله د اللادين يي عا ون | حد : لم أن - ون علولر جل د يناج 
وي نواد را رمت عن هر ح لودل تل من لى د ن فهو ودوي انوا 
من ديونه الاان يقصد أحد | بعينه فيو | لها بوي بدا عليه أ وذبيلة فلان ٠‏ وام عون كد لكي 
له و5 لأستوف بت جميع مالى عل بى الناس من | لدين لالصم كذ!ة في محبط |السرخسى * ولوا فران فلانا 
فد بر دن يحقة قبأكة. ال الها ندع م فقا بخ لاطي مارو وذاىك وكدلى ا نوقال هودر يمن الذي 
قبله اومن مال شر عليةاومن حتى عليه ولك يدخ لف البراءة من العقوق الكفا لهو الجناية 
لتى فيج قودأ وارش لان ذلك من حقوقه كذ اف المبسوط * ولوقال الطالب قد بِريْتمن ديني 
عن فلان! و هوفي حل مالي دليتكانت هذه براءة للمطالوب وكذ ل لوةال وهب ت الذي ل عليه 
من مال ى فهو برو هن ذلك فان يكان حا ضرافقا ل لا أقبل ا لهبة اوغائبا فبلغه فقال لا اقبل فالمال عليه 


كتاب الافرار (وم) ( الباب الرابع عشر ) 
وان مات قبل ان يرد فهوبروع كذ افى أحاري * وا ذا اقرالطا لب ان فلاناقدبريئ الي 
ممالي عليه فهذااقرا ربالقبض كذا فى المبسوط » لوافرانه ليس لى مع فلان * يع كان هذابراءة 
لي ا 0 وفلهان بد مي سرفة نيا 
دع ا عا" ا كذا مصبط السرخسي» 
واذا اقرانه لاقضصاص له قبل فلان فلهان يد عي الخطاء وألحد ولواقر انه لاجراحة له خطاءقبل 
فلان فلهان يدعى | لعمد كان فيه قصاص اولم يكن كذافى المبسوط» وان وان اقرانه لاد م له قبل فلان 
فليس له ان يدعى دم عمد و لاخطاء ولهان بد عي ماد ون الدم قدا العاري #*ولواقرانةه 
لادق له قبلفلا ن ثم أدعوي قبله حدقذ ف ا وسرقة لم تتبل بينته علىى ذلك الاان يشهد وأ ١‏ انه فمل 
ذلك بعدالبرا اءمّ كنا فالمبسوط * ولو 565 من قذفه ابأي ثم طلب بعده فلدذلك 
ولوقا ل هودر وي من الس رقة النى ادعيت قبله لا ضمان عليه و ولاقطم عكذافي محيط السرخسي #واذا 
قالالر. جل لاحق لي علئ وفلان فيما| علم ثم افا م ف ليده ! ن له عليه حقا مسد قبلت بينته و «سسلتب 
هذه البراء ة بشئ و كدلى لوقال فيعلمى اوفي بقينى او في ظني اوني رأبي اوفيماارئ ا وفيما 
اظن او فيماا حسب! ويحسابياوفي تا ولول ند ملستاللاحقاي على للا 
١‏ واستيتنت! م اقبل منه بينته كذانى عاك وى # ولوقال لست من فلان في شع نم انا م اأبينة علو 
ا لقول قبلت بيذته وهذاالنول باطل وكذلى لوؤال برت من نلآن ١‏ دلبرئ 
فلان صن ى لم يحتكن هذابراء :من حقلواحد منهما قبل صاحبه حكذا فى المبسود *لر ال لمق 
من الدارالني في في بده في شوع لم تقبل د عواء كذا في محيط السرخسي *#ولوتال أناد ريمن ,ا هذة 
الدار ثم اد عاهاراقام البنةلم تقبل بينته الا ن يد عى حنا حاد تابعد البراءة فتقبل ينه علو كد | 
فى اعبط #لو لوقال خرجت من هذ الدار لم ب ناقرارابشوع وان قال قد خرجت منها علن ما نه 
درهماو بمائةد رهم وقبضتها كان اقرارا امود انيار علن هذ!! أحيوان والعروض والدين 
0 ول ذلك ويسترد 


كناب الانرار م ( البابالرابع مدر ) 
اوناال عن بدي ماد عا هواقام البنةلم تقمل كذافى المعبط »لوقا ل هذا العبدلى فقال هو ليس 
لي نم قال بل هولى لم يكن له وكذلك لواقام البينة عليه لم تقبل بينته كذا فى المبسوط قال لعلان 
ملي الف فال فلان ماي فبكانى : رندافراره فا ناعادالاترا رفةال الترله اجل يازمه كدا 
في محبط السرخسي * واقران هدو لجارية لعلان غبنها ايا الل فلان ليست هذه بي بطال 
انرار و وا الور ذاد عاة الك رله دنعت اله كذاف المبسوط *#ن كر بشربن ويد عن 
ابىيوسفر 5 ا فقال الرجل مجيباله ان لى على الفى 
درهم ففال الاول 00 
جاء شاهد ين علن رجل بالف درهم وج اء الوب نشاهد ين بالبراءة عن الى د رهم ذانكان امال 
هو رخا والبراء كذ لك فا نكان تاريض البراء 5 بعد تاريخ المال يفضىن با نبراء وا نكان تاربخ صكى 
الملل بعد تاريخ '١‏ لبوا ء ةبقع با مال وان انله يكن ١‏ حد منهدا 8 رخايعما ل بالبواء ةو تدلى لون 
ثاز هما سواء وان وكا ل م 35 0 البراء وذ 9 مور خداو عل ى العكس بيو مر بالمراءة 
عن ارعا كان رول كان السك قير ثارت الصكين مختلف وني بد المألوب براءة 
منالىدر هه في سك وبراءة عن خمسماثة في صى فذال ! د التلووية ن لك على لفك رهم 


وقداخذثني الما وخمسمائة و5 لاعاسيا: ني عليى العان و! وام ا ة ض منى شيئا دان المالوب 
عع لدعم ع ون خمسما نه تدام الالفين كذافي فتاوئ قاضيخا . + 
وممايتصل دذلى قال *عددر حنى 01 جل افروةال هذه الدارلءلا نلاحق 
لي فبهافقال المةر له مانا نت هذة الدارلى قط ولكنها لعلار ن بريدبه رجلا ثالثاو صدقه النال كفي ذلى 
أن التاضي دنا لديا لا ا 
دذوا'دار لي قط واما اذاقال ذلك مغصولافلا هكذا فى أ حيط * رجل اترله نسا ن بالدين 
فاق رالمقرنه در ن الدين لعلان وصد قه فلان ص و ويكون حق القبض للا ول دون الثاني ولواد دكل 
إلى الثاز ى برئ كذ 5 و فا ضيخان * ولو قال الالفى الني لي ع على فلا ن هى لفلان 
وليست ل نقال دلان ماهى ع ون فلان لايمرأمن عليه الما لو ولوقا ل الة رله مالي علل فلان 
لبور :10 اسيلا خسي * هشام من محمدر ج رجل في يديه الفد رهم قال لرجل 


هذه الالى 


كتاب الاقرار (امم) ( البا بلغا مس عشر ) 
ا ا ات ا اح الآخر وزنهأ عن حم 
ل اذا اقر رج لان 5989 ىد بابسا اويا 
اوعاب سيوم م ىالة 2 تحبذ لم يلزه شوع وَكذلكي أ وذال 
اشهد وان لفلان على الفد زهم زوراوباطلا و كذدا فد ل فلان ص.دك قفي جميع ماقا أم بلزصه شوع 

ىقال صدقؤ فى الالو كذتند في قولد , زدورا او با 0 و على ون هذالواة ترانه با ع داره 

0-000 اده هي لأعيئة لزم المقرالبه ع اذا كذبه ني ولد للجثة راان د ته في جميع ماقال فهو 
8 ا ن قا[ لصدق نهوباطل ارضالا لان مطلقة التصديى ينصرفب الى نصديق جديع ما أقربه انا 
له #خص منه شيثا«كذ افى المبسوط * أذا فال ١١‏ لرجل لآخرلا<ق بي عليك فاشهد لى عليىف 


يا 


بالىد رهم فقا ألا خرن. لاحق لك عالي: ثم اشهدثه بال ف فق٠‏ رهم والشجود : 00 تق ا للدفينا راطلى 
لايأزمه شيع م للشهود أند 000 " وأوة ل اشهدلى فليكك ادن لون انها باعان رعاو 


ي 


اذل اب ريسلل يكن عليه هنها شوع ع كذا فى اعبط ف مه ناذا لالرج : اك اناد د كّ يدان أ شهد 


ا . ١‏ 
انا ع تزوجك: ! وى درهونزر م بحاباء ال ١وتلجئةقا!‏ 9 تاطرأًة1' ذى لين هذاالي وجك و حضف أ 


هود 

: 1م 7 ١‏ ا 
ودذد ا طغال* . أشهد أ نه قد , كر وجيا , اوبره 2 ١‏ فرك إن لحند ذأ لكا ح جا ا ل روكذلىالطلاق عاق 
_ 


علىن 'ل عير مال م دالا دأ جب قيدا سدم 


١‏ 5 ول فيه المأ ل 27 بعل هذاالودهباطلة 


0 


لا. * 
بمنزاة البيع كذ ا 2 لامرأةان 52 ى اههرك الى دره. فى السروا طهر ف اع ل نيك 
الغين د .ا شهد عاول و ذل نالع 4دراع'الف درهم ولوثوا ضعا عل 3 طهر : [َ السرالفد,همءا امايظهران 
أن ١‏ تعقك دى ! ند بذا رسمعة فنعلا ذلك دلي امهرمئاهاو أ وت رن هذا ف البيع فى الالفو مأ كَل ن ددا ر 
1 لان ١ ' 5 ٠‏ 0 أ. :١‏ وؤ [] 3 
فى ١‏ ياس الببع راطأ و ىالا روات جور واوو تدان الامورار ىف بيع فثال 

2.١ ١ ١ 8 ٠ 1‏ م ١‏ 1 1 
أبويوسق ١,‏ رح فيمااعلم عندابي حنينةر حالبيع بالفين وهذداروأة لعي عن ا بىيوسف وعن, 


م 0 .١| ١‏ 
أبى < 353 يم وقالن حددر ح ني اعلائهدن أ 2 اححميعك ١‏ 0 ل به ل :ىق ١٠3‏ ال عيوة 
فولهم اكد اف المبسوط * انا بالسادس عشرف الاةرار ٠‏ دا نكا حء والطلاقوالرق رجل اثر لي أ4 دزو 0 
فلاية بالف درهه في صبحة اومرض ثم جحدة وضئة قئة ف كيو اوضق وو نتو اك ار ايف امكو 
٠6 00‏ آاء م از . ف ليت عى. 5 ' 
الإان يكوننيه نفل على مهرمئلها فيبطل الفف .ل اد لكان ف المرض ولو'ق رت اطرأ قفي صعة ارمرض 
ا“ 


كنات الاتراو (05؟) ( الاب الا دس عدر ) 


3 ء 7 03 حنم 2 1. - 4 5 ١‏ 0 


موني يثبت اده حفيقو لاني حنيفةر :2 5200 3 َه واجمنهاوة ل أبويوسق و«عمدر 6 


عو 


تيوق الك كذانى ا رطع ل 1ل وكيس ا لوانتا ناش ء إلى فهذ اليس لهاباقرا, 


1 ا 7 أ 98 8 فى‎ ١ ١. 00 ١ 59 ١ . ١ ٠ 
يوي 2 مث 2 > سس هى مادا لان سك ات كن | دن لتو ل ره 8 ذلى‎ 


أ 


اناف 5 ال وعد قبن | ١‏ طلتكي تلبقا و للم داع اللا واعتقئكف وقات 


١ ٠ ٠) 7‏ اا | ١‏ أ ١خ‏ .هس 
539 كك أر 5-5 2 9 7 واب ن ّ 56 هوال 
أ.. شاء ل ١‏ رو ىك دن ا عسو ىك 1 ه انروجتى بس قاذمب 


كم 
ل 
عه 


. 5 1 ان 1 5 ١‏ . 5 : 
دول د 0 رمعها ل 5 1 وى ء اء علين | ك 5 الا اميه م ١‏ ا 08 الى 7 دنية 2 


الائيات نصا كار عل اسان مقووو سي ارا لبف انين 
فثانت بلى فهو قرا ربا لطلاق كدافي *>بط السر خسى * ولوةال لهاتزو جنى امس فقالت لاثم 
ام ١ ١‏ .الل ا بأاء ١‏ ماعلل :0 أله 

لت بلول فقال 0 7 8 أرصهالكاس وأو ل > !م اطلتى مس أ طلتتك امس فهذ ااقرارمنه 


بالنكا جو اطالاة حر يعاو وود ل دأ ل طمدك ' مس فهذ! اقرا را لكاح ولس لاترار بالالاق كذ | 


فى المحبط » 'مرأة الت لرجال طائم نهدا اقرارباكاح وكدلى لوةا لت اخلعى نا'نى د ره 


تت خم 


5 
| 


ا 0 .١‏ ا ١‏ |). اي كه 
ا ا 2 ّ حنم عمد كن فى أر 
و:ذلك ده ع 27 0 2 تنيت ىت 2 3 ف د« 5 9 مس © 


1 .او ١١‏ ا 0 : نأاء ما : ١‏ 
أو موأ نات ى وعسة - 3 0 يم 3 منك مه أ 5 خرؤون أفراءا . 4 
م 3 > 5 ا 0 -- ات 9 ١و‏ نيا 0 / م 7 


صم وه 


١ ١ 59‏ 
أ أ افك لل ١م‏ ى ديد 
رضم يت ١‏ 


ان ابر ا 3 المرأ: 7 ى فقا ل ار 2 ل اختا ري آء يكل لها 
لي دن أنه فى الطلاق 2 ١‏ وأه يذل فى الطلاق نهداءى ان اق اريالكاح واد 2 اله ود االكلا'ء لاه ابتداء 
و 7 و 
١ 1 - +‏ 
وديف دلق دن امراراممدب'أ 4 ح واد ح واذااميك]_فى الاق لا كون اثر اراي الكاح هكذاى د« 


9 ١ |! ف‎ 


5 كا لامر أنه انت طا' نى مهواقرا اراليحا حَ لودل واللدلااقربكف لأدكور. ن اقرارا بالكاح 


وكذلك'ء تال انت عابي حرام | و كنأو بتك الأ ك كرون قالدنى جواب لهم © ال الطلاق 
كذا في محيط الس رخسي *لو 16 للاهءأ أحاة هذا بنى ميك تقالت نعم فهذااقرار باللكاح وكذلى 


مو 


أن اناا ! لها هذاابنا لك 8« و لو ب ته المرا وان ثآل ١‏ ياهذ: المقالهام“.لا إ-ظ ون هدذآأ اقرارا 
بالمكا ح هكذا في المخيط عدا ان رادطلتها ننه اع فانكان تزوجها منذ شهر ل يقع عليها شوع 


وو أنطن 'زوجهامنذ أ ربعك شه روقماطلاقعاء هأالاانها ان صدثة. فى الاسنادفعد نها من دون ونع 


كناب الإثرار (5) ( الباب السادسعشر) 
الطلاق عليهاوا ن كذبته فى الاسدا د فعد تهامن وقت أقرارا! زوج به كن أذ فى المبسوط * لواقر بعد 
لد خول اندكان طلتها قبل ان يد خل بها وقدسمين لهامهرافان الطلاق واتع ولها نصى! إسمئل 
بأتراره بااطلاق قبل ١ل‏ دخول ومهرالمئل بالدخول بعد الطلاقكذانى المديط عن« 6 رأةاثرتان. 
فلا نا و حل ادكاج اوه لك وهو تسد ثم 'م وج تبن الرجل ا وا با لايترق بنهماوكذلى لبادعت 
أن زوجها طلقهاتلنا . هو يو ول طلفتي راحدةاء نزو جها اقبلالازويم بغيرهجاز وكذلى 
ا لواقرتانهاار طيق ير فين انم كبر فتزوجها ااوتزو ج ابستها له اي أحددة 
00 ريكون من الى في هثل هذ الم نتاض ااكا م كل قافن تدان اأزو- 
انهذها <تهدلابيه وامه وثبت علول ذلى؛ 0 تزوجهافرتت بينهءاواا رمه نصو المهردد ف 
لي رخسي 
اودر تروجت غيرك ودخ ل بى ذانةيثرق بينهما و يه نص المهرلها اقب ل لد خول و" ٠‏ وُمشك ألع: 5 
نود لمكو كنا التسوا عر وان المجهولة اقرت انها ابئة اب زوجها وصدتها ابوا"'زو ج وكذ بها 


ال م اننا 3 8 ' ١‏ 
الزوجة يي 0 يغوقن 556 ولوانى| ختين معروفتين| نعمااخنا ن و ماتوأمان : روج رجلا <دهما 


* أواقواند مان طلقهاثام تز.رجها قبل ان : نكسم زوجاغيره وقالت هم ي ما طلقتي 


فاقر تالا خرى 'نهاابةاب زواج اختها وصدته الث رله بذاى وكذ بها | ختهاوزو ج اخن ) 
إاس(ل. م 6. ٠‏ 06 | أ 1 . 

فالقاضي يفرق بين اختهاوبن الزو ج كذانى لمسيط » رجل له لهدامة أقرانهةو طئ4 أناث تراهاابره 
١‏ وابنه لم عل لدان يار به'و. لى لواقر بذلك بعد صاوطثها!! لاب 'اوا لا , ش ن يصد ق ان كان مأمونا 
ولي | ستييي] ذاولوا نوانه وطّنيا؟ ني ملكه ثم أ عتقها ند روجي ا بنه لا يصدق الا لب اجو زا كا 3 تياسأ 
ويفرق بينهه استحساناكذا في مديط السرخسى #أد ا اقرت ال رأ ةادياامة فلان ولا تعرف حالها 
فى الرق والحرية فانهيصم انرار ها وتصيراءة للمترله يصنع بهاما يصع بامة ظاهرةيدل علون'ن 
امقر له وأن 0000 تصير أ صل اله يستر فها و يستدد مها ويستعرشها ومشا ددرا 
كَأَأه و القمع تن ركسم 2 :ال انمايملى النصرف فيما| اذاعام انها صا ن ذل ذماتقول م مااذا علم انها 
اد دلا ام تصوف وكذ لى ار 500 فى الرق وأ أعرية اذا اتربالرق 
لا ' عار فح ار ل 1١1‏ عرص قرارةو 3 حسمي وصبية يعقل ويتكلم ان أ قردا لرق لغيرة 

000 ارعبدااوا وأمة للىة لا ذاصدقهفىاخرا رأرةواً أجواب فى اللقيطسيا 0 عال 


١ 5‏ وق أحريةر .هذا اذالم ع تاعكر و ليلذامااذاعرف حريته بدثيل بان عرف 


ندل (عام) ( البا ب السادسعشر ) 

نابوبه حرالاصل١‏ . : لست حريته بااشهرة فالناضى لادصد قدفياقرارة ولااجعله مملوطالامقرلة 
00 الناصى قصى دايه :عكم من احكا م الاحراربان جنول اوجنى علية وقضى 
لو صى رشا لاحرارلا جء 2ك فى ١ه‏ اا ا 
امرأةلا بعرف احرذام امذها نكا ح جا تزبناء على 5 «رحرتتها ولوولدتاولادائم اتقرت 
بالرق رعل وعد ها المقرله وجعد الزو جصد ق في حقها حنن صارت امة له وما لهاله ولا-دصدق 
في حق الرر ج حون لا يبط أن الكا ح عدم | الاذن من امون وليس للمقرله ان يمنعهامن زوجها 


أ 


٠‏ له أن ديعا 9 اليه نا فى ا لتح رب رشرح أ لجامع الكبي ر*فان اعطاهااازو ج المهر 


/: 0 / له | ٠ ١‏ | 6 6م : ١‏ و 


لا كن رمعددابى بوسف راح هو يف1 57 رح وطلقنها ستاو عد نها حيضئان (لاجداع 


- 


فا كارن 5 اقمئل ارا ره لاله و ال ا يأ الثالكل فا ن اعتتهاالمقرله ملاخيارها 


1 بالاعها! عمقاشي؟د! ]|0 ٠.‏ 01 ا الي اسان 

الشداء شهرين نابلاكه «العة كدت فى معاد اسرخينى *و ن حيو عليهاه رن لهم حم + 
0 ل ١‏ 5 ا 0 5 ١) .|| ١ ١ ١‏ 0 

أ لمصيسب 0 امقر ل 06 الدداء كذانى أكاني * لوماقه ام اك 1 ان وهولا يعلم 


إٍِ على اا دملى وهو 2-6 رحد 3500 ب تايدلا دان يطلتها 


ف [ف ٠.‏ : ا , ١‏ 
دع © م أ رهب بالرق ٠‏ كك ه لحم ل الوكبل حنين طلني' ؟ 1 متين انث همه يوان له دعله 


2-6 
2 
9 


بإقرار 8 اقداكك عاء 


3 00000 
5 يعت , عل عو :الو كيان يدلى»٠.ا‏ جعنهاهتدا إلى معد, ا ة ع له اتمااتيه 0 5 


١ 


وأحيصرا ل 2 تت ا 3 بت 2 ماجحا ضيةق 


١ 5 -‏ 32-7 7 .- و 
وأحدة قدصت من عد'+ حيت 4ل أقرت بالر قدت عدا'ج طمة 


حيد :ىدث عد د 000 ع روجأ لون منها دمص شهرثم آل ممها دمصي شهربم افرت 
بالرق سد 'لا يلاء الآاوا أو نعل | شهر و صد ف | لإدلاء الم بى شهرأ ن ناذا هئ شهرمن وقت الاترا ١‏ 

تدلق با لايلا ءالا ى وسبق مدة الايلاءالنا؛ أي ي مد ةالابلاءالاول وكذلى لرآلئ منهائء فال 
اذا مذي شهر 0 أأه لا اقريى تلماهعفض 0 شهران اترت بالرق خانت مد ةالايلاءالاول 


. 


٠‏ رعة اشهرو مد ةا لايلاء النازر شر ان ناذا هفئل ١‏ شه رأن بعد لا ى, أ راريانت ل كم 
الايلائبن 


كذ ب الاثرار (098؟) ( الباب السادس عشر) 
الابلائي كذ افى ا عبط ولوتال لهااذ ادخلت الدارا واذا كلمت فلانااوصليتالظهرا واذ اجاء رأس 
الشهرنانت طالق نين ثم افرت بالرقثم وجد الشرط طلقت شتين وملك الزو ج رجعتهالان 
الرجوع عن التعليق لايصم فلا يمكنه الذد داركتي! نماعلق دشرطالرجعة فآ وحرمصت حر مة غليظة 
بنصر ربقولها وكذلى لوجعلامر هابيد ها في تطايتتينى اوييد! جد : م اقرت بالرقلان التفويض 
لازه لايقبلالرجو والاوكا ‏ ال تعرير 9 رح الجامع الكبير» لوعاق طلا قهاشتين 
بفعلها دترت را! رقثم ل ترارق لني للقيق ما ترام عليه ولوكان علق بفعل نفسه فنعل 
بعدما اقرت باأرق حرهت عليه قال فىالت اب سواء كان نعلالههنه بدا ولا بدلهمنه مث ل كلام 
الاب و صلوةالظهرو مااشبهذلى كذاق لمحا ولوان رخلا كوول الأضل داولا دوامهات 
اولادومد'رون وصكاتبون فاق بالرق لر جل جازذلك في نفسه ومالدولا يصدق دلن اولاد: 
وأمه انهم ومد بريه ومكا بيه كدافى ا لحر ورشرح الجامع الكبير* فى المنتقى عبد قال! حا انااين 
امتى وهذ ةامى اههلى ولد تي ملكى ولكنى حرهاولدت الآخرنا لفول قوله ولابكونى 
موا لم كارن !لحيل وار دو ار | الشعيتوك الحان و ووزا از مععردى قدو فرك ااا 
لملا ن وان نابنها عبد نه وى مصد قد علئننفسها وان نان الاين يعبرعن نفسه فقالانا جحيكان القول 

قوله وكوالكو وها امر أنه مجهولان لهما ولد صغيرا م رابالرق لرج دل عا أفسهداوا نهدا جاز 
وأن قالا ص مملوكان لغلان ءادنناهذمملوك ثعلا ن آخر وكذ بهما مولاههما فى الا س 5لا بن عبدله 
معهما كذافى ا لحر يرشرح أ جا مع الكببر » رجأ اعتق عبدالهثم اقرانه عبد فلان وصد قدفلان 
يصير رقيقا اذالم يحكم القاضي بعتقه خلا ف مااذ! اقر بعد ماقضي القاف, علد لا صم ء ولوةال 
لآخرانا عبد لى نةال لاثم قال بلئى يكوى عبد الد كذا في محيط ا لسر حس عرلرال 0 واليدلرجل 
هوعيدك بيافلا ن فقال لاثم قال بل «وعبد بي و وحاء لي ع ينته وكذلى! واتران 
هذا العبد لملا نى ثم اك داء با لبينة انه له لم تقب اانشض كك ذال المسورا ةا عبد عند نصر ف 
الموأيم ور كان تصر وايشت رك فيه أ لحر واللما وكثالاجا روا النكا حو ولخد مةّلا؛ يبكرون 

افرارابالرقوان كان تصرذايختض به المملوك كالبيع والتليم والهبة والرهن مع القبض ودفعه 
الجثاية فالسكوت من الرد عند .كون اترارابالرق وسكوت العبد على سوم الببع لايكون اقرارا 
الرق اما اذابا عدو م يسام وهوسا كت هل يكون اترارا بالر قاختلفوا فيه تيل يكون اتراراوتال 

“ 


كثاب الافرار م6 ) (البابالسابع مشر ) 
الم خر ون من ١‏ معابنالا نكون افرارابا ارق هكذاني معبط السرخسي * لوان رجلاادمن 
علي امة انهاامته و ادعت! لا مهّانه عبدها ولا يعرف اصلهما و ليس واحد منهما في دد صاحبه 
وصد قكلى واحد منهد | صا حبه فيد عه واومعا فذلى باطل وان كان اقراحد هما قبلالآخرنا الذي 
اقراخيرامملوى الاو اذا صدفه ثانيأ فان صدقه أ-ة له في ذلكاكان عبداله وا ن لم يصد نه 
وم يكذ به لم يكن واحد صيهدا الا خركذ فى ا تتح ريرشر حا تجامع الك رذ اقال! عتقنى فم 
اقراربالرق وكد لكاداذال ا متقني امس وكذ لك قولههل ا عتقني افرا ربا ل 
قال محمد رح رجل لا يعرف له نسب وله ' بن حرذاشترى المجيرا ل عبداوا عنته نم افربالز قَْ 
لا نسان وصد قه المقرله و جحد المعتقصم افراره في حق نفسد حن صا ررقيقالمقراه ولا ماقرا ره 
في حق المدنق حنين لايبطل متف فلومات المعنق ترك مالافاله لمولى التق وهوا مقرل ان 
م يكل عصبة فا ركان للبت مصبة نحوالا بن والاخاوالعم هو لاحت بالمرراث صن الما 
وان لم بك لل بت الا بئة فلهاالنصى والباقى للمعتق بالولاء ثم يصيرالمقرله بائرارهو لوام يست 
انض لدي ئسي زيار لاجاياا سد ناوي لها أغرح انه يسعى فى قيمتّه او فى د يه 
لمعته ا ا الشمية: لشيهيد رح وهوالا صمو اليه 
هال لكرخى حك عندا حصا ص كذافى! لتحردرشر حأ لجامعا لكب ر» وان جنىى عليد فهو لجسابة 
على المملو كنذا في مط ا لسر دسي #*ولوا المقراه بالرقاعتقالمقنم ما تّالعتق الاول 
فماله له للمقرله و كذ لوا ن لمم راب حرلار ن الاب اذاكان حمالا حق للاس في ١‏ “ركد معتقه فلومات 
المقر اولاوتركابناحرائه مات المعتق الاوا ل وام يتف حص فير لابن المقرلاللمقر! وكذا 








و ن أه عصبة سوى الاس 24 ن الال له كذان! شح ر درش 3 أجامع اأكبر د ألم ,ابا سابع 
مشر الاقراربالنسب واهية الولدوا' علق ه اأحبابد والتدبء ريصم افرار ١‏ ارجلبالواد يدر ١‏ 
ان يكون الفرله بعال بولد لمتله وان لا مسكون المقرله ثابت النسب من غبرة ران يصدق 
المترله المقرني أد قرارة انا كان له عبار > عييل وبا لولدان كان المقر يو لد اثله وان لايكرن 
المقرثابت النسب من ذيرةوان يصدق المقرله المثرفي اقرارة اذا كان له عبارة دحة وبالمرأة 
اذاصد قنه وكانت خا ليه عن زو ج وعد ةوان لايكون حت المقراختها ولاار بعسواهاوبالموق 


بأنأقران هذا العبد معتقىاوا قران هذا معنقى اذا صد قه المارله وا نلا بكو ن للمعنة 


كاب الاقرار (4107م) ( الباب ا'سابع عشر) 
فى الصورة الا واي وللمعنق فى الصو رالثانيةولاءثا إنامن الغيرولانصص اقرار بماعداهر” لآء رالا والعم 
والخا ل وصن | شببهم ونفس ير عحة الا.راربمن ف كرنا اعتبارالاترارفيمايلزم المنقروالمقرلهمن | عحقوق,فيما يازم 
في هماحتين اند ان !| قربا لابن مثلافا لابن المفرله يرث مع سا ثرو وثه ا لقرو ان جحد سائر الو ره نسبه 
ودر ثايضام ن ابالمقروهوجد الم دوا وج سي امريد ازا ودياك 
هدم اعتبار ا قرارة نيما يلزه غير المقروالمترله من| حفوق امافيما بلزمها من ا لحقوق فاقراره حبرم 
معتبرحتى | ان دن اقرمثلا باخ ولدورثة سوأة جد ون أاخودد فمات الف رلا يرد الا مع سار 
ورثته وكد لك لايرث من ابالمقراذ ا كان الاب #تحد نسبهام' تسق النفقة وى المقرحال 
اي جوا لون لاص بالان قال بض مشا تختارج ماذكر 
ان 'قرارامرأةبالابن لابدم محمول عام اناق لها + و جمعروف فاما اذالم يكن لهازوج 
معروف نب ان يسم افرار ها حتكذافى فى المعيط ١‏ سكس ويه 
أ بنه و مثلهب ولد لمثلهوايس له نسب معر وف فهوابنه ويعئق ويرثه ولابسعى في شئ وأن لم يكن 
له ما أ ل غيرة وكان عليه ديى عر شيع كنك ]اد املك مد رةه لكان دالا صعة 
لا سعا به على ١ ١‏ م هذا اذا ل العبد وحدة أ ومع امدفي حا لد أ لص و اناملك العية ىن في مرضه 
و ارفس يثيت نسبه أيضاو عئق مليد كذ افى الذخبرة #قآن ليك المريض مال آخر بد رج 
العبدمن ثلثه يجب عليه السعاية ثم في ابي قد ربعن ذ كران علين قوا ل أ بي حنيفة , راح يسعول في 
لمر ى قيمنه وعند همايسعون في حممع تيمنه الاقدره ]:تخصة من المي رأث : ذان ذل يدر ح عنه وا نكان 
ل ار جالعبدم ثلث ماله له معلىن قولدمايرث العيد منه ريسع في بده ألا قدرما يصيبه 
من المبراث و علو قول | ببي حديده, ر يرث ولا يسع في شيع صن تيمته و اما أجاريةفادما تعنق 
بدوته ولاسعاية عليهار 00 ن ملكها ني حالهالمرض عند هم دكد ا فى المي #عبد صغير"' يعبر عن نفسة 
بين اين اشترياة فتال احدهماهوابنى وابدىاوثال ابنى وابني اوقل ابثافان ذكرموصوا 
يتبث نسبه من المرصدقهشريكه اوكذ به وان فصل بان قال ابنى وسكت ثم الوا ببك نفذعلى المقر 
ولوقال وابدك وسكدتثم قا لا بنيفان صد هشر بكه ثبت نسبه من الشريك وان كذ به شريكه 
لميثب تنسب من الشريك وهليثبت من اللقرعندابي حنيفة ر حلايثبت وعند همايثبت وان قال 
المقرله بعدمقالة المقرفيما اذافسل هوابني وابنى اوقال ا بنك وابنى ا وابننايشبت نسبه منهلان 


كناب الانرار (058 ) ( الب ب السابع مشر) 
هذا صه نصديق وا قرا روان قال المفرله هوا ببى دوني اوا بئف وسكت ثم قال ابنى لم يثبت 
نسبدهنه فلايئبت من واحد منهد! عندابي حنيفةر حكذا فيشرح الزيادات للعتابي * وا نكان 
كبيرا ا وصغي ايعبر عن نفسه فا كان مقرا بالرق لهمافهو والذي لابعبر عن نفسه سواء وان لم بقر 
بالرق لهمايرجه م في ذلك الى قوله فان اقرا نه ابن المار نهوابن ااقروا ناقرانه ابن اللقرله فهو 
ابن المقرلهان صد قه المقرله وان انكر نسبه منهما لم يثبت نسب من واحد منهماكذ افى المحيط * 
جارية بين رجلين جاء ت بولد فقال | حدهما هو ابنى وابنك اوا بك وا بني اوابننادان صدته 
شر يككدابت نسبه صن المقروصا رت الجا ريك ١‏ ام ولدة نبعا للنسب و يضمن ندنى قيمتها للشريىف 
فم ادر ار د و ا دن العقرقصاص وان كذبه شريكه 
دوا ب كذ لى الاان ههنايجب للشريك على الست ولد نص العقر ولم يجب للمستواد على 
شريكه ندى العت ركذا ني في شر ج ريات العتابى رجلان اشتريا غلا ما من السوق وكان عبدا 
ترجا لوعن فال احدهما لصا حبه هذا ابو ىوابنى اوتال هوا نك وابنى اوقال هوابننا 
جميعا ند أ صاحبه صدقت أو وال ليك وان لمر ولاب رحع فيه ا'ى قول الغلا مء وأ نكان يعبر 
فن نفس فبودذ لك ان ضداقهشريكه فلاصمان عليه ى الولدا صلاا ركذ يدان حك الود كسكم 
عبد بين | ثنين ! عدته احد هما وان قال الشريى دوا | ببى دوي نعلى قول ابى حنيفة رحلا يضمن 
الم الروك دراك بيد | لماكو 3 لبو رتادهنا ردن | لمذزا ويا موعيز كنذا المنعيط # وج لان 
اشئريا عبدا فادعاة |احد هدا لم شهد علىن صاحرية | نان | عحته قب لان يدعية وصد قه صاحبه سقط 
الضمان عن المقربتصد يق صاحبهكذا في شرح !'زيادات العناببى * جارية بين رجلين! دعي احدهما 
انهاام ولدةوةال شريكه كنت اعتقتها قبل ان ثقر بهذا وكذبهالمقر فالجاريةام ولدللمقر وضمنى 
المترلدر يكه بندى تيمتهاكذ اف المحيط * جارية بين رجاين ولدث في ملكهما فاد عون ! حدهما 

الولد و الا خ رالام معااو! قرانهكان اعنتها نبت نسب الو 2500 نى مدعى الوأدو امه ام ولد لان 
دعوةٌالولد د عوةٌّالاستيلاد بد الرى ارق انأرق .وزو زود مغر الغرور لاتير نت 
الد عوةفكان السابق اول ويضمن ل: العا 
رهم انهابنته أو معتفته ويشمن نصى عقرهالا ترار ونأ وتوع ٠‏ ولايضمنه قيمةّالولدشيئابعلوقه حرام 
الاصل 


كتاب الانرار ) 05 ( ١‏ ( الب بالسابعمشر) 
اولان ار ار عو اي ب 0 
ودعي اباي 0 ع 
النصديق والتكذيب صدق, ويكون الابن عبد اللمق رله ولواكرت وماتت قبل | كم بشوع 
لا يقضح بشوع حنوق بحكب رالفلام ناذا كبر فالعول لهو لوكانت الام حية وا لغلا م يعبر رعن نفسه 
فصد نه و كذ به الغلا م اوعلين عكسه عنق الغلام والام ام ولد للمقرويضمس تيمتها كذ افى عبط 
السرخسي # قال>حمد رح رجل له عبد ولعبدةابن ولاب عبد هابنان ولد في بطنين وكلهم يولد 
مثلهم لمثل المولئ فقال المولون في ته احدهم ولدي يو مربالبيان مادام حيادفي ايهم بين 
يثبت نسبة منه وعّق مصابعدة وان مانت قبل البيا ن فالعبد يسع في ثلثة ار باع قيمئه وابنه في ثلى 
ل 0 : : الح 0 11آه 8 7 ا 8 
قيمته وكل وا نحد من الا صغرين في رمع قيمته كدافى ا لتحريرشرح الجامع الكبي ر* رجل له عبد 
ولعبدة| بنان ولد اي بطنين مختلفين لكلا بن ابن فهم خمسة وكل واحد منهم يولد مثله للمولئ 
فقال امو ل في صحته احد هو لء ولدمي نم مات المولين قبل البيان فافه يعتق من الاول خمسه 
ويسعى في اربعة اخماسه واماالا وسطان يعت قم كل واحد منهما ربعه ويسعوى في ثلثة ارباعة واما 
الاصغران فيعنق م ىكل واحد منهمائلئ وكذ ني المسبط * ولوكا ن العبيد سبعة با ن كان لكل وا حد 
من الاصغرين ابن فقال احدهم ولد مي فعند هما وهو الاصم علئن قول ابي حنيفة رح يعتق 
من الاو ل سبعه ويسعو فيستة اسباع ةمنه ويعئق من كل واحد من | بنية سد سه ويسعو في خمسة 
اسداس قيمتة و يعئق من ككل واحد من ابنى الابنين خمسة و يسع في ار بعةا خماسه ويعئق 
٠‏ َكل حدس الأصدر ى خمسة | ثمانه ويسعوى في ثلثة | ثمان قيمته كذا فى التحرير شر حالجامع 

الك 2271 جلين قال! حد هما لصا حبه | عتقناة | وقال! عتقثه انا وانت اوقال اعثقته ان ت وانا 
وصدقد صاحبه في ذ لى كله فق العبد عنهما وصا رمولئن لهماوان كذبه صاحبة عثق على القر 
وا قرارة رض ركعيد هشتر رك نينأ شين اعئقه احدهما فيكو للشريى خيارات ثلث عند بي حبيغ ةرح 
واه سد هدايئعين الى مانأ ن كان امقر موسراوالسعاية ان كا نمعسرأ وولاء نصيب اللْقرله وولاء 
صم ث, لكدمه قاف قار عاداام ى التصديق ردماا خذمن الها ١‏ نأ والسعاية ويثبت الولاء منه 


مس ع ع 
اا يا ا 
ا7 2 مص لوستم 


و31 ان ٠‏ لور لا جا 2 ار ا 
2ن هكل رجه دي جميع الكسب العا ضرة عدن التصحيم والظ' هر أن ما عدد الصا حبئن سذقط من الجن 9 
ف 


كتاب الاثرار (90م) ( الباب السابع دشر ) 
كذافى المحيط * اذ اقرالر جل انه! عنق عبدوهذ! امس وهوكاذب عتق فى القضاء ولم يعئق 
فيما بينه و بين لله تعال كذ افىالمبسوط * ولوةال!عنقتى امس وفلت ا نشاء اللهلم يعئق وكذلك 
لوقال! عتقتى امس وانمااشتراه اليوم وكذلك فوله امن قبلا نا شتريتى كذافى! لعاؤى * 
ولوقال اعتقتى ا ند خلت الد ارلم يعنق حنون يدخل ولوةال جعلت !مرك في يدك ف العئق 
امس فلم تعتق نفسك وقال العبد بل عنقت نفسى لم بعتق كذرافي محيط السرخسي #لوفال 
اعتقنى على مال وقال العبد اعتقتنى بغي رمال ذا لفول قول العبد ولوةالاعتقنى على مالا مس 

فلم تقبل فقا ل العبد بل قبلت اوقا ل اءنةتنى بغي رشيع فالقول قو لالمولىكذافى المبسوط #اقرانه 
اعئق عبده هذ الا بل هذا عتناكذا في محبط السرخسي * لوقال كاتبتك, ولم يسم الاو قال العبد 
على خمسما ثةفانه ينبغي في قول ابى حنيفةر ح ان يصدقالعبدولا يصدق مندهماكذانى! عاوى * 
ولوة [كا تبتك امسن علون الف وذو هم ذلم : قبل الكنا بة ونال العبد بل قبلتهاءالقول قول العبد 
ولو الوافرائه جاتب مبد و هذا علون الى درهم لا بل هذار واد عون كل واحد مهما الكتابة جازذلى 
كذا فى المبسوط * و لواقرانه كاتب عبد! قبل أن ن يملكه أ وانه كا ثبها مسر وانمااشتراة اليوم 
لم يص ولواقر انه كا تبه امس وقال ان شاءالله فالقول قرله ولوقال استئنيت اليا رلنفسي وقال 
المكانب لم يكن فيه خرارفالكنابة جائزة و لايصد ق الموليئ علي شرط أ لخيار وكذلى البيع في جميع 
هذا لوجوه كذا فى ! حاوي * دبرجاربة ثم ا قرانها كان تمد برة لآ خرغصبنهامنهلم يصدق على 
الجارية ويضمن قيمنهاوا ستخد مها ووطئها قضاء وى الد يا نةلايفعل ا كان كمايق ول وان قتلها 
اجنبي فعليه القود و لوقتليا المترله فعليه | تقون قياس' و لاقود عليه ! ستحسانا كد برسي 
جا رية بين رجلينة ل حدهما لصاحبهد بوتها ا ناوانتا!وقا ل دبرتهاانت,انااونا لد برناه'مان صدقه 

صاحبه في ذلك فيهي مد درة لهم وأ نكذ به صاحبة فيذ لى صارت بمنزلة جاروة بين رجلي د برها 
احد هما وأنحكم ثمه ان عند ابي حنيفة رح للشر يك خيارات خمسة انشاء د برنصيبهو ا نشاء ترك 
نصيبه عون حالهوان شاء ضمن المقرالمد برا نكا ن صوسرا وان شاه استسعى الجا ريذا نكان المد برمعسرا 
وا نشاء اعتق نصيبهنان ضمن المق ركان تأ لجارية نصفها مد برة المقروا لنصف الآ خرمو قو ف'خدم 
بلقربوهاونوةنىيوسافان عاد' شري الى نصديق المقرصارت مدبرةبينهماورد على المقرمااخذس الضمان 
وان لم يرجع الى تصديقه حن مات 'حد هماولامال لهسو ى | لجارية فا نمات المقروصد ق. الجارية 


كتابالاترار 2 (891) ( الباب الثامن عشر ) 
فبمافال سعت في ثلثى نص قيمتها لور هُالمقرو' مااذاكذب تجار المفرزيما قال سعت في ثلثى قبمتيها 
في ظاهرالروايةوانمات الماكرنا نصد قت الجارية المقرفيما اقرفانها تسعن للمقرفي جمبعتيدتها 
وأن كذبت الجارية رية المقرفيما افرفاانهانسعى للمقرفي نصى قيمنها وذلك يمة حصنه ولم نسع في غيرذلكى 
واهااداماناحخد: *احد هما قبل الآخرفان ما تالمفراولا ثم المنكر والجارية صدقت المقرفيما قرفحكم 
المسثلة قبل موت المنكران يعيق ثلث لنص الذي هوحدة المقرودازمها السعاية في ثلثي ذلك 
النصى وان مات المكريعد ذ لى وجب عليها | لسعايةفي نصيب المنكرللمةروانا وجب تالسعاية 
في صيب المنكرللمقرصار ناك تركة للمقروا ازدادثركة للمقرواذ! ازدادتركة للمقرا زداد الثلثة فبسلملها 
ثلث جميع الرفبة ونسعن في ' أ جم الرفبة وا كانت ألا ريه كذبت الك رفيما اقرفكذلى أ لجوا اي 
تسعى في ثلثى قيمتها وان ماتالمنكر اولائم المفر والجارية صدق تالمقرفيم/اقرمشا ُخنا رح ذكروا 
يلزه ا عي وو ا + 
قبلموتالمقران بلزمها ا لسعاية فينصيب المقرلا غير ولميذكرحكمها بعد موت امقر ومشا خنارج 
ذكر وا انه يلزمها السعاية فيك ل تيمتهالانه لزمها السعايةفي “ل القيمة قبل موت المقرفلايتغيريموت 
امقر بعد ذلك هذا كله بيان مذهب ابي حنيفة رح وامابيان مذه ابي يوسى و محمد رح 
فصي ركلها مد برة با قرأ را مقر فبعد ن لى ان صدق الشريك المترفهي مد برة يينهما ولا ضمان على 
المقروان كذبه ضمن المقرنصى قيمتها للشريك موسرا كان اومعسرا و يكون نصفهامد برة للمفر 
والنصنى الآخرموقوفا ال ان يعود!! لشريك الئن تصديق المقروان عاد صارت مديرة بينهما ورد 
الشريى ماا خذمن المقروان لم يعد حنئ مات المقرسعت في ثمي نص قيمنهالورنه المقرليس 
سياه وياد رية المقراو كذ بته وبا في "اميت صنب 
0 لوا ول الرجل يعنىعبدييهذا امس فلم تقبل فقال اللشتري 
فد قبلت فا لقول له وكذ لك لوفال المشترى اشتريت منى هذ افلم ثقبل فقال البائع بلى قد قبلت 
فالقول له لان البيع ينتظم بفعلهما جميعاكذ في #حيط السرخسي * اذا اقرالرجل انه باع عبده هدا 
9 فلان وفبض الثمن منه و لم يسمة فهوجا ئز و لوسمن واقرانه قبضه كان هذا اجوز ولوسمل 
ثمنا وفال لم اقبضه وقال المشترى قد قبضته فالقوأ ل قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري كدا 


كتاب الاقرار (وم) ( الباب الثامن مشر ) 
ف المبسوط # اقرانه باع دارا منه ولم يسمهاثم جحد: فالافرارباطل وكذا ان سمى المببع 
ولم يسم ثمنا ذان حد د الدار وسمى الثمن بلزمه وي ولايعرف الشيرن الدود 

بعدان تنوم البينة ملول ل معرفة العد ون كذافي محيط ا لسر. خسي * لواقرائهبا ع عبد من فلان 
ولم يسم العبد ثم جحد فه ذا الاقرارباطال وكذلك ان افرانه باع قبدومن فلا طبر ان الشهود لم يعرفوه 
بعينه كذافى المبسوط # ا لواقرانه باع عبدة منه ولم يسم الثمن فقال المشترى اشتريته منك بخمسما ئة 
#تحد البائع ان يكون باعة بشوع حلف البائع على د موى المشتري ولا بازمه البيع بالافرارالاول 
وكذلك 'وكان المشت ري بد أبالافرارع لهذا الوجه كذافى المحيط * ادا اقرا ندباع هذا العبدمن 
ذلان بالى د رهم فقال فلان مااشترينه منك بشوع ثمقال بلن قد ابنعنه من بال د رهم وقال البائع 
مابعتكه فالقول قول ا أشتربي ولهان ياخذه با لثمن ولوكان حين جعد المشترى الشراء قال البائع 
صدقت لم تشئرة ثم قال المشتربي بعد ذلك قد ابشتريته لم يلزصه البيع ولم تقبل منه بينة عل ذلىك 
الاان يصدق البائه ع علئنمايد عي من الشم راء بعد ذلك مينئذ تصاد قهما على الشرا اءبمنزلة البيع 
المستقبلكدا فى المسبوط * أقران باع هدا العبد من فلان لابل من فلان فهبوباطال: واحلفه كل واحد 
نهدا | عو عاو الوا" با 
موسي قا اين ذلك لذ لهوجا تروط لثمن للاول وال تس الأخرهذا 
ان١١‏ قام البيئة على البيعم ن فقطد ون نقد الثمنين فامااذ! اقام البينة على نقد الثمنين فلاشء عليه 
لواحد منهما واذا لم يقم بينة عم ذلك فالعبد للاول ان جد البيع وان صد قه الثاني في ذلى 
له لسن خمسمانة وان جعد البيع ضمن له الم قيمة العبدهكذا فى المبسوطا ف باب افرار رجل 
في نحم با و و لواقام البينة ءا ىالا وله لم يقم عار ىالاخم روصد قه الا < ربالبيع كان أ أجواب فيه 

كا جواب فيما ل فرانه باع منه بالف درهم وقال المشترى 
| شترينه تخدسها ثه وقد خر ج نص العبد من ملى المشتربىي فعلو قول ابى حنيفة ر ح القول قول 

المشتري سواءر ضر ي اجالع باسنرد اد سابفي ارثم برض على قول ابي بوسفر ح القول فى الثمنى 
فوأ ل اللشتري مع يمينه الاان يرضى البائع | ن يأخذ مابقي منه ويد ينبع المشئري بعصة ماخر ج 
من ملكه 


كناب الاقرار (#وم) ( البا ب الثآمن هدر ) 
من ملكه علو قول المشتربى فسبنئذ يجرى التعالف و اماءلن قول محمدر م يتحالفان ويترادان 
فيد | لعبد الا ان بشاء البائع ان يأخذ ما بقي مر العبد لعبد وقيمة ما استهلك المشتربى كذافى المبسوط» 
فالمنتقن رجل اشترول جارد يه و قبضها ثم اقرااشترىانها لهذا المدعي و صد قه البا ع ذاراد 
لمشتري أن برجع عليه باس فقال البائعاناحانت للمد مي لاتى وهبتهاله ان الذول تر 
كذ ا في محبط الس تبغر بي * قال محمد رح رجل اشتر كل )>ن رجأ ل حارية بيعافاسد او قبضها 
المشتري تحدرالبا ع يريد اسئردادها نقال المشتري وهبتها من فلا ن وقبضها ثم اودعها 
مندي وانكراابا ئع لم يقبل قوله وللبائع ان يأخذ هافان اقام المشت رمي بيئة 00 
لاتفبل ولوعلم الفاضي بماادعاه المشتري اوصد ته البائع اواقام البيزة على اقرارالبائع! وحلفة 
المشتري فتكلا ند فعت | لخصومة عنه ويغرم قيمتهاللبا ئع ولوام بقم البينة هلى ما ذ كرنا واسترد ها 
البائع ثم حضرالغائب وانك رما ادها المشتري سلمت ت الجارية للبائع وا ناقربما قالالمشتري! <ذ 
ال رية من البائ ع ويغرم المشئري تيمنها ولوقال اشن شتري وهبتها لعلان وقبضها تم اود عذيها نم 
اعنقهااود برها| واسئواد ها #تحد الم باع ذلك فلاسب ذل ملساو ركذتو ولكون موتوفل1! لولا ء 
ونصيرمد برة موقوذلاواه وأدموقوفةتعتق بمويت بتالموهوب كدفان حض روصد قالمشترى 000 
00 وام ولد له كمافال المشترى وان حضر وادعى أ'هبة وانكرالاءة'ق 

بى امة وله وعدا ن المشتري ولوقال اب 0 له 
ا تك ن في يده حت : ع الموهوب له فان حضر وكذ به المشترى في ذلى كلء سلمت 
العا رية لاما ئعالااذااقامت جا رية البينة اند ة دكا ندا ع4 وان المشتر ىكاتبها نعينةذ يف بكتابتها 
وان صدقه فى الهبة وكذ به با أكتابةاخذهاو مانت اضدلة عمد ذلى كله اخذهام ن البائع 
وكانت حكماتال المشترى ويغرم قيمتهافا كان البائع حين ردت دواري يا 
كان ذلى باطلا اذا صدق الغائب المشترى ف البيع بعرأوالهبةٌ وينغذفيما اذاكذ بهكذا فى | تح ريرش رج 
الجامع الكبير* الوكيل بالببع اذا اقربالبيعه» حَ اقرارة في حق الموكل سواء كان الثمنقا ئها اوهالكا 
ولوا قرالموكل انا لوكيل باعه م فلان باانى وصد قهذلانفى ذلك والوكيل جد تالعبدلفلان 
بالف والعهدة علىالموكل دون الوكيل سكذاني حيط » 'دادفعر جل الى رجل عبداوامرة 
ان يبيعه ثم ما تالآمرنا ترالوكيل اه باعه بالى درهم و وقبضه فا نا .. ن العبد قا ثمالم يصدق الوكين 


كناب الافرار (م79) ( البابالثاءن عشر ) 
وأن موسي له العبدلرجل اجنبي فاستهلى المشترى العبدتقال رب 
العبد للبائع ١‏ اامرتى بالبيع فلى''ثمن وال الوكيل لم تأمرني وى انون ولك القيمةفالقو 
ا أ كان عبد 5 اثماكذا في محيط !١‏ سم حة سي * ولولميأ مرة بذلى ولكنه اجاز 
ء: 


البيع دان كان ا لعيد وو 5 بعينه حاز 0-7 وأن كان مستهلكا م3 _- رواد ن قطع يدة له اجا زالبيه ع فالارش 


للمعت ترىوان لم لجرا لمع وال درش لرب العبدكذا فى المبسوط * فان اق رب العبد تعبد انه احا١١‏ زالبيع بعد 


أ 

ماوقع ببوم والكرالمشتري فا تقول ا لوادا ل المشتري مع 
استرد اد هافقال الوكيل قد بعنهامن فلان بالف درهم وقبضها وقبضت الثمن وهوهذا ثم اود عنيها 
وكد به الموكل لم يقبل قولة و ردت كرا ىاللوكل ولا تقبل سة الوكيل على مااد عن ذا ن حضرالمقرله 
وانكرسلمت د الجارية للموكل وان ادع ون مااقربه الوكيل اخذ' جارية من الموكل وبأخذالموكل 
الندن دن الركيا ل أن كان قا ما في د دل 3ه وان هلي ني بد ولاضمان عليه وان لم يقرالوكيل بقبض 
الث ةالقوا ل قوله ويد فع المقرنه الثونى وأ خذا جا ارشوكذ لى الجارية اللأمورة اذا اشثراها صسلم 
بانى واخرجج قار الاس لام شجاء 07 02 يم ليأ خذ ها من ' : ى بال لثمن فقال وهبئها 

من فلا نه وقبصها مدى لم اود عنيها وغاب وا يقدون و بهالأم الى الفديه ولاتمبل بيذ 
المشترى اينما دمين: نحذ رالةوله وا تكرذلى سلمتا أجارية لد ولىالقديم بالنمن وا نادعى 
ما'اقربه المشتربى اخد ا لجاريةءن المولى القديم واخذالمولين منه بالقيمة ورد المشترى الثدنى 
هد ى الال القديم وعاى هذالو وهب من رجال شية شيئا وسلمه اليه ثم اراد الرجو ع نقال الموهوب له 


ودبله من فلا .سلج تك اليد ث ' ا عو التسليه اليدئان كذبه قيداادع ١‏ ون فالرجوءم' ض كأ ن صدقه 


ع || ١‏ ١اء‏ 
حوس 2 رب د 


ا 1 اكه ركد الوادمىئ انه اخووا موه وفيرة صابنع ترجو ا .. ن له ان برحمع 


اكد الى الح رةه الجامع الكبير» لوا لواصم ووحال يرا ع عبد بعينه فافرالوتيا ل أ ذه قد أ شئرا ه باأف 


علد كب البائع وجحد ولا مرفا لقو ول نول 5 وكيل ولواه.رة بشراء عبد بغيرعينه وسم 


د همأ 2 
و_ |> 


حدس له وداه وتدمد فا ثرا لوكيل١!‏ ل أنه قد اشترئ هذا العبد بالثمن الدى سما له وجعده الآ مرفان 
00 1 1 أء ١ ١‏ جسم ٠‏ إيعا مر : 6 

اباحنيفة رح 3ل ا نكان دفع الا هرالثدن الى الوكيل فهوه صد ق وان لم يكن دفع الثمن | ليه 
5 7 3 رو ١ ١| ١‏ . 7 هه مس 5 ا لاه 5 || 

أى يصدق ودلا نا تان اتعبد كأ لس دعميكل وكان مذد يسعروا) بذلى الثمن فالقول فول الوكيل 


كناب الاترار (894 ) ( الب بالثامن عشر) 
ولوكان الآ مرقدمات ثم اقرالوكيل بشراء هذا العبدفا كان العبد في يده بعينه او في يدالبائع 
اوكان الآمريدفع الثمن البدلم يصدق الوكيل فيقول ابي حنيفةر ح على الآ مر ويلزم الببع الوكيل 
ويل الورثة على علمهم وأ نكان قد استهلى البائعالثمن فالفولقول الوكيل عت 
كذا فى الحاو ي »قال محمدر ح رجل امررجلا ان يشتري له جارية فلان بالنى د رهم فقالنعم 
فا شتراها قبضهاا رام ؛ ا ا عا رت مخالفا فالجارية لى 
وقال ال مراشتريتها بالى وا ل جا ري ملكي وصد ق الائع الآمرنالفول قول البائع والآ مرا 
ليفبض لثمن فيعطى الآ مرالف د رهم الى لبائه ع وبأ خدا نجاريةفن! راد المشتري ان بحل البائع 
امالس لس لد لديا ندا رتسا الالمالنزاك ان وياد ال 
لبائع لسن والعهد ذبينه وبين الائع ولا برجع بشوع من العهدة على الأموروان نكل 
صارت ألجا ,. ريه المشتري ويردالمشئرى الى البائع١!‏ ع الى درهم ويا خذ خذ أأجارية فان رجع البائعا الى 
تصد يقدا خذ خمسما ئة ولم يذكر فى الكتاب ان البائع لوارادان يطالب الآمربالىدره 13 
ذلى ام لاحكى ا لجصاص عن الكرخى والقاضى الامام ابوالهيثم عن القضاةر حانهله ذلك 
وهو بالخيارانشاءطالب المشتربي بذلك وان شاء طا لب الآ مروقال عامةا مشا نايس له ذلى 
وكذالوقال المشترجى اشتريتها با ئهد ينارو المسثلة بالهاان الجواب في هذ اللسثلة والمسئلة 
الاولن سواء الافي فصل وا حد وهوان فى الا وائن بإدااعه اله رألجا ريه وادى الال فالى البائع 
نم ستسلفدا لمشتري وتكلبأ خذالمشترى أ حا ريةمن الآ مرمع انابغيرشوع فى القياس وف الاستحساى 
وأخذها بماادول من الالى وكان لآ مرحق حبسها من المشتري الى ان يودي !ايه الال وني 
هذ وال ئلة يأ خذ ها مجا نا بغير شيع قياساو | ستحسانا هذا اذا اقر بالشراءاما اذا انكرالشراءاصلاً 
فقال الآ مراغتر تريتهابالى وصد قه الب عكان اقول قول البائع وا العهدةعلى! لا مرفلوقال البائع انما 
| ستل المشترى باللة مااشترى للآ مرله ذلك فان ى حلفى فلاشوع عليه وأ ن نكل لزمته العهدة 
فيوؤدى اي 0 وا كان قدا قرانه لاح قله قبل الآمر 
حين انكرالشراء ذكر في هذء المسئلة استحلاف البائع للمشتري ولميذكرني مسئلتي الغلاف 
بالكثرة والغغلاف بتغايرأ لجنس من مشا خنار ح من قال لا يستعلى ثمهومنهم من قال هناك ايضا 
يستعانى اذا حلن الآ مردالله ماعلم انه اشترئ بالى وخمسمائة اوبماثة دينار ولوكان البائع 


ص 5 اه .6 
كاب الافرار 5 ١م)‏ ( البابالثامنعشر ) 
في هذه الوجوة قبض الث الفاثم قا لكان ١‏ لثمن الفااومائة دينارلايلتفت الى قوله فبطال قوله 
بتى الخلا ف بين الآءر الأامي الا مو ريدعىي انءاشتر ول لمنسهوا لا مره بدعى أنك اشر" ل له فكان القول 
٠. 4 02 0 1 56‏ 9 1 3 .-- 4ه أي أ ٠ ٠ ١‏ م سر 
ا ا 
وال ان صدق اللأمور و تدسمى الأعرالئمناو' م يسم ذاشترول فال اشثريت بالف وفال الا مر 
أشن دث تمس سمائك وص دق ' بائع المأمورفا! غولنول المأمورمع. بميندكذاًذ فى التسربرشر ا عامه ع الكبير يه 
ادااقرالبائع انه 2 هذاا عبد من هذاو بههذا العيب وأدعول ان امشتري|ا برأة منه فعليه لبيك ذا 
لى يك لدييمة استعلى المشت ري ماابرأهوما عرض علول بيع منذ ره ولا رفي به والاخرج من 
ملكهدان حل ىر 39 عليه وا نادعى ال ري انداشتراهو به هذا العيب وهو دسب احدث مثله 
يون ا! باع ذلكاو تراد ياعةه وبدعي بام يسمه لم يلزصفيج داالاى, رارش نكذافى' 0 وى * واذا ائر 
ابائع بالمشترى عيبا يثرهم ز واله بحيث لا يبقون كك اثربان ا قرا با ع هذا العبد وبه فرحك وأه: سويا 


1 ا : : 5 
وأه دعينيه اله جاء امشتري رالعبد. بد ْم رحد واراد ان بردة ول هي ثلى الترحة أ ى أثرر ب 


١‏ وا اال ]ء 


ا 
9 بانع الى أده و تبه اقدزالث ,هذ قرحةا ى رول حدئتني يدك فالقول ول لبان 


ا 2" المت الس فا لخو ل , توله وكد لكان سمى اليا تع نوعامن العيوب صدقاءه 
ل ل ليلكا 


د ١‏ 1 ١ف‏ أ أ مه ى ١١‏ 
3و 2ل 2 هذا غنوو ان اتا ابد ار ردهي كذا فى المبسوط # ولا ب: حون لمشترىي حق ا لرد 


الايزيزة ركييياا ريون الس ذلك العيب اويكون بين اقرارا لبا نع وهم 
ال | لشرحة ب هاج في تلكاد ةواقن حد با عدا ريه الاهن «تعينئذان القو لنو لالمشتررى ولهان يرد 


دمر المتازعة مدؤلا يتوه 
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انين واة تراحد .ٌ. ا للمشترىي ا الآ خرفان 

١ 1 : -‏ م و 
كان البائعوا حدا ولدشريك مفاوض جحدالي' عأ مب واقربه شر بخهكان للمشتري ان يردة 
كذا فى الميسوط * وله اليار ان شاءرد على الشريك المقربالعيب وان شاء ردعلى البائع 
كدانى أ طحبط د وان كان الشريكى شريى عنان لم بكن للمشتئرى أن يردة باقرارهوكذلى 
المصارب 


كتاب الاترار (0907 ) ( الباب الثامنى عشر ) 
المضار ب اذا باع خادما من المضاربة فاقر رب الال فيها بعيب لم يكن للمشتري ان يرد هاعلى 
المضارب بذلى وكذلى لون رب الال وهوالذى باع فاقرا مضا رب با لعيب لعبيت ,كذ اك الى كيان 
اذاباع واقرالموكل با! لعيب ام يلزم الوكيل ولا الآمرص ذلك شيع ولواةرالوكيل بالعيب وجعد 
ال مركان للمشتري ان بردة على الوكيل ولكن في حقه دون الآ مرالاً ان يكون ميبالا نحدث 
مثله فحينئذ يردة على ل[ مرلا ماقرا رالوكيل ولكنى أيقنا ان العي ب كان موجودا| عند الآ مروا نكان 
العيب يحدث مثله فان اقام الوكيل البيذة على اندكان عند الآه رده ١‏ لية وان لم يكن له بينة 
استعلى! لآ مرعلئ دعواافان نكل ردةعليه وان حل فهولازم للوكيك وني شريكى العنان أوات رابع 
منهما اليبو جحد شريكة ردة عليه ولزمهما جميعاو لعا راد عيب لزمة وأزم 
ربالهالكذا ف المبسوط * نو لوان رجلا اشترول من رج جل سلعة وباعهامن غيرة فطعن فبها ا مشترى 
الآخربعيب وردهاعلى المشترى الاولان ودها بغررتضاء لايكون للمشترى الاول ان خاصم 
بائعه في ذلك العيب وان رد هابقضاء قاض فهذ! علي وجوه ثلثة الاول اذاردهاباقرارة بالعيب 
بان اقريهذ! العبب نم ابى القبولو قضى القاضي_ عليه بالرد وانه على وجهين ان لم يسبق منه 
جحو هذا العيب نصا قبل الاقرار بالعيب بان لم يدل قبل الاقرا ربالعيب بعتهاوما: بهاهذا العسسب 
كان لدان يتخاصه با ئعه ويرد عليه ذا اقام البينة ان هذا العيب كان موسق النة 
جصور هذا العيب نصا قبل الاقرار بهذا العيب لايكون له ان يخأ صم بائعه | لوجه المازي اذاردعلية 
ا 0 عبن نقهايا وسكت حال ادعو ولول 
شيئا فعض عليه اليدينى فابوى فرد عليه بالبينةكان ل تشاصم بائعدوان سبق منه الجحودلا يكون له 
ان يخامم بائعدألو الوجها لثالث اذارد عليه با لبينة وفي هذ! الوجه ان لم يسبق منهجعود هذ | العيب 
نصابان سكت حتى قامت عليه البيئة كان له ان بخاصم بائعه وان سبق مند جحود هذا العيب 
نصافهذا على وجهين ان اقام المشترى الآخر بين ان البائع الثاني باعها و بها هذا العيس 
لم نكن له مخاصمة با عه وان أ قام بيئة ان هذا العيبكان بهايوم باعها البائع الاول كان له 
مخاصمة بائعه هكذ | ذكرفي بعض ار وا ابات قيل هوقول ابي يوسف ر ح وذ كرفي بعض الروايات 
ليس له مخاصمة قيل هوقول محمد رح كذا فى المحيط فى الفصل الثامن والعشرين في افرار 
الوكيل والوصي بالقبض * اذاباع دارا ثم اقرائه باعها وفيهاهذ! العببتصدع في حائط بخاف 


8 ”ا 


كتاب الاثرار (898) ( البابالناسع مشر ) 
عنه اوكسرفي جذ عأ وفي باب ردت عليه بذلى وكذ لى لو لوباعار رضافيها ذخ ل فاق ربعيب ينقص الثم 
في نحلة اوشجرة وكذ لى الثياب والعروض وأ أححيوان د: رالبائع بعيب ينقص الثمن لواقرا انه باعه 
افطم ا'يد فجاءبه المشتري وهوا قطع اليدب نكم يكن لها نيردة وأ لكنه يرجع بنقصان العيب في بد وا حدة 
واذا كان للعبد | صبه زائدة فللمشئري أن ب ردة بهاان 'قربه البا ع اوانكرالاان يثب تالبائع سببا 
مانعا من الرد وبستوى فيهذ و المواض فى الخصومة فى لعيب حشر العبد وخيبته اذ اسان البائع مقر 
بوحود العيب به ' أع'| فاق السرم ار ميد راز قال للجاريةراسا رقة اويا آبقة 
أوبازائيةاود! مجنونة ثم باعها .فوجد المشترى بها هذ العيوب فا ب 
حد ث صدك فالقول قوله نا ناقام المشترى البينة على ما كان من فول البا علا يقبل ذلى ولس 
اود دها كدالوا اقام البينةانه ٠6‏ لول مدر وا دلأ 3 كنا 
كد افى الغسربرشر الجامع لكر ولوال هذة السارقة وسكت ان اقراراكذ ! في معديط السرخسى * 
ولوشهد وا ادال هذةالسارقةاء وهذ و الزاديةاوهذة الا اوه للب ونوا يرن دعأ سي رق أوهدة 
أبن ا. وهذة زانية ا وهذة “ونه مشتريان يرد بهذوا! قود درورو أ معالكبيرع 
ولوعال لام رأ تيا ط القاولامته ياحرة اوتال هذء الطالتة 'وهذع العرةففاتن كن ايكون ايتاعا 
وأقرارا وان كان مغر وبا ب لهل وعلئن وجدالنداءكد افي محيط السرخ سي * الباب التاسع عشر 
في اقرارالمصارب والشريك اقرارا مضارب بدين فى المذاربة جا ئزملى ربالال! ذاكان مال 
الضاربة في يدة ولا تجوزان اله يكن مال المضا ربة فيدد #واجو زا قرارالمضارب بالدين على رب 
الال اذالان مال المضاربة فييده لمن لا تقبأ شهاد هله بالاجماع وجو زاقراراحد شريكى العنان 
من لاتقبأ لشها: د نه له بلاجماع بدي ى وجب بسبب جار دخل تحت شركتهما الاجماع ويلزمه دون 
صا حمد واقرا راحد المتداوضين لمن لاتقل شهاد ته لدلايصي عندابى حنيفة ر ح ا صلالا في حق شريكه 
ولافيحق بمسدكذا فى حيط # واد ا كانمع الوح ل الى درهم مضا ربة فا قرفيها بد ين ,جد رب الال 
جازا قرارة فيهاوكدلى ان افرفيج أباجر اجيرا ودا بدا وحانوت فا نكان قدد فعها الى رب الال ففالهذا 
من رأسمالك'ا تبضدثم ا تربعد ذلك ببعض ماذ كرا ناا لم يصد قكذافى! لعاوي #اذااتوالرجلفنال 
هذة الالو مضاربة عنده لفلان باللصى ثم تال بعد ن ذلك هى مضا ربة لغلان الآخربا لنصنى وادعاها 
كلواه دص الرجلين انها له مضاربة بالنهف أم عملالمضا رنبأو رب فبها فعمى قول ابي يوسف رح 


كناب الانرار (99) ( البابالتاسع مشر ) 
يد فع الى لاول الى د رهم ونصى | لربم ويضمن للثانى الفد رهم ولاب له وعلون قول محمد رح 
يضمن لكل و احد منهما النى د رهم ولا رلوا حد منهما بل يكون الر بمللعا مل ويتصد ق بهاكذ| 
فىالحيط * اذا اقرالمضارب ان هذا امال مضاربة لنلان وفلان وصدقا ثم فال بعد ذلك منصولا 
لا حدهما الثلئان والآخرالئلت لم يصد ق وهوبينهمانصفان كذ اف المبسوط * عبد في يده فةا ل 
هومضاربة 'فلان معى بالنصؤى ثم باعه بالفين وقال كان رأس الال الفاوةال رب العبد دفعت 
اتيك العبد بعينه مض ار:ة فا مضا ربة فاسد ة ولك اجر الئل و الثم كلهلي فالقول لرب العبدكذا 
في #ححبط الس رخسي * ولوا قرالمضا ربان بما لفي ايد يهما انه مضاربة لفلان وصد قهما في ذلك ثماذر 
رود الال هده تلت ارم وز عريرعة لالدول توا كد لبسو * اقربمضاربة لرجل 
ولم يسمه ذالقولأه فيما سمي ولورثته ان ما تكذافي محيط السرخسىي * لواقرالمضارب براح 
الى درهم فى المال ثمةا لغلطت انماهي خمسمائة د رهم لم يصد ق وهوضامن لاتربهمن ا مال 
وان بتي في يده شوع صن امال فقال هذ ارجح وقدد فعت رأ سالمالا لين ربالمال ركذ بهربالمال 
فالقول فول ربالال ولكن حل رب الال بد عو المضا رب فان حل يا خذ ماني يده :عساب 
رأسماله كذاف المبسوط * اقررب الال بعيب فيما باعه المضارب ليس للمشترى رده على 
المضارب وان قرا لبا ئعازمهما كذافي محيط السرخسى #اذافال ا لرجل فلا ن شريكي مفاوضة 
فقالفلان نعم اوأجل | وقا ل صدق اوقا لهوكماقال اوقا له وصان ق نهذ اكاهسواء وهماشرر يكان في كل 
مال بعين اودين ا ورقيق! وعقاراوغير ذلك ممافي يدكل واحد منهما وكان ماني يد كل وا حد 
منهمابينهما نصفان الاطءا م مث لكل وا حد منهما وكسوته وكسوة | هله فان ذل لمى فييدة | ستعسانا ا 
وكد لكام ولد احدهما| ومد برتّهفام! اذ اكان لاحد هما مكا تب قدا ثبدقب ل قراره فما عليه من بدل 
الكثابة يكون ببنهما وكذلك لوةال *ومفاوضى فى ا لشركةوانا مفاوضة فى الشركة كذا ف المبسوط » 
ذا اقرا حد المتفاوضين بماد خل في تحت المفاوضة فهو جا ئزءاءه وءلئ شريكه صد فه شريكه 
في ذلك او كذبه والاقرار بمطلق الدين داخل نحي المفاوضة فان اقر احدالمتفا و ضين بدين 
ف الشركة وقا لشريكههذاوجب عليك قبل المفاوضة وانه عليك خاصة وقالالمقرلابل بعدالمفا وف ة 
فالقول قول المقرمع يمينه واذا افرا حد شر يكي العنان بدي دخل نحت تجارتهمالا يضم عاءن 
شريكه ان اكذ به الشريك ذه فان اقريد يولي مبا شرة سببه بنفسه يوا خذ اجميعذ لى رلا درجع 


كتاب الاقرار 0 ( الباب الناسع عشر) 
علول ث ريكه بشوع ه وأن اقربدين ثواياميا اي 0 
وان اقربددن نول شر يكه مباشرة سببة بنفسه لا بلزمه شرع هكذ افى المحيط * اقرا رشريكك العنا 
فا نري ل ور كي ا وار جا روه فزي كر رك وف رن زر قوع 
مسنهلك يكون ثمنه دينا عليه دون شربكه حكذافي محبط السرخسي * لواهر راحد المتفاوضينى 
بكفالة في صحته او مر ا شريكه وهذ! اذاكانتا لكفالة باه رالمكفول عنه ؤاما اذاكفل بغير 
امروفانه يلزمه خاصةفي قول الك| ل وهو مسيم ولو عبر من امنا وضين بكنال» في صييد 
دب ازا ركه ريشاويا لصحيم كله دون المريض كذا فى خزا نه المفتينى * اذا اقراحد 
المتفاوضين انه فل عن صاحبة بمورأونفقة زوجته اوجناية لزمه ولزم صاحبهايضا في فول 
ابي حنيفة ر ح وا ل! بويوسف ومحمد, ح بلزمه ولايلزه صاحبهكذ اف المبسوط # اذا كا نالرجلان 
منما وضين فاترا أحد هما :ث؛ ركة رجل أخرمعهماوانكر الآخر نك رف الكتاب ان اقراروجا نز عليه.ا 
ومافيا يديج يصيرمشتركابيتهداوبين | للث شركة ملى ولايثبت بينهما شركة مغاوضة ولا شركة عنان 
ولوقال فلان شريك د شركة عنان | 007 وقال شركك مفا وضةوكذ به صاحبه فان الما أث يصيرشريكا شر شرك عنان 
لا شريكا شرذه مفاوف ةكد فى المسيط »ان ااقرا! رج ل لاخربا ل ركه مغارضة وا كرا لاخ رذأك فلا شوع 
لواحدمنهما فيما في يدى صاحبن وا ل فك الآخرا ناشريكك فبمافي يدك فيا وح كدري 
ف.افي يد بي كان الذول قوله بعدان يحل كذ في الا وى * ولوا ولواقرا ح عبد مأ دور ن انه شريكه 
مفاوضة اواقربة لكا نب فصد ذه في ذ لك لم يثبت المفاوضة بينهما ولكن ماني ارد يعمايكون بينهماأ 
لصفي ولا تجو زا قرا روا حد منهماعلن صاحبه بد ين ولا يعد وعلى هدالوا فرصبي ا جربا.فا وضة 
اواق رأصبى تاجرفما في ايد يهماب:هماأ و لكن لايثبتالمفاوضة بينهما كذافى المبسوط * اقراصبي 
لايتككم بش ركذ المفاوضة وصدقه| بو كماني يدا رح ببنهما نصفين ولا يكوذا نم نفا وضين وم يصر 
مافي يد ا لصبى مشث ركا بينهما كذانى محيط !١‏ خسى * واذا اقرالذ مى لمسلم بالمفاوضة ا والمسلم 
لذمي بهاتفى تول ا - وحددر عبد رع لإاران ونا و تسبي اك تاق ردزيها الو يه 
نصفين هكذاى سوط » اذ قا ذلا ن شريكي ولم بزدعليئ هذا يرجع فى البيا نالبه واي شع بين 
كا ن مصد قا فيه بعد ان بكون شيثا يثيت فيه الشركة كذ افى المحبط » قال انت شريكى فى التجارات 
فما 


كناب الاثرار اسم ) ( الب بالتاسع عشر 
دان ابديابن ع 'الباراض يونا زاالف الدرام اهتبر لايد ل امسن اهادم 
والكسوة والطعام حكذافي محيط السرخسي *ان قال ا ناشريك فلان في كل قلول وكثيروصد قه 
فلان في ذلك صارما في بد كل وا حد منهماوقت الاقرارص مال النجارةمشتركابينهمافما مرف 
وجود في يدكل واحد منهما وقت الاقراروعرفانه مال التجارة كالذهب والغذدة يكون بينهما 
لابرجع في بيان ذلى الى الخد وما هرف انه ليس من مال الغجارة نسوالمسحكن ومااشبدذاى 
من الاموا ل النى هي مشغولة ب تحاجة الاصلية لايكون للتجارة وان علم وجود بد كل واحدمنهما 
وقث الاقراروماعدا الذهب والغضة ممالايكون مشغولا بالتعاجة الاصلية فان القول في انه للنجارة 
اوليس للتجارة قول من في يد هكذا فى اللحسيط * قال هوشريكي فيما فيهذ ها لحا نوت ثمقا ل ادخلت 
العدل!زطى بعدا لا قرا رلا يصد ق وهو على الشركة وفي رواية بقبل قوله ومن! محا بنا م وافق 
بين الروابتين فقال انلا نأ لعانوت مغلقايوم الاقر ارال بوما أفتملا يقبل قوله والايقبلقولءكذا 
في بم سرخسى *ولءاقرفقال ذلان شربكي فبمافي هذا التحانوت فان جميع مافى لانو تب سبرمش تر 
يينهما وان تنازدا في مناع فقالادخلت هذا فى حا نوت بعد الاقراروةالالمقرلهلا بل كان موجودا 
وقث الاقرارا اختلفت الروايات في هذا الفصل ذكرني روايةا بي سليمان وقال القولقو ل المقرله 
ويكون بينهدا وذكرفي روايةابى حفص القولقولالمقرويكون له خا صة واتففت الروايات كلها 
فيما اذا قا لفلا شريكي نيما في يدي صن مالأ لنجارة نماد عى المقرفي بعض ماني بده انه لم يكن 
موجود اوقت الاقرا رفي بدا نمااصابه بعد الاقراروقال الآخ ربل كان مو جوداني يدك وفت 
الاقرارانالقولقولالمقركذا فى اللمحيط * لوةالفلانشريكي فى الطسن وفي يد المقررحى واببل 
ومناع الطأعدانين فاد مى اق رله الشركة في ذلك كله فا لقول قو ل المقروكذلى كل عا مل ني يد 
حانوت وفيه ماع فا قرانه شريك لفلان في عمل كذا فهما شريكان في العدل دون المتاع ولوقال 
هو شريكي في هذ والعانوت فيعم ل كذ افكل شع ني ذلك لحانوت م عمل اومتاعذلك العمل 
فهوبينهماو لون العانوت ومافيه في اددبهم! فنا ل احد هما ذلا نشربكي في دمل كذ افاماالمتاع 
في ولى وقالالآخربل المناع نيثنافهود نهماكذا فى المبسوط ع قال ملان شريكي ني كل مااشتربت 
من زطى وفي بده عدلان ثمة ل اثتريت احد هماوورئت اللآخرفالقول له كذ اني محبط السرخسي * 
ولوذال«وشريكي فيكل زطي مندي للتجارة ثمقالاشتر بث احدهما من خا ص مالى لغيرا لنجارة 


كتاب الاقرار (00”) ( البابالعشرون) 
فالقول قوله ولوانرانهماني يد : للتجارة ثمقا لهذا من خاصة مالى لم يصدق كذاف المبسوط » 
ولوقال هوشربكي في كل زطي ندم لي من الاهواز امس نما فران عدلين قد ما وقال احد همابضا مة 
فكلهما على الشر كة ولايصصح اقرا, رةالافي نصيبه ويه فع نصيبه ا ى ال مقرل بالبضاءة ويضمن له نصق قيمة هذا 
العدا ل اذادفعالنصنى ١‏ ىن شريكه بغي رقضاءكذ ا في مسرط السرخسي * واذ افال فلن شريكي فيهذا 
الدين لذبي علي فلان فال المقرله انت اذنته بغبراذنى ولمتكن بي وديئك شركة فا نكان امقر 
هوالذي باعالمبيع فهو ضا من نص قيمة المتاع وان قال له في ذكرأ لق انه باعه المناع فقال لم أبعه 
اناولكن بعماه جميعا كنب الصى باسمى فالفول قوله فان راد المقرلد ان بضمرى لذي عليه | لصى 
دصف يمة المتا ع وقال قبضت مناعي بغيراذني وقال الذي عليه المك مااشتريت منى شيئا 
وانماباعنى امنا ع الذى الصى باسمه فلاضمان عليه ولكن الال الذي ف الصى بينهماوحق 
المطالبة لمن باسمة الصك كذا فى المبسوط * قال فلان شريكي في كل نجارة وصد قه الآخرثم مات 
احدهما ص مال فقال ورئته هذامال استفاد الام الشركة فالتو ل لهم وان اقروا انه كان فييدء 
بوماقرفهومن الشركة كدافي محيط السرخسى *و يان كان للمبك ضكن راس فاون ركل ال 
تا ريضه قبل الاقرار ب الشركة مهو ص الشركة بينهما وا نكانتا, لمك عادر بالشركة فالقول 
قول الورثة انه ليس ص الشركة كذاف المبسوط * البا بالعشره ون في اقرا رالوجى بالقيض 
ل وص وال ميت انه قدأ ستونول < جع مال للبت ماين لان لان 
وم يسم كم هوم 0000 وقالل الغريم كان لعلا ن على لفىدرهم وقد قبضها 
الوصى بتمامهافا ن كان الدين واجبابا دا نة اميت واقرالوصمي اولا باستيفاء جميع ماعليدئه 6 دن 
مائة مغصولا عن ! قرارة ثما قرالغريم بعد ذلك ان الد ين الد كان عليه الى د رهم وقد اسئو فين صنه 

ال د رهم فالغريم برئ عن الالفى حنئ لم يكن للوصي ان يتبعه بشوع والقولةو لا لوصي مع يمينه 
انه قبضمائذ ولا بصد قالفريم على الوصي حت لا يضمن نسعما ئة للوارث بسبب! ويفا ن قات 
للميت بينة علين ان الدين على الغريم كان الفى د رهم بان اقام الوارث البينة انهغريم المي ت كان 
الغريم بر يئاعن جمبعالالىحتوولم يكن للوصي ان بتبع الغريم بنسعمائة ويضمن الوصي تسعمائة 
للورثة واذ!قرالغريم اولاان الدين الى د رهه ثم اقرالوصي انه استوفيئ جميع ما عليه ثم قال 
وهي مائة مفصولا من قرارة يكون الغريم بريثاعن جميع الالى با قرا رالوصي ويضمن 





كناب الافرار ( م٠"‏ ) ( الب بالعشرون) 
الوصي تسعمائة لور ئة باتجحود هذاالذي ذكرنا ان قال الوصي و هي مائة مغصولا عن اترار» 
ناما قله موصولابان قال اسنوفيت جميع مال الميت علون فلان هي مائة قال الفريملابل 
كان الفى د رهم فالوصى يصدق في هذا البيان حت كان للوصي ان يتبع الغريم بتسعمائة 
والجواب فيمااذااقرالغريم!ولابدين الى د رهم ثمثال الوصي استوفيت جميع ماعلبه وه يصائة. 
كالجواب فيما اذاكان اقرار ا لوسى بالاستيفاء! ولاهذا اذا وجب الد يرن باداثة المي فامااذا 
وجببالد ين بادا نةالوسي اوازاوضني بالاستيفاء اولاثم ةا مغصولا وهي مائة ثم فوالغريمان الدين 
كان الفايبرة الغريم عن جمبع ما عليه ولايضمس الوصي شين للورثة بقول الغريم وان قا مت البينة 
على ان الدي كان الى د رهم يكون الغريم نريمًا من جميع الدين با قرارالوصي و يضمن لومي 
لور ثة تسعمائة! ما ل#حمود ةا ولا برائه وان اقر الغريم ا ولا با لد ين ثم قا لالوصيا ستوفيت جميع 
ما عليه ثم قال وهي مائة مفصولا عن اقرارة يكون الغريم بريما عى جميع ما عليه لاقرا رانو سي 
وبضمن الوصي للورئة نسعما ثةوان قالدموصولا بان قال استوفيت جميع ماعليه وهي مالة نم 
قال الغري مكان الدين علي الى د رهم وقد قبضتها فان الغربم يكون بريئا عن جميع ما عليه دن 
لا يكون للوصي ان يتبعهبشوع ولايضمن الوصي للورثة الاقدرمااقرا لوصي باستيفائه واذا 
افرالغريم اولابالف در هم ثمقال الوصبي ا ستوفيت جميع ماعليه وهي ما ئة فالغريم يكون برية 
من جميع الا لنى ويضمن ١‏ لوصي للورئة تسعماثة هكذا فى المحيط * باع مالا للورثة ذا شهد انه 
استو فين جميع ثمنه و هومائةفقال المشتري بل كان مائة وخمسين فالقول للوصي ولا يمن 
الغريم وكذا الوصى شيثاولواق رالوصي انها ستوفين مائهو هوجميع الثمن وقال المشترى أن 
مائةو خمسون فالوصى قبض الخمسين الفض ل وكذلى لوباع مال نفسهكذا في محيط السرخسي * 
ولواقرالوصي انه قداستوفى جميع ماللمبت علين فلان وهومائة د رهم فقامت البينة انه كان له 
علية ما ثتادر هم فان الغرر خذبالمائة الفاضلة ولايصد ق الوصى على ابطا لهاكذ فى المبسوط » 
أذ! اقرالوسي انهاستوفيى مال ذلان الميتعند فلان وديعة ا ومضاربة | وشركة ا وبضامةاوه ريه 
ثم قال بعد ذلك انماقبضت منهسائة فان اقرالوصي بالاستيفاء اول ثم قال بعد ذلك فيضت مان 
وقال المطلوبكان الى درهم وقد قبضهافان الوص لابضمن اكثرمما ا قربقبضه وبكون الوب 
بريقامن الجمبعكما فى الدين وان اقام البينة اندكان عند المطلوب الى درهم نان الوصي ضامن 


كتاب الإقرار (مء٠س‏ ) ( الباب العشرون ) 
لذلى ولايضمن المطلوب هذا ازاةاله مفصولافاء! اذاقاله موصول! ثم ائرالمطلوب ان مامنده 
كان الفى د رهم فان ١‏ لقول قول الوصي بانه قبض منهمائة ولايتبع المطلوب بشوع بخلاف مالوكان 
هذافى الدين فانه يتبع الغريم بالبانى , واذااقرالمطلوب!ولا! ن الامانة عند :الى د, « رهم للمبت 
نم 'قرالوصي انهاستوفئ جميع ماعلية وهي ما نة فان قاله مفصو لاصار ضامنا للكل و أن ٠‏ قاله 
موصولا لا يلزمه الا ما! فر بقبضه ولا يتبع االمالوب بشىع 2 بغلاف الدين هكذا فى المسبط * واذا 
اقرا لوصى انهقبض كل دين لعلان على النا ستجاء ريم لفلانفقال قددفعت اليك كذ اوقال 
الوصي ما فبضت مدك شيئاً وما علمت ان لفلان عليى ثيئا نا 'قول قول الوصى ويؤٌ اذ الغريم 
يذلككء لؤنا ميث 0 
رجل بعينه وكذ لى' وقال قبت كال د ين لملا ن بالكوفة و كذ لى ا لوكيل با لقبش 
فى العاري * ولواقرالوصي انها ستو فين مالتلان الميث على الئاس دن دين بجوم 
كل ى فلان وقامت البينة!, نللميت عل ر دأ قر غز م فقال الوصي ليست هذ و فيما قبضت نانها 
تلزم الوصي كذافىالمبسوط اذا اثر الوصى اند ا ستوفيى ما على فلن من دين الميت وقال الغريم 
كان له علي الف دره م وقال الوصي تدكان للك ادر هم ولدنى! عطيت ت خمسما ةف حيوته 
الى اميت وخمسمائةدفعه لي بعد موتهوقال الفرم بل دنعت الكل ! اليبى يضمن 
الوصى | لف درهم ولكبن يستحلى الور ا ١‏ ون د عواة هكذاف المصيط * ولوا قرالوصى ا نه 
قبض جميع هأفي مزل فلان المت من متا عة وهبرا انه ثم قا ل بعد زاك «هومالة د رهم وخمسة 
اثواب ولام الورة اله ان رارق سول فلن بوم عات الى درم ومائه توديالم ارم 
ا 0 الس اه ارو 
تنه اتام كرف لسكا د مالو مارت 
ل 0 يب 7 دعبا وقامت الة 
ان أوصي!قرانه استوفين جميع ما كان على المكا نب لزم الوصى الا فى كلها بعد حل الورثة انهم 
لايعلمون 


كا بالاتزار 0 (222)884 (البابالحادي والعشرون) 
لا يعلمون فبض المبت كذاني محيط السرخسي *اذا افرالوصى انه قداستوفى ماعلون مكاتب 
فلان الميت وهومائة والمكا سب معروف يد عبي ذلك وبقول قبضدت مني الى د رهم وهى جميع 
مكانبتي فالقول قو لالوصى ف المائة ويلزم المكا تب تسعمائة وان اق رالوصى بقبضالمكاثبة مه 
ول يم خيا فاق الها تتيي انا ن نانك البزنة ان انل المكاقية لون ووه وا لاتب اكريةالك 
قبل ان بشهد الوصي بالقبض فالوصي ضامن لجميع الال ىكذا فى المبسوط * الباب! لادي 
وا لعشرون فيمن في يديه مالالليت اذا اقرالوارث | وموصيئ له رجل في يديه ماللانسانغا ب 
ومات الغائب نجاء رجل واد عين انه ا بنه وصدقه ذ وا ايد فان الفاضى يتلوم سواء قا لا نللميت 
وارنا آخراولم يقل فان ظهرله وارث آخروالاًدفع الما ل ليه وني كل موضع تال ينان ويتلوم 
القاضي يكون ذلك مفوضا اليه يعني بتحرئ انه لوكان له وارث آخرأعضرني مثل هذه المدة 
كذ !فى العتاوى الصغر في كتاب الد عوىل # فى الاملاء عن محمدر ح رحل نوي وتركف 
مالافي يدي رجل فادعين رجل انهابن الميت وادعتامرأة 'نها زوجة الميت وتال الذي 
في يديه الما ل صد قندا ولا دعلم له ارثا غيركما وكذ ب كل واحد منهما صا حبههالقااضي يتلوم زصانا 
ثم يعطلى الا بن الا لله دعل ما إستحلفة عن علمه علون د عوى ١‏ رأ وكذ لى لوكا والميت ١‏ مرأة 
فادعن رجل انه زو جهافهو بمنزلة المرأةني ذلك وكذلك لواقرالذى في دديه الما ل بروج 
اوزوجةاواخلام اوعمه اوخالهاوكل ذبي نسب ومولى العتاقةبمنزكه ا انسب في هذ افاذ| 
ادعث المرأة! نهاابنة الميت واد عون رجل انه اعئق الميت وقال الذي في يديه المال صد قثما 
اوقالهذة ابنته وهذا مولاة!عنقه اوبد أبا م ولئى ثم با لابنة نهماسواء امال بينهما نصدان وا نكانا 
متكاذبين بينهما و صولىالموالاة بمنزلة الزوجين ولوكان الذي في يديه المال اموأة وهذا الال 
لرجل فقالت المرأةالنى في يديها امال انازوجة الميت وهذ: المرأة زوجتهابضاوهذا الرجل 
مولىالميت قدكان اسلم اميت علين بدي ووالاة وقالت تل المرأ 3 :ازوجته د ونك وثال مولى 
الموالاةاناوا رئهد ونكما فالقاضي يجعل ربع الال سن الزوجتين والبا قي لول ىالموالا ةهكذا 
فى المديط * وان اقران هذا إبنة ونال لاادري اله وارث آخرام لافان القاضي يتلوم ويننظر 
فا جاءوارث آخر والآدفع الهال اليه وان ةال لا اعرف وارثا آخ رلا يتلوم بل يدفع اليهالمال 
كذا في شرح اد ب القاضي للصد رالشه .د فى الباب الثاني والسبعين ني انبات النسب 5 


لا لا 


كناب الافرار (09") ( الب بالسادي والعشرون ) 
قال #عمد رح اذافال الذي في يديهالماللرج لانت اخوةلابيه وامه ولاادري ألهوارث آخر 
ختجبكى عن الميراث وقال اللد عي انا خوة لا بيه وامه ووارثه لاوارث له فبري لم يكن للاخ 
ميراث حنون يعله انه لاو ارث له غيرة ولوتال الذي في بد ي الال !نت اخوهلا بيه وامهولهاخ 
آخرلا بيه وامهوان 'وارثاة جميءالا نعلم له وارثا 0 كماوقالالمدعى انااخوة لابيهوامة ووارثه 
لاوارثله غبري فان الداضى يتان في ذلك فان جاء و ارثآخروالآدفع الما لكله الى هذا 
المدمى كذ فى المعبط »'وجاء رجل واد عون ان المبت عبدة وان الال هال عبد فهواحق به 
وجاءرجل وادعين انها بن إلميت وان المبت حرام يملى قط وانهوارثه والذي في يدهالمال 
بقول ان المت عبد وكذ ب كلل وا حد منهما صا حبه فان !لهال للمولين د ون الا بن كذ اف المسيط ‏ 
لواد عئ أنه اخ الغا ئشب وا نه مات وهو وارثه لاوارث لهغيرة! واد عوى| نه ا بنه اوا بوه اوامه أومولا؛ 
اعتفه او كانت امرأة دادعت انها عمذاايت او خالتهاو بنت اخته وقالتلاوارث لدغيرى 
وادعن آخران المدت اوصوى أده لجديعأ كا لاوئلث امال وصد فهماذواليدونا للاادري ا للميت 
وأرث غير كم'م لالم يكن لع ىلو سنديو إعمكم هذا الاقرا رويدفع القاضنى الممل البهم هكذافى الخلاصة 
فيكناب الدعوئ #والزوجان ومولى المولاة! ولن من الموصوئن لدكذ افى ا حيط * لوا قرالنى 
امال في بد يه انصا حب المال مات وان لهذا الرجل عليه الفا ساله القاضي ترك وارثافان فال 
نعم لم جعال بينهما خصومة وان وا للا تأنى القاضي في ذلك فان لم جوع وارث جعل للميت 
وصيا فان ثبت الدين دفعه الى الغريم والاجعله في نبت المال كذ١‏ في #ختصرالجامع الكبير 
في كناب الوصايا * رجل ني يديه مال لرجل مات داحب الال واقرالذي في يديه المأل ان المت 
ارصى لهذا بجميع هذا الآ وا قرايضاانه اوصى لهذا الرجل الآ خربجميع هذا المال وقال ذلك 
الرجل ان المبت اوصى لي بدميع هذا الال وما اوصى لك بشوع فالمال بينهما ولوان الرجل 
الذي في يديه المال قالان الميدت اوصيىن لهذا بجمبع ماله وا قرايضا ان هذا اخوة لا بية وامه ووارئه 
لاوارث له غيره رتكاذبابينهمافان تت المال لصا حب الوصية والثنان للاخ ولوقال الذي في يديه 
المالان الميت اوصىئ أهذ البجميع ماله وقال ايضاان المبت اقران هذا |بنهاوابوة او مولاهمولئى 
هنا قة اوم و لىئن موالاةلىرانه لاوا رثأه غيرة فالمالكله للوارث المقرله والمولييكذ فى اعبط * 
لواد مون رجل ان له هلين صا حبالمال الى درهم وانهمات وانهصد فه الذي قبله المال لم يلننت 


كناب الاقرار .م ) ( الباب الثاني والعشرون ) 
الول ذلك حنين بحضروارث فان اق رالغريم والمد مي انه لاوا رث للميت ا نى القاضي في ذلك 
نم جعل للميت وص بفبض المال من الذي قبل ثم يفال للمد مي اقم البينة علق حفك فان اقامها 
قضى لدفان جاء صاحب امال حياردالقاضى القضاء في ذ لك فان كان مستهلكا ركان ١صلهدينا‏ 
قلصا حب المال ان يفمن الذى كان امال قبله وان كان ا صله غصبافان شاء من القابض 
وأ نكان اصله وديعة فالضمان على القا بض ني قول ابي يوسف رحو قال محمدر ح الود بعةءندي 
بمنزلة الغصب وان كان المال وصلل الذي في يديه من قبل ابيها وصىى به اليه فلاضمان علية 
والفمان على القابض فان لميجوع صا حب الال حم وحضروارثه. و جحد الدين فالقضاء ماض 
كذ افي مختصرا لجا مع الكبي رفي كناب الوصاياخ ولوكان الذي في يديه الال قال ان الميت اوصئ 
لهذ ا بجميع صاله لكن لعلان بن فلان على الميت دين كذ اوكذا وصد قد المقرله بالدين والموصين له 
يد عى الوصاية وينكرالدين وقدا قروا جميعا ان الميت ام يدع وارثافان القاضي ينلوم فيذلىك 
مأ ثميقول لصاحب الدين اقم البينة على د ينك فان لم يكن له بينة | ستحل الموصى له علي علمه 
ماعلم هذا لدي لهذاطلى تان عل ما اال ولم يعط الغريم شيئاولوا ن الذي في يد يه المال 
قال اميت وصوى لهذا جميع المال ولااد ريا ترك وارثاام لافقا ل له ا موصن لهاء مني فانه لى 
على يكل حال ترك وارثااولم يترك فالقاضى لايدفع اليدشينا كذاف المحيط * ولوان الذي 
قبله المال قال للقاضي هذا المال لرجل مات ولم يدع وارثاتانى القاضي في ذلى واخذ كفيلا 
بنفسه فان حضر الوارث اوهو صيى له وا لا اخذالمال وجعله في بيت الما لفان قسمه بين المسلمينى 
ثم جاء صاح ب الال حيا وكان امال ديناعلى الغريم غوض الغريم من بي تالمال وان كان 
غصبا فصا حبه بالخيا ران شاء ضمن الذيكان في بديه وان شاء اخذ مثلة من بيتالمال وان اخذ 
من الغاصب رجع في بيت الال وان كان وديعة فلاضمان على المستودع في قول! بى يوسف رح 
وقال عمد رح هو عندي بمنزلة الغصب وان كان الذي في يديه المال وصيا فى امال 
فلاضمان عليه ويعوض صا حبه من بيت الما فان لم أت صاحب الل حيا وجاء ابنه فلاضمان 
على الذ يكان امال قبله في شو من ذلك ويعوض الابن من بيت الما ل كذا في مخنصرا تجامع 
الكبيرفيكناب الوصابا * الباب الثاني والعشرون فى الاترار اربا لقتل والجناية اذ١اقرالرجل‏ بقل 
وجل ظطاءو قامت البينة به على آخروالولي ادعون ذلى كدفعلى المقرضف الدية ولاشويع 


كناب الانرار زدءم) ( البابالثالث والعشرون ) 
على الآخروعلئن هذا اذا افراحدهمابالةتل عمدا اوقامت البيئة على أ خربمثل ذلى والولى 
ادعى القتل عمد امان له ان يأتل المثر وليس له ان يقتالالآخر ولوان الولي في فصل الخطاء 
ادمى لكل على المتروجبت الدية بكما لها فيمالهولواد عى النثلكله على المشه ود عليه وجب ت الدية 
مائيعا قلتمكملا مذانى ا محيط # ولوا ولواقررج اانه قتل ذلا ناعم دا وحدةواقرالآً خربمثئل ذلك وقال الولى 
وتلتمأء حم عاد لله ا ا ملل ر ا ارج لوثهد 
يي 528 ايه 
0 .احدا منهما 00 د 0 لتمبوسريه 
مو جناية صا رالمترمغهرا الاذواء عو راترباللىا ولا ثم ب ابه و 

م هوالمقرلهوان كذبه فيهما فالخصم هوالمةر وأن صدته وي دذبه في العماية هد رت عجناية 

وكذلك ا كان العبد مجهولا لايدرئ اذه للمقراولغيرة فاتروا اج يدا ولائم: «اللك'ر كلك اولائم انار 
واوذال كنت بعتهه ا '. 0 0 لعداء؟ دأ في عبط السرخسي 
356 كثانالجنايات #البابا والثااك 3 رن رونل ون فالمتعرفادت تت ابن سداعة عن وى لوسف ار 2 حاذاقالالرجل 
لو رثففلان على الف بدميايييال نوسن 1100 انف دهم فهو 
بينهه بالسوية ولايد حل فيه أ يل كدافى الطحيط 0 جلة للا مرآنهانى تر وحئىكف وأذا صبى أميفر قبينهما 
باليسألهلاجازو! دك فانقا ل لاقي للدهلاجوت بعد بلوغك فان قا للافيللدهل تجبزالآن فانقال 
لاالآن يفرق بينهماكذ افى الواقءات العسامية * في نواد رهشام عن محمد ر حاذااقرالرجللفلان 
علي الفى د رهم من مبراث فلا ن فاناقرالمةرله بماةال المت راخذ هاورثه فلان من المقروان انكرالمترله 
ذلك فلا سبيل لورثة فلان عائن احدكذا فى أ لبط فى الفصل | أادمى عشرمن الا قرار»* عبد قتل 
رجلا خطاء وام بعام مولا حنيل اقرانهباعه من فلاى وسلمه البه ثم اودعد وكذ به ولي الجناية لايقبل 
قوله ولابينته ووه ربتسليم العبد اين ولى نايا والفداءفان دفع ثم حضرالغائب فا كذبه فالددخع 
ماض وأن صد قه له ان ياخذ العبد ويغرم صا حب العبد القيمة لولى ا لجناية وان تال بعت واناا عم 
1 بالجناية 


كتاب الاثرار (9-سم ) ( الباب الثالث والعشرون ) 
بالجناية فلاسبيل لولي أ أجناية على العبد وعليه الدية كذ به المقرله اوصد ته كذ افى الحريرشرح 
ا لجامع الكبير*ابن سماعة من محمد رح رجل قال لهذا على منل مالهذ علي ولم يكن افرلآخر 
بشئئع في مجلس ذلى ولاتقدم هذا الكلام شوع يدل علون ماللا خر علية فانه يق رلكل واحد منهما. 
بما شاء فا اقام الآخر بينةانهله عليهءالى درهم لم يستحق هذا الفاوكان للمقران يقرله بماشاء 

وف نواد رين سماعة من محمد ر'ح اذا قال لهذا على الى درهم مثل» الهذاعلي دينارللاول عايه 

الى درهم وللثاني عليه د ينا رولوا لهذا على الى درهم وسكت ثم قال ولهذ ا على مثل ما لهذا 

فان لكل وا حدمنهما عليه الى درهم! ذاكا ن ذلك في “جلس واحد وكلام واحد كذاى أ حيط« 
رجال اتربعبد رجل انه لفلان وجعد الذي في بد ثم فال المقران اشتريته فهو حرثم اشتراهفانه 
يقضىى للمقرله ويبطال العنق وان قرانه لفلا نثم! قرانه حرثم اشتراة فهو للمقرله وان بدأ تفال هوحر 
نم قا ل هولغلان ثم اشترافهوحر وان اقرلرجلك ثم اقرا نه لآخر ثم اشتراوفانه يقضئ بدالاول 
ولوامرة رجل بعدالافرارين بشرائه له ثم اشتراة كان الآمراحق بهكذافي محيط السرخسى * 
ف المنتقى بشربن الوليد عن ابي يوسف رح رجل قال لفلان عندى الى د رهم وديعة ثم قال 

ضماعت قبل ارا ري لا يصدق وهوضامن ولوقال كان له عندي وديعة فضاعت فالقول قوله 
ولوقاللهعندبي الفى درهم ود يعةضاعتو وصل الكلام صدقاستحسانا وكذلك اذاقال وقدضاءت 
١م‏ سكذافىالمحيط * لوا قرا ن لدلان عليه نوب هروي فماجاء بهمن ثوب هرومي صدق فيه بعد 

ان حلعه تي لهذا علين قول محمد رح واما عندا بي بوسف رح ينبغي ان ينصرف اقرارة الى الوسط 
والاصسهانه قولهم جميعا وكذ لك لوقال له على ثوب ولم يسم جنسه فا ي ثوب جاء بهقبل منها للبيس 
وأ لجد يد فيه سواء ولابترك حنئ يعطى ثوبا كذ ان المبسوط ني اقرارا لرجل با'حاد السبب» 
ذا اقوالرجل ان لغلا ن عليهدارا اوارضا | ونخلا | وبستاناكان هذ ١‏ قرارابا لصب فيوٌ مردرد العين 
ان كان في بده وان عجزعن ردة فعا قول! بي حنيفة وأ بي يوسف رح الأأخرلا يضمن القيمة 
وعلون قول'بى يوسى رح الاول وهوفول “مدر ح يضم كذافى المحيط * اذا أقران لفلان عليه 
عبد اواد عن ذلى فلان قا ل| بويوسف راح بانه يلزمة عبد وسطاوقيمة عبد وسطوقال ود 2 

بان الذول قوله فى العبد وفي قيمته وكذلك عل هذ | الاختلا ف اذا قال! ن لغلا ن علي شاةاوبغرة 

وبعيركذ فى الذخيرة #واذاقال على عبد قرض فعليه قيمة عبد والفول فبهاقوله مع يمينه حكذ | 


6 /ا 


كناب الاثرار (٠1م‏ ) ( البابالثالث والعشرون ) 
فى المبسوط *و لواقر علي نفسة بد ابه كان عليه قيمة اي الد واب شاء فان جاء بدابةوفال هيكان 
الفولقوله ان جاء بفرس اوبرذون! وحما اراوبعبرولايقبل فولهفيضيرذ لك كذا في فنا وو نا بخان 
في فصلل مايكون اقرارابك ون ا وبشيثيى *وفي كتاب العلل اذاف للفلان ءا ئدرهم ملوس فان 
هليه فلوسا نساوي د رهما وحكوق:! لوقال لفلان على ى دينارد راهم فعليهد راهم نساوي دينارا 
ولوفال 'فلان على بد رهم فلوس فان هذا بيع فكانه قال بعت منهافلوسا بدرهم ويكون بوانالغلوس 
اليدانها كم وفى ا انتقو ١‏ اذاقال لفلا ملي درهم دثيق فعلبدد نبق بساوي در هماكذافى المحيط هد 
اقرله دق في دا راوارضاوملك اوشراء يبن و يلف ملو فضل يد عيها ! عم : وان| بن أن يسه 
ينول'الناضي! نصى| وذلث اوربع حنن يصل! لى مقد ا ريعام فى ا 
ؤازمة ام يستحلى على الز دادةفان قال حقه فبهاهذا أذ ع اوالباب المركب او البناء بغيرارض 
اوحق الزراعةاو السكنى بالاجارة لايصد ق الإاذا وصل بكلامهكذا فيمحيط السرخسي *اوقال وقال 
لعلان 00 يد إن وا أن يبي فالقاضى يسم ل 0 الىنا: دلماينطق 
علية | سم وا عير دعتي ا .آلا ١ع‏ ناك ندر اسل دل ١‏ نا كن 
0 قال هذا العبدلفلان اشتريئه منه فوصل باقر آرة واقام البينة على الشراء قبلت بينته 
إستحعساناولوةا ل بعدماسكت اشتربته منه قبل الاقراراووهبهلى | ونصدق به على لم تقبل بيائه 
على ذ'ك كذ ف المبسوء في باب افرارا! لرجل في نصيبه * فى الممتقوق بش ر عن بي بوسف رح 
اذاة ل لاخي علي الف درهم وام يسمه فهوباطال وأوسماةولهاخ على ذلك الاسم لزمه ولوقال 
لاد ني ولم يسمة ولد ابن معروف فقال ليا بن آخر واياة عنيت فا لقولقولهو ان سماولم بكن له 
اا وكل شوع مىهذا الفبيل اثفق عاية اسهان عمر ووعمروساله وس 0 
لد ن باطل واطلاق والعتق يقعان وله ان يب نكذافى المحيط »الا صلل انه هذى ذكر مقد' را واضا 
اماو ا احد منهمالانه اضا ف الْقد اراليهما با لسوية فبو, زع 
عليهما بالسوية كمالواضاف الى رجلين بالسوية كان بينهما بالسوية والمساواة ىالاضا نه تقنضى 
الترزع على ل سببا ل السوية لول استود عني عشرة انوا ب هرم بة ومروية ها ن من 2 كل واد النصف 
كذا في مسيط ١|‏ لسرخسي *اذاقا للفلان عليه مائتامثقالن هب وفضة فا نعلية م نكل واحدمنهما 
النصفى ولس للمقرله ان نجع ل النضة | كثررالفول قول امقر الجبد من ذلك والرد يكذ افى المسيط » 


كناب الاقرار (1ام) ( الباب الثالث والعشرون ) 
اذااللفلانمندىالىدره م فرض و ود يعة فهوض اس لنصفهافرضا والتشيوى ال شرو رمه و كذلك 
لوفالله قبا يأف درهم مضا ربفوة.ض فأن وصل الكلام فقال ثلثمائة منههمافرض وسبعمائةمضاربة 

كان القول قوله وان فصل الكلام كان عليه م نكل واحد النص ىكذ اف العاوي #قال له عندي 
الف د رهم هبة ووديعة فكلها وديعة كذ اني محبط السرخسي * و لوةال اود ءني ثلثةاثواب زطي 
ويهوديى يلزمه زطى ويهودثي وال يان ف النا! لث اليه ان شاء جعله زطيا وان ذا ء جعله يهوديا 
مع يمينه كذافي فتا وى قاصيخان * ولوقال عليه قعي ز من حنطة و شعير الا ربعا فعليه ثلئة ارباع قفيز 
من كل واحد!! لنصى هكذا في محبط السرخسي * لوقال عي يكرطة وتعبروسهع كا 1د 
يلزهه صن كل وا حد ثلثه هكذ افي فنا وى قاضيخان + لوقا ل لنلان علي ى نصف د رهم ود يناروثوب 
فعليه نص فكل واحد منهه ا وكد لى لوقال نص كرحنطة وكرشعير وكرتمر وكذ لكارة ل على نف 
هذا العبدوهذء الامةولوة ل لدعلى نصىهذا الكرسسطه وكرشعيرة يفصن الثم هيركركامل وكذلك 'وقال 
غصبت فلا.انصنى عبد ه وهذ: الامة وكدلى 'وتقا ل نصىد رهم وهذا الد يار كذافي معيط السشرخة سي ب 
وفىالجامع الصغيررجل مات وترك عبدا فقال العبد للوارث اعتقني ابوك وقال حل 
أخرلي عا ابيك الى د, رهم دين ن فقال الوارث صد تثما فءأم, وقول ابي حنيفة رحاند ين ' وأول 
وسعى الْعرٍ د في قيمنه وتالالاسعاية عليه كذالفى المعيط * قال محمد راج رجل لدغلام يلآخر 
جارية فشهدكل واحد منهما على صاحبه انهاعدق مماوكه وكذ به صاحبه ثم ان كل واحدمنهما 
شترئل مملوك صاحبه بمملوكه جاز الشراء وعتق كل واحد مهما علين من اشتراة قبض 
اولم يقبض ويضم. حكل واحد منهمالصا حبد قيمة ما أن ترأة فا كانت قيمتهما على السواء وقءعت 
المفاوضة ولم يرحع احدهما على صاحبه بشوع وا كانت قيدة احد هما اكثريرجع دل صاحبه بالففمل 
وكذ لك 'وشهدكل وا حد منهما على صاحبه قبل البيع انان برمملوكه يتعلق عثقكل وا حد منهما 
بموت بائعدلابموت المشترى ويتوقفى الولاء ولوشهدكل وا حد منهما عن صاحبهان المملوى الذي 
في يدة لفلان وهو رجل معروف وكذ بكل وا حد منهما صاحبه ثم اشتراةكل واحد منهما مملوف 
صاحبة بمملوكه فالببع جا ئزويردكل واحد منهماما اشتراه الى المقرلهودخا اذا صدقهالمقرله وامااذ| 
كذبه لا يوم بالنسليم ولا يضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمةما اشترئى كل ولايرجعاحدهما 
على صا حبه بقيمة ما باعه ولوشهد احدهما على صا حبه انه د برص لوكه وشهدالا خرعليهان الذي 


كناب الصا ) ”م ( ( البابالاول) 
وبنسساتنان و موسي ومسي ب لدياً خذ المقربه من 
الو عدي انكاتب مملوكائه تبابعا : رتفعاالى 
قاض ى فأ ناكرالمملون !١‏ لدان بقيا مرقوتقين وح كم بجوا زا لبيع هطلقا وان ري 2 
يسألالغلامين البيند على الكذابة فلواقام كل واحدمنهما البينة بينة يفضئ بكذا به ويفسم البيع وأن لم يكن 
لباية الى نمدم انين لبوا ع داأله هاما نمة فان حلعا جا ا ابيع وكا نك ل واحد 
نهما عبدا للذى اشترأة وان نكلا يقضى بكتا بذكل واحد منهما ولأسخ الببع ولوشهد احدهدا عل 
صاحبة ' لد بيرو شهد الا خرعليه بالكة ل “ ثم نب يعا ها لذي شهد با لند بيريصيرااذى اشتراة مد برا 
م ن ماله ودعتق بموت ,بائعه بأترا ااه او ولاو موقوف والذ ي شهد بالكتابة فما اشترل: بكون مملوىا عند فس 
الكتابة تحلنى البا ع اذ الم يكن له بينة ولايرجع احدهما على صاحبه بشوع وان نكل البائع يرد العبد 
من باع نفس البيعكذا فى “حر برشرح امع الكبدرفي باب الاقراربالبيع في فساد أوغبرفساد 05 


كتاب الصلى 

وهومشتءل عل احد وعشرين بابا الاب الاو ل في تفسيرة شرعا و ركنه وحكمهو شرا رائطه 

وانواعة اما نفسيرة شرعا نهوانه عقد ومع لرفع المنازعة با عراصي كك ا النهاية * واما 
ركنه فالا جاب مطلقا والقبول فيدايتعين بالته بين كذافى العينبي شرح الهدايذ #ذاذا وقع الدعوئ 
فد ايئعين بالتعبين فقال المد عوي عليه للمدعي ( صل حكن ازبن مد عول بامس بد رهمكه بتوسيدهم) فقال 
المد مي فعا بى فعات لايتم الصلم مالم يقل الطالب قبل ت وكذلك اذا وقع الد عون فيما لا يتعين بالتعيين 
تسوالد ا والدنا نير ولب الصلم علىن جن سآ خرذاما ذامااذاوقعالدعووى فى الدراهم والدنائير وطلب الصلم 
نه على ذلى! لجنس يتم ا تلم بقول المدمي نعلت ولا يتحتاج الى قو قبول المد عي عليه لان هذا 
ذلب اسناط بعضأحق ق والاسقاط ينم بامسقطكذاف الذ خبرة * الايجاب والقبول هوان ن يقول المدعىئ عليه 
صا حنى م كداعاي ىكذا ومن د موا كذا علي كذا ويقول الا خرقبلت اورضيت اومايدل 
علئ قبوله ورضاهكذافي البدائع * رجل ادعو علئ آخرشيئا فقال المدعىن ءايه (برجندين فض ل 


كردم 


كيم (16”) ( الباب الاول) 
كردم ) فقال (كرد) بكون صالحاملن ذلك امبلغكذافي جواهرالفتاري * واماحكمد فوتوع الملك ف البدل 
وبوت املكف المصا معنا نكان صما يعد تمل النمليك الما ل ووقوع البراء ؤءنهللمد مي عليدا ركان 
عنمل التمليك»القصاص هذا ذاكان الصلم على الاقراروفى الصلم على الاتكارثبوت الى 
فى البد لللمد عي و ونوع ءة للمدعون عليه صن لد صوول سوادى نالمصا ل عنعمالا اولم يك ىكذا 
في محبطالسرخسي * وام أشرائطه فانواع منها ان يكو المصالم ما قلافلايصم صلم الميجنوى والصبى 
الذىي لابعقل هكذ افى البدائع * صلم السكران جائزكذانى السرا حية * وها ان لاكون 
المصالم بالصلم على الصغيرمضرا بدمضرة ظاهرة حتون أن من ادع على صبي د ينا فصالم 
أبوالصبي من دعواة على مال الصبى الصغيرفا ن كان للمد عى بينة وما اعطىن من المال مثل الحق 
لمدميئن ا وزيادة بنغا بن في مثلها فالصلم جائزوان لم يكن له بينة لاجو زولوصالم من ما ل نفسه 
جا زو منهاان يكون المصاأع على الصغيرممن يملى النصرف في مالدكالا ب وا جد والوصي 
ومنها انلايكون مرتّدا عند ابي حنيفة رح وعندهما صلعء نافذ على ان تصرفات المرئد م وقوثة عندة 
وعند همانافذة وصلم المرئدة جا ئزة بلاخلاف هكذا فى البدائع * واما البلوغ والعرية فليس بشرط فصع 
الصلم من الصبى المأأذون ان نفع ! وعرون عرى الضرر ومن العبد! لأ ذون اذاكان له فيه منغعة لكن 
لايملى الصام عن حط بعض| لق اذ كان له بينة ويملى التاجيل مطلتا وحط بعض لدم للعيب 
ومن المكاتب هكذا فى الغرر»* ومنها ان يكون المصا ل عليهمالامعلوما انكان تاج الو قبض وا ن كان 
اناج الي قبضهفشرط ايكون المصاأح د ليهما لاسوامكان مع لوما| مجه ولاهكذافى المحيط #واذا ادعو 
عبن صا ل ني بدي رج لكالد اروالارض والعبدوغيرةواد عويكله اوبعضةوا مد عوئ علية مقربهاوجاحد 
اوساكت فان كان الذمي وقع مليه الصلم دراهم بغي عينها فالشرط فيه بيان مقدا رهاويقع على 
الجياد من نقد البلد فا ىكان فى البلد نقود مختلفة بقع على الغالب منهاوان لم يكن لبعضهاغلبة على 
البعض لا يسور الصلم مالم ينين نقدا منها مع بيان القد رويجو زا لصلم عليها حالة وموجلة 
وقبض ما وقع عليه الصلم فى المجلس قبل الافتراق ليس بشرط وان كانت معينة جاز الصا 
ولا يتحتاج الين بيان القدر والوصف ولا يتعلق العقد بعينها حتيي ان المد مون عليه لواراد 
أن يحبسهاو يعطى المدمي مثلها كا ن له ذلك ولوهلكت في يده قبل ! لتسليمالى المدعي 
ستسق تلا يبطل العقد وعلية تسليم مثلها وان اختلفاني قدرها و وصفها بعدالهلاى فانهما بتجالتان 
/ 


أوا 


كناب الصلم عام ) ( البابالاول) 
ويترادان الصلم وكذ لى اذا وقع الصلم على الدنانيرني جمبع ماذ حكرنا ولوصاع من دعواء 
على ىكيل يما سنطة والشعبرا ووزن يا ديد والصغرا نكان معيناو اضاف العقد اليه وهو حا ضر 
اوغا ب بعد ا ن كان ذلك في ملى المد موى عليه صما لصلم وبقع ذلى علي ماسمين من الكبلي 
والوزني وان اشاراليه ولم يسم الكبل الوزن نكا يتين ص لكان المكدانان قري الاك 
فى الحنطة اذ اسان بعينها كان ذلى باطلا وه ذا لا بصم ركرة شيخ الاملام خواهررا ادهفى البابالثاني 
واركان موصودافئى الذمة فالشر طفية بوان القدر والوص ف و بيان الاجل فيه ليس بشرط كذا ذكره 
شيخ الاسلام خواهرزا دة ولونين الاجل جازوبت الاجل ولوصا لم عل نباب فا ن كانت معينة جاز 
الصلم وا الشرط فبهالاشارة لاغيروانكادت غيرمعينة لابجو ا زالصالم حت يان لي ابيع شرائط الس لم ولوص الح 
من دعوأةعلوق حبوان ن اوعلين مالاتجوز 0 بسح الكل الاان يكو ن معيناهكدافي شرح 
الطساوي #وه: نهاان يكون الما المصا م عليه متفوم! افلا بيصي الصلير على الخمروالخنزيرمنالمسلم 
وكذا اذ! صالم علول دن من خا لاوا اوور وماك سال عا اذاه 
علئن مال ثي | ستحق من يدا د مي لم يصم الصلم هكذا فى البد ائع # وصنها ان يكون المصالم هنه 
مما بجو زالا منياض عنه ما لا! وغي رمال نسوالقصاص مججهولا كان ١‏ ومعلوماهكذافى المحيط » 
0 أن كوق بي لوو اد االو و ا وحقاليس بمال عينى 
ولادين حنىن لا: يصم الصلي صن حد از ناو السرقة وشرب اأخمربا ناخذز انيا | مي 
اوشارب خمر فصا أعمه مل مال ان لا برافعه الى واى الآ مركذا ذ ف البدائع + ولواخذ سا رفافي دارة 
بعدمااخر ج الس رقة من الد ارنصالعه السارق على مال معلوم حتىن كفو عنهلا يجب المال 
على السارق ويبر أ عن" خصوءة اذاد فع السرقة الى وساحيها ارين هن | الصلم بعدصا رفع الى 
القاص يا نكا نذ لى بلمظ العفولابصح ع العفوبالا نفاق وا نان بلعظ الهبة والبراء ة عند نا يسقط ا لقطع 
هكذاني فتاون قا بخان * وان كان لا يجو زالاءتياض عن هكعق الشفعة وحد القذ ف ,الكفالة 
بالنفس لا ير زا لصلى منه هكذا في محيط السرخسى * أن وقع ع الصلم في حد القذف قبل 
ان يرفع الى لقاش ىلايجب البدل ول يسقطالسد كذافى السراج الوها ج » * ولوصالم شاهدا 
بريد ان يشهد عليه على 0 عن حةوق الله نعالوى 
ناطل و يجب عليه ردما اخذويجوزا لصام عن التعزير هحكذ افى البدائع * والذى استنرعليه 


كتاب الصلم ( فام ). ( البابالاول) 
فتوول ائمة خوار :مان الصا عن دهعو ول فاسد ليمك # حيس لا يصيم والذي يمك لصحيعمه 
كما اذ ات رى ذكرحداوغلطنياحدا لحد ود يصم كذافى الوجيزالكردري *#واماانواعه:حسب 
المدعن عليةفئلثة هكذافى النهارة * صدلي مع اقراره ,صلم مع سكوت وهوان لايقرالمدعين عليه ولا ينكر وصلم 
مع نكار وك ل ذل جائزفا ن وقع الصلم صن اقرارا عتبرفيه مايعتيرن البيا عات ان وقع عن مال بمال 
فبجرى فيه الشفعة اذاكان عقا را وئيردبالعيب ويثبت فيه خيا رال رو ية ا 
جه الالح عند تدرط قد رين نسلم لبد لكذ الى هد يذ رإوااتقنديدامكم اليف 
حنون لولم يقبض المصا لم عليه فى مجلس يبطل الصلي كذافى ١‏ يه 
ييل ارات اخ انيت نايطل للم سيت حدها دك فى الهداية * حة حب 
صالع على سكنوى بيت بعينها ا 10 
يب سس 0 
على خدمة عبد نجو زر بالاجما ع وان كانتامن جنس وا حدلا يعجو زعند ناكذافى البدائع#واله 
عن السحكوت والانكارفي حق المدعن عليه لا فتداء اليمين , وقطع الغصومة وني حق المدعي 
لمعنى المعاوضة حكذ افى الهد اية * واماا نواعه بحسب المصااح علبه والمصا لع عنه فاربعة لانه 
اماان يقع عن معلوم علين معلوم بان يدعي المد عي حقا معلومافي دارفي يد ي رجل نصالحه 
المد عون عليةعلئن مال معلوم وأ انغجائزوا ماعن مجهول على مجهول وانه علول وجه أن كان 
لايععنا فيه به الى النسليم والتسلم بان ادعوي رج ل حنافيدارني يدي رجل واميسمه وأدعى اللدعيئن عليه 
حقا في ارض في يد المدعى ي ولم يسملاا صطللاملن ان يثرك ككل واحد منهما د عواة قبل 
نانم النهاتزوا نكا ن يحمتاج فيه الى النسليم والتسلم بان ! علي علق أن يد فع احد هما 
من مندنفسه مالاولميبينه على أن بنرك الآخرد موا'او على ان بسلما ليه بمااد عاو فانة لا يجوز 
وأماعن مجهول علون معلوم وانه على وجهين ايضاان حكان المصا لي عنه بحتبث ينتاج ال 
نسليمه لابجو زكما لواد عئ حقافي دار في يدي رحل ولم لم يسمه فاصطليا ء! ول ان يعطيه الد عي 
مالا معلوما ليسلم! لمد موى عليه للمد عي مااد عاد فانه لانجوزوا نكان المصالم عنه بعيث لاحتاج 
تسليمه بان صطلعافي هذ :الصورة علن ان يعطى المد عون عليه مالامعلوما للمد عي لبتركف 
عي د عواة فهوجا ئزوامامن معلوم على مجهو ل فا نه على وجهين أيضاان كان بناج 


كناب الصلمم (ثام) (الباباثان ) 
فيه الى النسليم والتسلم لا يجوزوا نكان لابعمتاج الى النسليم والتسلم يجوز والاصل في ذلى ان 
الجها لةلا تفسد العقد بعينها بل لغيرها وهي المنازعة المانعة من التسليم و النسلم ففى كل موضع 
لايستاج فيه الى التسليم ماما برسي اودرو حبر لساررل 0 
هوضع يحناح فيه الى التسليم والنسلم ما جهالة فيه نفضي الى مثل هذة امنا زعة فتمنع جور (الصلم 
هكذا فى النهاية + اذا وقع الصاح هن ديرن فسكمه حكم انس فى البيع ع انوع اول هين دده عام 
١‏ 
لمبيع فماايصام نهنا فى بع ١م‏ ومبيعا يصاع بد لافى الصلم و مالا ومالاللاكذانى مط جاه الباب الثاني 
الصلهفى الدين وفيم يتعلق به من شرط قبض بدل الصلم فى الججلس وغيرة رجل له مل 
آخرالى د رهم فصا أحه عنها على خمسماة يجو ركذ ذافىالفتاورى! لصغرئ #واذ١‏ كان لها لفىسون 
اله على خمسما ئةبيض لم يجزبخلا ف ما اذاكا ن له بيض فصالحة على صاد ون ذلك من | لسود 
جا زهكذا في غاية البيان شرح الهداية #لوكا نت مائة د رهم سود فصا لحدمنها على خمسينغلة حالة 
اوالىناجال جا زهكذاق المبسوط » لوكان لر. جالةبلرجال الى د رهم فلةفصا له منهاعلق كيان 
بخية نقد هاايأه فى المجل سلا بجو زني قول ابي حنيفة ومحمد ر حوبي يوسفرحالآخركذاني فتارئ 
اضيخان * لوكان عليه الى درهم غلة فصالحه منها على الى درهم بمية حالة ذان قبض قبل 
ان يتفرةاجازوا ن تترقاقبلالقبض بطل وان جهال لها اجلابطلكذافى المبسوط # وان .وقع الصلم عن 
دراهم فى الذمة عاى دنا نيرا و محكسه يشترط فبض البدل وان وقع عن الدنانيرفى الذمة عا 
نانب "فل منهالايشتء قبضه . | ن وقع من ما ثفدرهم فى الذمة على عشرةد را هم الول شه رجازكة 
ف الوجيزالكرد ربي + اذا كان عليه الفى درهم سود حالذقصاا ععة على الف درهم بعمية الى 
اجل نانهلا يجوز وان! كان عليه الى درهه سود مؤّجل نصاأحه على الى د رهم بخية حالة جاز 
انا نقد البديةى المجلس كذافى الذخيرة * ولوكانت الجياد الفاحالة فصا له على الى 
نبهرجة موٌّجلة جا زالاا ن اصل المال اذا كان قرضا فصاأعحه عل خمسمائة الى اجل لا يصم التأجيل 
كذافي فتاء ون قاضبحان بو اذا مار ن عليه الى د رهم بخية مو جلة فصالعه على الى سود حالة فانة 
لا جم ,كدا ف الذخيرة * لوانت له الج لنى موّجلة فصاأحه على خمسمائة حا لةلا يجوركذافى الهداية * 
أركان لرجل على رجل الف د رهم فضة بيضاء فصالحه علو خمسما ئةدر هم تبر سودا الى اج 
جازوان صاأعه 


كناب الصلم اام ) ( البابالثاني ) 
جازوان صا يده على خمسما ةد رهم مضروبة و زن سبعة الون! جل لا يجو زفا حاصل انه اذا صالج 
على اجود من حتدوا نقص قد رامن حقدلا بحموز وان صا لعمهعلئ اقل من حقه قد را وجود ةاوعلئ 
مثل حقّة جود ة وا نقص قد رامن حنه جاركذا فى نتاوئ تا ضيخان + لوكان لرجل على رجل. 
ماثة درهم ومائة دي :ارفص اله من ذلك على خمسين د رهماوعشرة د نا نيرال شهرفهوجا ئز وكذ لك 
لوصا لعدمن ذلك علون خمسين د رهماحالة اوا ليل اجل فهوجا ئزوكذلى لوصالحه علن خمسينى 
درهمافضة بيضاء ثبرا حالا اوالى اجل كذافى المبسوط * فالشبخ الاسلام وناويل المسئلة اذاكان 
التبرمثل ماعليهفى ا لجود ةا ود ونه اما اذا كان النبراجودمماعليه لم يجزركذافى الذخيرة * 
اوعاب ت له عليه مائةد رهم بخية وعشرةد نا نبرفصالحه منها على خمسين د رهما سوداءحالة اوا ليل 

احل نهوجائز هكذافى المبسوط # لوكان عليه مائة : ا 0 

وعشرة درأ هم الى اج للا جور ولوصا له عليهناود فعه. ا اليد فهوجائزوا ان قبض عشرةد راهم قبل 
ان بتفرتا وبقيت الما ئة فهوجائ زكذافى المعرط»رجل لدعلئى رجل الف درهم لايعلم وزنهافصااح منها 
علئىثوب او عرض بعينه جا زوان صا أحه على دراهم»-لومة يجو راستحساناوكذا ااجعل لهااجلا 
جاز ويجعل ابراء عن البعض وتاجيلاإلبافى هكداني فنا وى قاضبخان * رجل له عل آخرالف 
د رهم معلومة الوزن فقضاود راهم مجهولة الور ن لاجو رولواعطاة عل وجهأ 0 تجو روحمل 
1 وى انها فلكدا فى | أخلاصة * رجل له عليه أن #1 فصا لعه على مائة الول لشهر وعائن مائتينىان 
لم يعطهالن شه ر لابح كذاق الوهيرا للكردرىي* ادعوى علن أخركذاد ينا را ما تكرفتصا عامل دنانير 
معلومة بعضه معجل وبعضه وجل فا نه يصيمكد في جواهرالنتاوي * اذا اد عن رجل على رجل 
الفى درهم فصا له منها علمن طعام ذ فى الذمة هؤجلا|وغيرمرُ جل وتفراقبل القيض فهوباطل واذ! 
وقع الصلمممن الدراهم النني فى لذ مة علي ىكرحنطة بعبنها وثفرة قبل ان يقبض الكرجازولو وقع الصاح 
م ىكرحنطة فى الذمة عل عشرة د راهم ذان قبض العشرة قل أن يةنرقاجازوان ثفرقا قبل قبض | لعشرة 
بط لكذاف الذخيرة + ولوصالعمة م نكر حئطة قرض على عشرة د راهم وقبض خمسة ثم |فارة بي الصلم 
فيندف الكربعسابماقبض ويبطل فى النصى ساب مابقي وان صالعةه ل كر شعير بعين أم تفرقا 
فهل القبض فهوجائزولوكان الشعيربغيرعينه فان تقابضافبل ان يتفرقاجازوان تفرذ قبل أن يقبض 
فسد كذ !فى المبسوط» ا اكان علي ةكرحنطة فصا لع عل , نص كرحنطة و نص فك رشعير بغيرعينه 


هو/ 


كناب الصلج (مام ) ( الباب الثاني ) 
الى جل بزو السنطة علبهحالة ولوام يضرب لذ لك اجلا اوكان الشعيرقا ثما بعينه والسنطة بفبرعينها 
كان جائزا ود لى'دا كان الشعيريغيرعينه وقد قبض فى لجل س جا زوكذلى اوكانت أ معنطة الوى اجل 
و و عوي واو لم يد فع اليدا'شه بر ]الصلم فاسد على مه 

لشء ركذا فى المسبط » أن ١‏ كان له عل آخر عشرةد را هم به أأحنطة فصالعه على !د مشر 
درا نرق ل ميض انس الصل بندر درجمو حد كذا ف الدراجية 8 أرا لرجلين 
اويا كرحيطد فرض تفالحة اخ اعليى وى عشرةد رأهم ه, ى حصته فهوجا زويد فع لون شريكه 
انشاء, الكن ان شاء خمسة د راهمكذا فى المبسوط *, رجلان لهم على رجل الفى درهما نلميكن 
الدين وا جبا بعتد | حد همابان ورا ديناموٌ جلا مر, ى رجل فصا عه | حد هما علي ما ُةمعجلة مان 


ان اخ رعنه ما بتقى من حصنه وهوا ربعما لذن. رهم الول سة 000 رل ؛ القبوف4ة حون بينهما وتاخير 


دصته وذلى! ,عدا نة باطل في قول'بى حنيعة رءح حنى لرقبض الشريك الأخرشيئا كان للمؤّخر 
ان يشاركهف المقبوض وعائ فول ابي يوسف ومعمد رح تاخيرة في حصتنه جائزوان كان ديبهما 
وأجبا داد انه احدهمابان دا شريكين شركة عذان فان اخرالذي وى الاداءة صم تاجيله في جميع 
الدين واناخر الذي اميا شرالاد انة لايصم تاخيرة في حصته علئل قول | بى حنيفة رح وعلن 
فولهما يضح وان كانامتدار صير. بانا يي ا الس 
اجل كذافي مناوى تاصيغان * انا اذاكان الدي.. ى بين شريكين فصا | حد همامن نصيبه عل 
ثوب مشريكه با لخياران ثاء٠‏ خد منه نص ا لثوب الاان يضمن له شريكه ربع الدين وا ىشاء اتبع 
قريمه بنصق الدين وأوا ستوفيق نصيبه أ ويتصنى نصيبة من الد ين لشريكة ان يشاركه فيما قبض 
ثم يرحعان على الغريم بالبانفي كذ افى الكا في * ولوكان لرجلين على رجال! لف د رهم بخبية فصا لح 
احدهدا من نصينه عل خمسمائة زيوف او علوى خمسمائة سود كان لشربكه ان يأخذ منه نصفهما 
كذاق السووا» ,رك ولا لان رهلين الا ايا فعا سا وهل ول مائةد رهم 
نهوجا زو 00 قيمة | لد راهم والد نا نيرفما اصا ب ١‏ د نانيرفهو صرف ويشترط 
ا لد راهم فهوا ست يغاء للبعض وا سقا ط للباق كد افى! أحاوبي * اد عل 

ون جلين الى د رهم دين فصا أحاه علين مائة د ينارأ ل اجل لا يجوز سواء ٠‏ وقع الصلم 
9 0 ركذلك لوصاأحاة على طعام فى الذمة الى ياجلا و'لئيغيرا جل فان لاعجى: 


كناب الصلم (19") ( البابالثانى ) 
كذا فى المعبط * أذاكان لرجل على رجل الى درهم فصا لحه منه علي عبد بعينه فهو 
جائزء العبدللطالب يجوزفيه عثقه ولابجوزفيه عتق المطلوب وان مات في يدالمطلوب قبل 
ان بقبفه الطالب مات من مال المطلوب ويرجع الطالب بالدين وكذلى كل شوع بعياه 
لايبطله افتراقهما قبل الفيض كذا فى المبسوط »+ اقدلكة عن الف عأون عبد أم عاق ةا 
ان لاشيع عايد ذاللدفوع اليه داتخيا ران شاء بود العبد وأن شاء اعطاد الها وامسى العبد كذا 
في محيط الس رخسي + صالي من الف على ما ئذعان ان يدع وبالا بصم كذافى الوجيز 
للكردري * لواد من دينا مل , جل واصلجاة على دا رعاى أ نيسكنها لذبي دليد الد ين سنة 
ثم وسلمهاا'ى ال مد ع ىلا تجو زوذلك اذا ادع دبناءاى رجل ثم صاأعه عنه عل عبد عن 
إن عمد م العبد امد مول عليه سنةكا. ذا سدا كذافىأطعبط له على آخر مائةد ينا رنيشابوري قا أذ 
عل ما ند بخارية ونع رتاقبلالقب شنا اصحيس اندلويشترط القبض,لايبطل| 0 ولوكان على القلب 
يشترط قبض بدل الصلي بلاخلاف «ككذ افى الذ خيرة * سئل نبجم الد ين النسفى عمن اد عون 
علىن رج الىد رهم من الد راهم الي لامضة فيها وص أحد علي ما تقد رهم غطربفية فتفرقا قبل القبض 
قال يبطال! صم وهذ | | لججواب مستقيم فيما ذا وقعت الد عوك فى الد را همى لذ مث فاما اذا وقعت 
في د را هم معينة يجو ركذا فى المحبط * من عليه الد بين المؤّجل اذا قضى الما ل قبل الاجل ثما ستحق 
المقبوض او وجدة زيوفا!ونبهرجةا وستوقة فردة عادالمال مجلا وكذالوباءهعبدا اوصالحه 
على عبد وقبض العبد ناسحق ! وظهر حرأ اوردة بعيب بقضاء قاض عاد الال مؤجلا وان طلب 
ان يقبل صلم على مالان قبل الصلياورده يعيب بغيرقضاءكان ال ل موّجلاوان لم يسم الاجل 
فى الا قالة والرد بالعيب بغي رقضاء فالمال حا لكذا في تاو قا ضيخان* واذا كان لرجل على رجل 
كرحئطة قرض فصا لسه من ذ لك علو كرشعبرود فعه اليه فوجد المد عي بالشعيرعيبا فرد بعد ما نفرة 
ان لم يستيدل في مجلس الرد بطالا لصلم مندهم جميعا وان استبد ل اخروى في مجلس الرد فكذلى عند 
الى حنيغة رم وعند هم) الصأم علين حاله وعلئل هذا الاختلافكل عقد يبطل با لا فتراق مس غيرزبضس 
١‏ 5100 ارد الصف والسلمكذا فى المصيط ‏ ولواد عون علون رجل الفا ف ذكرالد عون عليه 
فاراد ان يصا له علئىما ئة فقالالمدعي 5 عأون ما تُدن ١‏ هم من الال النى لي عليى وابراتىكف 
عن البقية جار يبرا المد عن عليه عن الباق قضاء ود يانه وان قال صالعتى من الالفف علين مائة 


كناب الصام (") ( البابالثاني ) 
وام يقل واب رأتى عن الباقى بريئ الوب عن الباتي لماي 7 
وأوان المطلوب قضى الالفى ذا نكرالطالب قصاءة فصالحه جه المطلويت علو ماثة رهم جا زقضاوو لايل 
للطالبارياً خذصنهالمائّة اذا كان بعلم بالقضاءكذافي متاو ون قاضمخان #اذا كان ل علالق 
دره دينا من تمن نبع الى اجل :صا أعبه الطالب علئن ان اعطاوكفيلا واخرعنه سنة بعدا لاجل 
فهوجا ثز.. هذا جد واب الاستعس إن وكذلك لوكان مءةكتيل فصا لناعل ان يمرأ هن االكفيلا, وعلول 
انبدخل معه رجلا آخرف الكفالةوعلى ان اخرعنه بعدالا< ل شهرانهوجا نزو لوصالحد علي ان يعجل 
له نص امال على ان يوّخرعنه مابقى سنة بعد الاج لكان فاسدا ولواخرعنه الطالب سئة بعد الاجل 
مرخبر سم ذلك جائزكذاالمصطء سر على آخرالى ددر ادنع لدان 
خمسمائة عل الى بر من الفف فضأ ل فقعاأل فهو ري ذأ ن أميد فع اليه خمسما نُذ غداعادت الالف 
صدابى حنيدة ومحمد ر مكذافى!لكافي #لوقال حظط لط رع و يسنا له فعائ أن تمقد بي خمسمائة 
ا ار عيبا انها عطاء الباقىاولء بعطه في قوليهم ولوةاأل 
حلت ا وي لكين ان ا ىاليوم خمسدائة دان لم تنقد فالمال علي على حال فقبل 
الغريم ان نقد وأ لخمسما د اليوم برئئ من الباقى وان لم ينقد ى اليوم لا يبرا في قولهه ولوقال 
حططت عنك خمسدا! نه علن ان تنقد!ى الباقى اليوم ولم يزد علونذ لك فقبل الغردم قال ابوحنيفة 
ومحيدر م ان نقدفى ايوم درئ من الباني و عام وى اساي ار ابرأنكف 
من خمسدا ده ن الانف على ان تعطيزى الشويي ا نشد اخألا براء فيه واقع! عطى لخم والدارم يد 
كذا فى الهد ابة * ولوا_لدعلي رجل! لفىن,هه فصاأحة معد عبن خمسم اند عل ان يعطيه بأوولم يوقت 
لاداء الخمسوائة.ةتافا 0 جائزو يكون منهة حطا للخمسمائةالباقية ولوة الصا تك علين <مسمائة 
عائى ان تعطبنى الخمسمائة اليوم فان لم نه ل ى فالالنى علي عائل حا لهف ن اعطادوفا لد لج ماض 
فان لم يعطد حدىل مضى اليوم فالالى عله رد ل هلمن الالفى على خدسمائة على ان تعطينى 
ايوم .ام يقلن وك عام * لالنى عليك نان اعطاه خمسما ند 3 ليوم برع من الخمسماثة الباقية 
بالاجماع وأن ام يعطه حن مضى اليوم عاد جميع الالى في ةو ل ابي حنيفة و«حمد رح هكذاني شرح 
الطى| وى # أوقال صالنى من الالى على خمسمائهتدفعهااليغد اوان تبر يدن الفضل عل انىك 


انم 


كناب الصلم امم ) ( الب بالثالك ) 
أن لم ندفعها فعهافد ١‏ الافى ليك على حالدفان نعده خمسمائة بهي 5 إء ما ضيا وا نام ينقد بط لالابراء 
بالاجما عكذانى الك في * اذا قا اذاقال ادا لى خمسما تذعائ انى برهن ضل ولم يوقت للاداء وقنايص 
الابراء ولايعود الد ين هكذ الى ١‏ بع و روي 
لابصم ا لسط في قولهم نفد اولم ينقد وت كذ الوفال للغريم اولاكادل 31 ادمع سه كيهو نذا زمر 
اديت| وذال ان دفعت الي خدسمائة فانت بري من الباقي فهذ١‏ كله باطل لايبرأ من الباقي 
وان اليه خمسماتة كلظ السلم اول يذكركذافى اطهبرية * أن - حط احد الشريكين شيا 
بسيو وا رحطه حط لكلا وبعضه في قول ابي حنيفة محمد رح ويضمن نصيب 
شريكه ان حط الك ل وان لم يكن المصا لع عاقداجاز راان عيميد 1 ه في نصيب صا <به 
لا يجوز عند الكل كذافي فتاو ون فا ضيخان * الباب الثالك ب ا لصلم ءر. عن المغر وا لسكا ح ح والخلع 
والطلاق والننقة والدكون رجل تزوج ١مرأة‏ علوق خاد م ثم صاأحها على وشاة بعينه اجا زوان كان 
نسيئة لا تجوز وا نصا لسها على شوع من المكيل ا والموزون | نكان بعينه اجو ز وأ ن كان بغيرعينه 
ركان مو جلالاتجمو زوا نكا ن حالا ان نقد فى لج لس حا ز وان لم ينقد فى المجلسلايجوز وان صا حها 
من أ أخاد م عل دراهم نسيئة جاز ولوصا أحمها علق خادم بعينه وزادهامع ذلك دراههم مسماة 
كان جا ئزا فا ح صالع علين مرض ببينه ودفع ليها طلقهاقبل الدخول بهاكانت لمر بالخبار 
ان شاءت ردت اليه نص قيمة أ لخادم وان شاءت ردت اليه: سان ال نيوت 
ولواشتوت بها العرض فانهاتعطية نصف قيمة لخاد م من غيرخيار و اذاصا لععنه على دراهم فانها 
ترد عليه نصنى ما قبضت وكدلك لوا عطا هاخاد ما وسطائم طلقها قبل' ويد خلبماردت عليه نصفها 
من غير خيار هكذافى | طسيط * اذاتزوج امرأة على ببت وخ'دم ثم صالحهامن البيت على ثاب 
هروية الى اجل لم يجزوا ان صالسهامن البيت وألخادء على د راهم اود نانيرالئ ا جل نهو 
جا تُزكذا ف المبسوط * ولا يجو: باكثرصن قفيمة| لبيت وأ لخادم كذ افى الا تارخانية نا قلا من العنا بر * 
اذائزوج امرأة على مائة درهم ثم صالحها من ذلك علي طعام بعينه فهوجا زوأ نكان بخيرع.ذه 
ى كان مو جلالا يجو ز وا ن كان حالاذكرانه لابجو زايضا ناذا تزوجها علو لك رحنطة نم صالحها 
من ذلك علون دك رشعبربعينه فهوجا ئزوا نكان الشعيربغيرعينه ا نكان الشعيرموّجلالا جوز 
وا نكان حالاان نقد فى المجلس فا لصلم صعب علئ جواب الاستعسان اوعلى احدى الروايتين 
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كناب الصلم ( مم ) ( البابالثالك ) 
وان تعرةاقبل الفبض بطل الصلع ولواد عون على امرأةانه تزوجها وهي تنكرفصالحنه على مائة 
د رهم على ان ببرئ من تزونعجها الذى اد عون جا زاذا قبل ذلك فان اقام المد عي بياة بعدذلى 
على الكاح لا تقبل بيننه وك لك لوقالت ١!‏ عطيتك مائة درهم على المبارات كان جائزاوكذلكف 
لونالت ١‏ عطيتك مائة دره. علىن انك بري من د عواك ولوقالتعطيك مائةدرهم علون ان 
لانكاح بينبى ودينك ذكرشضخ الاسلام على قول ابى حنيمة رح الصنام : و عا قولهمالا بص 
ولوقالت اعطيك مائة علون ان تقول لم انزو جك نهذاباطل كذا فى المسيط * اد عت المرأًة 
أن زوجها طلقه'نلئاوادكرالر دج فصاأحمها على مائة درهم على ان تبرئ من الد عورئل 2 وللروج 
ان يرجع عايها بما اعطاها من البدل وتكون المرأة على د عواهاوكدلك لوا دصت تطليقةاوتطليقتين 
اوخاعةكذا في خزانة المفتيى # اذ اطلق الرجل امرأنهة بل ان يدخل بهائم اختلداف المهرفةا ل الزو ج 
مها خمسمائة وذالت المرأة مهري الى د رهي فاصطلحاءلى ثلثمائة من نص المهرفهو جائر 
ولوقال الزو ج لم افرض لك المهر وا نمالى المتعة فاصطلسا على ان يسلم لهاالمتعة علئن انا برأ نه 
من دعواهافهوجائ وان اقامت بعد ذلك بينة علو ان مهرها كان الفالا تقبل يينتهاولوكان ا لزوج 
قد اعطاها المهرئمطاتها قبل الد خول بها وطالبها برد النصى واختلعا فى النصى فقال الزو ج اللصف 
ثلثمائة وقالت المرأةمائتين فاصطلسا على ما ئنين وخمسين فهوجائزكذ! فى المحيط * لواد مت 
المرأة على زو جهاطلا قابا ئنا فصا لحها على مائة درهم عل ان يطلقهابا ئنانهوجائزو كذ لى 
لونا لت علون ان تقرئى بهذا الطلاق الذي اد عيت وهو”حد ذلى فهوجائزوان اقامت بينة 
على ذلك فشهد وا الاطلته اقلا وواعة راققة يحمت ولط راد الذي اعطنهكذا ف المبسوط » 
( مردى زن ديكريراد مو كرد وص كرد ند ) على ان يختلع من الدعوئ بمال لاججوزهذا الصلم 
حكدا في خزانة المفتين #ف المتقون بشرعن ا بى يوس ر حامرأةاد مت عان رجل انها ام رأنه 
وان لها عليه الى د رهم من مهرها وان هذ الصبي ابنه منها و جحد الرجل ذ'كى كه ثم صا أحبها 
علىن ماثة د رهم بد فعهااليها علي ان ابره عن جمبع هذا الدعا وو لم يبرأ بهاالزو ج من شئئ 
ثم قامت البينة لها على جميع ماد صت فان النكاح ثابت والنسب ثابت والصلى عن المهرجائز 
والمائة الدرهم سالمة لها وهي صلم من الالنى الني اد متهاو هذا استحسان ولواد مت نكاحا 
رن ولد ولم يدع مه رافصا ليها على مائة لم يج ز الصاح ولو صا لعمها علين صانةَ درهم على أن ابرأنة 


كتاب الصام مم ) ( الب بالثالث ) 
من د عوى النكاح وعلى ان با روج الح سحي بدي ديرم بز 
الصلج ويرجع فى المائة الننىامطاها ولاسبيل للزء وج على المرأةفى النكاح من قبل انه قدب راها ركان 
هذابمنزلة خلع ولواد مت عليه نفتة ونكاحا فصا لبها علئ مائةّد رهم عل انها . ربهافا لصلع جائئز 
و المائةالدرهم بالنفقة ولا برجع الزوج عليها بهي وع ولا نكا ح بينهما كذا فى المسيط * الصلم 
من القن كان على شين تجو لفاضي تنديالفة بدعانتة العام يعت تدب ل 
ولا دمتبرمعاوضة و 1 ن وفع الصلم على شع لا جور تقد يرالنفقة بمى! لعبك والدابة يعتبرمعاوضة 
وتصيرهبردُةزوجهاءن ى النفقة بمااخذت من البد ل كذ! في حيط السرخ. ي*اذاصا اع لرجل 
امرأتهولم يدخلب بدا على ١‏ ن طلقها علول ان ترضع ولد : سنتين حنى تفطمه وعللى أن زادها 
هوثويا بعينه فقبفت المرأة الثوب فاستهلكته و ارضعت١!‏ بى سنة ثم مات الصببي وقيمة الثوب 
والمهرسواء فان زو ج يرجع عليها بنصنى قيمة الوب و ربع قيمة الرضاع ول وكانت المرأذ اده مع ذلى 
شا قيمتها مثل قيمة!! لرضاع رجم علبها بربع قيمة الثوب وربع قيمةا! 2ك 
الشاةمع ذلك يرجع عليها بثلثة ا رباع قيمة الثوب وربع قيدة الرضا ع ويرجع بنصنى قيمة الشا 5 
وان استحق الثوب ول تستسق الشاة والمسثلة بعالهافان المرأة ترجع على الرجال بنصى الشاة 
باجرمثئلها في نص السنة التى ارضعت ويرجععليهاالرجل بربع قيمة الرضاعكذ افى المبسوط » 
لوصا لست ١‏ مرأة زوجها علو ثلئة دراهم صن نفقنهاكل شهرفمضى شهراخذ ته للشهرالما ضي وأو 
صالسهامروّثانبة بعد ماص السهاعلئى نل دراهم من نفقنهاكل شهرقبلمضى الشهرعليه علي ثلثة مخائيم 
دقيق بعينه جا رالصلم حكذا في خزانة المفيين * وان صالصسنه من الدراهم على مخاتيم د قبق فير 
ميزه قبل مف ى الشهريجوز وبعد مضيه لا تجوز كذافي محيط السرخسى * اذاصالحتالمراً ة 
زوجهاس نفقنهاعلئ ثلثة دراهم فيكل شهرئم قال الزو وج لااطيق ذلك فذلى لازم له الا ان تبرئه 
المرأة اوالقا ضي او يرخص لسعرفيكفيها دون ذلك وان ىقالت المرأة لايكفينى هذ اكان لها اننا صمه 
حون يزيد ها اذا كان موسرا ولوقد درا لقاضى نفقتها في كل شه ربشوع وفضول ى به كا ن لها ان خا صمه 
اذا كان ذلك لايكفيها وتطالب بتمام كفايتها ركذلى هذا العكم في نفقة الاقارب ولوا مطاها كفيلا 
بنفقة كل شهر فعلى! لكفيل نفقة شهرواحد ذان قال ا لكفيل ما مش ت !وماد امت ام رأ ته فهوكماقال 
وان مات الزو ج وقدبقي لها على الزوج نفقة من هذا الصلمفاني ابطليهاكذ اف المبسوط » 


5 كناب لصح (عمم ) ( البا ب الثالثك ) 
ولوصا لعا م رأ ته من نفقتهاسنة على حبوان اوثوب سمول جنسه جا زمؤ جلا وحالابخلاف مالو 
ما لحمها بعد ا لفرضا! وبعدتراضيها عن النفقة لا جوز كذ في محيط السرخسي * :ولوصا لحت م اجر 
رضاع الصبي بعد الببنونة كان جا ئزا ثم لبس ليها ان يصائمبما نبت لها من درا هم الاجرعلون طعام 
بغيرعينة كذا ف المبسوط *رجل صاعا م رأنه! لمطلقة من ننقتها علوود راهم معلومة علول ار لايزيد ها 
علبها حنى شقضي عد نها بالاشه رجا زذاى وان كانت عد تها بالعيضلا يجو زلا ن/ أحيض فير 
0 ل ا 


س0 ا 1 ينص لصها عن دراهم مسماة من الكسوة وال 
لكل سة جا زذلك وكذ لك لوصا لم صواى الامة فلولم يحكن بواها المولى بينالم يجزهذا الصلم 
وكذ اك ا كانت المرأة صغيرة لا يستطبع| لز وج ا اا 
كبيرة , اه و ج صغير فصا لس ١‏ بوه عاو ى السفقة و دمن جا دز و و ا 
كل شهرجاز زكماجوز لبه اق السقرق المسترقة علية . كذلى العيد أ أحجر روالتاجريصااح 
امرأته علين نفتتها كذا فى المبسوط به رجل صا ام رأنه من نفقتهاسنة هأ ثوب وقبضه فا ستحق 
الثوب رجعت بالنفقة ان فرم ض وان لم يفرض رجعت بنيمة الثوب كذ اي مصيط !١‏ سرخسي * 
م ووس ا 0 
لمسلة وذ اال قير لي يأزم الاغفةيظه ةاون البسر 1 
لوصا وصا ع على نفتة المعار م ثم ادع ىالاصما رصدف وبطل الصلركذافىالناة رخانية نا قلا عن العنا بي * 

افاصالم الرجل بعض محا مهن ا لائنة ودولة يرل اجبرعائق! مطاته ان ى أ قر وا أنه محمنا ج فان 
لم يعرف حاله وادعئ انه فقيرةالقول قوله ويبط أل عنه ماصالم عليه الآان ثقوم بينة ا نه موسرفيقضئن 
ب لصلم عليه ونفقة الولد الصغيركنفقة الزوجة من حيث ان اليسارليس بشرط لوجوبها والصلم فيه 
يكو ن ماضياا نكان الواد محناجا فان كان صالع على ١‏ حدثر من تفقتهم بم يتغابن الناس فيه 
ابطلت الفضل منه .كد لىالصاع فى الكسوة لأعاجة والمعتبرفيه الحكفاية سا لنفتة لوال امرأته 
من كسوتها 


كناب الصلم (09م) ( الباب الرابع ) 
مرىكسونها عاو در عيهود ي ولم يسم طولهوعرضه و رفعته جا زذلك وكذل ف كسوة القرادة ولوص الح 
رجل اخاةوهوعمعيم بالغ علي دراهم سما وَلنَفقته 0000000 
د ل مامكا 93 0 ل * 











ا :225255252525255 ئرب 


0 خاي ااي 0 
از الاي ايه ا رأ صلم ني قولهم وان ادعون صاح ب الال الوديعة وطالبة بالرن 
فاقرالمستود ع بالوديعةا 0 وصا حب المال يد عي عليه الاستهلاك ثم صاأعمه 
لون شع معلوم جا زالصلم في قولهم وان اد عن ا 0 الرداوالهلاك 
ثم صا أححه ء علول شوع ع فا ختلفوا في قول أ, ي حنيفة راح وأ اص انه لاجورفة - الصلم بي قوله وهو 
قول البى وسقت وح الاول و عله للتوون شك ا فار بى فاضيخان * ثم ان ام الما 
لم يغرقوا ب. ىما اذاقال المالكاولا استهلكتها وتال المودع بعدذلى ضاعت اورددت وبسن 
0 اولاضاءءتاورددت وقال الالى بعد ذلىف أنتهاكتهاكذ اق ا محيظ عو اجمعوا 
على انه لو صالع بعد ما حل المستودع انه رد وهلك لا يجوز الصا انما اله خلاف فيما! ذا مان 
الصلم قبل يمين المود ع و اناادء ى المودع الرد والهلاف وصاحب الال لا يصدقه في ذلى 
ولايكذبه بل سكت ذكرا لكرخي رح اندلا يجوزهذ الصا في قول ابي يوسف رح الاول تجوز 
في قول ممد رح و لوادعئ صاحب اال الاستهلاكف والمودع ام يصدقه في ذلك ولم يكذ به 
فصا لعه علوى شي ع ذكر نا! نه يعجو هذا الصلم في قولهم فان اختلفا بعد ذلك فقال المود عكنت قلت 
قبل الصلم ابهاقد هلّت او ردد نها فلم بص الصلى في قول ابي حنيفة رح ذان قال صا حب المال 
ماقلت ذلك كان القول قول صاحب الال ولايبطل الصلم كذ افي فتا وى قاضبتخان + ان نكر 
المستعير العارية اصلائم صالم صم الصلم وأ ن اقربالعارية ولم بدع الردولاالهلاى والمالى يدعى 
الاستهلاك دصح الصلم وا نادعبى الهلاك والمالى يد عى الاستهلاك فالمسئلة على ا لاف 
وكذلى الب واب فىالنسا ربو كله ال اصلداماءةهكذا نى المحيط * وار.رى نكانت! 00 يِ 
مانت رهم فصالحة منهاءلئن مائة درهم بعدا قرار! وا نا ريم ليجزاناقاصت البيذة على الوديعة وان وأن أم : يقم بينة 
م 


كناب الصلم زثمم) ( الباب الرابع ) 
وكان اللموب ع صندن 'زالصل حا أزتدافى الظهيرية * ولابحل للمودع الفف ل فيمابينه و بين الله تعالوى 
كداى المحبط * ولوصا ضالحة على عرض جا زالصلم مطلةا لو صالعة على عشرةدنانيرفان صا لعه 
وهوجا حد للوديعة لصح صب اذا تفرقا بعد قيض الد لدنانيرسواء نت الد راهم حاضرة في مجلس 
| صاعاوغائبةعن جلس الصليمامااذ كان المود ع مقرابالوديعة ا نكانت | دِدِعة حا ضرة في مجلس 
حازاذا جددالمودع الفبض وقبض المالى الد نانيرفي ذلى المجلس ولولم يجدد المودع 
القبض فالصلم باطل وا ن كانت الودبعة غائبة ع مجلس الصلم والصلم باط لكذاى الخلاصة * 
امر أة'ستود عت رجلاود يعد كانت عند هالغيرهائم قبضنهامنه . استود عنهاآً خرو قبضنها منه 
ابى! ممقدت صتاعامنهامقالت زهب بينكما ولاادرى من اضاعه و ةالالاند ري ما كان في وعاثك فير 
اكب دفعت الينام نفتشه و رد دناه عليىنصالعتهمامن ذلى على مال فهى 0000 
امناع بالصلم بنه'وبينهداجا ئزني صلصها | على قْمة اتا علا خلومن عون انا كان بعدمافممنها 
الك مااع يهن الور الام صلى الى بد لكان سواءكان مث ل قيمةالمتاع اواقل ,اما 
كان تبل ان يشمنها الى قيمة الماع نمى هذا الوجدان صا لعمت دبد ل مثل قيمةالمتا ع 
00 لايد اسم جانزود مرضان نا حت 'واقام صاحب المتاع بينة 
بعد ذلك عان ما 'دعول», الام رك الى المودعين سبيل وان ص عت ببدل هواق لصن قيمة 
ال متاع قدر مالا يتغادى الم س فيد لا اجو الصا وا ,للمالى !هيا ' ران شاء ضمنى ١‏ أةقيمة المتاع را وأنىشاء 
نن ريعي با 2 درون عين رحعاءلى المرأة بماد فعا اليها 
وان ضمن المرأة نقد الصلم عليها كذ' فى فى الذخيرة * اذ١ ١‏ دعى عبنا في بدي انسان فقال ذواليد 
هذاود بع فلان اووديعة اود عنية فصا أحه بعد| قامة البينة | وقبله صم الصلم ولايرجع على لالم 
عند تدا فى العصول ا'عمادية * وا ن كانت الدابةقد نفقت تحت المستعيرة ثم انكر رب الدابة 
الاعارة وصالء المستعي على مال جا زماناقام المستعيربعد ذلى بينة على العارية وقال انهانفقت 
بال الصلى وان اراد استعلافه عن ذلك فله ذلك كذا فى الميط * ومن ا سنعا ردابة الى وقت 
فعطبت فقال ال مستعير نفقت حتى و كدبه رب الدابة وهومتر بالعارية فافتدى المستعير ثمنه 
فصالحه سحا لم جز وكدلى لوةال المستعيرد فعنها البى كذ في خزانة المفتين * ولوان 
مضا رب جحد المضا ربة ثم اقربها| وافربهائم جحدهائم صالع من ذلى على مال جازواذاكان 


دياو 7 (الباب الرابع ) 
للمضارب دين علون رجل اد انة من المضا ربة فصا له على ان اخرة عنه جاز و ان حط عنه بعضه 
جاز وضمن ماحطه لرب المال ولوكان أأحط بعيب في مبيع اوضالحة من العيب علول دراهم 
بد لها جاز ذلك عائى رب امال ولوصااع عل ان اخذ بالدين كفيلا على ان ابرأ الذي 
عليه الاصل ا واحتال به فهودا ئركذاف المبسوط * اذا ادعو رجل على رجلانه وهب 
هذ! العيد له وقيضه وا لعبد تي يِدْ الواهب والواهب #صحد لى فاصطأحا عليل ان يكون نصف 
العبد للمد عوى عليه جا زهذ! الصلم فان إقام المد مي بعد هذا بينة على الهبة وا لقبض لا تقبل بيننه 
ا لاْأخذ من المد عون عليه النصف الذي بقى في بده فانشرط مع ذلك احدهما على اللآخرد راهم 
فهوجائزوان! صطلها ان يكون جميع العبدلاحدهما ريعطي صاحبه د راهمكا نجا نا يضاواذ' ادعمى 
الموهوب له الهبة واقرانه م يضم وجحد الواهب ذا صطلسا على ان يكو ن العبد بينهما نصفين 
فاصم باطل وان شرطا مع هذا لاحد هماا ن شرط الدرا هم على الواهب لانججو ز وا نشرطا اد راهم 
على المودوب له تجوز وان |صطلى ان يكون العبدسالما لاحدهماويدفع هوالىصاحبه كذ | 
درهما ان شرطاان تكون الدراهه على الواهبكان باطلاوان شرطا الدراهم على الموهوب أله 
من جائزا هكذ افىالمحيط # امرأة وهبت ارضما لها لاخوين احدهدا لاب وام والآخرلاب ثممانت 
فو رثها اخوها لابها واسهاوقال ثلى الهبة كانت غيرجا ثزةوادعى الآخرجوازهافيفول 
بءض الفقهاء ثم إصطلعا بينهما على صل ثم مات الاخ من الاب والام فاراد ورثته ابطال ذلى 
الصلي عند قاض يرجي اصل الهبة با طلذفان يبطلة في قول من يري تلك الهبة ب'طلفونججعلها مبران 
وفي قول من يجي زالهبة يبطل الصلم وتجعلهاهبة يبنهما نصفين ولوكانت وهبها كلها للاخ لاب 
غبرانه لم يقضها في حيوة الإخت ثم خاصمه اخوه فبهافقال انهالم يجزلى لانى لم تقبضها وقال 
الآخرصد قت لم اقبضهارلكن لااردها حنوى يقضبي القاضى علبي بذلى ذا صطالسا منها عن صلح 
نيوباطلت اء إصطلجاعلى الما صفة اوعلئ !فل من ذلى اواكث ركذا فى المبسوط * لواد عئ 
انه وهب له نصنى هذ الدا رمشاءا و لم يقبضه منه وجحدة الواهب ثم !صطلحا عن ان يسلم له 
ربع لد ربالنف درهم جا زكذا فى الحاوي »اذ كانت الد ا رفييد رجلفاد من ان فلانااتصد قبها ! 
علية وانه قبسها وقا ل فلان بل وهبهالك وانا اريد الرجوع فيها فاصطلساءلئ مائة درهم علول 
ان يسلم لالد أربصدقة فهوجا نزولا رجوع فيهابعد ذلك فان اقرالذي في بديهانهاهبة بعد الصام 


كتاب لصم (04”) ( الباباالرابع ) 
وجعد رب الدا رالهبة و الصدقة جميعاقبل الصلم ما وى »ا ذكرناوكذ لى لوا صطلعامل ان تكون 
الداريينهه! بالسوية عائى ان ردالذى فييده الد رمائة درهم ذالصام جا زولا يبطله معنى د 
كذاقالمبسوط » ا ستأحر . رجلاءاى حنطذيعينها فصا دعل دراهم أم عدر كذ في “حصي | لس 
اذا اسجرمن آخرداراوا ختلنا فى المدة تقال الآخ رأجرتف شهرين بعشرةد راهم و' م 
لابلآ جرد ي ثلئها شهردعشرة د راه, فاصطلما من أن يسكنها شهرين ونصفا بعشرةّد راهم فهذأ 
جا ثزولواصطلها على سكن ثلثة شه عل ان زاد :لآ خرد ,هما كان هذا جائزا ايضا ولواصطلس| 
دل سكبلهدوا لثلئة أن زادة قف زا بعينه اوبفيرعينهبعد ان يكو نم وصوفاف الذمةكان جا تزاولو 
صطلد على مكنون هذه لدارشه رين علي ان زادة الآخر كذ نب ت خرن داراخرول هذين الشهرون 
كان جائزاايضا والاصل في جس هذه المسا ل ان يظر فى ١'زدادة‏ ا كانت مجهولة لا اجو زسواء 
كانت الزياد من جنس ما أجراو من خلاف جنسدوا ن كانت من جانب لماج ان ناته 
من جنس ما اس جرلا تجو زوان كانت من خلاف جنسه جا ز و لوا صطلعا عل سكنى الاشهر الثلثة 
بعشرة علين ان ١عطاء‏ امس جرا رضابعينها جا استحسانا كذ افى التانا رخابة » لواصطلم الآجر 
ا الكسن لل م هذاكتيلابه ورضى بذلى الحتفيل فهوجائز 
ف ايا ا ا ا ا 


لي لالت ١‏ وساوم رسن 0 
من ذلى واد عى امسا جرموضعا ابعدمن ذلى فاصطلماءا ا يت 
بالاحرالذى اد عاة المسة جرفهذ الصام جائزو وجعد المس ةج رالا جارةًا صلا واد عاهارب الدا 

باصطلدا علووان يركبهاالممثً جرالين ذلى علوى اجرد ره ا ا 
بيع 0 ذلكربالدابة فاص طلعاعائ ان يركبهاهوبنفسه 
كين تلقال ادي همدي كاسنا وام 


الصلم 


كناب الصلم نمم ) ( الباب الخامس ) 
الصلمجائزوان اقرالمرتهن بعد هذا الصلعان العبدكان رهنا في يد الا ينتقض الصل ولوكان العبد 
وبدااريين االرستبمني الاي سوال اللي الي ااي 
من فا صطلعاعلن ان زاد: المرئهن خمسين درهما قرضا عبيل ان بحكو ن العبدرهنا بالماثة 
وأ لخمسين فهذاللصلع جا ئزفيصير العبد رهنا الما دل والفيو وان امكلمافا ان مه 

المرتهن خمسين د رهماعلئن ان يجعل الراهن العبدرهنابالمائة فان هذا الصلم فاسدو' لين 
ان يرجع في هبته وللراهن ان يرجع في رهنه ولواصطلحا على ان يبرأهالمر يهن من خمسين من 
المائة علي ان يجعل الراهن العبد رهنا بالخمسين الباقية فهذا جاثنز. لواد عئ ا مرنهن ثوبافي يد 
الراهن انه رهنه اياة بعشرة دراهم اقرف الياةوا قرانه له يقبض الرهن وقا ل الراهس لى على عشرة 
دراهم الاانئ لم ارهنكه وا صطلس] علين ان نحط المرتهن عنه درهماليرهنه الرا هن الثوب فهو 
جائزو كذلى لواصطلعاعلئ ان يقرضه المرتهن د رهما ليجعل الثوب رهناعنده فهوجائز 
كذ لى و اصظاعا هلين ان يرهنه ايا أمحط عنه د رهما ويقرضهد رهما جمعا بين الحطوالزيادة 
فانه جائ زا يضافان لم يد فع اليه اذوب و بد أله في امساكه فلدزلىالاان العطلايثب تكذافى المعيط» 
ولورهن متاعابمائةدرهم وقيمةالرهن مائتادرهم ثم قالالمرتهن هلى الرهن وقال الراهن 
مادلى ناصطلداعلينان يرد المرتهن عليه خمسين د رهما وا برأ عن البا قي كان با طلاني قول 
ابويوسف رح وكذا الجواب ان !اد فى المرتهن رد الرهن على الرا هن وانكرا راهن ولوا ن الراهنى 
5 عليه الاستهلاك فلم بقربه المرتهن ولم بنحكر نا صطلماءايى شع جاز الصل في فولهم 
حكن انى ذناء ى قاضيخان + اذ! كانت قيمة الرهن مائني درهم والدين مائافقال الراهن بعت 
متامى فلم يقرولم بنسكرنم اصطلماجاز الصلم ولو اقرالمرنهن اندباع المناع بماثة د رهم بوكالة 
الراهن وقال الر اهن ما وكلتكبالبيع ثم | ضطاحا على ان ابرأة من الانة وز اد له الطرنهن خمسين 
درهماجا زفان ظهرالمنا ع عند المرتهن فالصلح ماض ولوكان المرتهن باعالمتاع نم مات اثرا دن 
فصالم الورثةعلين ان يبرأ: على ان يرد علبهم خمسين درهما نهو جائزنا ن جاء آخرنقال ردن 
لى فصالحه المرئهن علوع عشرة فهو جا ئزايضاكذافى المبسوط #لوان ا'راهن مات ذادعن رجل 
و المنا عله وانه كان امار ولي رهنه فاصطالها على ان اقر لمر تهن بذذلك فان تارتن لابه ف 
علئن ورثة الراهن كذا ف المحبط* الباب الامس فى الصلم فى الغص بو السرقة وال كرا؛ 

مم 


كناب الصلم مم )ا ( الباب الخامس ) 
والتهد يد لواد عون غصبا على انس ان ثم صالعه على وما لجاز الصلم كذافى المبسوط* غصب 
لود 'نيمته ماله ذا فه فصا أحه منه على از رد م ن مائة جاز وفالا بيبطل العضل علو قيمته بمالايتغابنى 
فيه وأ حيس مذ هب ابي حنيفةر كدافي را نه العذ لعتاويئ * اذاكان المغصوب عبد افا بق منه ار هلى 
55 علين ١‏ ثثره كن قيومه حا زعمك يه 0 وقالابويوسف.” “عمد ر م يبط العضل 
علون قيمته بدالا رمغ بن الس فيه ومن اصعا بنامن ةل اأخلاف ف فيه اذ اا بق العبدواما اذاكان 
لكا كنا اجر م علي اكثر و السرم ولاس ان الولاف فبيها حبينا كز 
0 فخر الحات ن قا دخان في:شر ح لجامع الصغيرو على هذا ! خلا فاذا غصب عبدا فهلىف 
في يده فصا سه ه ١‏ ل لمأ قام الغاأصب البيلة عا ١‏ 0 فين انان 537 الس عليه 8 دبينه 
في نول الى خينور هه 0 بويو سق و “*عمدر ح تقبل بينتهوة ل در يأد ةا لقيمة على الغا 
دكن | في غايةٌ البيان شرح الهداية * احصيور اغا كل انه لوصا أعه على ل-5 رض جا ل 
كثيرالقيمة او تليأ ل القيمة واجيعوا عا اننأ وى القاضي عليه بالقيمة ثم صا عدعلى اكثر 
من تيمته لا جوم كدانى الخلاصة » قال محمدر ١‏ ذ!! بق المغصوب نصا أعه مولاه 
عل درا هم مسماة حالة او 1 ن اخن حا ازو لوصا حهء ى العبد الا بق علىن مكيل او موزون 
انكان بعينه او بغبرعينة و لكن قضدف ا لمجلس جاز و ١‏ نكان بغي رءينه ولم يقبف هئ المجلس 
لا جور كمالوكان مستهاكا حتينة ولوكان العبد قاثما بعينه في بده فصالحه على شيع صماذكرنا 
بعيده أو بغير عينه <الاكان أو موّجلا جا زوكا نكالبيع 7 لواختلنى الغاصب والغصوب منه فقال 
احد هماهى أبنة . ل ال خردهى حاضرة كان ١‏ لقول قو فول الغاصب فا ن قال هي في بد ي 
جازلصلم حلون جميع ماذكرة حالا كان | و مه وجلا وان تال هي أبثة حا ام 
!| 5 
حالة كانت او مي جلة وعلى المكبل والموزون جا الصلم حالا ولا يجوزمو جلا كذ يه 
واداغصب ثوبامن رجل فاستهلكه آخر عند ا لغاصب فصا م صاحب اللوب الاول عل 
اقل من قيمنه مهوجا نزويرجع الاول عل ى المستهلى بقيدته ويتصد ق بالففلى وان لم يصالعالا وَل 
ولكن صااع الثادى عليناقل من قيمته جا ز ويكون براءةا للاول ولايتصدق!الا<ربك ئْ وأن 
- 5 3" 5 سر[ ١٠‏ مه ا 0 م غم 
نو ما على لآخرلم يكن لد وار على الاول بئئع كذافى | عا وي * لوفص ب كرحتطة 
م صالحه علئ د راهم مسماة حالة او مؤّجلة والحكرقا ثم بعينه جا ز الصلم وكذلك لوصا أ 


كناب الصلم امم ) ( الباب الغخامس ) 
دل ذهب مسمى حالا! وموّجلا وكذلى الصلم ملو ون ساث رالو زنيات ولوصااحه على كبلى 
مؤّجل لا يجوز سواء صالحه علير, حنطة اوغيرها تالكر سنيانايها لحه علي دراهم 
اودناهرانكان الى اج ل لايجوز وان كان حالاو قبضه فالصام جائزوان افترقاقبل القبض 
بطال! لصلم وان صالعه على مكبلاو موزون ا ن كان حالا وقبضه جا زوا نكان !لين اجل 
انكان المصالم عليه سوبى أ لعنة لاليجو زو انكان الماع ص علية العنطة جازوان صالعه علويكر 
ونصنىكركان با طلا سواء كان الكر قائماا ومستهلكا مكان | اريواكذافى المحيط * و لوغص بكر حنطة 
وكرشعير فاستهلكهما ثصالحه عل ىكرشعيرائين اجل علئل ان ! برأهمن العنطة فهوجائز,ك كن 
اذاكان احد هما قائما نصا لعه عليه عل ان أ بر أه من المستهلى كذا فى المبسوط * فى المنتقن 
رجل غصب عر وض وحنطة وشعيراوصا لعد المعضوب منه عل !فى د رهه الى سنة قال حصة ا أعنطة 
والشعيرس الالفى باط لا نان ذلك مستهلكا ويجبوز الصلم في خصة ع روض وا نك ن قال الغاصب 
لم تكن !أعنطة مستهلكة وقال المغصرب منهكانت مستهلكة والقول قول الغاص ب كذاف الأحيط * 
ولوفضيفهاتذور بو ا حنطة بعينه ثم | ستحق 
الكراو وجد به عيب فردة رجع بالد راهم والد نانيروان صالعه على خمسين د رهماحالة | ومؤجلة 
فهوجائز وان استحقت بعدما قبضهاا ووجد هازيوفاااوستوقة رجع بمثاها وله ينتفض الصلم وكذلىك 
لوصا أحه على وزن خمسين د رهما ففة بر بروكذ لك لوغصب ماه مثقال فضة ثبرو عشرةدنانير 
فصالحه على نخمسين د 11 
وأ نان خيرامهاله بجزكذاف المبسوط * اذاغص ب كرحئطة ثم صالحه على نص كرحنطة 
فان كان الكرامغصوب مغيبا فصالحه على نصى ذلى ا لخر لا يجو را لصلم سواء كان الغاصب 
مقرا بالغصب ا وكان جا حد اوان صالم على نص ك رآ خر م ازا صلم مقرا كان اوجا حدا الاانه 
لا يطيمب له الفضل فيما بينه ودين الله تعال اذ اكان الكرقائما في يده حقرةة بلزمالرد على المغصب منه 
وان كان الك رالمغصوب حاضرا ان كان الغ صب جا حد اللغصب فصا لحمه على نص ف'أكر 
المغصوب اوعلئى نصىكرآ خر يجو زالصلم فى لحكم ولكن بد مرفيما بينه وبين الله ذه' لين ان برد 
الصف الباقى على المفصوب منه وان كان مقرا بالغص ب لا يجوز الصلم عليق نصف الكز 
التعروب اود ع كدر استحسا ذا ولوكان دالدووال قو وو ال زحاضراكان الكر 


كناب الصلم (عسمم ) ( الباب | أخامس) 
المغفصوب اوفائبامق راان الغاصب | وجاحدا والذي ذكرا امنا لجواب فى الحنطة فهوا جواب 
في سائرالمكيلات وكل ما يحتمل القسمة نحوالموزونات والعدديات المثقاربة وا نكان المغصوب 
شيثالا تملا لقسمة بأ كان عبد! | ودا بهاو مة فصا ل المخصوب نه الغا صب على نصغه ان كان 
مغيبالا شى انه لاخو العو وان وو عا مير انان إلى العا سومار بالنضبب ا جو راسم 
ايضاو' كان جا حد اذكرانه لا يجو زالصلل هكذافى المحبط * رجل غصب من رجل العاوا خفاها 
وفيبهار صا لحه الا لك على خمسما نه فاعطا #الغاصب من تلى الا'فى ا وصن غير هاجا زا لصلم 
قضاء ركان على الغ لغا صب فيمّا بيئه و بير. ناللهنعالىان يردا لباني , وأ نكا نت الدراهم في بد الغا صب 
بعيث يراه المالك فا ن كان الغاص جا حدا كذ لى لجرا ب نان و جد المغصوب منة بيه 
بعد زلك فاقا مها بتضيى له بسقية ما له فا نكا مقرابا أخصب والد, راهم ظاهرة في بد ة يقد راغصو بمنه 
عا اخذها مند دنصا له على نصفها على انْ ابرأة عن البافىفهو فى القياس مثل الاول 
ور "صلم قف ١‏ 5 | لاسي ءا دلاجوزوعليهان يود ها على المغصوبمنه كذا في فتاوول قا صبيتان * 
ان نسي الرجل سودا لزتوالردااريدس حابن انوات ةقرم اانه مدنا من نصيبة 
دل دراهم ' ود داثيروقبك ها فهوجائز, يشاركه الآخرفيمافقبض ولابكون للمصااع ١‏ مياريين 
بعلي مابش وين ن يعيش وان اع لل من مرش اتا رتسي الاج 

ن للدصا صا خا ران شاء | عطاة ص ىم فبض وان شاء اعطاه ربع الدين وا نكان العرض ةائما 

ل نصيبه فار كان اله عرض في بد الغادب ظاهرا بحيث يراة المالى والغاصب 
24 النسى ايكون الناتي يدق المذا ركةمع المصا لجف المقبوض وان كان العرض غائبا 
لابعرف المالك مكانه ولا الغاصب والباقي بحاله فللداحك تان بشارك المصالع فى المقبوض 
وا" لعرض قائما في يد الغا صب يرا الما لك الاان الغا صب جا حد للغصب ذ كرفى الاصل 
الولون اما هق المشاركة مع المصالع فى المةبوض قالواء!اذكرف الاصل قول محمد رح 
فد روى ن سما عة عن ' بي يوسف رح ان للساكت حت المشاركة مع المص الى المقبوض قال شيج 
الاسلام وييجمب ان بكون علو هذ! أ لخلا ف مااذ! كان غا ثبا بحيث لايعرف المالى مكانه الآان 
الغاصب يعرف مكانهكدافى أ أعيط * رجل استهلى على رجل اناءفضة وقضى القاضي عليه 


بالقيمة 


كناب الصاح 582 ( البابالغامس ) 


والقيمة فافترة قبل قبض القيمةٌ لا يبطل القضاء عند ناو كذ الوا صطدا على القية من غيرقضاء وامترقا 


قبل النبض .ء كذ' لواستهلى تبر فضة اودراهم نصاأعه عل اقل منها الى 'جل جا زعندناكدا 
في ند" وى نا فسيذان #لوامنهلى ثبرفضة | ودراهه فصالحه على عشرةدراهم مثلها الى اجل 
جا ركذا فى خزانة المعتين * وفينوادر ن سماعة عن #حمد رح رجال فص بانأءمصوغامن 
نضة فوضعه في ببنه ثم أيه اللا لى فصا لحهمنه علين هثل و زنه من | لفضة | و على ذهب ثم ف رثه 
قبل ان يعطيه لم يال العم وفيه! بغار جل غصب طوقا قيمته مائةديناروضا ع عن الغاصب 
وصالعه صاحب الطوق عائن خمسين دينارا نهوجا ئزوان وجده! لفاص بكان رب الطوق 
ش بكانيه لهنصفه ولوكان الغاصب صالم رب الطوق على ماذكرناو الطوق عند» لم يجزا لصلع 
وفيهايضشاعن ابي بوسفر حر جل غصب م آخ رتل بفضة وصالعهبعد ما غصبه علئ! كثرمن 
قيمئه لاتجوز وان استهلكهالغاصب ورضي الحفصوبمنهان يأ خذمنال وزن القلبفضةتبروابرأة 
35 العمل جا ركذا فى المحيط »* رجل | خذسا رقا في دا رغير فا رادا ن بد فعه ا ل صاحب السرثة بعد 
مااخرج السرفة من الدارفصاأحهالسارق عا مال معلو م حت ىك عن كان باطلاوعليها يرد الملل 
على السارق ولوكان هذامن صاحبالسرقة لا يجب الال على السارق ويب رأءن ا لخصومة اذادفع 
السرفةاليوصا حبهاو ليان هذا الت لم من صاحب السرقة بعدما رفع ا ىالقاض يا كان ذلىف 


٠, 5‏ ارى".ات م ايد 8 هاه ااه . 5 أملء 8 
بلعطة العفولا بص العنوبلا فاق وان كان بلفظة الهبة وا'براء 5 عند نايسقط القطع والا») ماوالقاضي اذا 


مامح شاره ل الشمرعلوى! نيأخذمنهما لاويعفوعنه لا بضو افع ويردالمال على شاربا(خمرسواءكان 
ذلى قبل الدفعاوبعدهكدابي فتاوى قاكيخان »* أمكاف سرق من حانوته خداف لا قوام صا أح 
الا سكاف مع السارا عار كان المسروق قار مابعينه لم جر الصاعمالا باجا را رو'بها وان كان مستهك ا 
من غيرا جا زة اربا به'بعدان 104 'صلمعلئ دراهم وانلايكو ن فيه طح كنيرمس القيمةكذا في خزائة 
المفتين * رجل انهم بسرقة وحبس ادهو علية قوم قصا لهم ماخر ج واكرقال انماصا حك 
خوفاءائى نفسي قالء!ا كان في حبس الفا ضى فالصلم جائزوانكان فييحبس الوالي لالح لاج 
كذاف الظهيرية #د مع الآ خربضاءذ قنطع عليه الطر بق فاخذ ماله وبضاعةالدافع فصالع المستبضع 
الاصٌ و يتول انماصالعت هنحا لي والميض ع يقول انماصالحت من بضا مني ذا نكان وقت القبض 


صبّى الدافع انهم جماةما رجب عليد مهومن / تجميع على قد رامل كهم وأن كان سدوي 


2 


كناب ا نصاج / عر سر مر / ( البا بالسارس ) 
ما زلىااأكث لشوع, ء ولايد ذل فيةغير وان بهماولم يفسرا ذا نكان اللص حا ضرا فالقو ل قوله عن 
يمال ادك اذام يكن في 26 0 1 نكان غا كا لايقد ره 2 ل الى 
00 ن أ تجميع كذاني <ء راث المفتيين صلم امكرة لاليجو وكذافى "١‏ أسراجية + نا 

ن'طدعى رجلين 3 در لاطا ن المد عن عليه علول لم احدهماتم ليما جسيال + صلى 
خ من اما - صاج معه وجا زمع ال خركذ افى المبسوط م قوم د خلواءلن ر لنت ذا اونهارا 
وشهو راعليد سلاحا وهدد وة حتول صا ع رجل عن دعواة عل شئ 'واكرهرة على افرار وابرأً 
ففعل تالا في قياس قول ابى:حنيفةر ح عجو رالصام والاقراروالابراءلان عنده'لاكراه لايكون 
الامن الساطا و ا « من كل متعلب يقد ر على بن #دقيق مااوعدة والفتوىل 
على تولهماوان ن لم يشهرو ! عليه السلا م وضربوة فا نكان ذاىكب اه ا ارس كرون ه 
فده و5 خاب 0 فكو بود ا وأ كل .ذلك فالا ريق أيلا'ونهارا 





اوكان اكد لغوث طن 0 ا . اه 52000 0 0 
اوبلكد 5 رو ج عليع هالو لشسرى' 0 زلكىاك. اها هكد!ذ في فا وول 3 ا » الباب السا دفن 
فق صأس "عد ادادمم الر 1 لي قصا؟ رئو با متصرة فخرقه القصار بدته ]عد رب الشثوب 


1 4 8 أ ٠ 9 ٠‏ 
سوب الوب للفصا راونا خذه ررب ب ثوبه والصلم جا نز حا كانت 


الدراهم ا وموجلة وتدلى اد ١د‏ نا عه علين ن ناز ٠‏ روان وتع الى دلم عائى ان بكون الثوب 


دا تن ا النا و اوتا 1 ] !وا مو زو ن فىالدهةان وفع الصام علي ان يكون الثوب 

للقصا ردا تل جاتزة ما بحص الثوب با طل ميا جاسمو درق ار فعا 'صلع على ا نيكون 
الوب !د 5207 زهكذا ىذ خيرة * ولءة ل القصارة رقد داعت !يك الثوب وجحد رب الوب 
ذلك فصا عه على صاء لم يجنز الصلم على قول ابي حنيفة رح ولايجب للقصارا لاجرو عل 
قول محمد ر مج دز لصا ركذا على وقول ابي بوسف رح الآخر «حكحن اذ فى المعيط *ولوادعئن 
التصاراندى فع التوب!اي, ني ال د روكدبه رب الثوب تصالعة من الآجر 
على نصغه جا ز وكذاا واف ربقبض الثوب فاد عن | نداو فا الاجر وادكر القصا ر فا صطلعا على نصف 


الاجرجاز كذ فى اخلاصة #ادمئن الاجير المشترك ان العين قد هلك عند ثم صا أعمه علول 


كناب الصلج (ومم ) ( الب بالسابع ) 
دراهم فعلون قول ابي حنيفة رح الاجيرالمشترك امين فلا يصي أ أصلم بعد قو له قدهلى العيى 
كمافى المود ع و عند هماضامن عامل ككياق الناصي را اناعي ا نكان اجيرامشتركا فهو 
عالقصاروا ن كان د امين بلاخلاف وكان الجواب فية كا لجو إب 
فى المود ع كذاى ذخيرة » دفع غزلاالى حائى ناز العا ائى شرطه بان امرةان ينس له 
توباسبعانيار بع فنقص ونس خكسا في ار بع اوزاد على ماشرطكان لصاحب الغر ل ألخيا ران شاء 
اخذ التو وافط 4 احرملة وا كاد ثركك التو عله و فنسه غز لايل قر لدنان ماله 
علن ان يترك الثوب على العائى ملين ان يليه الحائى دراهم مسماة ان اجل ذحكر 
فى الككتاب اندلانجوزهدا الصلم فالواتاويلهاذاترى صاحب الغزل الثوب على العائى 
وضدنه زلا مل فزله م صالعه بعد ذلك علي در اهم الى اجل لان الغرل دين في ذمة العائىى 
فاذا صاله من ذلى علد راهما لى اج لكان ذلك:د ينابد إن وهوحرام امااذ!!ختارصاحب 
الغزلاخذ الثوب ثم صالم الحا الب رسكي لبد بيات معلومة الى اجل 
يان جائزا كذا في فتاويئ ة صبيخا ن * وان صاأحهء لى انبا خذالنوب ويعطيه بعض الاجرويعط 
عند بعضه حا زكذاف المبسوط»ا دادنع '١‏ وى صبا خ غ ثوباليصبغه بقفيا صف ربد رهم فصبغه بقفي ز ين 
حت نبت لوب الثوب الخمارسنار. ياخذ ثوبه اواعطاةد رهما وما زا دالقفيز الآ خرفيه وبي نان يتركف 
ثُوبه على الصباغ وضمنه قيمة ثوبه ابرض فصا لحه رب الثوب على ان يأ حنذ الثوب على قفي زحنطة 
بعينهاجا زسواء وصالعه عن الاجرو عما زاد القفيزللثاني في نوه او والعوس! رادالنفيزالنانى في ثوبة 
وان صماله على تفي زحنطة الى اج لام بذ كر حمدر حهذافى الكتاب و داختل الما لتوفيهةال مدا 3 
مراق :جوز وقأل مشا تباخ لا يجو ز ولوصا أعمه عع قفيزء صغرا نكان بعينة جو ز وا نكن 0 
لا يجو زكداف المصيط + ولوسالماا لصبا غ - على دراه | ل احل جاز ؟: دلك لوا أعبه مل قبراط 
نايد ا ا ا اانا ن كان قيمة ما زاد القفيز ا لآخر 
فىالثوب تيراطذهب! واكث رجو زهذا الصام دق حط | لاجر وا لتاجول فيمازاد القفيزنيه وانكان 
قيمة ذلك دون : قيراط ذهب لم يجز الصام مكذانى المبسوط *# الباب السابع فى الصلم ى اعم 
والسلم لوبا عمنه عبدا بلنى دره م سود ثم صالعدة عا الى اوصائة زيوف اونبهو جة حالة اوالى اجل 
كان ذ لى باطلا وكذلى لوصالعه عنهاءلى شرع ممابكا ل او بو زن بغير عينهلم بج زكذانى 


كناب الصليم (ومم ) ( البا بالسادع) 
المبسوط * لواشترول رجل شنا ناد عئ ذاى اشئع م اوشةصامنه رجل نصاأحه المشترى م ولوار'د 
اديرجعن بذلك على بائعة لايتدر كذافى النص.ٍ ول ااعما ديد » سئل العسنتن على اي 
ون آخر فسا دافى ااببع بعد قبض المميع بر ام يتهياًله اقامة البيئة فصول بينهما عن د عوى الفساد 
اي دل يضم الصلم تال لا لذبل ولووجد يئة بد الصلم هل تسمع ا'بيمة فقال نعم حكذا 
في التانار خاند رانلا - عن الرتيدة» اذااد عم عأ َ 535 عن رهم نمن خادم باعهااياة بيعاداسدا 
وند استيلى اد م نصاده عائن ى خمسما نه وتداد ءعى اأطالية ب أن قيمتهاعانت الفى د رهم واد عول 
المالوب بان تيمتهاار 1 جائزك>ذافى ا لبسوط * واوا وكان رنب السلم واحدا وصبالح مع المسلم لين 
صن المسلم فيد علئ رأ سالال جا اي دل ج* ولالبجو زالك لير عدن المسلم فيدعلئ جذس 
آخرسرىل. رافى الال كدان اموه لوكان علي الف درم وكر سم فصا العه على مائة جاز 
كذ ا فى البدائع #عال ا بوحنيغة رحلا أن دان يضنا الرجل فى السلم على ان يأخذ نصى رأس ماله 
وأصى سلمة :ينه فاذ اك نلرجل علو رجلئوبهروىي سا نصالعه على نصنى رأسالمال > أن 
وعطيه نصنى السلم دتئ جا ١‏ الصا م جاءءالملم اليه بنصى ثوب متطوع ام مره علين اخذه 
فان شاءةب| ل ذلك منهوان شاء لم يقبلل ح: ول يأ ثيه با 0 
اجل فصا'عه علىن! د يأخذنصى وأس امال و يناتضه نصق السلى ويعجل لدنص السام قبل [ 
الاجل جاز اللتض في ننص رأس الال وام بجز أنتعجبل كذاف المسوط » اذا|سلم الى رجل 
في كر حنطة وجعل اجلهالن شهر واسام الل ذل الرجالابك! فيك شعير وجعل! جلهشهرين 
فدضى شهرمن وقت | عدوأ حل العك ئها عه على أن 1 جد الدزطة وبزيدني ادال الشعي ركان 
م أن بر حرالحطة و يعجل الشعي رلامور كذاف المحرط»واوحلاجل 
السله فردعليه من رأسالمال شيقاعلى ان بر خره شهراجا زفيل نجو زا'رد فاماشرطناجيل 
فلاو جه رواية الكئاب وهوالغرق بين وى وو و م د دما 
لزيد فى لاجل شهرا لا عجو زان قبض رأس الال معتبربةبض المسلم فيه لانهما تجريان مجر 
واحد في <ق القبض حال قيام السام حتن لانجو زالا ستبد ال بهمالما فبه من ندويت القبض ثملوقبض 
بعض المسام فيه و السام حال ليؤّجل ف البافي جاز فكذ الوقبض بعض رأس المال ليوج فيما علي 


من السام 


كتاب الصلم ( لاسرم ) ( الب بالسابع ) 
من الم فيه يجوز اعنبارا لاحد هما بالآخر ولوقبض بعض المسلم فيه والسلم موٌ جل ليزيد في اجل 
الباقى لا يجو: فحكذ! اذا قبض بعد رأس الال ليزيدفى الاج لكذا في محيط السرخسي * ا نكان 
السلمكر حنطة فصا لحنه على نص ىك رحنطة على ان ابر أه عمابقى فهو جائزوكذلى لوكان السلم 
ك رحنطة جيد ة فصا أحه على كر حنطة رديئة فهوجائزولوكان السلم كر حنطة رديئة نصالعه 
على نص ىكرحنطة جيد آلا بجوزني قول ابي يوسف رح الآ خروهوقول محمد ر حكذاى المسيط» 
اذاكان السلم حنطة و رأس الما ل مائة درهم قصالحه من السلم ان ير دعليه ما نزي درهم اوصائةد رهم 
أوخمسين درهماكان باطلاواما اذا قال صالعتى من السلم على مائة من رأس مالككان جائزا 
وحكذ اك اذا قال صالحنك من السام عائن خمسين درهمامن رأس ماك كذافى الذخيرة *وان 
قال صا لحنك من السلم على ماةد رهم من رأس امال لايجو رالزياد ة وتفع الاقالة بغدررأس المال 
مكذاذكر شخ الاسلام واشارشمس الائمة السركسي الى لنه تبطال الاثالة في هذا الوجه اصلا هكذا 
فى المحيط» اثقايلا السلم ورأس المال عرض فهلك اوباعه قب لان يقبضدصمن المسلم اليه قيمته ولووهبة 
من ربالمال بغيرعوض لايضمن استحساناكذا في محيط السرخسي »اذا اسلم دراهم معد ودةفيكرحنطة 
الى جل اصطلىا بعد زمان عون أن زادة المسلم اليهنصىكرحنطة الى ذلى الاج للم سجزيالاجماع 
نم اذالم يجزفعلى المسلم البهدان برد ثلث رأس الال الى رب السلم وعليه كرام عند: وقالالايردشيتا 
وعلي هكرام كذاف العصرشرحالمنظومة »* اسلم ثوبافي كر حنطة ثم المسلم اليه بعد ما قبض التو ب اسلم 
ذلك الثوب الو آخرئه ان المسلم اليهالاول صالح مع رب السلم الاول عل رأ المال كان هذا الصاح 
يعد ما عا دالثوب من المسلم اليه النا ني ل المسلم اليه الاول فان عاد اليهرسبب هوفسج مَك عه 
عموالرد #خياررؤية اوعيب بقضاء اوافتراق عن المجلس قبل فبض رأس المال فى السلم الثاني كان 
على المسلم اليهالاول ردعين الثوب الون رب السلم الدرل وليس له رد القيمة وكذلك اذاكان زوال 
الثوبعنملىك المسلم آليه بطردقلهبة فعاد اليه بالرجو. ع فى الهبة سواء كان الى جوع بقضاء أوبغير: دضاء 
وان عاد اليه بسبب هو مل مبند أمنى كل وجه نح والشراءوالهبة والميراث نحق رب السلم 
الاول في قيمة الثوب لاني عينه فان |صطلها عل اخذعين الثوب ان كان هذا الاصطلاح قبل 
أن يفضي القاضي عليه بقيمة الثوب لا بيجو زقياساويجو زاستحساناوا نكان بعد مافضى القاضي عأيه 
بالقيمة ليجو زقياسا وهل يجو زا ستسسا نافيه اختلاف المشا خ وان عاد اليه بسبب يشبه الدج 
1م 


كتاب الصلم (معم ) ( الباب السابع ) 
والتمليى نحو الاتالة والرد بالعيب بغيرقضاء فق رب السلم الاول في قيمة الثوب لاني عينه فان 
صطاسا على اخذعين الثوب ان كان هذا الا صطلا ح قبل قضاءالقاضى عليةبقيمة الثوب لا جوز 
قياساو يجو زا ستعسا ناوا نكان بعد ذلك لا جو زقيا ساو لا استعساناوا نكان ن الصلم من المسلم اليه 
الاو ل قبل ان يعود اليه الثوب صن المسلم اليه النا ني نم عاد اليه الوب فان بعد ماقفضى 
القاضي هلى المسلم اليه الاول بقيمة الثوب لاجو راص 505007 اكذال ن بابي سبب عاد 
اليه الثوب_الاانان رد عليه بالعيب بتضاء ء القاضي ذا نه يرد الوب علئ ر' ب السلم الاو ل ,أ خذمنة 
00 ان عاد اليه الوب قبل قضاءالقاضسىي عليه قي ثوب أن عاد بيب هو ضمغم مر كل 
وجه برد النوب علون رب السلم الا ول وأن عاد سبب يشبه التمليى د ن عليه قيمة الوب 
لرب السلم الاول وان اصطلجا على اخذ الع ن ففيد اختلاف ام لشائو محكدافى المحبط » ولامجوز 
احدهما ف السلم على اخق نصييبه من رأ س المأل عندابى حنينة و»حمدر حويتوتف على اجارة 
شر يكه دان ردبطل اصلاوبقى المسلم فيه بينهما على <'! لهو ان اجاز نفذ عليهما فيكون نصنق 
س الال بينهما وباقى الطعام بينهماوةا ل ابويوس فر جا الصا واه نص رأس الال وصاحبه | 
00 ركه فيما قبض وان شاءا تبع المالوب نصيبه لاد ' رين عليه فبردع على شريكهدكذافى 
الاختيارشر حا مخنار» هد اذ اكان رأس امال مخلوط' و ان ام تخلط'ونة -كل واحد صنهما على حدةٍ 
اختلغوافيه فقال بعذيم عندهماايضا ال ا رة ايضا دلى الخلاف وهوا لصي 
كذافى التسين * وهكذ افى الكدا فى # أ اماه ناذا ردن مام كاين رول فصا أحه احد هما عل سن 
الال جازوكذلك شريكاالعنان كذانى المبسوط» قال اذاكانلرجل عائن رجل كر حنطة ملم 
وبه كعبل فصالم الكفيل رب السلم على رأس الال نعل فول ببي حنيفة ومسسمد رج الصالم يكوك 
موقوفا علين اجازةالمسلم اليه ان اجا زحاز وصاردق رب السام في رأس الها ليان ابطل بطل وبقى 
رب السلم فى الطعام وكذ لكا نكان الكفيل بغيرا ب 0 
وكدلك الا جنر جنبي اذاصالم علوى سمال وضمن الال هكذا فى للسيط» و رادها ع الكفيل الطالب 
بعلن طعاه من جنس السلم ال انددون السلم فى الجودة جاز ويرجع هوءلى مم ابهبالجيدكفائي 
فتاوئ ناضتخان #ولووهب الطالب الكفي لكلهكن للكعي لان يرجع بذلى على المكفول عنهولوصا / 
الكفيل الطاللب من السلم عن ثوب اوعلئ شو من الو زنى لابجو لاف مالوص الج الكعيل المسلم اليه 


كان الصدر ومس ) ' ( الباب السابع ) 
عل شئع آخره سوى السامكان جائزائم الكفيل بالسلم اناصااع مع المطلوب عا فيرجنس السلم 
بروع المطلو ب عن دين الكفيل ولا يبرأعن دين الطالب. وبعد ذلك ينظران أدى الكفيل الطعام 
|! ا الطالب على المطلوب و لجا الى الور الكفيل 
وكان للكفيل الخراران شاءاوفاة العام السلموان ى شأء رد عليه عون ما اخذ هكذا ف المحيط * ولو لوا الكفيل 
رب السلم عل ان بزيدةدره! في رأس الما ل ,قبضه لاجو :كذا في محيط السرخ.. ى ااال لكفيل 
علول ان زادالسلم اليه مختوم ح' :فى الساملمجزكذاى ابيط ب#وزاد, وزادقرنب السام درهماعلي أن زادةالكفيل 
مختوم حنطةام اج زذلىكذاف المبسو ط#اذاحاء الكنيل بانقص مماكمل ف المكيلات والزرعيات ال 
رمب السام فقال خذهذاوارد علي درهمالا جوزمن المسلم اليه مندابي حنيفا و#عمدر حَ فكذامن الكفيل 
ران انون باج .د مماكفل بهرقال خذ هذا وزد ني د رهمافانهلانجورلافىالزرعيات ولافى المكيلات وانكان 
هذا فى وعيات يجو رصن المسام اليه هكذا : ل ا السلم فيغيرالموضع الذي شرط 
فقبلدان له ان يرجع على الا بل في موضع الشرطكذاف المبسوط * و لوكان الكفيل صالم الطالب 
دان ان بعطية الطعام في غيرموضه بعال لشرط ل يجز وبردالطالب الطعام والاجرحتئ يوفيهالطعام في موضع 
الشرطولوكان المشر, 0 آ2 إدفصاع الطاب الكغيل علين ا نيوفيه | ياه بالكوفة علئن ان يعطية 
الطالببذلكىكذاكذادرهماا م يج ز وا نكان الكف يل اوفاة الطعام بالكوفة من غيرشرط يرجع على الاصيل 
بالطعام فى لسواد لا بالكوفةكذا فى ا ممحيط » لوامر رجال رجلاناسلم له نيكر. حنطة ثم صالم الذي ولي 
السلم على رأس المال جا زعلية ويضمن كرامئله للآمرفي قول ابى حنيفة اي 1 

بطريق الصلم عل رأس الال ولوكان الآمرد والذي صالع المطلوب على رأس الال وقبضه جا زدمنزلة 
مالوابرأة لابطريق الصلركذاف المبسوط #* واذا'دعين رجل قبل رجل ماثةد رهم وكرحنطة سلم فصالحه 
من ذلك علون عشرين دينارا فا نكان رأس مال السلم درهمابطل الصام فيماتحص اانه والسلم جميعا 
سواءتفرقا قبل نقدالدنانيراوبعدة وان كان رأس مال السلم دنانيرا ىكان رأس المال خمسة د انيرو قد شرطا 
1 فى الصل بان ى يكون بازاء السلم خمسمة دانير ونقد عشرين د ينارا ونقدحصةالماثةكان الصلم جائزانى الكل 
وأما اذالم #جعلا خمسة د نانيربازاءالسلم هليجو رالصلم ى الكل اذانقدالعشرين لم وذكرمحمدرح هذا ١‏ 
فى الحكناب وقداختل المشائخ فيدكان العقيه ابوجعف رالهندوانى يقول انه لامجوزوالفقيه ابوبكرابلخى 
استان |( قيه ابوجعفريقول باذه يجوز ويج : لى ماتحص السام ه من الصلم ةلل لمتصساابداو رس 


8 راع (٠مام‏ ) ( البابالثامس ) 


المالهكذالىالمعيط * واذاا 5 الذمبان الى ذمي في خمرثم اسام احد هما بات حصنه هن 
السام دردحعئع 5 برأسما له فا نصاا د أس ما له عائ طعا م بعينه| وألول اجل لم اجرولوتول 
مال النصران ي من هذاالسامكان لدان بشار رك المسلم فيماقبض من رأس المال ولواسلم نصراني 
خمرا ألي ل نصرانى في حمطة وفبض' خمرثم ع ع م ١‏ منهاعلئ 
اا نصراني الى ؤ نص راي خنزيرا في خمروفبضل الخنز يرواستهلك ثه اسل احدهءا 
انتقض" 6 0 وير كذافى المبسوط* لمان انثا مين ف أخبارفاد لم رف الصل من 
الغيتن! دا'د عول: ع اا شرط ا رالمدعى وأ 8 
0 والصلس جا واه ابيا 2 روبسنوىي أن دكو كون اللد عون عليه مقرا | مركا الس 
اا أن رجل الف د رهم فصاأحه منها علون عبد دلن ان زاد:المدعي عشر 
دنانيرالين شهروا شترذأ ديا ارفهذ ‏ صحيم ف ان اسنوجب العقد بروئ المطلوب من ن الالفىوصا رت 
الدنانيرعلى الطا! لب انول شهرهن دو د استوجب العند هكذ اف اللمبسوط » اذاكان لر جل علل 
رجل مشرةدنازبرفامعه على نوب واشترط المطللوب لعسه الخبارثلةايام ودفع الى لالب 
الثوب فهلى الثوب عند الطالب قبأ ارين ار علل, ون صاحبةوان كان 
أعخيار مشروطا للطااب وهلك في يد في مدأ ع إرفانة هلى مضمونزا عليه با الثمن ولوام يهلى 
كّ وب ولكى هل الذي وخا رتم لصلم كذ الى المحبط » لوكان لرجل عل رجل ددن اعد 
عأ وى عبد 8 واشترطا عدم ابد تاكن 5 واحبن الك الس ع فى الث لم يصد ق الا 
بسنل فان أقام ديد 3 على الفسعٍ وأقام الا 3 خرالْبِينلٌ انه فداامضى اصلم فى اثلث مثاخدت ينه الفس 
وا ن' ختلعافي الثلث نالقول قول لذ يله 'أخيا ران قدفس والبينة بيئة ال خركذا فى المبسوط» اذ كان 
الدينلرجلين علئن رجل نصا أعاة المطلوب عاى عبد و شرط | لخيارلهمائه ان احدهمارضي 
بالعقد ١,‏ وارادالآ خر فس العقدعند ابى حنيفة رح ليس له الفسخ وعندهما له ذلى وان كان 
الدين لواحد على رجلين فصالعه على عبد وشرط أأخيا رفي ثلثة ايام فا نكان أ لخبار مشر وطا 
للطالب واجاز انصام مه وفسخ في حق الآ خرلا شك ان عا قولهمايجو زوعن 
أبى حنينة و بجوزا فسخ ني <ق الآخروفيرو يدلا دوزوان كان أ أخيار 
للمطاوبين 


كناب الصلج (امم) ( البا بالثامن ) 
للمطلوبين فاجازاحدهما لسو جز الآخانتااسلةعلىالاختلاف من بى حنيفة رح اجوز 
الصلمن الك لومندهمايجوزني حدة لمجي زولا عجو زفي حصة ال خركذ اف المحيط» وفى / اج قن 
الانكا راذا اشترط المد عن و عليه أي رن سخ اد اناد مي عرد عد ها ولابكو انع 
المدعين علية اقرارامنهكذ اف المبسوط #صا لحه علي, شوع لم برة فل ألخيا راذا رآ كذا فى السرا جيةّ + 
اذا اجهوى رحل ةليل فوع فنا جه المد عن ى علية منها على عد ل زطي مقبوض لم يره 
ثم ان المدعي اج على هذا العدل رجلا أخراد من تبلدد مون ل لقبضها لآ خرولم يرة فللآخر 
أن يردة على الثاني وام يكن للثان يان يردة علي الاول سواء قبله الثاني بقضاء او بغيرقضاء و لوكان 
مكان خب رالرو يةخيا رالعيب وردا لخ رالعدل على الثاني بالديب بتضاء كان لاني أ يرد 
على الاول كذا و المحيط » خيار رالعيبيثبت ف الصلم عن دعوى الال حنين لوادعين دينا وصالدة 
علول ع3 واراد المصااح أن يردة بالعم عيب ذله زلى وألحكم فيهما لحكم ف المبيع | اهاذارد وبا لقضاءكان 
سي للصاع وان لذي رد عليد'ى يردعاى بائعه ولو ردعليه بغي رقضاء كان بمنزلة ببع مبتد أ 
ولميكن لدان يرد دعل ن بائعدالا ول كدافيلفصول العماد يد * وف حكم الرد بالعيب اللصالع عليه 
#المبيع برد باعيب اليشيروالها حش ودرجه ع فى الدعوئ أ نكان ردة كم أر وغيرحكم كذافى المبسوط > 
لو مكديا قع عليه الصلم عيباذلم يقدر علو ر ا لنقصآن في دد 
المد عيذ الورجو ل العو ابي بفا كان الصلص عن ١‏ قرار, رجع بحصة العيب على 
اللدعن علي المد عون وانكان عن انكار رجع بحصةالعيب على المدعوى عليةفيدعوادفان انام البينة 
اوحلفه فنكل أستعق حصةالعيب منه فان حلفه تحلى فلاشوى لهكذافى السراج الوهاج * وأذا ادع 
0 رافي بدي رجل فصا لحه منها علوى عبد ذا ستحق العبد لعبد رجع المدعي على د موا دهذا اذا 
بج للست الصلمامااذا اجازوجا زوسام العبدللمدعى فبرجع المستحق بقيمةالعبد ءا المدعئ عليه 
0 لعبد ذالمدعى با أخيا ران شاءرضي بالنصى البا قي وعاد في نص الدعوئ 
وأن قاد وا لعيد وعاد عن جميع الدعويئ هذااذاكان ما وقع عليه الصلم مين واما اذاكان دينا 
كالدراهمء والد نانيروالكيلى والورني بغيرا اعيانهماا وثياب موصوفة موّجلة لا يبطل الصام, الاسشحقاق 
لكنه يرجع بمثله كذا في خزانة المفتين ى * رجل اشترون من آخرعبد ا بالفى رهم وتقا بضائم وجد به 
عيبافا نكرالبائعكون العيب عندة او قرفصا له عل د راهم حالة اوموّجلة جاز فان اله عل 
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كناب الصلج (معم ) ( الب بالثاس ) 
دناني ريشت طالتقابضكذافى ا لخلاصة * و ان صالعة من العيب علئ ثوب بعينه فهوجا زوان 
صالحه عل حنطة بعبنهاجا زوان تفرة قبل القبض وا نكان بغيرعينه فا نكان مرجلا فانه لامجوز 
و انكان حالانكان قبض السطةقبل ان يتفرةاجازوانلميةبض حنىى تفرةا بطل الصلم وكذلى ونان 
العبد قد حد ث به عيب لا يستطيع ان يرد:اومات عند المشتري | 0 
بالعي بو وقع الصلم عن العيب جازالصلي لوقتل المشتربي ثم اطلع على عيب بدو وقع الصلم من العييب 
! بجو رالصاعوا الاص لني جنس هذ المسائ ل انه صنو تعذ رالردءلى المشئرى ولكن له الرجوع ء بتقصان ش 
عيب اذاوقع الصلم من العيب يعجوزوء نى تعذرالرد على المشتري ولك ن ليس له الرجوع بنقصا ن العيب 
اذا 0 لغ ن العيب لاجو زلان فى الوجه الاول وفه ع الصلمعماهوحق المشثر يوق الوجهالثا: ىيُ 
وه سام ممادوابس بع قللمشترى ولوا تتدعدماءام اليب نمصالم ه عن العبب لا يجو زوكذ لىك 
لوا ضة على الي بعد اعلم بالعس'ثم صا له عن العيب لا يجو زاذا اشترى الرجل عبدابااف 
درهم و وقبضه ثم بأعه من غبرة ثم اطع علين عيب المشترى الاو ساح الائع الأول علو دراهم 
فاندلا جوز كذاف اعبط » واومات العبد ني بد المشتر ى الثاني ثم علم الئاني بالعيب يرجع على 
بائعه وهوا مشترى الاول بنقصان العيب وليس له ان برجع على بائعهالاول بذلى النقصان 
عندابى حنيعةر ح ولوصا ابه لايجو: صلعه وصد هما لدان بر جع به عليه ولوصالحه يجو زصاحه 
كلاق النمو 1 العم نيدي وى رجلا جلا ااشترون ثو بادخطعد قميصا وخاطه ثم باءه بعد ذلك! وم ببعه 
حتى اطلع هلين عيب وكان البيع بعد ظهمور العيب ثم صا د من العيب على دراه مكان جا ئزا 
وكذ | اذ |صبغه بصبغ احمرثم باعد اوام ببعة حت صا أحه ص العيب ولو قطعه ولم بخطه حنن 
راع ' أ صا له من العيبلم دصر ح وألسوا د نمدا زلةالقطع المفردعندا بي حنيفةر جردا قا بارا الدع 
معأ لخباطذ كذاق المسبط 5 د من العيب عا ركوب دابةفي حوا نجه شهرا جا زا لوا 
او يله أن |استرط كوبة فى الك اما اذا اشترط ركو به خار ج المصرا واطلق لا تجو ركذ اف الذ خيرة * 
لواش رول شية امن امرأة فظهربه عيب فصا ححته من ذلكعان ان نز وجتدكان المكا ججائزاوان هذا اقرارا 
قد لعيبةا 0 يبل ارش العببعشرةدراهم فهومهرها وا ىكان! قل من ذلك يكم للها عشرة 
د همكدانالسراج لوهاج أذ تر ايلم ضهان صالملبائع على هئ ع اال 
2 57 بهاعيب لم يكن للمشتري ان يرد هابهفيةول ابي بوسفر ح وقال “عمد رح 


كناب الصلم ( عم ) ( الباب الثامس ) 
ل ان يرد هاكذافى! لحاوى #لوصا لع علئن ضسرب من العبوب فقال اصا لع من الشجاجاوالقرو ح 
اوالشمطفهوجا ثزوهو بر من ذ لك العبيب خاصة ذان, ظهر عيب غبره كان له ان يخاصم فيه 
و لولم يظفرا اشتربي بعيب و لكن البا نع خاف من ذلك فصالج المشتري من كل عيب علو شوع 
ودفعه اليدذا لصام جا ئزكذا فى السراج الوهاج* لوصالعمد فر ادفو المتترين و الخييية لعدنات 
ماود ا كز ردخالفط عباة عن عيوب اصطلم عليها اهل الكوفة فى ا لدوا بف زمن 
أ وكيم رحنا نَ ب نابي ليلكان يقول لاتجورا الابراءبدون سمم مذ الع فنظ النداسون وجمعوا العبوب 
التي ي تكون ف الدابة فبلغ ذلى خمسة وعشم ين ثم طهرلهم بعد ذلك خمسة أخرون فسموه ال 
المدد ثات وكانوا يسمون ذلىكله عند يبعالد وابتحرزا عن قول بن بي ليلى فانه كان قاضياكذا 
فى اظهيرية #طعن المشترجي بعيب في عين د ابةا شتراهافصا لم مى عيبها عل مسمون ولم يسم 
العيب جا ركذ افي مع بط السرخسي #رجل اشترئن ع أمة بخمسين د ينا راوتقابضا فطعن المشتربي فيها 
بي بثم اصطلساءلى ان يقبله البائع ورد عليه نسعة واربعين دينارانا ن أقرالبائع أن العيمبكان عند فعليه 
رد الد ينارالبايي وكذاانكان عيبا يعلم انه لا تحدث مثله في بد الاشتربي وا نقا للم يكن عندي اولم يقر 
م ينكر ويحدث مثأه في يدالمش ترم جا زله الدينارالباقى فهذاعندهماوعند ابي يوس ف رح جازف الوجهين 
كذافىالخلاصة» ولوكان البا ع اخذصن المشتري ثوبا و قبل صنه السلعة علي ان يرد عليه الثم كله كان الرن 
جاءزاوه ليطي ب للبائع|!: بال وي اخذهص المشت بي انكان البائع مقرابالعيب فالثوب لايطيب للبائع 
عندابي حنيفة و محمد ر ويلزمة ال د على الأشئر وأ نكان جاحداللعيب والعيب عيب لاد ثمثله 
فكذلى الجواب وانكان يحدث مئلهفانه لابجب على البائع ردالثو بكذ افى الممسيط * ولواشترول دابة 
وتقابضانم طعنى فيها بعيب وجعددةالبائع ثم صا أعمه على أن قبل الدابة وثوبامعهاعلى ان يردعليهالثمن 
فهوجائزفان أستيق البو برجع بتخصنه من الدُمن وهوقدرالعيب فان استحقت الدابةكان للمشتر: يِ 
ان يأخذ الثوب صن البائع لان الصلم والببعكانا باطلين كذافىالحاووي * اذاوجد بالمببع عيباوصالحه 
على مال فقبضه بضه المشئري ثم وجد به عيبا أخرله أن يرد مع ما فبض م من بدل 00 
العمادية * اذااشترئ امة فوجد هامنكوحة فارادان يرد هاعلى البا ع فصالبحه البائع عليئ دراهم 
ثم طلقهاالزوج طلاقا باثناكان على المشتري رد الدراهمكذافى الذ خيرة * واذا اشترول من أخرة 1 
قميصا ولم يخطه ثم وجد به عيبا اقرالبائع انهكان عندة فصا لحه البائع ءلئ ان قبل البائع الثوب و خمط 


كناب الصليم (عصم ) ( الب بالثامن ) 
المشتري منه الثمن مقدارد رهمينى د هت ن جائرا و يجعل ما احتبس عدد البائع من الثمن دمقابلة 
ما انتقص بفءل المشترىي كذا فى المحيط #. رجل اشترون امة الى وثقا بضاوطعن المشارىي بعس ؤاصطلى! 
علين ان يحطكلوا ا خدسنهماعشردراهم ورا خذ ها رجل! جنبي رضى بذلى واخذ بماو راءأ معط وآ 
فالبيع من الاجنسي جائزوحط المشثري ابضاجائزوحط البا أع لاجو زوالاجنبى ان شاءاخذالجارية بتسعمائة 
وان وأ شاءة عسوي و 2000-7 
ال مكانن ماين ىا ى من ذلى شئع 7 كناو ا 
لزان رجلا اشترول من ردل دوبا بعشرةد رأهم ونقا يف تطعن |ل: تري بعبيب رجعد البائع ندخل 
رجل: حأسيهم اعا ١‏ ادي 1 الوب كايقو يلاتلا 1 لعن البائع الا د نى در 2م ن الثمى 
فا ن هذاجا تزويكون الثوب للمشترى بيعا بثهانيذفان وجد الرجل بالثوب عيبا آخرردوء ا ىالشترى 
الاول وهل للمشترى الاول ان يرد: على بائعه نهذ اعلن وجهين ان قبله بغير قضاءلايكو ىله 
الردعلنل دائعه وأ ن قبله بقضاء كدان لها ن تخاصم با ُعده؟: دافى العيط» لو ١‏ واشترئال رجل نوبا 
و ار ى ١‏ 1 111 فا لالمشترى ماادرى 
١‏ كان ذلك عند ابائع ار 2 ا رواصطلم احا ون ان يقبل المشترى الثوب, و عمط عنه الها ع 
د رهما ويردر - 5 التصارد رهما ويا :1 د منه القصا. راج 3 نهو جا نز .كذذلى! ركان هذا الصلم عل 
انيقل البائع فهوجانز 5-6 لولم يصطاح وا واراى خصومة في ذ ذاك قي لالمشتربي وك شك 
فأ ناد عول عاى ال بانع لم رف القصا, رباقر ا رلأشترى ى ان العيب كان في الثوب قبل ان يسلمه الى 
القصاء روانادء ١‏ و علين القسا ربروي البا الع د عب قرارة ان العيب حدث عند القصار كذ وكذ لك لوكا نهذامع 
صبأ ع صبغه بعصغر فا صطاسو ا علول اند حد ذ الثوب ا جنب بتسعة د راهم علو ان اجالع مي 
المشترى الا دل درهما ودرد الصبا غ عليهد ره.! ايضا فهوجا تزركذاف المبسوط» لوان رجلا امر 
رجلا فابتا علد الامة واظابف انكس | 1 مرييها عيبب نضالى البائج الآمر من العبب عا شي من 
فير حضو راا: نر يان الصلر باطلافى القياس ولكنى استحسن فا جيزه كذافى أ حاو ى #ان امرة 

شيأ 


كناب الصلم ظ (ضمم ) ( البابالثامنى) 
شيما إوعلون ان ا خرعنه الثمن وابرأ البائع فهوجائزوكذلى لوالتقى الكمر بالبيع و الآمر بالشراء 
ا صطاسا من العيب علون ان قبل نه المنا ع علون ان خط عنه من, الثمن طائفةوا خر هذه مابفى 
الى اجل مسمى فهوجائز كذافى المبسوط* اذا اشترى لرجل عبد | بثمن هسم نتقابضا ثم 7 
سورع ان البائع قدد لسى فصا لح البائع عل ان حط عنه من الثمن طا ثغة على انا برأ عن 
كل عيبب و اقام رجل آخربينة,انه كان امرة ان يشتري هذا العبدلهوقال لا ارضى بصلر 
فان الصلم يلزم المشتري ولايلزم الأمركذاف المحبط * لواشترئى جارية فوادت عند المشئرىي 
ثم وجدهاعوراء واقوالبائع اند رلسهاله فصائعده على ان يرد هاو ولدهاوزياد ثوب علو ان ير دعلية 
الآخرالئس فهوجائزوكدلك هذا في نقض بناء أأد اروزيا زيا دقبنائه هكذاف المبسوط ادم دعن ديباني جارية 
اشتراهاو نكرالبائع ذا صطلجاملمن مال علول ان يمرأ المشترى البائع من ذلك العيب ثم ظهرانه ام بكننها 
عب اوكان ولكذه قد وال فللبائئع ان يسترد بدل ااصلمكذا فى العصول لعمادية *الاشتري أذ |طعن بعيب 
في عين | لدابة فصا أحمه عل ان حط عنهد رهمائم ذهب البياض بعد ذلك ردالبدل وبطال الصا 
وكذ ا الصلي في د عو وول حمل المبيع اذابان بعد الصام عده الحبل يرد البدل وكذ !اذ !اد عي 0 
انان مالا وصالحه علن مال ثم بان 100111010111 
رجلا شتروى جارية وقبذ ها ملم تعض عند فاراد ان برد هابالعيب بكرنها منقطعة الدم فصالم مع 
لبا ئع بشوع ثم حاضت هل لدان يسئرد ماد فم فقال نعم يسترد ذلى كذافى التاتارخانية اتلاعن 
الينيمة * لواشترئ ل كرحنطة بكرحنطة عاد رودالسعابلناه ياك تدرط داه 
اوعلئن قعيزحنطة ا وقفيز شعي ر لم يجزفامااذ' اختلف النومان بأن ١‏ شترول حتت رح طد بكرشعيرفهذا 
عبان وفي هذا الفصلل لوصالع ها ى الدراهه الى اج جل فا ن كان صاحب أ أعنطة هوالدي 
طعن حمس وأ لشعيرة' ا نهوجائزو وا ركان مسته لكا جز كذانى المبسوط #اشترل ر. جلان 
نينا رمات رادها ورهت وار ليس الأعرا يناد تدان حنيفةر ح وعندهما 
الآخرمل خصومتهلان عندابى حنيفة رح لو ١‏ برأوااحدهما عن حصته بطل حق ال خر خلافالهما 
كذافي معصبط السر خسى اذا اشتر. كل نوس كل وأحد بعشم د رأهم وقبضع الم وجد باحدهماعيبافصا لج 
عائ | ن بردة بالعبب ماين أن يزيد فينم الا خرد رهمافا لرد جائزو زياد الدراهم باطلة في قول 
ابي حنيفة يف وم مدر حكذ فى أ أحاوي »* لواشترئ جارية بالفى د رهم وتفابضافوجدهاصوراء وافوالبائئع 


لاقم 


كاب الصلم 0890 ( الباب الناسع ) 
بن اكت لويد على عبد , ر قبضه فوجدبالعبد عيبا فصاأحه منه علوى عشرة د راهم جا زفان استههقت 
العا 5 بح عسسهامن» لثمن, وهوالنصى ولوقا مث !ابينة انها حرة ود العبد واخذالاأنى هكذا 
لالس الي اراي نري راهب ام عل ان حطعنة شيئا من لثمن 
فاده يحو ١‏ استعم ا ذائم اذاحط شيئامن ١‏ لثمن للعيب ,١‏ ن كان ماحط مثل نقصان العيب! اكثراحيرثك 
مانتغا ' ن الداس في شاه اوااقل وأرد لعدى ورصد هم جديء ]ام مااناميا بابي والعيب بحي ث لايتغاب 


1 اسن فى ذاه كوو الت 12 والأخلات عور عندابى حديفك رح ولا جور عندهمأ كذاى الطمحيط* 






الباب اناسع فى "ضاي عن دعوى الرق واد عدر يك 0 على رجل مجهول النسبانه 


عيدو انكر 5506 كل عليه ل صا وا لمدعون علد ذلك عأ ما ئة در دم فد فعها اليه حون يك 


على عدة لدمرى السام حازنار اقام ١‏ مدع ى البينة بعد ذلك انه عبده لم ثقبل بيئته في اثبات 
ا قاولاءو بدور 00 


بيس الس 


بيحىق 


ميت نت ' مني عونالتلاءا بي أسهاءن 

اعد 0 5 و الا اوتن رجعت بأ لا نك دارى وأواقاممت اي 
امة لفغن 0 عنقها 2 1 ١‏ ول اما اا ل 3 لكاصنه ألم 'رجع بالمائةكذا فى المبسوط * . ان كان مكان الا مد 
عبد فاق م لبور ا ا 0 


يي 
اىح2 ت 1 ان ا لصم مع ١‏ العيد عن انكا رقبلت بيك العبد ى رحه ع بالمال علىا أولون عند هم جمبعا 


أن كان مع اقران رالعبد با رق للمد دي تم اقا م البينة فعلو ماقلناو وان اراد أن يرجع على المولىن بما 
اخدموء نالمال فك ذلى أجواب علو دول اب ي يوس قو مدر جلان البيية علو عتق العبد تقبل 
دن غيرن موول عند هما دالميا قصى : فى الد عون لا تمنع ة قَيَه ا ل ا'ببنك كما فى الامةْ وعندابي حميفة رح 
يجب ان لاتذبأ ل لا ند ه ناض فى الد عوول .المنا نضة دام دا ةرو يدون ن غيرد عوول 
واأمينة على عتق العبد لا تقبل من غيرد عوون عند وهكذا فى امعط * و لوا و لواقام لد عون عليه البينة 
انهكان عبد العلان واعتقة العام الاول والمستاة ببحالهاام تقب لكذا في محبط الس رخسي #واذاادعى 
العبد ان ه.ولاه اعتقه فصا أحه مولاة عائن ما يد فعهاللعبد علن ان يبرأة من هذ الد صوئى فالصلم 
كن عن اقام العبد البينة عاول عتقه ماق والامة في هذا ا لعبد كدافي المبسوط * وام الولدوالمد بر 


كناب الصم 2 . ( مم ) ( الباب العاشر) 
ان ادعيا العئق على مولاهما وصاأحهما المولن على مال يعطية ابا هماليكفا من الدعوئ فهذ| 
الصا ع باطل وكذ لك ان ادعيا امومية ا لولد و التدبيروصاأحهماامولئ على مال يعطيهماليكفا 
ا واي موسي ابي 
درهم عأول ان اذى عق فهوجا تزفان و جد العبدبينة انهاعئةه قبل ذلى ك رجع علئ مولاةابما 
اعطاوكذا ف المبسو م مولاة انه اعتقه وكان ذلك قب لان يودي شيثافصا له 
مولاة علوىان حط عنه الصو ن المكانبة وادىالنصى فهذ | الصلم جا تركذ فى الوط * ثم ان اخام 
البينة انمكان اعتته بل ذلى ذالصلم باطل هكذا فى المبسوط » الباب العاشرفى الصلم فى العقار 
وما يتعلق به اذا ادمون دا رافي يدي رجل فاص طاح امل بيت معاوم من الدارفان قم الصلم على 
لدم راخرى للمدعين عليه فهء جا ثؤ وكذلى ان و قع الصلم على بيت معلوم 
ن الد ارالتى فيها الدعوئ وهل تسمع دعواة بعدذلى وهل تقبل ينئه علون باقتى الدارففيما 
اذاو فعالصلم علي علون بت معلوم من هذه الدا رذكر شيخ الاسلام في شرحة انه لانسمع د هوأة وهو 
ظاهر الراوية وروى بن سماعةعن معمدر ح أنه تسمع و . دوكنام,. ن يفن الشيض الامام ظهيرالدين 
واتعقت الروايات على ان المدءئ عليه لواقر بالدار لامدء عى انه بو مربتسليم باتى ا ا 
ْ فى اللمدبط* رجل اد مي حقافي دا رفي بدي دل ول يسمه وصا بعد عن بيت معاوم من هذه 
الداراومن دارله! خرئى جا زوان صالعة علئن بيت معلوم من الدارالتى| د عوىفيها "لقثم افا م 
المدعى بينة ان و ف في ظاهرا لروا يّلاثقبل يمه وروى سن سماعة عن عمد رح 
انها تقب لويتضئن له بجميعالدا رو لوان المدمى لم يقما لبيلة لكن المدعى ى عليه افران الدأ رللمدعي 
ص اقرارة و يؤمربتسليم الدارالى المد عي كذافى | 'ظدبرية + لواد لواد عون ا ذرعا مسماة من دار 
رجل نصالعه المدمى عليه عل دراهم مسماة جاز عند! أكل ولوصا لحه علوى نصيب المدعون علية 
من دارفي يد رجل مقربدلك ان خا 1 ن المد عي يعلم نصيب الدع عليه من ذل جار عندهم 
جميعالا نهلواشترين نصيبا من دارو المشتربي يعلم مقدارالنصيب جازوان كان المشتري لايعلم 
مقد ارنصيب البائع اوالبائئع والمك ثري لا يعلمان لالنجو: وزالبيع فيفول ابي حنيغةر حَ تكذلى الصلم وعذد 
ابي يو ف رح جوز الب عكذافي فتاووئ فا ضبخان * اذا ادعون دارافي يدي رجلوا أكرالمد عن عليه 
فصالحه المد عى علىن د راهم ثم اقرالمد عو عليه فا رادالمد عمى أن ينقض صلحه وقال انماصالعتى 


كناب صلم (ممم ) (الباب العاشر) 
لاجل اكارك لي لدان ينقض الصلم حكذانى المسبط * لواد ميل في دار رجل حنافصالعه من 
ذلى على مسيل ماءا و علي ان بضع على حائط منهاكذا حكذ اجذ ماكان ذلى باطلا ان لم بوت 
لدلى,تتاوان وقثلدلكو قثامعلوماسنهاواكثر اختلفىفيهالمما أخ قال اكرخى رح جو زه الصلمموقال 
دنه ابوجعفررح لابجو زهذالصلم وذوادعمى الارض رج ل حقافص أحه ,شرب هرش رالاجوز 
ولوصاعه على عشرنه رنارضه جازامتبا راللصلمبالبي لببعكداني فنا ورئ فاضيحان * واذاصال على طريق 
فى الد ا رالمد عاة ان را اد بالطريق رق الطريق لادىاندلامجورلصلم وى أرادده المعرفيه روا يدان قياسا 
علول بع الممردان في َُ الممرروا يتين على الروايه لني حوزة ينصرف الى مقدارمروررجلواحد 
هكذاى المحبط» لواد عن في بيت رجل حقاهصا لع امد عن علبهءن ذلك علو ان يببت عل 
ال ا ا 00 ن امسطم #حعبراعان لم يكن محتجرا 
لاجو ا كمالا بجو :حارو السطير وقال بعضهم, عد الصلم عل كل حال -افى الظهيرية #نوكان 
بيت فى يدرحلءادعئ رحل فيدد برو امنالينا بليز ١‏ . يكون البيت لإحدهماوسطعه الآخرام بحز 
اذ 'لم يكن بكر عليه بناء فاركان . عليةبياء ؤاصطا.. أعاون ان د حكون لاد ها العلو الخ السفل جابكن 
ف اداو بي # اد عون دارايت لد المد عي عليه علي خدمةعدده سة جا زولدان يخمرجبالعبدالى اهلة 
لاشيم الامام الا شمس الا مك اللا ي لم يرد دقوله رج دا بالعندالين اهلقان دسافر بدانما أرادبه 
ان يرج 'ورادله في افر وادنية البلدقوّشس اشن الإمام شمس ل الائمة اسرخسى يقول لصاح الددمة 
ههما ان يسافريا لعبد وك) حب الخدهة ان بء الج عاقب اندي تك ف المسيط #لواد عون رجل 
حفافيدارني بدي ر 5 ا دكن ببت معبن هن هذ الداراس'اوةال حذن يموت 
اجوز حكذا في فتاوول «أصمم دان #اذا ادع رجلدا رافييديار ع ليا ون علية علون 
مكنون نبت معين من هذه الد ا رمدة معلومة حتوى جا زهذا الصلم ثم ان ذفن صااعم» ع للد عون علية 
م سكنى ا'بيت الذي ونع الصلم نيه على د راهم مسماة؛ جوركذاى 20 * ادعئ دارا 
في يدي رجل وا اصطلى) على ١!‏ ن وسكنها صادب اليد سنة ثم يد فعها الى لدعي جوزو حدلىف 
زا اصطلي) على ان بسكنها المد عي سنا ثم بد فعها الىى صا حب اليد جار زواذاادعئ على رجل 
ينار اصطاسا على داران بسحكنها الذي علبه الدين سنة ثم بسلدها الى الأد مي لا بجوزركذا 
فى الذخيرة 


كتاب الصلمر . (ومم ) ( البابالعاشر) 
فى الذ خيرة * لواد عمى ارضا في يدي رجل أنهاله نا صطلهعا على انيز رمهاالذى في يددخ مس 
سنين على أن تكون رقبة الارض للمد مي جا زذلك حكذا في فنا رن فاضبخان #اذا ادم رجحل 
حقا في د ارفصالعمه الذي في بد يه هلىئ عبدا ناجل أوعلول شوع ع من أ لحتيوان الوق ! جال فان الصلم 
فاسد سوا كان أ لصم عن اقرار(وعن انكار وبعدهذ! ان قال المد هون عليه وقت الصلم صالحتى 
من حقىاوعن نصيبككان هذأاقرا را مندفاذا فسد أ لصا يق لله بين 1 اقر رت للمد مي وأنكان 
قال صالعنى من د موا لا يكون اقرا راكذا فى المحيط * لواشترو دا راذا نذها هسبجدا ثم ادم 
رجل فيهادءه وول فصا عه الذي جعله مسجدا اوالذينى المسجد بين اظهره هم جاز أ لصم حكذا 
في خرانة المفتين *#اذاكانت دارني ايدي ثلثة نفرني يد كل وا حد منيهم مئزل لهأ وساحنها 
على حا لها واختصموا فيها لكل واحد منهم ما في يد ة والساحة بينهم ثلا ثافان |صطلسوا قبل 

ان يقضي بينهم عاى ان لفلان نص الساحة ولكل واحد من الآآخرين ربعهافهوجائزوكذلى 
اذا اشترط احد هم لنفسه نصى المنزل الذي في ي«صاحبه جازكذا ف المبسوط * اذاكانت الدار 
في يدي رجلين واختصما فيهاوكل واحد منهمايد عيها فانة يقضى بينهما نصفان قضاء ترك تأن 
اصطلسا فيهاقبلالقضاءلن ان لإحدههم الثلثين وللآخر الئل كان ذلك جائزاكذاف المحيط » لوانت 
الدارني يدي رجل منهامنزل وفييدي رج منهامنزا ل آخروةال احد هما الداربيني ويينك نصفينى 

وقال لآ خربل هيكلها لي فللذى ١‏ دعن جميعهاماني يده ونصف مافي يد صا حبه والساحة بينهما 
نصغان فان أصطلحوا قبل القضاء علىن أن تكون الداربينهما نصفان اوعلى الثلثاوالثلئين فهوجائز 
وكذا لوأصظلصوابعد القضاء فهوجا ئزولوكان احد هما ذازلا في منزل من الداروالآخرني علوذلكف 
المنزل وادعين كوا حد منهماجميعا فلكل وا حدمنهما مافييد 8 والسا حة بينهما نصفان فان أصطله] 
قبل لقضاء اوبعده على ان لصا حب السفل العلوو نصنى الساحة ولصاحب العلوا لسفل ونصقف 
الساحة جا ركذا المبسوط» اختصم رجلا في حائطةاصطلسا على ان يكون اصله لاحدهماوللاً خرموضع 
جذ وعة وان يبني عليه حا ئطامعلوماويحم ل جذوءامعلومة لاجو ركذافي محيطالسرخسي *اذالختصم 
رجلان في حائط فاص طلا علين ان يهد مادوكان مشوفا وان يبنياة علىن أن لاجد هما ثلثه وللأخر: نلا والنفقة 
عليهماءلن قد ر ذلك وعلون ا ن حمل مليه من الجذ وع بقد رذ لكنهوجاتزكذافى الحاو *لوادع 
في علورجل حقا فصا لحنه علين بيت معين من هذ! العلوا وطلوى بيت معين من عل وآخرفهوجائز 
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كناب الصلم (-8”) ( الباب الغاشر): 
لان الم من المجهول دا معاوم كذا في فتاوئ تاضبخان *اذااد عن رجل بناءدا رفي يد ي. 
رجل فصا أححه صن بنائيها على د راهم صسما ة فار. ن الصام جائز كذ لكالواد عون نصى البناء له والضن 
لغيرة بان كاداغ اصبين فبنيا لاف مالو دعي يد شأءّ | وعينافي عبد فصالع عنه ذانه لابجو ركذا 
فى المحبط * لوان رجاين ادعياد ارافي يد رجل وقالا ور: رثناها من ابينا و جحد ها الرجل ثم صالح 
احدهمامن حصنه من هذه الد عوول عن مائةد رهم فاراد شريكه ان يشركه في هذه الما ئةلم يكن 
له ذلك وليس للآخران يأخذ من الدارشيئا الاان يت قال بازعالر اعتعاح نيد اها 
عل مائةد رهم وضمن له تسليم اخبه فان سلم الاخ ذلى لهجا ز واخذ نصى الما ند وان ام ب نهو 
علئن د عواة ورد المصا ل على الذي في يديه الدارنصى المائة كذافى المبسوط * لوان رجلين 
في يدي كل واحدمنهماد ارفادع ىكل و احدمنهمافي د ارصا حبه حقافا صطلعامن ذلى على 
إن يسك كل و احد منهما في دارصائحبه جا زكذا فى المحيط »لوا ده ىكل واحدمنههافيدارفي يدي 
صاحبه حقا نم اصطلساءاى ان يسلم حكل واحد منهما لصاحبه ما في يد بغيرقسمة ولااقرارفهو 
جائزكذاف المبسوط * اذا ادعى الرجل دارا في يدي رجل مصالحهمنهاعائ د, راهم صسماة 
علن ان يزيد الآ خر كرحنطة فان وقع الصلم علون ان يتر المد عى الدا رعلى المد عن علية 
وكانت الد رأهم ولك رمن عند المد عن عليه ا نكان الكربعينه لاشكا' ن الصلى جائز وان لم يكن 
بعينه وكان فى الذمة ان كان الحكرمودوفابا نه جيد اووسط اورد كان الصلم جا زا ايضا سواءكان 
الحكرحالا اوموّجلا وان لم بكن الكرفى الذمة موصوفائان الصلم في جميع الد ا رباطلا واذاكان 
الحكرمن عندالمدعي والدراهم هن عند المد عون عليه ا نكان الحكربعيندن الصلم جائزافى الكل 
وأ نكان بغي رعينه فى الذ مه أ نكان موصوفا ووجد في ذل جميع شرائط السلم بالاتفاق با ركان 
الكرمؤجلا وبين مكان الايفاء وبين حصة الكرمس الدراهمكان الصلم فى الكل جائزا إذا عجل 
الدراه. كلها في مجلس الصلم اوما بحص الكروان تفرقا قبل قبض الد اهمكلها بطل الصلج في حصةالكر 
وا جد الضكرجميع غائ طلسم الاق بن لسن كان لاوم يبي حصة الكر 
من الدراهم فعلئن قول ابي حنيفة رح يفسدالص ام فى الكل عجل الدراهم اولم يعجل وهندهماان عجل 
رأساللال جا زالعفد فى الكل وان لم يعجل الد راهم فسد الصلم بحصة الحكرلا غيروان لم يضرب 
الاجلل ف الكرفانه نفسد حصة الكرمن الدراهم عند هم جميعا وهل تفسدحصة العقد فيما تع ص الداء 


كتاب الصلم (81” ) (البا بالعاشر) 
فالمسئلة على الاختلاف على قولهما يجو زاذاكان الكرموصوفاو على قول ابي حنيفة رح لانجوز 
.وا نكان الحكرصن عند المد مون عليه والد راهم مين عندالمد مي ا نكان الكربعينه جا زالصلمنى الكل 
وا نكا نموصوفافى الذ مةذالجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنافيما اذاكان الكر من عندالمدعي-. 
والدراهم من عندالمد مو عليه هذا الذي ذكرنااذا وقع لضام علي ان يترك المد عي د عواة 
فاماا ذا وقع الصلم علي ان يأ خذ المد مى الد ار من المد عي عليه وااسئلة بسالهافان كان الكر 
و الدراهم من عند الدهي أوكان الكر من عند المد ع علية والدراهم من عند المدعي 
فالجوا ب فى الوجوه كلها فيهذا الفصل ا أجواب فى الفصلالاول ثم هذا الذي ذكر نا 
اذاكانالا جل مضرو بافي جميع الكر ناما اذاكانمضر و با فى البعض أ نكان الم جل 
من الكرقد رالسلم جا زا لصلم فى ا أكل ويصرف الموؤجل من الك را لى الدراهه والحال الول : 
ماتخص الداراحتيا طالجوا زالعقد ان اصالحه المدعىى علية تمن الدا رءلمن حيوان بعبنه علو 
اريزيد:المد عي كر حنطة جبد ةف الذ م ولم يكن مؤجلا قال لا جوز ويجب ان يجوزوان 
له يكن الكر بعينه بعدان يكون موصوفا لان المكيل فى الذمة متو قوبل بغي را لدراهم و الدنانيرمنى 
الاعيان يصير ثمناو الشراء بثمن عندة جائز بعد ان يكون موصو فا حالا كان اومؤجلا هكذا 
فى المصبط فو اذاصالم من د عواة في دار عل كرحنلة وستائم صالحه من ذلى الك ر على كر 
شعير بغيرعينهجا ركذا ف المبسوطفي بابالخيارق | 2 * اذا وقعالصلم من دعوى) لدارعلن دراهم 
وافترقاقبل قبض بدل الصلم لاينتقض الصلمكذ افى المعيط ع واذاصااع الرجل من دعواه في 
دار لم يعاينها الشهود ولا عر فوا ! أحذودا و صالعه من د عواهفي داربغيرعينهائم خاصمه في دار 
وزعم ا نهاغير الني صالعه عنهاوقال المد من عليه هي تلى الفا تراد الصلم وعاد فى الدموئ 
كذافى المبسوط*رجل ادعيئن ني حا ثطر جل موضع جذ ع اوادععئ في دا ره طريقاا ومسيل 
مأء “تسن لمد عون عليه ثم صالححه علئود رأهم مسماة فهوجائزلانه صالم من المجهول علول معلوم 
كذافي فنا وك فا ضيخان *رجللهباب! وكرة نضا صمة جا ردخصا له علي دراهم معلومة 
يد فعها لى ! لجا رلينرك الكوة ولايسدهاان ذلك با طلاو كذ الويان الصلم بينهما على ان يأخذ 
صاحب الكوةد راهم معلومة ليسد الكوة والبا بان باطلاكذ اف الظهيرية * رجل اشترئ 
من آجخرضيعة ثم أن البائع بافها من ر جل آخرثئم ان الاشئري الثاني اخذ الضيعة واراد 


كناب الصلم (عمهم) ( البا بالعاشر) 
الاول ان ينها صم فقال الثاني صا أعني علوقما ل معلوم و انرك الضيعة في يدي ففعل فهذا صايم 
جائز و تصير الضيعة ملى الثانى من جهة الاول ليس لدان بستردمااعطاه على هذا الشرطكذ! 
في خزاتة المفتين *لوان رجلااد من اذر مافي ارض رجل نصالعه صاحب الارض من ذلى 
علوي دراهم صسماة والصلم جا ئزولوكا نت ارض لرجلين فبها ز ر ع لهمافاد عاة رجل تجعد اه فضالح 
احدهما علو ان اعطاة مان د رهم على ان بسلم نصى لزع للددعيي فا نكا الزر ع مد وكا كان الصليم 
جائزاوان كان غبر مدر فانه لانعج ور الصام الابرضاء صا حبه وهذا بخلافمالوصا م على ان 
بسل لدنصق الارض مع الزرع على مائة د ره مكان جا زا ولوكان الزر عكله لواحدفجاء انسان 
وادعين فاعطاةالمد مى در اهم علي ان يسام له نص الزر ع من غيرا رض أ نكان مد ركافاانه 
يجو زوا ن كان غيرصد رك فانه لا يجو زهكذ اف المسيط »لوان نهرا بين قوم فاصطلسوا عن كريه 
وأحصيندمسناة اوقطرة لبه على ان تكونالنفقةملهم مصصهم فهذا جائزكن فى ابوط رج لله 
ظلة اوكدنيف شار ع فى الطريق الاعظم فخاصمه انسان في رنعهانصائعه صاحب الظلة على 
دراهم معلو مةليترك الظلة في موضعها لا بجو زهذ!! لصم ركان لهذا المصالماولغيرة من مرض 
الناس انيخا صمه في رفعها سواء كانت الظلة قديمة |وحديثئة | ولا يعرف حالهافان خاصمه الامام 
فصا أحه على ان يعطي صاحب الطلة مالامعلوماء لق ان يتركف الظلة في موضعها فان كانت 
حديئةورأى الاام مصاسة المسلمينني ان يأ خد مالاو يضعه في بيتمال المسلمين جاز ذلك 
اذا لانت الظلة لانضر بالعامة كذا فى الظهبرية * وان كان المخاصم دفع المال لرفع الظلة 
ج] زا نكانت قديمة ران كانت حاد ثة لاليجو زوه وا لصحبم وا نكان لايعلم حا لها فاعطا و اللخاصم 
دراهم ليطرحها لا يجو زو لوصالح صاحب الظلة علق ان بعطى د راهم الى المخا صم لرفع الظلة 
يجوركي ف كانت هكذ اني محيط الس رخسي *وا نكانت الظلة على طريق خاص في سحكة غبر 
ذافذة مان و قع ألصلم علي ان بأ خذ المخاصم د راهم مسماة من صداحب الظلة ويترك الظلة لاعجوز 
اذاكانت الظلة قد دم وان كانت حديثة ان لم يحكن المخاصم من اهل تلى السك وليس له 
حق المرو رتحت الظلة يتوقى الصلم عن اجازة من له حق المرو روامااذاكان المصالم من اهل 
إلى السكة ا نضا ف! لصليم الئ جميع | لظلة ذا لصلم بصم في حصنه ويتوقفففي حصة شركائه ذان 
لجازشركاوه جا زالصا فى الكل وان لم نيزو صاحمه ورفعواالظلة لاشى ان الصلم يبطل في حصة 

كل 


كتاب الصلم (عروم) ( البابالعاشر ) 
شركاثة حت كان لصا حب الظلة ان يرجع على المخامنم بحص ةشر كانه ا نكان دفع البه جميع بدل 
الصلم وهل؛ ير جع بحصةدا ختئلفاللشا نض فيه والاصس اذه لا ورجع ه عليه وامااذ اسمان الصلم من انا 
|! ممشحامة داجو الصلم ينعد ذلك ينظران ثبر ع الشرماء بتر الظلة سامله جميع البدل 
ونان رفعوا الظلة هل يرجع صاحب الظلة على المناء صم بجميع البد ل فالمسئلة على الاخئلاف 
وان كان لا يعرف حال الظلة لا بجو ز راصم وامااذار قع الصاص ءا ى الطرح وأ رنعاك وتع على 
ان يأخذالمخاصم دراهم يرفع الظلة نهوجائزهلى 2 حال لوان وفع الصلم على 
الذلة من المخاصم د راهم و يرفع الظلفجازا نكانت الظاذةد يم م بكذلى اذا كانت .حديثا لايد سانا 
كذافى 0 8 هكذافيفتوون تاضضان #أذاجان لاسا ن تخلة في ملكه فخر ج سعفها 
الى دارجارةفاراد الجا ولد يو لنخلة عا دراهم مسماة على ان يترك النخلة 
فان ذلك لا يجو زوان وقع أ لصلم ءا ى القطععفان ١‏ مط الماح النغلة جار دراه لط 
كان جائزا وان اعطى الجا ردراهم تصاح الناة ا ليقطعكان | أصلمبا طلا هكذا م فى اللسيط * رجل 
ادعن أغدلة في ارض باصلها و جحد المد عن عليه ثم صا لحتدعلئ 9ك من ثمرها العام يكون 
للمدمي لايجو زذلكلان بسي وم مجهول يحتا ج فيه الو ى الشلي كذاقى الظهبرة» 


ادع في اجمة في يدى ر. ها جاه عده مها عانان عه ادس ي سن فأان لم يكن الصيك 
الذي فى الاجدة صملوكا لدعي عليه لاتجبو :الصلص عن كل حال وانكان صملوكابا نكا ن اخذة وارسله 
فىالاجمة انكان وي اعططل ارك 11 2 واكان حيث لا يمكنه الاخذالا 
بالاصطيادلاةجوز الصليكذا فى | أيط فيه تفرقات أ لصام > ا دارا ليها شفيع خم الع الشفرع 
علو ان يعطي للشفيع د راهم مسماة ليسلم الشفيع الشفعة بطلت شفعته يي انسكان 

اخذالمالردهعلى تركذف قار انان وآ ع المشة ري مع الشفيه ع علين ان اعطا: 
الدارو زادة الشفيع على لثمن شيتا عجارا ريال عاق سوط ٠‏ 1 ن صالج عون أن يأ خذ 
نص المشترئ! ا و ان يسام الشفعة فى الباق يكان جائزا فان وجدهذا الاصطلاح 
مهما بعد تاكد حق الشفيع بطلت الموائبة وطاب الاشهاد فانه يصي رآخذ| لانصى بالشفعة حنو 
ل ينجدد فيما اخذ (اشفعة مرة اخريى و يصير صملم الشفعة فى النصى حتين لوكان هذا الشفيع شريكا 
فالمبيع اوفىالطريق كا ن للجار ان يأ خذ النصنى الذي لم يأأخذ ههذا الشغيع بالشفعة وا نكان 
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كناب الصلم ١‏ موم ) ) سي 
اخذالشعفة هكذا ف الأعيط » 00 ع ا 
بحصته من الْنه لثم فا لصلم با طال و حق الشنةباق وهذا اذ كان الصلم بعد تاكد حقه بالطلاب 
فاما قبل الطلى بطلت " لشنعة كذ فى محبط || خسدى | ذا انم ى الرجل شفعة في د ارفصا عه 
لمشترى على ان يسلم ل دارا اخروى بدراهم مسماه على أن يسلم له الشفعة فهذا فاسد لا يجوز كذا 
فى المبسوط » اشترن دارا فخاصم رجل في شقص منها وطلب الشفعة فيمابقى فصا له على نصف 
الدارينضو الثمن على ان يبأ من الدعوى جا زو لوصالعه على نصى دار اخريئ على هذا الوجة 
لا بجو ركذانيمحبط السرخسى * اشترى ارضافسلم الشفيع الشفعة ثم ان الشفيع جود التسليم 
قصا أحدة ا مشتربى علون ان اعطاه نص الارض بنصق الثمن جا زويكون بيعاميئد أ وركذا لومات 
الشفيع بعد الطلب نما ن الشنري صا ص ع ورثة الشتفيع على نصنى الدأ ربنصو الثم جا زود 
بيعامبتد أ ولومات المشترى فصا أو لحري الب اليا بيدا الاتيو ريده لد 
جاز ويكون الاي يانه كفا تارى تاستان + أناتختس فى لحري 
وخا وجارناف ساعن ان يأخداهابينهما نصفين وسلمهالهما ا اشئربي جا زكذافى اأحاوي * الباب 
“دعي صر 0007 بي اح الوا لكملنى المد عون عليه 
أخذويها وان لم جد بي و اراد ا اي د ردن 
القاضي ثانياوان كان الاسحلاف الاو ول عندالقاضى لافدتانا كنا ىالنصول لعماديته 
0 عل اندان حاو فهوبري من الخصومة! لون ان بجدالبينة فسلىهل يبرأمن أعن الخصومة 
ين ا !جد البينة اختلفى المشا لم منهم » من قال لايبرأ ون الخصومة وهوالا>م كان له 
ارارق اادج 0 ن يع لدعي 
بعر 0 ا ا 


كناب أ لصلم ْ (88م ) ( الباب الثانى عشر) 
فهو عل د عواة وا لصلم باطل وكذ لى لواصطلا علن ان يحل المطلوب فهو 
ضامن للمال ارقال فالمال عليه اوفقد اقربالمال كذ افى المبسوط * اذا ادعيل رجل علئ 
رجل مالااوما سوادفا نكرو لم يحكن عليه بينة فطلب يمينه فاوجب القاضى ذلك عليه فصالعه 
دن د راهم مسما على ان لانتل على ذلى فالصلع جاء. روهوبذلى برئ من اليمون 
وكذالونال صا أعنى م من اليمين التي وجبت لى ه على | وقال افتد يت منى يميئكف 
بكذا فرضي الآخر بذلى جار الصلم ولواشترو يمينه بحكذا | وباعهامنة المدعىي لم جز 
كذافى السرا ج الوهاج * لمن بحلنى الطالب اوالمالوب ونصف الال على 
المدعن عليه ا وعلول ان حلنى الطا! لب اليوم او المالو ب اليه وم عا انه( م الى اليوم فالمال 
عليه | وعلئن ان بحتلنى الطالب اليوم ان ما بأخذوحق فا لصلمفى الكل باطل لانه على خلاف 
ال يفيه للكرد وو مايا0 0 
ا 0غ - 
ام رأته لانهثبت حنث المد صي بالبينة العاد لة وكذ لى ان ! صطلعاعلئ ان بحل المطلوب بها 
علئن انه برئ من هذ الدعوئ اذا حل فحلى فانه لايبرأ ولايقع طلاق ولاعتاق الاان يقيم 
للد عى لبينة على ماده ومن لق فى اليمبن نح نئذيقع الطلاق والعنا ى لان حنث الوب نبت 
بالشهادةالعادلةكذافى المسيط #الباب الثاني عشرف الك لمعن الد ماء والجبراحات يجوز الصام من 
جناية العمد والخطاء فى النفسه وماد ونها الاانه لوصالع فى العمد على اكثر من الدية حا ركذ انى 
الاختيارشر ءالختا, ر*#ويكون ويكون المال حالا على الجاني في ماله دون العافلة كذ افى الا وي * 
وفى الخطاء لوصالع علئن | كثر من الدية لا عجو زكذ اف الاختيا رشرح ألمختار» وهذ!اذاصااع 
عأ ول احد مقاد يرالدية امااذا صاأح عائن غيرذلك جا ز: نت الزيادة الا انه يشتر طالقيض فى علي 
كيلايكون افتراقا عن د ين بدين اذا قضى القاصى علية بالد د بمائة بعيرة صا عالقا ذل الولي مر مائة 
بعيرعلن أكثرم من مائة بقرة وهئ عنده ود فع ذلك اليه جازوان صا ل بشوي من الابل علئ شو 
من المكيلاوا موز ون سوى الدراهم والدنا نيرالئى ى أجل لم مزلا نه عرض د ينا بد ين وأن صا أن الابل 
على مل قيمة الابل! واكثرمن ذلك بما يتغابن الناس فيه فهوجائزوبما لايتغابن فيه لمج زوأ نقضى . 


كناب الصليم (دوم) ( البابالثاني عشر) 
القاضمى علي بالد راهما والدنانشر فصا القاتل علء وى طعام اوشعيراوا ابل! وبةرمماليس عند ول بجزو أن 
1000 رقا اود ارقدلا تهبيع ماليس عند الانسان لامجو زالافى السلمو .انانف ىالقاضي ابلااو 
بتراء فصان من ذ لك علول شع ه من الطعاء اوغيرة وليس عندهثم دفعه اليهقبلان يفا رقه فهو 
حا زذان لم دد فع ال أيه الطعا مأو الشعير حت فار نولم بج زهكذ اف الس لسرا ج الوها ج * ولوصالم غبر 
تجاني على احتكثر من الدية و ضمن بطلت ال ازدادة و لوصا اع مل جنسآ آخرولوقضي عليه 
الدراهم فصالم على الفي دبا روقبض فى مجلس جاز ولوس الم قبلان بقضي بشو علوم ثني ابل 
5-8 اما لوا جب مالة مئها وا لخيار الى الطا! ونان حكا وان الال لضان هن الا مان 
الواجمد ني !لد ي كان للطالب ' بردالصلم مط اك اعناوبي * ر. ا ل قتل رجلا عمدا ونث ل آخر 

خطاء ثم صالم اوليائوهما على ا حكث رمن ديتين فالصلم جائز و لصا حب | أخطاء الدية وما بنى 
فلصاجبا تعد عد وو مار ديا واقل منهماكان بينهما نضفان حكذان م ا 


الي الى 0 5 ل الصا في دم العمد جار #جرى ا مهرفكل جنوال لسر لت فى المهرده ل ههنا 
ومأدمئع صحة التسمية بمنع وحوبة ف ك-" وعدد فسان التسمية يسقط القود وجب بدل النفس وهو 
وروي اوري سارت روا الاانهماينترقان موجه وهوانهاذا 
تزوجهاعاى خمريج ب مهر الئل ولوصا 0 لا لى خمرلا #جباشوع حكذانى اكاني * 
وقاغطاء” أج سب الديك * 3 دافى الاختيار” ع رح لمختار 0 1 صالم عن قطع اليدعمدا على خمراوخازير 
لاجو التسمية ولحكن يصم العفو ولا يرجع المقطوعة يده على القاطع بش ىّ ولوكان القطع خطاء 
وعاف ى اللسئلة عل حالها بللمقطوعة يده ان يرجع على القاطع بالدية ولووة قم الصلم على حرفهذ | 
ومالووةم على خمرا وخنز رسواء كدا وي ولوصاأعه بعفوءن دم على ول عغوعن دم 
اخرجاز تلع كذافى الاخترا رشرءالمختار» جرحر حلا عمدافصا أعى منه لا بخلواه مأأن'رئ 
0 فأ ن صالحة من العم راحةاومن االضربة اومن أ شه اومن القطء ع أو من اليداومن 
14 الى : 
تجناية لاغير جازا لصلم ان بروئ بحبث بقي لدائروا ن برئ بحعيث لم يمق لهاتربطال الصلم واما 
اذامات من ذلك بطل الصام مندابي حنيفة ر ح ووجبت الد يه خلافالهما وان صما 56 ن الا شياء 
الخمسة وما محدث منهائالصلم جائزان مات منها واماا ذا برئ منه|ذكرههنا ان الصلم جائز 
.وذكرق الوكالة لوان ر< شم رجلامو موذدعة فوكل انما ناليصاأع عن الشجة وما بحدث منهاالى 
النغر 


كتاب الصلج نوم ) ( الباب الثاني عشر) 
النفس فان مات كان الصلم عن النفس وان بروئ يجب تسعة اعشا را مال ونصى مشرة ويسلم 
للمشجوج نصف عشرا مال وقال عامة مشا نخنا اخنلفالا حتلاف الوضع فان الوضع ثمه انه صا 
من اتج را حة وما نيحد ث منها الى النفس وهومعلوم فا محكن تسمة البدل على القائم وا لحادث 
جميعا و ههناصاأعه عن الجرا حك وما عد ث هنها وهو مجهول فد يحعدث وقدلا تحدث واذا 
حدث لابد رو اي قد رتحدك فتعذ رقسمة البدل على القائم وا لحادث فنصار البد لكله بازاء 
القائم وامااذاصا له من ا لجنابة يجوزا لصلي فى الفصول كلها الااذا اب رأبحيث لم يبق له انركذ ا 
في معديط السرخسى د اذاكانت الجناية عمدافصالي المجروح الخارج على بدل يسيروهومريض 
مرض الموت وقت الصلم فالصلم جائزوان كانت الجراحة خطاء فصا واقو مويظل :وق 
الصلم مرض اموت وحط عن البدل يعتبرذلك من الثلث ثم هذةالوصية تصم للعاقلةلاللقاتل 
وان كانتا لدية تجب على القاتل اولا والعاقلة يتعمل عننه كذا فى الطحيط * اناصالح المريض 
مرودم عمد له علي الفى د رهم حالةثم آخر دابعد الصلم سنة جازالنا خي رمن الثلثكذا فى المبسوط » 
اذاقطع الرجل اصبع ر جل عمدا! وخطاء فصا له منها علئك مال ثم شلت اخرى جنبها نعلى 
القاطع ارشهافي قباس قول ا بي <نيفة رح ولاشوع عليه مندهماكذافى العاوىي 4د رجل فتل 
عمدا وله ابنان فصالي احد هما عن حصته عا سائة درهم فهوجائزولاش حكة لاخيه فيها وتوكان 
لقنل خطاء فصا لعحه | حد هما علق ما لكان لشريكه ان يشركه في ذاك الآان بشاء الحصالم ان يعطبه 
ربع الارش هحكذ! ف المبسوط * اذا صالعته عل وصيف عن دم العمد فهو جا ئزوييصرف الى 
الوسط ولوصالحه علون عبد بعينه فوجد العبد حرا كان على القاتل الدية ولووقع الاختلا ف بين 
القاتل وبين ول القتيل فقال القاتل صا لحتى على هذا العبد وقال ولي القنيل لابل علئ هذا 
العبدفان الصلم جائز و القول قول القاتئل مع يمبنه هحكذا فى المحبط * صالم عن دم عمد عل 
عبد ين فظهران احد هماحرذالعبد دل أ لحق عندابي حنيفة رح وعند ابي يوسف رح لها لعبد 
وقيمة العرلوكان عبدا وعند محمد رح له العبد وتمام ارشهمن الدراهم حكذاف الكافي #لوصاله 
من د م عمد على سحكنين داراوخدمة عبد سئة جازوا ن كان صا له عليه ابدا ا و علون مافي بطنى 
امئه ا وعلوى غلة نخلة سنين معلومة| بدالم يج زركذاف النهاية * لوصالحة من دم العمد عل 
ماني بطون غنمه ا وعلرن مافي ضروعها اوعلئ ما حمل تخيله عشرسنين لم تجب الدية على القائل 
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كناب الصلج م ( البابالثاني مشر ) 
كذ فى المحيط # لوصا أحه على ماني نخيلد من ثمرة جا زكذ اف المبسوط »لوص الم ولي الفتيل الفائل 
عأون ان عفاة عن هذا الدم على ان يعفوالقاتل عن دم وجبله على رجل آخرفهوجائزو هذا 
الصلم فى 'تحقيقة مفو بغي ربدل ثم ان عفاالقا: تلء ن الد م الذي وجب له فلارجوع لولى القتيل 
علية بشوع وان لم يعى نه عل وجهين ان كان القصاص الذي وجب للقاتل عل قريب 
العافي ابيه ا وابنه اومن اشبههما رجع العافي على القاتل بالديةوا نكان القصا ص الذي وجب 
للقاتل علي ! جنبي لابكون للعاني ان يرجع على القاتل بشوع كذافى المعيط * فى المنتقى بن 
سماد عن ابي يوسف رح قالى في رجل قطع يمين جل فصالحه المقطوع يده عاول ان بقطع ف 
القاطع فقطعه فهذا مفوعن الاول ولا شيع عائ قاطع اليسار ولاشوع له عل قاطع اليمين وان اختصما 
قبل ان يقطع بسارة وقد صا أحه على ذ لك فليس له ان بقطع يسا ره ولحكن رجع بدية يمينه وان 
صالعه على ان بقطع يد القاطع و رحجله! وعلول ان يقتل عبدالقاطع ان فطع يده ور جله رجع عليه 
بدية واوا 
أن يقطع دد هذا لحرا و على ان يقتل عبد فلان ن ففعال بغر دية يد العسرالآ خر وقيمة عبدة ويرجع 
المأطوعةردوعل اناكم بدي بتعا كيدا سرخسي* و ا وام رجله فهذاعفومجانا 
ولوكان النثل كطاء وان عليدالدية كذا فى المبسوط » ولوس] ‏ من 3 قطع اليدعمدا علولا نيقطع 
وجلهها ن الصلم باطل ولابرجع عليه بشوي وقد وفع العفوصها كذ ذكرفي هامة رو ايات هذا 
اكاب ذكر ف بض. رواياتهذاالكتاب انه يرجع با لارش ولوكان القطع خطاء يرجع بدي اليد 
على اي الروايات كلها وكذلك لوصا به صن دم العمد علو كذا كذامئقا ل ذهب ونفة فهوجائزوعايه 
من كل واحدمنهما النصضى هكذا فى المعيط * لوكان قت لعمدا فصالم منه رجل على الى درهم 
ولم يضمنها له لميكن عليه شوع فاركان القاتلهوالذي امروبذلىكان البدل على القاتلوإوصااحه 
عنه على عبد له وم يضمن له خلاصه جا زذان تسق العبدلم يرجع عليه بشوع ولكن يرجع على 
القاتل بقيمتها ,كان امرة بذلك وا نكان المصا لعتبر ع بالصام عليءوضمن لهخلاصه ثم اسىق رجع 
عليه بقيمتهكذاى المبسوط * لوصا لع الفضولى عن دما أعمد على ون الف د رهم وضمنهالهفاستحقت الالى 
رجع ه ولي القتيل بمثلهاءا ى المصالح ثم الفضولي اذاضمن بدل الصلم واد لايرجع بذلى على 
القائل وا نكان القات لامر بالصلم ولميأ مره بالضمان فضمن واد ولكان له ان برجع بمااضمن على 


كتاب الصلع (ؤ9وس ) ( الباب الثاني عقر) 
الفائلل هكذا فى المعيط * قتل العبد والررجلاعمدا وله رمولى العبد والح رجلا ان بصالم 
منهمانص الج عنهما بالف يكون عليهما نصفان وذ كرفي بعض الروابات وكذلى لوكان لقال خطايكذا 
في “يط ١‏ سرخسي #اذاقتل العبد رجلاعمداولهوام بأ فصاأح مولا احدهمامن نصيية م نالدم على الع 
القاتل فا فالصلم جائ: ويقال للذى صارله العبدادفع نصفه الى شريكى ا وافده بنصنى الدية مل 
ان يسلم لكالعبد ولوصا لحه على عبد آخر مع ذلك لميكن فى العبدا ل خرحق ولوصا أعه على 
نصنى العبد الفا ثل جا ز وصا رالعبد بين المول واناصالع نصفين ثم| نقلب نصيب الآ خر مالا 
وا ستسق به نصفا شاعام العبد فى النصفين جميعا فيد فعان نصفه الى المولى الآ خر او يفديانه 
بنصنى! لدية و لوصا له علو د راهم اوعلى شوع من المكيلاوالموزدن حالا اومؤجلا فهو 
جائزولا<ق للآ خرن ذلك ولكنهيتبع العبدالقاتل حذى يدفع اليه مولا ه نصفه! ويفديه بنسف 
الدية والامة والمد برة وام الولدنى الصلم من قل العمد سواء كذ اف المبسوط * اذا قتل العبد 
الأذون له رجلاعمدالم يج زصلحه عن نفسه وان ةثل عبدله رجلاعمد افصالحه منهدجا زكذافى 
الكنز اذ افتل اعبد يلاخلا سام الزن يسنا ولياءالدم من ذلك علين اقل من الدية 
ا وعلون عروض او عل شئع من أحيوان بعينه فهو جائز ولشركائه ان يشاركوة في ذلك المال 
كذاق المبسوط » عبد قطع يد رجل عمدافدنعهالمولئى بقضاء او بغير قضاء فا عتقه مقطو عة يد ثم 
الل ا ا 0 ولبان ا لوه 
اواعفوة عنهكذا في شر ح الجامع الصغي رللصد رالشهيدفي باب جناية العبد *ا ذا قتلت الامة رجلا 
خطاء وله وليان ثم ولدت الامة ابنا فصالح المولن احد الوليين دا وى ان د فع اليه ابن الامة بحقه 
من الدية فهوجا ئزوللآً خرعلى المولى خسة] لاف د رهم ولوص! احة علون ان دقع اليه ثلث 
الام نحقه من الدية كان جا ئزاو يدفع الى شر يحكه نصن الا مة | ويفديه بنصى الدية فلم يجعل 
اختيارة فى الدفع فى البعض اختيارا فى الكلني روايةهذا الكئاب وفي رواية الجا مع فى العنق فى المرض 
قال اختيار الدفع في نصيب احدهما يكو ن اختيارا في نصيبهماكما فى الغداء ونلى الرواية اصع 
وتاويل ماكر ههناان احد هما صالحة داى ثلثالامة وذلكد ون حقه فمن حجة المولن 
ان يقول لل خرانما اخترت الدفع ني نصيبه لا نه بجو زبد وان حقه فانت لا ترضئ بذ لى 
فلايلزمني بذلك تسليم جميع حفك البك من الامة ولكني فى | أخيارني نسيبك حنون ل وكان صالح 


كتاب الصلج (عوم) ( الباب الثاني عشر) ‏ 
احدهما علين ضف الامةٌ كان اختيارا منه للد فع في نصنى ال خركذافى المبسوط +* ان نتل 
المدد, رفتيلاعمدا مصالم منه مولاة بالف در وي تبات جارد ن قتل المد بر بعدذلىك ْ 
فتيلاخطاءن؟ ران علىئن مولاة قيمة اخر ول وأ ىك ن الاول خطاء قصالم مولاة عن بالىد رهم 
وهي قيمته ثم قل المد بر ةتبلا خر ذا ن المولون لايضمن قبمة | خروئ بل يشا رك الثانى الاولى 
الفيمة مكذاف المديط #ا ذا قتل المد برر حلا خطاء وفقاً مين آ خرخطا ء فعلون مولاة قيمته بينهما 
اثلاثانا ن صا المولى صاحب العين على مائة درهم و قيمته ستمائة وقبض المائة ولم يبرأهمن 
الماثة الااخرئل ل فانهم) يقسمان بينهماهذ و المائة اثلا ثاعلن قد ر حقهمافان برأة عن الم الا خرئل 
بعد ا لقسمة لا يتغير تلى الفسمة وان صا لع عليئ ما نة واب رأهعمابقي قبل القبض والقسمة فهذة 
المائة نقسم بينهما| خما ساخمسها لصاحب العين و اربعة اخماسهالولي الدم وان قبض الماك ثم 
ابرأه عن المائة الاخرئ قبل القسمة ففى قول ابي يوس رح تقسم هذه المانّة بينهما| ثلاثائم رجع 
فقال لصا حب العين خمس ا مةبوض وهوفول محمد رح هكذ اف المبسوط * أذ اقتل المد بررجلا 
خطاء وفقأعي نآ خر فصا لحهماالمولئ على عبد دنعه اليهما فهوجائز فان اختلفا فقال كل واحد 
منهما اناصاحب الدم ولا بينة لوا حد منهما ذا لعبد يينهمانصفان فان قال مولى المد برلا حدهما 
انت ولى الفتيل وقال للأخرانت صاحب!لعين فالفول قوله مع يمينه حكذا فى لمحيط #اذاافر 
المدبر بقتل عمد فا قرارة جائزكا قرا رالقن فان صاأع مولاة عنها حدولى الدم على ثوب فهو جا ئز 
و للآخرنصفي قيمة لد برعلى الم لين ان قامت لدبيئةاوا قرالمولئ بذلك وان لم يقم بين لميكن 
لوشي ع كذافى المبسو »اذ اجر جح الرجل امرأ نه جرا حة فصاأعنه على ان اختلعت منه بتلى 
اأجراحة كانت عمدا وفداختلعت على الجراحةلاغيرفان برأت من الجراحة فالخلع جا ئز 
والنسمية جائزة ويكون ارشهابدل الخلع وبكون الطلا قبا ئناسواء وفع الطلاق بلفظالخلعاو 
بصري اللفظ وهذا كله اذا برأت من الجراحة وبتي لها اثرواما اذا برأت ولم يبق لهااتريقع 
الطلاق جا ناحنيئ لا يجب عليها رد المهرالى الزو جو ان سمت ف الداع الجراحة هذا اذابر أت 
ناما اذاماذت من نلى الججراحةفاأخلع جا ئزوالنسمية باطلة مندا بي حنيفة رح واذابطلت النسمية 
عند ابي حنيفة ر جفالقيا سان يجب لفصا ص وف الاستحسان تجب الدية فيمال الزو ج ثم ينظر 


أن 


كناب الصلم ٠‏ ي, رومع ( الباب الثاني مشر) 
ان وقع الطالاق بلفظ الخلع يكون بائناوإن وقع بلفظ ال ص رن يكون ر جعياذاماءلى قول | بى يوسف 
و#حمدر ذا ن الخلع يفع مجاداحتى لا تجب على الزو ج الديةويكون عفوا ثم ينظرا” ى الطلاق انوقع 
بلغط الغاع يكو نبائنا وان , وفع بالص رح ذكرفي روا ية'ابي سليمان انه يكون رجعيا وذكر في رواية 
ابى حفص أنه يكور با ناهذا لذي ذكرنا اذاخالعها على الجراحة واماما تحدث منها فالجواب فيه 
عندالكل أجواب فيما اذا خالعه' على ا لجراحة لافيرعند هما هذ | الذى ذكرنا اذام نت الجر حة صددا 
وان كانت الجراحة 0 لاغبر وندبرأت من ذلك وبقي لهااثر 
فالخلع جا ئز والنسمية جا ' نز ويكون ون الواقع با ثناوان برأت وام يبقلها اتروقع الطلاق مجا ناولايلزمها 
رد ا مهروان مانت من ذلك فا انراد مدا عطلةرع؟ جواب فيما ادابرأت من الجرا حة 
ولم يق لها ثرفاما على قول ابى يوسنى ومحمدر ح فا أخلع حائز والتسمية جا ئزة ولوخالعها 

دلى| أجر ا حة وما حدث منها واجتبت ا 0 تكو 
الطلاق بائئاوقع بلمظ' جاع او بلمظ الصر يم ويرفع عى العافلة ويعتبرذ لك من ثلث الما ل ان 

اختلعت بعد ما صارت صاحبة فراش عند بعض المشا ثخ وان اختلعت والغالبمن تلى الجرا حة 
الموث فان خر ج جميع بدل الخلع من اثلث مالهاما,. لماو 
جميع بدل الخلع من ثلث ما لهافبقد ره ماتخرج من الثلث يرفع عن العائلة وبود ون ن البائىي الى ورثتها 
وبعتبرمن جميع المال ان اختلعت قبل ان تصيرصاحبة فراش عند بعض الأشائ خُ نر أ ويم يكن الغالب 
من تلى الجراحة امو واي وي يو يني على الجراحة فهو 
ابججواب فيما! ذا خالعهاعلى الضربة او ا لشجة اوعلى القطع! وعلى اليد وان خالعهاعلى الجناية ‏ 
ا تيا لبي واذاجر حالرحل امرأته 
جراحة مصالحها على ان طلقها يدري يسيع عو واي 
فيمااذ الخالعها على الجراحةرم! بحدث منها كدان المحيط» اذاجر حالر ام ع افوا وهل غطاء 
فصالحها زو جها علئن ان طلقها معو و0 

اثلث والطلاقبائن وا نكان عمدافهوجا تزكلهو الطلاق رجعي ولوضر ب رج ل ن امرأته 
فصالعمها من الجنابة على ان طلتها واحد فهو جا زواطلاق بائن وان سودت السن اوسقططت 
اوسغط من ذلى سن! خرئ ذلاشوع عليه كذانى المبسوط »اذا قتلالمكا نب رجلا عمد افصاأم 

, 9 


كناب لصم ١‏ 1م) ( البابالثالعهشر) 
المكانب صر ذلى علوي ماثةد رهم فا لصلم جا تزفان صنق بعد اداء بدل الصليزن لصليم ماض وا الإداء 
ا الا ا 
بدل الدلج ذالصلم ماض والاداءماض وان مسجزفبلالاداء فانه لايطالب حت يعئق وهذا فول 
ابي حنيفة راح وقال ابويوسى ومحمد رح يطالب ب المولى فى الحال فيقال لها مان تدفع العبد 
اوتغديه وان وم الدلم على دراهم | وطعام بن وغ رهبن ونئرة من برقبض فاسع علو حا 
فان كفل عن المكا تب كفيل ببدل الصلم م وبدل الصلم دين فالكفالة جا ئزة وكذلك لوكا ن 
بدل الصلي مينابا نكان عبد ا اوثوبا بعينه هكذا في المسبط * ما نكان الذي الم به عليه مدا 
وكفل به حكفيل فمات العبد قبل ان يد ف عكان لولي الدم ان يضمن الكفيل قيمته فان شاء رجع 
بهذ القيمة على المكاتب وان أكان العبد قائما فله ان يبيعة قبل قبضه كذ الى المبسوط * لوان مكاتبا 
قثل رجلا عمد افةا ءمت هليه بينة بنثلك فصا من دمه علو مال لين اج لكان جائزاكذ افى المسيط 0 
لوان المكاتب صا لع عن الدم عل مال مج ل فى الذمة والقتل ثابت باقرارةاوبائبينة وكفلانسان 
بالبدل ثم عجزالمكاتب ورد الرقلميكن للمصالم ١‏ ن يأخذالمما نب حنى يعاق وللدصا لحان بأ هذ 
الكفيل قبل عتق المكا نب كدافي فتاروئ فا ضيخان + اذاقتل لمكا تب ر. جلا عمدا وله وليان فصالم 
احدهما على مانة د رهم واداها اليه ثم عجز ورد الرق ثم جاء الولي الآخرنالموئى بالخبياران شاءدهع 
نصفه الى الوبي وان شاء فداة بنصنى الدية وان ام يعج زو لكنهعتق ثم جاءالولي الآخرفانه يقضئى 
له على المكا نب بنصن قيمته ديئا عليه ولوعفااحد الوليين صن الدم بغي صل ما نه يقضى على المكانب 
ان يسعى في نص قيمته للا خرفا ن صالحه ال خر صن لك لون شوع بعينه جا زولكن لا جو زتصرفه 
فيه قبل القبض وان صالحه علىن شوع بغي رعينه وتفرقاقبل ان يقبض بطل! لصاع ولوصالحه ملل 
طعام بعبنه اكث رصن نص قيمته جا زوكذ لك العرض ولوصا عه على د راهما ود نانبراكثر من نصف 
فيمته لم يجز بمنزلة ما لوصا لح من الدين علون | كثرص قد رلامن جنسه ولوكف لله رجل بنص ف القيمة 
جازفان صاحه الكفيل علي طعام اوثيا ب جاز ويرجع الكفيل على المكا نب بنصن القيمة 
ولواعطاة لمكا تب رهنا بنصن القيمة فهلى الرهن وفيه وفاء بنصى القيمة فهوبمافيه وانكان 
لقيمته ففى بطل الفض كذ فى المبسوط * الباب الثالث مشر الدلم فى العطاء أذاان فى الديوزن 
مطاء محكتوب باسم رجل فتازعه فيه آخر واد مين انه له فصا لحنه المد عمى عليه علئن د راهم أو 
دنا نيرحالة اوالئ اجل فالصلم باطل وكذ لك لوصا له عل شوع بعينه فهوباطلكذا فى المبسوط » 


بام .00 العام) ( الاب الؤع مشر ) 
له عطاء فى الد يوان ماث عن ١‏ بنين ذا صطلسا صلوى ان يكتمب فى الدهوان باس احد هما ويا خذ العطاء 
والآخرلا شع لهامن العطاء و يبذله من كان له العطاء مالا سعلوما ذالصلم باطل ويود بدل الصلم 
والعطاء للذي جعل امام العطاءلهكذا فى الوججيزالكرد ري #أذاماتتالمرأة فارع رجلان في عطائها 
واد عون كلل منهما انهاامه اواخنه ما صطلسا علين ان كتب العطاء لاحد هماباسم الآآخرعليل ان اعطاء 
الآخر على ذلك جعلا فالعطاء لشاحب الاسم و يرجع فيما امطونق صاحبه وكدلى لواصطلها ملق 
أن يكنب العطاء باسم احد هما على ان ماخر ج صنه فهوبينهما نصفان فهذا با طل و هولصاحب الاسم 
ولوكان للمرأةابن فاكتتب اخوها ملى عطائيها فخاصمه ابنه فصالي الايخ على درا هم صسما أ وعرض 
بعينه علىى أ ن يسلم العطاء للاخ لم يجزما اخذ من الدراهم و ماخرج من العطاء والرزق فهوللذي 
ثبت اسمه فى الد يوان و كذلك لوكان الذمي كتب اسمه اجنبى ليس بينه وبين المرأة قرابةواذا 
مانت المرأة ولها ولدفورث الامام عطاء ها ولدهاعلئ ان يكونبينهم على المواريث فهومستقيم 
ذان قال يقترعون عليهامايهم خرج اسمه ائبت عليه فادا اخذ وا من الذي قر ع في ذلى جعلا 
الجعل مرد ود ان اصاب رجلا زياد في عطائه فالعق عليه ولده على الديوان علئن ان ماخرج 
مبها من شوع فهوبين ولدوهذا وين اذيه نصفان فالعطاء لصا حب الاسم المثبت فى الديوان 
والشرط باطل و لوبعث ر جل رجلابد يلا مكاءهفى الاسم فجء له جعلانخر ج البديل في ذلى 
فاصابواغما ثم ف لسهم يكون للبديل ويرد على المتخلنى ما خذمن الجعل و كذلى لوكان 
اسنأ جر اشهرا معلومة بدراهم مسماة بخر ج عنه في بعث لم يجزذلى هكذا ف المبسوط * 
الباب الرايع عشر فى الصلم من الغير نمايص على الفضولي اذاكان حرا بالغافلايصم صلم العبد 
المأذون والصي كذاف البدا ئع * رجل ادع على رجل حةافصالم رجل اجنبي فان 
١د‏ موود ينانا نكرالمد عن عليه فصالم الاجنبي مان قال الاجنبي للمدهي صالم فلاناءن د عواف 
علين الفى د رهم فقال المدمى عالت توقفى الصلم على اجازة المدمن عليه ان اجا زجاز 
ويلزمه البدل وان رد بطل وير ج الاجنبي من البين وان قال صالتى من د صوأك ملو 
فلان على الى د رهم! ختلى فيه |لأشا ثخ فال بعضهم هذ | والاول سواء وقال بعضهه هذا بمنزلة 
قوله صالتعني من د هواك علو فلان عليى الفى د رهم ولوقال مالعني على الف د رهم اوقال 
صالم فلانا عمق الف من مالي اوقال على الف على اني ضامن ففي هذه الوجوه الثلئة ينغذ 


كناب الصلم (موسم)غ) 2 ( الباب الرابع عشر ) 
الصلم على الاجنبي وبلزمهالمال ولايرجع بذلى على المد مى عليه هذا الذي ذ كر ناذا 
كان امد عمى علي منحكراوصا لع الفضولي بغير امردفان صالع بامرة وهومنكرفان قال المأهور 
المدعبئ عليه و شير ج اللا مورصن! لبين وانقا لاللأمورللمد م لعنى ملأ فى د رهما خئلى 
المشائض فيه علول توما لناهكذا في فلوو فا ضمضان + وان قال صا لحني رنفذالت لم على المدعى علية 
الاانالبدل على للصالح وكذ لف لجهوااب 'ذا فال صالىفلان عي الفى من »الي هكذ ا فى | أصيط ب*» 
وان الل صا مفلا نا على الى برهم علوق ني ضا من ندذ الصلم على المد عي عليد امد مى بالخبار 
انرشاء طاتب المد صوق عليه بالبدل بعكم العقد وان شاء طالب المصالم بسكم الكفالة هذ اكله اذا كان 
المدعئ عليه مننكرافا نكان مقر لدين وصا لج الاجنبي بغيرامرة ذان قال الاجنبي صا لم فلان 
دلن النفد رهم يتوق الصام ه مى اجا زة المد عو عليه وان قال صا أحنى اختلفى انها لخ على الوجه 
الذي ذكرنارانةالصالسني على الى درهم ينفذا لصلم على الاجنبي ويازمه الال ولايرجع 
على ا مد عن عليه وان فال صا لمفلانا على الى صن ما لى فهوبدنزلة قوله صالحنى ينفذ ١‏ عليه 
وبلزمهالمال ولا يرجع على المد ص علءه وان قال صالج فلاناملى اني ضاصص ينوقف ذلك عل 
اجازة المدعئ عليه هذا اذاكان المد م عليه صقرا بالدين والاجنبى غيرماً مور بالصلممان كان 
مأمورا فان قال صا فلاناانع ذا لصلم على مد عون علية بيجب المال عليه وان قالدالعنى ينف الصلم 
على المد عون عليه يضا وبطالب الأ موربالما ل نم هو برجع بذلى على لآآمروكذ الوقال صا أسفلان 
علولالى من مالي وقال على الى علول اي ضما صن ينفذ الصليم على المد عن عليه وييجب الال 
على الاجنبي نحكم الكمالة لابعكم العفد حنو قلا يرجع هوعلى! لآمرفبل الاداء هكذا ني فتارى 
فا فمخان #وان قال صا لحت قيل يازمه العقدكما في قوله صالسنى وقول لايلزمهكما ني فوله صالج 
فلا ناكذانى الغصول العمادية #هذ | ان ا كان المد عون بهد يناوانكا ن عينافا ن كان المد عون هليه منكرا 
فضاح الاجنبي بامر المد مي ا وبغيرامرهنا لجواب فيه م لجواب فى الدين اذاصالم علي بامره 
أوبغبرامر» مااذ اعان المد عون عليه مقرافا نصالى بغيرامرة فان قال صالمفلانايتوقى على اجارة 
للد من عليه ولا يفن على الاجنوي وان قال سا أنى فيه اختلاف المشائخ علو وما سبق 

وان قال 


كاب الصليم 14م ) ( الباب اارابع عشر ) 
وانقال صاتحني اوقال صالع فلانا على الفى من مالى اوعلين الفى هذه فانه ينغذ عليه ويصيرالعين له 
ولوقال صاح فلانا عبن الى علن انى نا تاق ا رصا ركفيلاكذا فى فتاوون قا دشان به 
و انان الصلم بامره ففي قوله صاس فلاناتفذ على المد ع و عليه وخرج المصا لم عن الوسط وني قوله 
صا لحت اختل ف المشائ وفي قوله ص لحنى اوصالص فلانا علميئ الى من مالي ينفذ على المد عون عليه 
حت كان هوالمطالب بالبد ل وان قال صاأح فلانا علين ابي ضا من ينفذ الصلي على المد عون عليه 
وبصيركا ن العقد جريى بين الإد مي وبين المد عن عليه ويلزم الضمان بسكم الحكفالة لا بسكم 
العتدكذا فى الفصول العمادية + ان كان المصا! صل المد عي علون د, راهم ثم قا ل لااؤديها ا كان 
اضاف !اعقدالى نفسه ا والن ماله ضور بد ل الصلم يجبرعليه وانلم يك شوع من ذلك لامجير 
عليه هكذ! فى الذ ذير ة * الس فل جا وها له يكل اه اللدفين عله 
علوى ما تُةَد رهم فوجد امد عى الدراهم زبوفا اوأ لصلتصكان علوق عرض فوجد المد دي به عيبافرده 
لم يكن على المصالع شوع وكان المد عي علي د عوادكذا فى المحيط # ان صالحه علو عد بعينه 
فاستدق ١‏ ووجد حرا اومد برا | وصك تبا عاد في د عواة وله يكن له ما ى المصا ليم شوع و لوصا لعه عل 
د راهم مسماة وضمنهالة ودذعها اليه فا ستحقت أو و جد منها زيوفا | وسو 5 فلةان يرجع بذلى 
على الذي صاحه دون الذي في يديه الد | ركدالوكان هذا الصلى مع المدعئ عليه هكذا فى المبسوط* 
ولدا استدق المدعن به فللمصا! ع اوير جع دل الماع سواءءكان فض وايااومدعى عليه ؟ ذانى الحاو ي * 
انا اوقع الصلير من امد مي مع الفضولي عن ن صا معلوم د لمن أن بكون العين للد عي به للفضولىي 
لاللمد عن عليه والمد عون عليه جا حد دعوى المد عي جازالصلي سواء اضاف العضولى الصلم ال 
ماله ا ولم ييف وسواء بعد اانا كرس اذا بازالقياالسالوار يطالب المد عي بتسليم 
نيدلل اتنستعة النسليم بان اقام بينةاو 3 رالأد عون عليه للمدععي : يسأ م اليه وان لم يمكنه كان 
للمصالم ان يسع الصلم و وير جع يبدل الصلم عليه فان اراد المدعي ان نخاصم مع المدعين عليه 

ويقيم البينةعلي ان ا بأد ه مين بدملى للصالم المشترو متها ارادان حلفه لينكل والمدعين علية 
سس يض لاد الس ارين الى ا تبرع 
وان خاصمه المتبر ع فانكان المد عن عليه جا حدا صعدت خصومته و ان اقرلليد عي لاتسمع خصومته 
كذافى! لذ خبرة* وان وقع السام من المد عى مع الفضولى علون ان يكون المدعين به للمد عون عليه 

ل 


كناب الصلم ( ببسم ) ( البابأخامس عشر) 
علوي ان يبرأة المدمي من العين المد عون به واضا ف الفضوأ. ى الصلي الع صالدا وضمن بدل الصلح 
حاز وكان المدعون دهللمدعئ علي سواءكان المدمئ عليه جا حداا ومقراكذافىالمحبطةلو وصا لعالاجنبي 
المددئ عليه على ان يسلم "دارالى المدعى بكذا جاز وكذاعلين ان تكون الدارشراء لهولوكان مص ورا أمورابالصلم 
لا الثاتاركانية ابلاغ القناية ف ادهو عون ول رز 
قرض! ف#جحدووصاأحه فضوا ان اشثراة منه بعشرةدارهم ونقد ها اياميان الصلم باطلاولوام يشترةلكن 
صا لم منه عل عشر #دراهم ودفعهااليه هرجائزكذا فى المبسوط * الوكيل بالخصومة اذا 
مار لاب بخلاى مااذاامركذا فى الذخيرة نى ١‏ نعرقات #اذا و كل الرجل وكيلابا لام 
فيما ادع في هذه الد ار أو في هذوفاياما صااع الو كيل عنهفهوجائز وكد لى لوكان 00 
0 اوعلى فلان ولوقال قد وكلته بالخصومفيما اد عيت في هذه الدارا والصلم فيها 
صم التوكيا حتى | ذاصام قبل ان يخاصم جا زوان خاصم فيها 0 
وكذلى لوتا! درك بيع نيدي هذا لالم مس دمرويق ل لان ى فأيا م اصنع نه وحا ئزوليس له 
ان اعد ثف الثانى شرا بعد الاو| ةب كان يا! عن الد عوول في دا, اع 


الو 3 كرن ىق 2-7 الدا على ما 0 وأم يضفه' كل صوكلن. أ 4 يسية جا ا سا ناكد افي #حيط السرخسى_* 





سي سس سيو سد وجوسيو بي سج وسوس ممه وسوس ١‏ لوست ممح سبي سوصسين سه عمست وممصم سسصوية ‏ 


اليات ب انامس ممري صلم الور والوصي ف امات والوسية أذامكانت اللركة يوه 
فاخرجوا احد هم صها بمال | عطوهاياة والتركة عقاراوعروض صم قليلاكان م'١‏ مطوها وكاير ا 
0 لتركة ذ«با داعطوه فض اوكا نت فضة فا عطوة ذ هبأفه وكد لك لا نه بيع ا لجنس بخلاف 

أجنس فلايشترط التساوي ويعتبرا لتقابض ف المجلس فان كان الذي في يده بقيةالتركة جاحدا 
كني بذلى القإض وان كان مقراغير انع لنصيبة فلابد من أنجد يد القبض و هوان يرجع الول 
موضع فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبفهكذافى | لكاني * ولوتركد راهمومروضا 
وصوس على درا ه. ه فا نكانه)اخذومن الدراه امت ثرمن نصيبه من الدراهم جاز, :و يجعل المثل 
من الد راهم بالمثل والباقى با زاء العروض ويشترط قبض! لبد لين فى المجل سا ذا نت الورئة له مقرين 
بالتركة خي رما نعبنى سصيبه وان صارنصيبه ه ضموتً مللى الورثة بآن كانوا جا حدين للثردة اومقرين 
الا نهم كانوا مانعين نصيبه من التركة لايسحتاج الى قبض نصيبه فى المجلس وان كان ما اخذ مثل 
نصيبه صن الد راهم لابجو زوكذ لك اذ كان اقل من نصيبه قالى' لحاكم ابوالفضل انمايبطل الصا 


كناب الصلج (07دم) ( الباب الخامس عشر ) 
علين مثل نصيبةمن الدراهم وعلئ اقل منه حالة التصادق اماحالة الماكرة والصايم 6 90 
لم يعلم مقد | رنصيبه صرىا لدرا همفى التركةلم يجبزا لصم وان صواج على صروض اود نا نيرجا زهان اقل 
وان كانت التركةد نانبروعروضافصوأع على الدنانير فهو على التفصرل لذي قلنافى لد راهم 
وأن صولص على د راهم جاز على كل حال هكذافى الحسبط * وا ن كانت التركة ذهباوفضة وغيرهها 
فصا أعموة على نف ةاوذهب فلابه ان يكو ن المعطن | كرس نصيبه من هذا لجنس ولابد من التقاض 
فيمايقابل نصيبه من الذهب والعفة ولوئان بدل ا لصلم مرضاصم مطلنالعوات الربواولوكان 
فى التركةدراهم ودنانيروبدل الصلم د راهم و دنافيرايضا صم الصلم كيف ماكان ولحكن بشترط 
التقابضكذا فى الكافي * ولوصالح من نصيبه من العروض والعقار خاصة | وعن بعض الاعبان 
د ون البعض جارهكذ افي فتاوى فاك مخان * ولولم يكن فى التركة دين وا عيانهاغيرمعلومة والصلم 
على المك لل والموزون قبل لا بجموزوق بل يعجو زولوطا نت الركة غيرالمكبل والموزون لكنهااعيان 
فير معلومة الاصع انه يجو ركدانى الهداية * ادا صولعحت عن ثمنها وصداتها والورثة يقرون 
يكاحهافان كان فى التركةد ين على الناسهصوأحت على لكل علين ان يكون صيبها من الدينى 
للورئةاوصولععت عن ااتركفولم ييطفوا بشع أخركانا 0 باطلاما ن طلبوا يجورهذا الصلم على 
ان يكون تصينهامن الدين الوارث مطريق ذلك ان تشثر المرأة عيذا من | عيان الواارث بمقدار 
نعيبها من الد دن ثم تسيل لوا رث علنغريم اميت بحصتها من الدين ثم يعقد ون عقدأ لصلم بينيهم 
را ن يكون ذلك شرطا فى الصلمكذ فى الظهيرية#واذاصا نسوهاعلى ان 3 خذ هي من الغريم 
الدين وتترك حصتها فيسائرالاموا لكان باطلارا ن لم يد خلواالدين فى الصلم سم العام عن باقى 
التركة وبقى الدين على الغريم علىن فرائض اللدسبحا نه وتعالى دنهم هكذا فى المعيط» ان اصالعت 
5 نمنهارصدا قهاملى درا دم معلومة ولم يكن فى التركة دين ظاهرولاتند حتئ حارا لعل نم ظهرل للميت 
بو ملم نالو يبيعل ارش هل بكو الدب واي داخلا لسلمختفا 
فيه قال بعضهم لا يكون داخلاويكون ذلك الدين والعين بين جميعلورثة على حساب مواريثهم 
ْ وفال نعضه يكون واخلاى الصلم فعلون هذا القول ان لهرزاميت دين فسد الصام و بجع ل كان 
هذالاد يركان لاهراوذت الدايم وعلون قو ل من يقو ل لايدخل فى الصلم يكون ذلك الدين والعين 
بي الورئة لإبيطل الصلم هكذ في فناروى تاضجهان أن كان عليه ديرن فصوححت الرأة عن ننه 


كناب ا لصلم (<دم) ( البابالخامسعشر ) 
مان شن لاجوزهذ لماي لان الدين فى التركقوان فل ينع جواز ال لتصرف تان ن طل.و ا الح داز 
فطر يق ذلى أن يفن لرارث دين الليت بشرطان لايرجع فى التركة! ويضمن اجنبي بش رن 
ل راءة'ليتاو يودوا د ات دن مال آخرثم'صا أعوداصن ثمنهااء دداتها ءا وما 
تلاو ١‏ ن أم يضون الو ارث واكن عزو اعسنافيه لد ين المي توفاءث تصالحوهافى الياة فى على 'عموما 
قنما جا ناجازغر يم ا ميت قس متهم و صاسهى قبل ان يصل امه دته 22ا قاين 4 
ا الظهبرية #امرأة ما لعثمر هيراثز و دي اعلن م مأ ل #علوم نم ظهر على الل 
دين ياء رمع عصتهامن ان ركه ويد خذمى بدا دل مم كحذافى العصو ل العما اديه #ازامانتت 
ار الوركتة وجهاء اندافافه] د عالاخ م 602 دن ديرا نه اجمع على د راهم مسماة ومنا ع 
بيه لازا رسي زذلىت 45 ا 
ف من رالصلع وا, ن ا ثنقا على اصع واللعقود عليه وادء ون المصا اند غصب منه ماوقع علية 
الصلم بعده! قمصاك ه ا ف صا حبة مع يمينه ولالاحالعان وان اختلعافي جنس 
المعقود عليه اوفي مقدا رويك العان و ينرادا نم انعا وان اجا وساي ال 
فول امك و لا يعالمان و'ن كان فى الذمة يتحالفان و بر 1" ن الصلم وان قامت لا حد همابينة 
قبل ت بينته ولوا ذا با يا زياد قواءة قا لازو وج للا خ صا حتى عا ١‏ هذا الم ع 
الاانك غيرتة,: وتطعته ونا ]أ ل الاخ لمافعا 068 لغول: تول 1 0 فى ألطعيط #( يك 


ى أزورثه 

الى اسعهد عتران ويف كاز بك التخار ج بون هم على ان نصيبها لأعماصريى 
جا زوائؤن علون بعض التركة على ان يبقى الدل عار م موقوفا ع لين اجارة الغاثشب وقضاء 
اذى كناان النضيو ا وللميتا,: ض وله دين د رأهم 

على يجار قصالم احد انين الاخرءلئ د راهم معلوهة علي أن يكون ابا ء انوا أن ار 
التي هي دين لابيهم على حا له بينهما وعلين ان الد ين الذي علو ابيهما هوضامن لذلى , 0 
كد اد رهما ذكرمن اببييصف رح فالامالي ان الصلم جا ئزو ان لم يسم ماءاى الميت من الدينى 
بذل ١‏ كذا ني وى ابخان * أدمى الدين فى الت ضحة على واحدمس ال رثة وانكر 
لوارث فصا أ على مال من النركة 3 وضمن (كه أكربا في ورثه روا ندارندواز نواين مال كه من 
ازتركه دادم 


كتاب الصلم (ووم) ١‏ (الباب الخامس ) 
ازئركه دادم بخواهند) فاناضامن صم هذا الضمان كذافى الفصول العمادية * رجل مات وترك 
ابنين فادعين رجل على بيهما مان در« هم واقرلهاحد الا بنين وقالاناادفع عليى حصني من 
ذلكب وه خمسون علون ا لالأخذه بيقية الدين قال ابوحنيفةر ح هذاباطل ولهان يأخذه 
ببقية لدي نوقال! بوبوسف رح لايأخذه بشوي ويا خدالآخرببقية الدين فان توئ ما على! لآ خر 
| وجعحدة رجع على المقربيقية الدين وكذلكف' ن كان الآخر غائبافله ان يأخذ العا ضر بجميع 
الدين والصلم باطل كذافي “حيط السرحسي * اذا كانت الداربين ورثه وهى في ايد يهم جميعا 
اد عون رجل فيها حقا وبعضهم غا ثب و بعضهم حا ضر فصا العا ضرهذا المد مي فان و قع الصلم 
عن جميع مأاد عاة المد عي في يد هذا الحصا لج وما في يد اصسا به فهذا الصلم جائزو برع دو اصسابه 
به عن د موى المدعي و لايرجع المصالم عل #مسابه شو وان ائصة ممافي بد الاغيرت م 
لصا ايضا وكان المث عي علن دعواة فيما في بد اميا به وان وفخ الصلم صن اقراربان صدق الداضر 

في جميع ما اد عوك ثم صا لم ذان.وقعالصلم عماني يده يد أصحا بيجو نا لصليم ويصيرالمصالم مشئريا 
من المدمي مافييدة ويد اصصا به بزعمهما فان | مكنه اخذ ما اشر ممافي يدا صححابه بان صد قه إصدابه 
في اقرارهللمد عي لاخبارالمصا لم وان انكراصحابه حق المدعي فالمشتري بالخيارانشاء ء فس 
الصلم ورجع عليه #جميع البدل و ان شاء تربص الى ان يتمكن من الاخذ بنوع حجة هكذا ذ كر 
شضالاسلام خوا هرزاد: و ذكرشمس الاثم السرخسي ي في هذة الصورة ان المص العم برج بع على المدعى 

بحصة شركا ئة الني لم تسلم له ولايرجع بحصة نفسه وكذ لك اوصال الحا: ضرالمد مى علنان يصير 
حقدله وان صالحه احاضرصما في يد لاغيرسلم له ماني يدهلا غير ولاخبار له هكذا فى ألحيط » 
أد عوقء على بعض الورثه دينا على المييت فصا لم هذا الوارد ث وبعض الورثة غائب فحضرالغا ب ولم جز 
لصلعفانا نبت المد عي بالبينة واد هذا الوارث بدل الصامم صن لتر كه بام رالقاضي صم الصلم وان 
اذى من مال نفسه بام القاضي لهدآن يرجع علبهمء ولودفع من التركة من غير فضاء القاض يكان 
للغائب ان لانججيزويسترد بقد رحصتة ولود فع م من مال نفسه لايرجع على الغائب كذا فى الفصول 
العمادية * ولوان رجاين ادعيادارا افيهدي رجل وارضا وةلاهى ميراث ورثنا هاءى ابينا رجن 
الرج للم صالم احدهما من حصته من هذه الد موي علىن ماثةد رهم ذا رأدشريكةان يشر اكه في هذة 
ما لم يكن له ذلك ولركان صالها حد همان جمبع د مواها على مائذدرهم وضمن للمد مى ملي 
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كتاب الصلج ٍ (0م ). ( البا بالخامس عشر) 
لنسليم نصيب اخيه فان صاحبه با لخياران شاء سلم لهدذلىف واخذ نصى المائة وا ريشاء لم يسلم له 
ذلك فان سم جا زا تصلم فى ا لكل وكان بدل الصل ببنهما وان لميسلم بطال الصلم في نصيب الذي 
لم يسلم وكا ن المد عي على دعواه في نصيبة وسلم لمصالي نصف الما ُهل للمد عن عليه أ لخباربين 
بسسمى الم في نصيب لصاون نينسم فكرىازيادات مسثاة تيد هذ لس تقل لوا 
عبدابين رجلين باع احد همأ جميع العبد من ر جل وضمن للمشتربي ليسلم نصيب صاحبه فلم يسلم 
صاحبه الببع في نصيه قال المشترى يتخيرفي نصيب البائع دلئن نول ابي يوسف رح ان شاءاجاره 
وآأن ن بثاء فسخ و علول قول محمد رح لاخيا رولا فرق بين لعبدوا الدارفان اكانت مسثلة العبد على 
الغلا نحكذاممئلة الدا رجمب ان يكون على الخلاف هكذا ف المحيط # اذ'اد 'دعى وار ثالكبير 
قيأ ل الوصي مبراثامن صاصت و رفيق وامنعة سجدهثم صالحه من جميع ذلى علو عبد اوثوب 
معلوم جاز وكدلك لوال افدي منك يمينى بذلى كذاف المبسوط # اذا ادعى الوارثان قب لوصيهما 
عينا اود ينا فصالم ا لومى ي أححد هما صن شيرارا رفارا د الأخران يرجع على الوصى اعتصتدلم يكن له 
ذلك وانا رادالاخ الذى !, يضالح مع الوضي ان يشارى اخاةفيما اخذ من الوصى فا نكان 
قائمافييد الوصي لايكون له ان يشارك اخ'ة فيما قبض من الوصي وا نكان مسته لكاحنق وجب 
ذلى ديا ملى الوصي وصارمشتركا بينه.ا فاراد الآخران يشا ركه كان له ذلك الإانه ا كان بدل 
الصلم عرصانان الم لح يتحببر وانكان بدل الصليم در اهم وكان الدين مثلامائةد رهم وقد صاله 
على خمسين د رهم لا :تخي المت الم ولكن يعطيه رنع الدين وذلك خمسة وعشرو ون فانكانت 
الورثة دغا راوكبا (السألرالرسي نارم وعياعم يعون الا رجميعاعلن د راهم مسماةوقبضها 
الكبارو انفقواعلى الصغار حصتهم من ذلى وانه لاتجوز على الصغار ثم قالء للصغاران يرجعوا 
بحصتهم على الوصي و لم يذل يرجعون دعوو عع 0 
الصلم والعواب فيهعاى التفصيل ان بلغوا فاجازوا هذا أ| وصبي بخنصتهم من 
بدل الصلم ان يشا وا وكان للوصى أن يرجع دذلى عا لارام كناه اراس 
بشوع وان انفقوا ذلك ملبهم و وان ردوا الصلم رجعوافى الدموى وكا ن للوصي ا نيرجع 
على الكبا ربما دفع اليهم من حصتهم ولابرجع الحكبا ردا ى الصغار بشوع وان ن أنفقوا ذلى 
مليهم هكذ اقى المسيط » رجل مات وترك الف درهم ولرجلين لكل واحد منهما على 


كتاب الصليم ( الام ) (لبا با لغخامس عشر) 
اي واي درا روصي حضر الآخر 
فانه را خذ الشمسمائة الب ة النزى في يد الوارث و نص ىا خسسما ئة لني اخذ ها المصالنيحكون 
للثاني ثلئةا رباع الاللى وللاول الريع ولوان ال ول حين حضرفضى القاضى له #خمسمائة 
حضر الآخرفانه لابكون للآ < رالا لفمسدائة لبتية ف يدالوارشكذ ا فى الذخيرة به جك 
او صئ لرجل بعبداودار وترك ابنا وينتا فضا لحا الموصئن له من العبد علون مائة.د رهم 
ان كانت المائة من مال الميراث فالعبد بينهما اثلا ثا وان كانت الما ةمالهماغير الميراث فالعبد 
بينهما نصفان لآ نه معاوضة بينهما كذافي معط السرخسي * واذااقر الوصي ان عند هللميت 
الفى د رهم وللدسيت ابئان نم صاأع احد «مامن حصنه علول ار بعمائة د رهم من هال الوصى لمنجز 
وكذلك لؤكان مع الال مناع ولوكان الوصى استهلكها جار الصلم علين ا ربعمائة كذاف المبوط به 
كل مات وا وصيئن لرجل بثلث ماله ونرك و رئة صغارا وكبارافصالع بعض الورئة الموصئ له 
من الوصية علن د راهم معاومة عل ان بسلم لهد| الوارثحق الموصىن له فهذا وه لوصا لم بعض الو 3 
البعض صواءا ن ألم يكن فى التركذ د ين ولاشوع صن النقود وجو زالصلس وا نكان فيهاد ين عاوا رجل 
لا يجو زوا نكان فى التركة نقدفا نكا نت ثلث النقد مئل بدل الصليم | واكثرلا جوز وا نكان بدل 
١‏ أكثرمن ثلث المقد جازاذا قبض الْهٍ الوصي لدبدل الصلم قبل الافئرا ق وان افترقا قبل القبض بطل 
فى النقد كذافي فتاو ون قا دخان * لوكان الميراث بين! ربع نفروأ رثا نكبيران ووارثان صغيران وله 
وصي وموصوى له فاجتمعو ا واصظاعموا على ان قوموا ذ لكقيمة عد ل فبما بينهم ثم قسموالا حد الوارئين 
الكبيرين حلى بعينه وثياب وللوارث الكبي الآ خرحلي بعينه وتاع ورقيق وللوارثين الصغيرينى 
وللموصئ لهمثل ذلك فه وجا ئزالاان ما حصأ بحص اللي من أ على صرف وما يحص امنا ع والعروض 
ا لوقو لل الام نيما يعهص | أععلى ولم يطل فيما بحص المنا ع والصليم 
في حصة اللي لابو جب فسا صلم في خصة المتاع ع كذافى المسيط » ' لوصالما لورأة من الوصيُ 
قبل موت الموصي لم يج زكدا فيخزانة المفتين * الاب ان كان عبدااه ومكا ثبا والصبي حر لا جور 
صلعه عليه وكذلى الا ب إلكا فران! كان له ! بن مسلى لايجو رز صاعه عليه والكبيرالمعنو: والمجنون 

بمن زلة الصغبر سواه بلغ سفيقائم جن او بلغ مجنو نا عند ناكذ | فى المصيط مدان كان للصبى دين عل 
آخر نصالكه الاب على مال قليل ولابينة له والآ خر ضكر للد ين جاز وان كان الدين ظاهرابيينة 


كناب للصلم . ممم (الباب الخاسن فشر) : 
اوافرار فصا له عل مايتغاين الناس في مث' هجا زوان حط مقد ا رسالا يتغابن الناس في مثله فا ن كان. ' 
الددين وجب بمبابعة الاب جاز علىن نفسهءوضمن قد رالدين وان لم يك و جوبه بمبايعة الاب. 
لم يجزكذافى السرا جية * وصى اد مين علول ر جل ال للينيم ولا بيلةله فصالم بخمسمائة من 
الالفى عن | نكا رثم و جد بيئة عاد لة فله ان يحلفهاعلى ١!‏ لفىوكذ | اذاو جد الصبى بينة بعدالبلوع 
وليس لهماان يسلفاء هكذا فى الفنية * اذاطان للصبى دارا وعبداك عون رجل فبدد مووى فصاأحمه 
ابوالصبي على مال الصبي ان كان للمدعي بينة مادلة جا زالصلى بعدان يكون بمثل القيمة 
او يأكثرمقدارمايتغاتين النامن فيه و ان لم يكن للمدعى بينة اصلاا وكان لهبينة خبر هادلة لابجوز 
وأ ن كان شهود ة مستورين قال مشا ئخنالانجوز الصلر وفال بعضهم يجوز الصلم علوق فول 
0 ا“ 20. لل د 

اببي حنيفة رح بناء عل جواز أنحكم بظاه رالعد الة ذال بعضهم اذا كان شهنود المد مى مسنورينى 
بنبغعي للاب ان يصاع المد مي على الشر و طوا نكان الاب صال صن مال نفسه جا ز الصلم على 
كل حال كذ فى الذخيرة #ان كانت ١‏ رنةكلهم صغارافصام الوصي كصلر الاب وفع الد مور 
لهم أو عليه كانت الدع وك فى العةاراوالمنقول ذا سا١‏ ذاكان تالور ثفكبارا كلهم و هم حضو رفصاليي 
عليهم فانه لا يجو ز تلع سواء وفع الصلم فيد موءئ علبهم اوفي د عوئ لهم وقع الد مول 
فى العقارا وفى المنتول كان على ذلك بينة عادلة ا ولم تكن حكذا ف اللمحبط * وان كانوا غيباكلهم 
إن وقع الضلم فى الدعوىى عليهم فانه لا تجو رس اء كان للمدعي بينة ا و لم تك كانت الدعوق 
فى العقارا وف المسقول وان وقع أأصاع فى الد صويى ليهم ان رقع الصلم فى العقاف نه لا ينف صلحه ملبيهم 
من فيرا جاز نهم على كل حال وان وفع الددموئ ف المنقول ا نا ن لهم علن ذلك بيئة فانه 
بجر صله عليهم اذاكان مااخذ من بدلا لصلم مثل قيمة مااد ع لهم اواقل بحيث يتغابن 
ماكان كذافى التاثا,رخانية ه واما اذا كانت الورثة صغارا وكبار! اانكان الكبارحضورا وفدو قع 
الصلم نى الدموئ علبهم فانه لا يجوز في حصة الكبارعندهم جميعاوقع الدموىئ فى العقاؤاونى المنقول 
كانت للمد عى بينة على ذلك اولم تكن و جوز في حصة الصغا راذا لم يكن مليهم مرفي ذلى 
وان وقع الصلم فى الد عون لهم ان وقع الدموون فى المنقول فا نه يجوز صلحه على الصفا روالكبار 
اذالم يكن 


كتاب الصلم (خياسص ) (الباب الغامس هشر ) 
اذالم يكن في ذلك عليهم ضر رولا يجو زاذاكان في ذلك عليهم ضر رسواء كانت لهم بينة مادلة 
على ذاك اولمتحكن عند ابي حنيفةر ح وعندهما بجمو زفي حص الصغاراذالم يكن علبهم في ذلك 
ضر روا مافي حصة !لكب رفان لاجو زسواءكان علبهم في ذلك ضررا ولم يكن وا نكان الكبارضيبا 
ان وقع الصلم فىالد موئ عليهم ذائديجو ربحصة الصغاراذ الم يكن عليهم في ذلك ضر رولايموز 
مصة | لكبا ركان عليهمفيذ لك شر راولء يحكن سواءكان للمد مي بيئة اولم نكن وقع الد مو 
ف العقاراوفالمنقول عند هم جميعا وان وقء الصلم فى الد مو لهم ان وقع الدعوئ فالمنقول 
انه يجو : صلعية على الصغاروالكبا رعند هم اذا لم يكن عليهم في ذلى ضر ركا نت لهم بينة أو 
لم تكن وان وقع الد وو فى العقارفانه يجو رصلحه على الصغار والكبار في قول ابى حنيفة ر ح اذا 
لم بكى عليهم في ذلك ضر روان كان عليهم في ذلك ضرر فانه لا يجوز سواء كان لهم بينة أو 
/ نكن وعلئ قولهما يجو زفي حصة الصغاراذ الم يكن عارهم في ذلك ضر رولا يجو زفي حصة الكبار 
كان عليهم في ذلك ضر راوام يكن والجد حال عدم الاب ووصيه بمنزلة الاب كذا فى الحيط » 
وكدلك وصي الجد لا يجوز صلى الام والاخ على الصبي ولاعنه هكد اف المبسوط » صلم وصي 
الام ووصى العم و وص الاخ مثل صلم وصي الاب في تركة العم و الام والاخان وقع الدعوىن 
للصغير ما خلا العقارفاما ما كان مو رو ثا للصغيرمن جملة فبرهرٌ لآء فلايجو رصاع وصيهم هكذا فى 
الذخيرة #أذا ادعو رج على المبت دينافصا ححه الوصي من مال اليتيم على شي فانه لا نججوز 
اذالم تكن للمد عي بينة وكدلى ان قضاء بغي ر صلم من مال المبت لم يجزوكانت الورثة بالخيار 
ان شار اضمن الوصي وان شاوًا ضمنوا المقتضي فان ضمنوا المقتضي لابرجع بماصمن علول 
احدوان ضمنوا الوصى فالوصى يرجع على المقنضى سواءكان مافبض المفنضي ائما في يده 
اه لكاكنافى المحبط * لوصالم الوصي صن حق بد ص انسان على الميت اوعلى الصغيرا نكان 
للمدمي بينة على د مواد لوعلم الفاضي بذلك ركان قضي بذلى جازصح وان لم يكن كذلك 
ليجو زكدا فى الفصول العمادية * لوصا أ الاب والوصي عن دم عدد وجب للصبي عا مال 
جا زالا اذاكان علىن اقل من الدية كذا فى التهذيب * اذالوصى الرجلل بخد م عبده سنة لرجل وهو 
بخرج من ثلثه فص الحمه الوارث من الخد مة علو دراهم اوعلين سكنون ببث او لوي خد مل خاد م 
آخراوعايى ركوب دابة اوعلئ لبس ثوب شهد | فهوجائ زأستصسانا وكدلى لوفعل ذاك وصي 
مه 


كتاب الصلج ( عام ) ( البا بالخامسن مشر ) 
الوارث الصغيرفان مات العبدالموصوى بث دسته بعدماقبض الموصيى لمماصالحوة عليه نيهوجائز وان صالحوة 
على ثوب فوجدبه عيباكان لهان يردةويرجع فى | أخدمة وليس لدبيع الثوب قب لان يقبضة ولوص الححه عل 
د راهمكان لها يشترمي بها ثوب قبل ان يقبضها و لوان الوار ثاشترئ من ها تخدمة يبع ضماذكرنالم جز 
ولوقال عطي دذةالدراهم مكان خد منى اوعوضاصن خدم تك أوبدلامن خد متك اومقاصة لخد متك 
اوعلن ان نترك خد متك كان جا ئزاولوقال اهب لى هذة الد زاهم على ان تهب لي خد متك 
جعل له خدمة هذا | لخادم خاصة دون شريكه لء يجزوانم! جا:ا ستيسنا اذاكان لجميع الورثة ولوباع 
الو 7 ند العبد قاحأ زصاحب الخد مد الببع بطل تخد 1 وام يكن لهفى الثم <ق وكذاك لودفع بحناية 
برضو صاحب أخدية جاز رفت العبدخطا . واخدوا قيمئه كان عليهم أن يشدر. وابها عبد تددم 
صاحب الخدمة ولوصالحوة علئن دراهم مسوأة اوطعام اجزت ذلك بطريق اسقاط لمق بعوض 
ولوتطعت ا<دونل بد 900 وا و ١‏ 
: ذلك بطريق اسقا 0 0 د أن| لد 0 بازو فاون 
ايا ابي راهم هسماة جا ز و كدالو ف سمه على سكنن دارا خرياوعلئ 
خدمة عيدة سئين معلوهة و! وصالحه علن سكنون دأ راخرئل او كلوق كنكة ويد وماد نعي ونه لايجور 
الع فيك 0 العبدااضا ' و عات 1 اي 710 
وجي عبدة يه عه أ" لفايسات أخرسين ' 9 الس 
بكنوودا وضلين معلومة ثم مات العبدالمصالع عليه قبل مضي المدة ثم في مسئلة الوصية بسكنى الداز 
ان ماد حق الموصوو له في سكنى! لد ا رذكرانه! نكا ن وصيئه با اسكنئ! ل ان يموت فلهان يسكنها 
حون يموت ةالوارهذا' لجواب#حمول عليئ ما اذامات العبدالمص الح صليةاوا نهدمت الدارالمص الع عليها 
قبل استيفااء شوع من أأخد مة اوالمنفعة فاما اذامات العبد المصالم علية بعد استيفاء شوع من 
خدمته فانمايعود حق ا موصن له فى السكنوى بحسا ب مابقي و بيان ذلك انه اذاصالحه من خدمة 
عبدة سنة ذا نخد مة ا موصو لك سن اشهرثم ماث العبد فا ذمأبعود حق الموصيو له بالسكنون في سكنول 


كناب الصلم ظ (8لاسم) ( الب بالغامسعشر ) 
نص العمرئيسكن الموصىى له يوها والورثةيوما وا نكان وصية الموصيو له بالسكنوى سئة ومات العبد 
المصالجعليه بعدستة اشهرفان المرصوى له بالسكنى يسك الك رالموصوى بدنصى السنة هكذ افى المصصيط به 
لواوصون له بمافي ضرو ع غنمهفصالسة الورثة علىن لبن اقل منة واكثرلم يجزوان صالحوة على 
دراهم جاز وكذ! الصوف علين هذا كذانى! لحاوي *اذا اوصى الرجل بغلة فيه ولرحل :وهات 
الموصي ثم ان الوارث صاليالموصيى له علي د راهم مسماؤبيجو زوا كانت غلنه اكثره.ن ذلك ولوا وصوى له 
بفلة العبدابدا فصا لعه الورئة عل ىمل غلة شهر واحد وسمين ذلى يجو ز وانلم يسم ذل فلابجوز 
ولوصالعه احد الورئة علىن ان تكون الغلةله خاصة لا يجو ركذا ىالمحيط » ولواستأ جرا حدالورثة 
منه| لعبد مد ة معلومة جا زحكما لواستأجرغيرالوارث #خلاف الموصيى لدبا أخدمة والسكنى هكذا 
فى المبسوط * واذ! اوصيوله بغلة نخله ابدا ثم ان الموصيى له صالص مع الوارث على دراهم مسماة 
وكان ذلك قبل خر و جالثمر فهوجا ئز وا نكا نيد خر جثمرة عام فصاله بعد ماخرجت وبلغت 
من الغلد الخارجة وم نكل غله تخر ج فالمستقبل م هذوالتخلةا بدا فهوجائزوا ذاجارهذا الصلم 
كيف ينقسم'بدل على الموجود وعا وا 
اختاى المتأخر ون فيه كان الفقيه ابوبكر عمد بن! براهيم المبداني يقو ل ينقسم بدلا لصلم على | لثمرة 
الموجودةلأحال وعاى ما يخرج فى ا استقبل نصغان نصفه بازاء الثمرة الموجودة للعال ونصفه بازاء مابخرج 
فىااستقبل وان الفقيه ابوجعفرالهند وانى يفول ينسم بدال الصا على ا د ةللعال وعلى 
»!يمر ج فى المستقبل علوى قد رقيمتها فا كانت قيمة الموجودة والنى اخر ج على واء سواء بمقسم اليد 5 
عليهمانصفان وا نكانت اثلاثا ينقسمأدليهما اثلا ثاوفا ثدة هذ | الاختلاف انما يج 
علىن عبد مثلاثم ! تق نصن العبد من يد الموصىىله فعلئل قول الفقية | بوبكر عمد بن براهيم يرجع 
الموصئله بنصنى الثمرة الموجودة وبنصى ما بر جف المستقبل وعلئ قول الفقيها بي جعفرا كانت 
قيمتها عالى السواء فكدلك الجواب وا كانت قيمتها اثلاثا يرجم بعساب ذلك وجهماذ كرالفقيه 
| بويك ر عمد بن! براهيم ان قيمة مابضخر ج فى المستقبل ممالايمكن معرفته فى ا لعال لانه قد يخر ج 

ف المستقبل منهاشوع وقدلاتخرج وقد يزيدالخار جف ف المستقبل على الموجودف الال وفد ينتفص عنه 
نجعلناة مثلالموجودفى العال لانه هوالبدل وجه ما ذ هب اليه العقيه | بوجعفران قيمة مابخر ج 
.ف المستقبل مما يمكن معرفتها لال بان ينظرالى ان هذو أ لنخاة ولهاغلة ابدابكم نشترل ولاغلة 


كتاب الصلم ( ديام ) ٠‏ ( الباب اأخامس مشر 
ابدابكم تشتزئ فا نكانت تشترول ولهاغلةبالى وخمسمائة ونشترئ ولاغلة لها بالف علم ان قيمة 
الغلة اللتى نخرج خمسمائة ثم بنظرا ل قيمة الغلة الموجود قفا نكانت خمسمائة علم ان قيمتهاءلى 
السواءوان كانت القيم الموجودةمانتين وخمسين علم ان قيمئهاا ثلاثافير جع سما ب ذلى 
هكذا فى المحبط »قال العقية ابوجعفر وهكذا الجبواب منىن وقم الصلم من مسيل الماءاوعن موضع 
أججذوع ينظرالى الدار بكم تنشترى وليس لها مسيل و بكم : شتر و لها مسيل ذالفض ل بينهما 
يكون قيمةالمس ل هكذ افي مصتيطالسرخسى *ولوكانت الوصية بغلة نخلة بعينهاا بد افصاأحها لو ره 
بعدما خر ج ثمرتها وبلغت صها ومن كل غلةتخرج ابداعلق حنطة وقبضها جاز و لوصاله 
عل حنطة نسيئة لم يزو لوصا أحه عل شوع من الموز ون نسيئة جا زو لوصا لسوه ولى تمر 
لم جز حنى بعلم ان الند راك ثرمما فير الو ا ا 
أخيل آخرا بداا و سنين معلومة أه ركذا الممسوط ارجا جل وصون بغلة نذله لرجل ثلث سين 
والتخل بخر ج من ثلئه وأ ليس فيهائمرفصا' صا حمب الوصيئه الو, ونه من برصينه علون د راهم صسماة 
وقبف هامنهم على ان يسلم لهم وصيته من هذه الغلة واب رأهم منهاولم خرج التخلشيئًا تلى السنين 
الثلث اواخرجت من الغلة اكثرمما! مطوهفا'صام باطال فياسا و لكنى ا #تحسن ان اجيا رالملم 
كذانى الفصول العما ادي !ذا وصى الرجللغيرة بماني , بطن انه وهي حامل ومات الموصي 
فصا لع الوار ث الموصئ له عاى دراهم صسماة ود فعها اليه فهوجا تزبطريق اسقاط حق الموصيئ له 
لابطريق التمليى ,' لوصا م اجدالو رثة علن ان بحكون لهخاصة لم يج زبخلاف ما اذا صااع 
عل ان يكون ذل جميه ع البورثة اوصا عمطلقا ولوصا 0 عن الورنة رم مراعواو اكبرامورهم 
يجو زكذابى المحيط » لوا وصئئ لرجل ماني بطر امنهفصالحه الورثة عل مافي بطن جارية خرن 
أم يجزكذا فى المبسوط لوا و وصوئن له بما في بطن | منه فوقع الصلج ملن د راهم صسماة ثم ولدت 
الجاريةغلاماميتا ها لصأيمباطل ولوضرب انسان بطنها فالقت جنينامينا كان الارش المورئة.و الصليم 
جا نزكذ فى حاوى * لومي تان 5 تلدشيمًا كا أ كلم باطلا كذا فى المبسو ط 8 أذ الوص 
رجل لاني بطن فلانة بالنى د رهم فصا ابوأ لسبل من الوصية على صلم لايجبوزو كذلى 
براسم دروتسن كذ ا المسبط + لواو صوى لصي بما في بطرى| متم 
اولمعنوه فاح 


كناب الصلم الام ) ( الباب السادس عشر) 
اومعئوة فصالعا بوة |اووصيه الور له عأند راهم جا 1 كذلك لويانت الوصية لمكا نب فصا لروان ! وصول 
بشوع ا في بطن فلا نه وكا ن العبل عبد فصالم مولاة منه لا يجو زفان صالع مولى الحبل 
بعدموت المريض على صل ثم اعتق المولى الامة أ أحامل واعئق ماني بطنهائم ولدت فلاما 
1 وصية له والو 5-0 00 0 كوي 
د و #الباب السادس 500 
والعبد الا ج اجر لوانت المكاتبة الى د رهم فاد عى المكاتب انه قد اد اها وجحد المولن ذ لك فصا له 
وا ان يودي خسمائة وببرئه دن الفض لكان جا ئزاكذافى المسبط * أن صالع امول مكا تبه 
على ان عسجل بعض المكاتبة قبل حلّها وحط عنهمابقي فهوجا ئزو اورت الكاب انو درم 
فصا أعه بزيادة على ان ارو سئة بعد لعل نهو جائزكذ اف المبسوط * ولوصالعه بعدماحت 
المكائبة علون ان احربعضهاوعجل له بعضها كان جائزا ولوصالحه صن اللكاتبة وهي درا هم على 
دنا نير عجلها لهكان جائزا ولوصا لحهعلى دنا نير الى ي اجل لم يجزكذ! فى المسبط » ولو أصطلما 
علىن ان ا بطلا الدراهم وجعلا ا لكتابةكذا وكذا دينارا فهوجا تزوكذلك لوجعلا هاعلى وصيف 
مكجلكذاف المبسوط * كانتب علئن وصي الول اجل ثم صااعة علون الى الىن سدة جا زه كذافي محيط 
أسرخدي * اذا أنه ى المكا نب علين رجل د ينا #تحدة الرجل فصا لحهالمكا تب علين ان حط عنة 
البعض واخذا! لبعض فا كان للمكا نب على ذلك بيئة فا ن العطلايجوزوياً خذمنه الباقي واذا 
لم يكن علئن ذلك بينة جاز هذااذا حط المكائب فاما اذا اخرقال جه وز تأخيرة اذاك نالدين م غير 
ف دكذاف المبط #الوادمئ رجل على الكائب د يئمجسده لكاتب ثم اله علي انان 
اليهبعضه و حط بعضة جا زوابن المكاتب مثل ابية و صلم المكاتب في وديعة تدعون قبله تسد ها 
مثل صلم عبر كذا فى المبسوط * لوصالحه بعد مارد فى الرق فان لم يكن في بده شيع صن | كتسابهلامجوز 
فيحق امول ولجوري حق العبد حتول يو خذ بعد العتق الاان يقوم عليه بيثة بذ لك قبل العجز 
و وو لود لاير ع اا ا 
بودي وي عي 
968 


كناب الصا (ءلام ) ) الباب السابع مشر) 
عه أ ن كانت ل ينة علو ذلك لم يجزوان ام تكن لدبينة جار صاحه هكذ ا المسيط * وا لعبد 
التاجرالمكاتب فى ألحط والتاخيرو الصلركذا في مبط !| 3 سي * أناصا لي العبد التاجرمن 
تن له علي بعضه جا زان لم تكن لين وان كان له ينةلم يجزكذا ىعاري #لوادمون رجل على 
العبدالتاجر دينافصاله العبد دن جود اوصن اقرارعلن ان حط عنه الثاث واخرالثلث وادى 
العبدا لثلث فهوجا ئز و لوجعد امول عليه ثم ادعءئى رجل عليه د عوول و ولم تكن للمدعي بينة نالع 
العبدمعة فان لم يكن في يدهما ل مني كسب لني دارة لا يعمو الصلم فى الحال في حق امولى اما في 
حدق العبد فهوجا تزحنى يتبع به بعد الععنق وا كان في يدهمال. ركسب النجارة عند ابي حنيقة 
رح جار الصلم وضد هما لا يجوز : هكذا فى المحيط »* ثوار لوان عبد | #عتجور ا عليه ادعول رجل علية 
مووي وو 0 البعض لم لجز و لوا ستهاى أ أحرمتاعا في يدى عبد 
رعلية لمولاة فصا لحه العبدمرءذ لى علىن دراه ادو ا لم يج زو لوصااحه عل 
ال ا الوان عبد [#كتجو راعلية 
اد عون علن عبد تاجرد ينا وصاأحه عل بعض ماادعا وفان كان للمد عى علول ذلك بِينة 
لايجو زا لصاح وان لم يكن له لدبينة جازو لوكان المدعى عبدا تاجرا والمد مين عليه صبدا جور 
لا يجو زهذاالصل سواءكان للمدعىى ببنةأولم تكن أن لم تكن لدبينة ليجو زالصلم حدق مواى المد موق عليه 
لانه التزم هلا بقوته عي ولكنه يتبع به بعد العنق و وانكان للمدعى ينة لابجو راصام 
عق هو لىالمدءيك ذانى المحيط » الباب السا بع مشريي صلم اهل ١‏ الذمة وا لحربى كا 0 
لي بدا بين اهأ د الف سوه لاجوزئين ال مين د جور ادل التجهها حلا ماه 
واحد قوهوالص لم من لخم روا لخنزبرفانه يجو ر لصم عليهمافيما بينهمكذاى المحيط »لواشترى ذمي 
من ذمى عشرةد رأهم ددرهم ون تقابضائم اصالم اما ون أن يرد عليه من العشرة خمسذذا كان ث العشرؤقائية 
بعينهال مجزلعنى الربواوا نكانت مستهلكة جارالص لم بطربق الاسقاط واذافص ب نصراني مرى نص راني خنزيرا 
ثم صااحه عن شع بدن المكان الوزن سو ال اهم الابقا 5 ن الخنزيرةائابعبندةالصلم جائزسواء 
كان المصالع عليه معينااوموصوةافى ا لذمة حالااوالئ اج وا نكان | لخنزيرمستهاكالم #ج: زالصلماذاصالح 
علىمكي لأوموزون بغيرعينه وأنكان بعينه اوبغيرعينه حالاوقيضه فى اليب علس فهذا يجوز وان صالعه علو ١‏ 
دراهم اودنا نيرالئن اجلفه وجائزولوكان الخنزيرة ثمابعينه فصالحه على خنزيرال ناج للم نح زوانكانا 


كتاب! صلم (وبوم ) (البا ب الثامن عشر) 
فاثمين باعيائهما جا زح ناف المبسوط * لوان جربيافصب من حربي مالا واستهلكة او 
لميستهلكه ثم صا أحدام يج زعند هماخلا «الابي يوسف رحنوكذ اك المسلم التاجراو الذي اسلم هناف 
لواتلف مال حربي ١‏ وغصب منهمالا ثم اصطلسا والمغصو ب قائم او مستهلك لا يجوز عند هما 
خلافالابى يوسو رح هكذاني محيط السرخسى * وكذلك لوغص ب حر بى من مسلم هناكف 
لم يجمز الصلم هكذا فى الت 'رخانيّه ناقلامن العتابية * ولوغصب رجال من تجا رالمسلمين م اهل 
لحر ب في دار الححرب شينا فاصطاعدا من ذلى هلوى صلم لم يجزفي قولهم جميعاولوادان احدهما 
صا حية د ينائم صا لبه على ان حط منه بعضه , !خر بعضهثم اسام ا لعربي فهوجائزكذ ا فى المبسوط ه 
إذا اسلم العربيان في دا رالحرب ثم غص ب احدهما من صاحبدشية ا وجرحه جرا حة ثم صالعه 
من ذلى عل صا لم ينبع ان يعجو زا لصلم في قول ابي حنيفةر ح وهوقول”حمدر ح عكذافى 
العداوي * اذا ادان صمام الحربى في دار الععرب دينا م شالحة على ان حط بعضه واخ ربعضة 
فعا ما اخرعنه و خرج أربي ا اأئل دا رالا سلام فارادالمسلم ان بأخذه بالدين ودرجع 
فيما حط عنه لم يرّاخذ: بما عليه ألا ان يعطيه اياهولم يرحع فيماحط عنه وذ لى لوكان العربى 
هوالطا لب للمسلم وهذاقول ادي حنيفة و#عمد رح ولوكانت هذوالمءاملة بين حربيينى م خرجا 
باه ان لم يقض القاضي لواحد منهما عا صاحبة بش عواما اذ !سلما اوصارا ذمة قيقضى القاضي 
بذلى ينفذاأعحط التاخيرلاذي كان بينهما بطر بقالصلم وتجبرالمطلوب عل اداءمابقي عليه 
بعد دل الاجل واذاد خل الغعربى دا والاسلام بامان وادان اواستئدا نأو غصب اوغصب 
منه ثم صا أحم لوخ او الخيرةموحا: سوا كانت هذ المعاملة مع مسلم اوم من رن 
دارةاومن داراخرئ و كد لك لو أحقابدارهماثم مادا مسا منيى فذلى لصي نا فذ عليهما 
كز قالط * الباب الثامن عشر في بينة يقيمها المد دي ' والمد عي عليه | والمصالص عليه 
يان يجان عبد ا بعد د الدلم بريد ون اطاله لواقام المد مى البيئة بعد الصلم لاتسمع بينته الا 
اذاظهرمنها يبدل الصلم عيب وانكرااد عن عليه فاقام البينة ليردة بالعيب فتسمع بينته كذا 
فى البد اع # هشأ م عن “عمد رحلواقام المدعون عليه البينة ان المدمي | قرقبل الصلم ١‏ وقبل 
قبض بدله ليس لى علين فلان شوم فالصلم ماضٍ وان اقام البينة انه افر بذلى بعد الصاح 
بطل الصلم وان كان القاضي علم بان الرج لكان اق رمندء قبل الصاح با نه ليس لدعليه و 




















م ُ) مم ) و 
ب ارخا عليه مأ و الايفاء والابراء لاتقبل ايعاو 
الفافادمى النضاء! وألابرا ا فوح علو شيع ثم برهن المد عون علية علئن احد هما بقبل ويرد البدل 
كذ اف الوجيزللكرد رى *لوادعوندا رفي بدي رجل نصاأعه علول الى د رهم عل ان يسلمهاذا 
اليدثم اقامذو اليد ليد البيسة 'نها نه أ كا نت لفلان اشترا ها منه ا وكانت لا ببه فلان مات وتركها ميراثاله 

فليس له ا نيرجع فىالالفى ولواتا مالببينة انه اشتراها من الطالب قبل الصلمقبات بينته وبطل | 
ولولم يقم البيسة على الشراء ولكن قا م البينة على ص لصا اله وعلوئ دارقببل هذا امضيت الصل الاول 
وابطلت الدا؛ يكذ! في محبط السرخسي * فال كل صلم وقع بعد صلم الاول يم و الثاى باطل 
كذلككل سام وق بددا لشراءفهوباطل وا نكان د شرول بعد شرو فالشراء الثاني | حقه وكا 
صا عدم اشرو بعد ذلى اج ونا الشراه وابطلدا الصلم كزان المحيط هاده عولد رافييدي رجلنادعن 
المد عن عار ! صاع قبل ذلك ولميقم علىن ذلك بينة وقضى القاضي بالدارللمد عن عليه وبا مها 
المدعي من رجل ثم ان المد دين عأية الدا ارادان حل المد ه ي بالله ما صا لحتني عن دعوائف 
في هد والدا رقبل هذه الد عوئ فله ذلى اذا حلفه ونحكل صن البمبنكان للمد ع عليه الخبار 
ان شاء اجازالبيع واخذالئه لثمن وان شاء ضمندكذ فى الذخيرة #اذا ادعو دارافييد ى رجلارثا 
اا اما ئٍ ا نا ااا الوياهدا 
وه ب اوم ن البافي متي 

المد عى البينة بعد الصاع على الالف ر والدا رجميعا فالالنفى باطلة وكان علي حقهفى الداربخلاف 
مالواد عئ عبداوامة فصا لصمنهما علئى هال ثم اقام البينة عليهما صم وهما للمدءي ولواد عون علية 
الى درهم ودار! فصا أحه من ذلك على لفى د رهم ثم اذا قام البينة علوي نص الالفى ونصن الدار 
لم يكن له منهماشوع ولواقام البينة علين النى درهم ونصفى الداركانت الالفى قفا بالالنف واخذ 
نصنى الدارإلان هذ! أ لايم استيفا ٠‏ لبعض حقه واسقاط للبافئ والسا قط لاابجمتم ل العود ولوا ستحقت 
الدىا 
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كتاب الصلم (امم) ( الباب الثامن عشر) 
الد رمن يد المد مون عليه لم برجع من الالفى بش ءكذ! في محيط السرخسي * اذ اد مول رجل دارا ١‏ 
في يدي رجل فصالحه المد عم ول عليه علو عبد وقبضةواقام العرى البيئة انه حر وقضى القاضى بحريته 
ب لل الصلج وكذ الوا ذم لبينة نهمد براومكاتب اوكانت امة فاقاصت بينةا نها ام ولداوا ا 
وقبل القاف ي بينتهمابطال الصل ركذا المحيط * قال ابوبوس فر ح رج للهعلى رحال الف درهم واقام 
الطالى البينانه باأمدمهاا وم لجرا لتر نان ىلا2 
نيأ صلم ونوا قام الطا لبا لبينة انه صالحه منها على ىصائة فقط انث بينة البراء اول يكذا في محيط 
السر< خسى #المد يون بالالف برهن علىن ان الطاب صالصني على اربعمائة علوك ان أؤْديها ابه 
وابرأً نى لباقي وقال | لطالب ابرأتى هن خمسما ةوصالحت ما وى خمسدائة وبرهنا, وقتا وقتاأوا حد | 
أووقنين| وام يوقة'فالبينة للمطلوب في جميع ذلك كذافى لوجي زاكر ري #لوكان الدعوئ فيماهو 
من ذوات الامثالنع.؟ رحلة كمضا ملي نصفدن ادم لين لبيئة عليئن انجميع ذلك له 
لايصح دعو رلا تسمع بين دكداف المسيط *وا واد لوادعي؛ ون قبل رجل دارا اواأق د,« فيا م1 ون خمسماكة 
ونصئى الدار ثم اقام البينة على خمسمائة والدا رلا يقضىى له بشوع من الالفى ويتضى ببقية الدار 
وان اذام البينة على جميع الد ا روئلث الخمسمائة لا يقضى له بشوع حكذ افي محيط السرخسي * 
الما اذاوقع افل عن قيمةٌ المستهلى على دراهم اود نايرثم اقام المستهلى البينة ان القيمة كانت 
اقل من الذي و قع عليه الصلم بغين فاحش فالبينة غير مقبولة عنده وعندهمامقبولة كذافى 
التاثارخانية #اد١ادعئن‏ رجل في داررجل دعوئ فاقا م اذى في بديه الدارشاهدبن علي انه 
صا لحه على شوع فرضي به منه ود فعه اليه فهوجا ئزوان لم يسمياهقد | ماوقع عليه الصلم وكذلى 
لوسميئ احد هماد راهم ولم يسما لآ خرشيئا او شهدا جميعا نه ستوفى جميع ماصالع عليه فهو جا ثز 
ولو+حد صا حب الداروادعى الطالب وجاء بشاهد ين فشهد احد هما علن دراهم مسماةو شهد 
الآآخر علن شيع غير مسمو | وتركا جميعا نسمية البدل لم تقبل الشهادة فان شهدشا هد على صلم 
بمعاينة على دراهم مسماة وشهد الآخر على الاقرا ربذلك فهوجا ركذا ف المبسوط * اذا 
ادعئ رجل في د! ررجلدعوئ هاختلى!لشاهدان في «قدار المسمئى شهد احد هما انه صاأع 
علئ مائة وشهد !لآ خرءلن ما ند وخمسين فل نكان المدعي للصاى هوالمد مي للدار قبلت هذه 
الشهاد قاذ اكان المد مي بد مي أكثر لمالين وأ ن كان المد عي هوالمد عن عليه الد! رلا ثقبل هذه 
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كناب الصلم َ (6م” ) ( الب بالتاسع مشر ) 
الشهادةسواء شهد ابالقبض على المدعى ا و لم يشهد اهكذ انى المسبط 5 البابالناسع عشر في 
مسائل لصلم المتعلقة بالا قرار اذا ادعئل رجل علون رجل الى د رهم فادكرثم صا له من ذلى 
على ان باعه با لف التى اد عون عليه عبد فهو جائز و يصب رمقرا با لدين حتوى لو استحق العبد 
أووجدبالعبدميبا فرد: فا نه يرجع عليه لاف واذا قالالحتى م الالفالتى ادهيت على هذاالعبد 
ذانة لا يصيرمقرا بالا لنى حنى لو أستحق العبدالحصا عليهاو وجد يقاعيبا فرج دة فانة لا يرجع عليه بالالف 
وانمايرجع بالدعوئ ف الالفى هكذ | فى المسبط لوا دطلم الرجلان عا ان يسلم احد هما 
للأخردارا و يسلم الآ خرله عبدا لم يكن هذا اقرا را وكذ لى لوا صطبها علو نان يسلم احدهما 
هذا العبدللاً خرعلونْ ا نابر سن الك لم يكى هذا اقرارا منه بالعبد,و لو 
اصطاحا علىن ان برئئ فلان من هذ و الدارو بر وى الآ خرص العبدفهوصلح وليس باقرار وكذلىف 
لأ صظلسا على ان خر ج احدهماءمن هذه الدار وسلمهاله كان هذاجائزا ولم يحكن اقرارا ولا 
انكارا وايهما استحق فهما علق حجتهمافى الباقي كماكان قبل الصلم كذانى المبسوط * صالع 
عن دعواة حقا في دا ر علون عبدعين الى اجل ١‏ عرسا عار اجزار او ساساسي 

حقه فقداقر با لعق له والقو ل في نيان ! أعق له لانه المجمل وان صا أ عن دعوى العق لم ب؟ ن 
اقرارا كذافى الوجي زالكردري * رجل ادعيل عل رجل عينا في بدو فا نكرفصالعه عل مال 
ليعثر ف له با غيري دو رويكون فى عق لكر امع رفحل المددهي. ى كت الزدادة فى الثمن 

هكذاف الاختيار شرءالمختار » واذاادء ون رجل على امرأذانه دعي تجعدات زلى 
فصا أحهاعلون مائة در هم على ان نق رله بذلك ه' قرت فذلى جائزو المال لازم فان كان بمحضر 
من الشهود يسعها المقام معه وان لم يكن بمحضرمن | لشهود لا يسعها المقام معه فيما بينهماا و بين 
رنها! ذا علمت انهلم يكن دينهماتك كذ افى المسيط » لواد عي على رجل الما فقال له المد عى افر 
لى بالنى على ان احط عنك مائة ذاقرجاز الحطكذ افى الظهبرية * رجل اد عن على رجل دما 
أوجراحة فان اد عون ممداو ا ذكرالد مين عليه فصالسه المد مي على ان يأخذالمد مين عليه مائة 
درهم ويقردذلىكان صلم والا قراربا طلالم بو خذبهذا! الاقرارو ان ادع دم خطاء ا وجراحة 
خطاء نحكذ لى ألجواب هكذافي فتا وى تاضمخان »لوادمن قبل ر جل حدافي قذفه وصاأعة 
علئ مائة درهم على أن يقر بذلكةالصلم والاقرارباطل بصا سه المد عون عليه علئن مائةدرهم عل 


كناب الصام (عمم) ( الب بالعشرون ) 
نا برأ« ذلكلم جز وان كان ضر ب الحدعلئ افرارةفى'فصلالاول فشهادتهجا ئزة ولوادمئ عليه 
شرب خمراو زنن فصا له دلول ما ثةد رهم على أن يقربذلىف فهو باطل ولوادعين قبلهسرقة متاع 
ف الععهالمدعين عليه عون مائةدرهم علون ان ابرأةمن السرقة جاركذافى المبسوط* رجل'دعون على جل 
سرفة مثا عثم صاحسة علن ما ند ره ديسطهها لاد مى لسارق علن نيغلارق يل ففعل فان كانت 
السرققعر وضاوهي فا ئمة بعينها جا زالصلم وتصيرالسرقة ملكا للمد عي بالمائةالني د فعهالى السارق 
وأ نكا ثنت صستهلكة لايجمو زالتليم وا نكانت دراهمذكرفى الكناب انه لا يجوز الصلم سواءكنت 
قائمة اولم تكن فالوا ناويل ذلك ماا ذالم يعلم مقدار الدراهم المسروقة اما اذا علم انهامانت 
مانةها: زاذا قبض المائة فى المجلس وا ن كانت ذهبا فصا لع على على الد اهم جو زسواء كانت السرقة 
قائمة| وممتهلكةلكن التاويل عند الاستهلاك اذاعلم وزن الذهب امااذا لميعام فلايجون. :هكذ| 
فى الظهيرية * اذا اختصم رجلان في دا روهى .ني يدي احد هما ذاصطلسا على ان أقركل واحد 
منهما لصاحبة با للصق منهافساما جا ز, وكذ لى لواصلطس امل | ن اقراحدهماللأخرببيت معلوم واقر 
الآخرله ببقية الدارفهوجا تزفان أستحق البيت الذي وقع عليه الص لمم ن للمدعي أن برجع في دعرة 
في بقبة الداروكذلك لوص اله على عبد على ا نأقرالمدعي ان الدا راذي في بديه على الصلم جائزام اذا 
أستسق العبدرجع المدعى في دعوا هكمالو وقع الصا علون هذا الوجدمن غيراقرار كذ فى المسيط + 
الباب العشرون فى الامور الع العادثة بعد الصلم من تسرف في بدل الصلمتوصالم من دا على خدمة 
دبد سنة | وسكنوق دازاوكل ماجازاجا رتنه جاز ولهدحكم الاجارة حنين يبطالبموت احد هما وبأخذ 
المدعي أ وورثة الدارا نكان عن أقراروفى الاتكا ررجع الى الخصو وم وان استوفىن بعض الأنفعة ثم مات 
احدهمااخذبقدرة من الدارف الافراروف الائكاررجع فى التخصومة؟ كذا فى النهن يب + لومات العبد | والدابة 
5 من المنفعة بطال الصلم وعادالمدعي الئ دعواه وان مات بعد استيفاءالنسىجاز 
فى النصى و بطل فى النصى وعاد المدمى الى نص الدموئ بالاجما ع ولصااح ب الخدمة 
39 وكذا في محيط السرخه ي #*ولواستأجر المال ىلم يجزءندمحمدر حكذافى الكافي » لوصا عه 








من دعوا: في دا رعلل خدمة عبد سئة فان | عتتهالمالى عنق ثم ان العبد با لخيار ان شاء خد مه 
وان شاء لم نخد مه فا نكان خد مه لايبطال ا لصلم وان كان لا بخخد مه يبطال ور جع الى د عواة فيما 


بقى ولايضمن المعنق شيئا لصا حب | لخد مةٌ وان| عتقه صاحب الخدءة لايعتق واذ | قل صاحب 


ابى حنيغة رح 


كناب الصلم 68م ) ( الب بالعشرون ) 


العبدلا يضمن كمالواعتقه ‏ ببطال الصلم فيمالم يستوف صن المنفعة وان قئله صاحب! لخدمة تازمه 
1 : 55 ' 4 5 0 
: الفيمة وينتقض الصلم عند محمد رح وكذ لى لوقتل | جنبي خطاء واخذ تيدنه لا بنتفض عند ابي 


© وى الم . . 0 أب 2 | لج‎ 5 ١ 
يوسف رح ءلهاخباران شا «اشترول بالذيمة عبدأ آخر!خد مةسنة وان شاء عادالول دعو ؛ وعندحمدرح‎ 


يتفض الصلم وماد الئن د عواء هكذا في محبط السرخسي + ولوكان رب العبد باع العبد الم العلل 
خدمته صن رجل لم جز بيعه ولوباع المدعى العبد لاجو زبيعه مالا تجورا عثاقه هكدا فى المسبط ب 
لابججوزالتصرف في بدل الصا فبل ١‏ لقيض في نو ء الصلم ان اكان منقولا الا يجو رللمد 57 
وهبئه ونحوذلك فا نكان عقارا يجوز عند ابي حنيفة وابى بوسى رح كذاف البدائع *# 
اذا ادعو دارا في يد ى رجل نصالحه المدعين عليه علو ثياب ا وحبوان بعبنه اومكيل أوموزرون 
بعبنه وأرادا مدعي أن يببع ذ لك قبل القبض لا يجوزو ان كان المحكول اوالموزو نف الذمة جاز 
الاستبدال به قبل الفبض الآانه اذا وفع الاستبد الل دن المكيل اوالموز يوني الذ مذ على شوخ بعبنه 
وتترقاصن غيرفبض لايبطل الصلم وا نكان بغيرمينهيبطال اللي ذكره مدمد رح ف الاصل 
كدافى اللعبط 0 صالعة من د م عمد علون عبد جاز ببعة قبل الفبض ولوضا أعدد من دا رعلن عبد 
لابجو زلانه بيع المبيع قبل القبض كذ في #>بط السرخسي #ولود عى في دا رفي بدي رجل حنا 
فصالحهمن ذلك عل عبد ين فد فع اليه احد هماومات الآخرني يد : نالمدعي با أخياران شاء رد العبد 
الذى فبضه وعاد في دعواة وان شاء'امسى ورجع في حصة العبدالمبت في دموادكذافى المبسوط » 
ادم رجل حقاني ارض في بدي رجل نصالعه من ذل علو ارض ا خروى فغرقت االارض 
النى وفع الصلم عليه فبلالنبض كان المدعي بأخياران شاء ننض الك لم ورجع فيارضه أ نكان 
العام عن افرار ورجع في دعواهفى الارض ا نكان عن انكارانشاءنررص الوىان يصب |للدمنه 
فان اخ ,التربص فان احدث الغرق نقصابا فى الارض لخب روئع السام عن انكا راو قراروان لم عحدث 
الغرق نقصانالاخباراه وان فرقت الارض الي وقع الصلم منها ان وقع السلم منها من اقرار 
وفد احدثا: تقصانافى الارض فان حصل الغرق بعد ماذهبا بصا الى الارض وتمكن من 
قبشه فانه لأخيارله وان احد ث قبل ان يذهب الى الارض وبا ل من قب ه لتخي رون ونع 
الصلم من انكار لاخبارله سواء تمكن من قبضة الم يتشكن و هذا مند قب ديعا مكذ ا امعط » 


أبن 


اع لنمم) (الباب المشرون ) 
اببى سمامة من #سمد رح رجل اد عون دارا في بدي رجل فصا له علي الى وخدمة عبد سنة 
فقبض العبد الال ثم ما ت العبد قبل ان يخد مه قال يعود علون د عواتإفان اقام البينة علق حقه قسم 
حقه على الالفى وقيمة الخد مم فم اصاب الالفى جا زاصا حب البد وما اصاب الخدم فهوللمد مى: 
وان لم يقم بيئة ملمت له الالنى وبطلت حصة النغدمة رصم الصل كذ اي محبط السرخسي* أذاكان 
الصلم عن 1 ارواستعق بعض المضالج نه ر جع المد عن عليه بمصة ذلك من العوض وإذااساعمق 
كل لصا مندمن اقراررجع للدم عليدعلىللدمي بك لالعوت يرجع بلصو على للسنسق 
ان شاء وان أسنسق بعص المصالير عنه | وثلثا ا وربعااونحوذلى رجع بالخصومة في ذلك القدرعلى 
المستسهكذا في غاية البيان شرح الهد ايه .ولو وقع الصلم عن انكاراوسكوت فاستسق المتاز عفيه ' 
ردالمدمي بدل الصلم على لدم عليه وخاصم المدمي مع للستق و إن أستمق بعضه رد حصته 
ورجع امد صي با تخصومة في ذلك القدركذا فى الكافي * رجبل اد عوى نصى دارني يدي انسان 
فصالعه الذى في يد يهعلى درا هم مسماة ودفع الد راهم اليثم استعق نصنى الدارفاناد م نصفا 
شائعافان قال المدعى الص_لى والنصن الآخرللمدعئ عليه برجعالمدمئ عليه على المدمي بنصف 
البدل ولوقال النصفلي ولا ادر يان النص ف الآخ رمن هوا وال لنص ىلي وسكت ثم سنص قنصى 
الدارشا ثعالا يرجع المد مز عليه على المد عي بشوع من البدل وان ةال المدعي اللصنى لى والنصف 
الآخرلعلان آخرغير المد مون عليه ثم صالحه المدعى عليه واستحقنصف الدارلا يرجع المدعئن عأية 
على المدعي بشع من البدل وانكان المد عبى اد عون نصفامعينا فصا له المد ميئ عليه ثه أستحق 
النسف الذ يكار يدعيه لدعي رجع المدعن عليه:جميع البدل على المدعي وان إستعق النصن الآخر 
لابرجع بشوع وان أستعم قنصف شائع من الدار رجعالمدعىى عايهبنصىالبد ل على المدعي هكذا في 
فتوئ تاضمضان ف وا ناد عون حقافيدارلء بين فصالحه علين د را هم ودفمها الي ثم اسنحيق بعض الدار 
لم يرد شيئا من العوض فلعل دعواه فيما بي دون ما استسق ولوا ستسقك لالدا رمن يدالحدعون عليه 
له ان برجع بد راهمهكذاف الكافي * رجل ادعون نص دارفي يد رجال ولم بقل فى النصنى ال خرشيثا 
ذافربذلك الذئ]الدا رفي يديه له وصا أحه منها على مائة د رهم ثم اد عن رجل آخرنصفهاولم يقل 
فى النص إل خرشيئا فافراللواطى مليدله بذلك ايضا ثم صاع المد مم عليه معالثاني ايضاعلن دراهم 
مسماء ودفعها اليه ثم استيسق نصف الد | رلم بر جع المقضى عليه عليهما بشوع وان |استحق ثلثة ارباع . 
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كاب الصلم (قءم) ظ ( الب بالغشرون ) 
لد اررجع مأو ما بنصى ما اخذ وحكذلك لولم يقرالمدمئن عليه للمد مى الثاني بشوع تحنى اقام 
المدمى الثاني بينة علوق مااد عون و تضى القاضي له بنصنى الدا رئم صالعه المفضي همس ذلى 
علي د راهم معلومة وكان ذلك قبل ان يقبض المفذضي لهمافذى القاضي له بهثي اسنسق نصى 
الداروتضى الفا ضي للمستحق فالمد من عليه لايرجع على امد عى الاول ولاعلى الثاني بشع 
مماصالحهما علي ولوان المقضي له بالتصى الثاني فبض ماقضي لذ به ثم اشترى المقضي عليه 
من المقضي له م فضي لابه نم ا سق نصى الدا ررجع المقضي عليه على الم الح الاول و على 
المستحق الاو ل بنصنى ما اعطاهما هكذا فى المسبط * اذا ادم رجل دارافي يدى رجل 
فصا لمعه منها عل عبد ذا ستحق العبد رحع المد مي على د موادهذا اذالم يجزالمس نيم الصلم امااذا 
اجازة جازو سلم العبد للمد مي ويرجع المستحق بقيمة العبد على المدمى عليه وان لم جزوا خذم' 
بطل الصاح ورجع امد عي علىىد عوا افا ن كان الصلم من قرا ر رجع المد عون هليه بما ادماه 
وأن كان غن ا نحكارا وسكوت رجع عن د عواة واوا ممق نص العبد فالمد مي بالخباران سشاء 
رضي بالنصف الباقي وماد ني نص الد مول وان شاء رد العبد وماد ملق جميع الددعرئ هكذ | 
في شرح الطعاوي # اذا |استسق بدل الصلى فى المجاس ا وبعد الافتراق صن المجلس او جد ه 
ستوقة او رصاصا او زيوفا اونبهرجة فان وقع الصلم عن جنس حقه بأن اد عى الف د رهم ووقع 
الام على ماثة درهم فالمد مي يرجع بمثل بدل الصلم وذلى مائةمن الجباد ولايرجع باصل 
د مواء وان وفع اننم علي خلاف جنس حفه بان اد مىماثةدينا رووقع الصلم على مائة 
درهمنهذا الصلم معاوضة قير جع بمثل بد ل الصلم ان وقع الا سنسقاقفى المجاس وان وفع بعد 
الافنراق من المجلس يرجع باصل الد موي كذا فى الذ خيرة * لوئان عليه كرحطة فصا لس من 
ذلى ملى حك رشعبرود فعهالبه و تفرقا نم! منحق كرالشعير اننقض الصلم واذاابطال الصلم رجع 
باصل حقه وهواحنطة فان و ردالاستحقاق وهماف المجلس بعدفانه يرجع عليه بشعيرمئله وبكون 
الصلم ماضيا حكذا فى المسيط به ولو صالسه من الدراهم علي فلوس وقبضها م صحفت يرجع 
بالد را هم كذا فى الحاو ي * رجل اد مى على رجل الف درهم ودارا فصالسه المد مين عابة 
على مائة دينا رثم محفت الدارمن بدالمد عوى عليهلم برجع على المدمي بشوع لوان رجلا 
ادمئ في د ارفي بد بي رجل حقافصالحه من ذلك على عبد وعلى ما ةدر هم كا ن ذل جائزا 


كناب الصاح ( 9مس 224 (البابالساديوالعشرون) 
نان أسنصق اعد بكم برجع الم مي في د موا نان نظرال فمة البدذا مانت فت ماني 
درهم انض الصلم ف اتن وبفي ف اثلث وبرجع ثي دمواة وا كانت فبمت ما ئةانتقض 
الصلم فى لنصى ورجع في نصى الد مون ولوان المدعي !عط ثوباللذي فيد «الدار والمسثلة 
سالهائم استسق العبد وقيوة لعبد مائة فان يرج امد مي على للد مو عليه بنص الثوب وبنضف 
الدموون وان سنسق الثوب من يد المدعوى عليه فانه يرجع المد مرى عليه على المد عي بنص ف العبد 
وبنصن المائة ان كانت قيمة العبد مائة د رهم فان وفع الاختلاف بين المدمي والمد من عأيه 
في قذ ال الذى اد ماه امد فى فى الدا رفقال المد م ىكان حقئ فى الدا رنصفها وقيمة الدار 
مثلا ما ثنى د رهم حقى من ذلى مائة والثوب مائة فينقسم حقي فى الداروالثوب على العبد 
والمائة نصفان فاده انا استسق الثو كان لىالر جو ع على بنصفى ما عطيتني من العبد والمائة 
وفال المدعمئى عليه لابل حقى فى الدار عشزها و قيمتها غشرون د رهما وقيمة الثوب مائة 
وقدا نقسم ذلى على العبد والمائ اسد | سافصاريا زاء الثوب خمسةاسد اس العبد والمائةٌ فا اسنسمق 
الثوب كان لى الرجوع خمسة | سد اس ما | عطيتك من العبد والمائة فانااختلفا على هذا الوجه 
يان القول قول المت عن علي مع يمينه وير جع على المد مي بخمسة سد اس العيد والمائة حكذا 
فى المحيط »د ولولم يسم مهرافي اصل| لعقدلكنه صالحتهامن مهرها علين ان يجعل العبد مهرا لهااو 
فرضه لها بعن النكا ح ثم أستسق العبد رجعت بالقيمة بخخلاف ما اذا تزوجها علىن الفى ثم صاأحها 
من الالفى على عبد فا ستسق العبد فانها ر جعت عليه بالالف هكدا فى المبسوط * ولوكان الدع 
دارا فصالع على دارو بن كل واحد منهمابناء فالا ركالامة والبناء ما لولدفي التزام السلامة 
والحكم في رجوع كل وااحد منهما علىئ صاحبه بقيمة بنائه عند الاستسقا ق كما فى الولد ا ختلفافي 
ساحةيد م يكل واحد انهاله وفييد لم يقض لاحدهما ببلى ولا يدالابينة فان سلمها| حدهه 
الصاحبه بعبد وقبضه وبنى الآ خر وسكن فا سسق العبد او وجد حرا بطل الصلى ويعودكل واحد 
منهماالى د عو أة وليس لدان ينفض بنا ساحثة ولاان يمنعومن السكنون حتنى يثبت بالبينة 
ول واشترون مه عد فبنوى وسكن ثم استيدق ا جبر لين نقض البناء كذ فى الكافي » الباب 'لعادي 
والعشر ون فالمتفرقات الامام ا والناضي إذاصالر شا رب لخمرعلىوان يأخذ منه مالا ويعفو عنه 
لابصي الصايم وبردالمال علي شارب! 'خمرسوا ءكان قبل الرفع ا وبعدهكذ افي فتاوئ قال بخان * 


كناب الصلم (عم” ) ( الب بالسادي والعشرون ) 
لوقدف امرأه بالزنا حن وجب اللعان نم صالسهاماى مال علو ار لاتطالبه باللا كان باطلا وعفوما 
هد الرفع باطل رقيل جائزكذ فى الصو العمادية ‏ رجل زنون بامرأة رجل فلم لزرو ج واراد 
احدهما فصالحاة معاارا حدهماء على دراهم معلوة وشوع آخردلين أن يعفو مهما مان باطلالايجيب 
مال وعفوة باطال سوا كان قبل الرفعوبعد ء كذ في فنا ون ذا ضيخان #لوكانت المرأة المزنى بهاهي 
عر ا جب وي اب ا 
سي الاييادرقالتضاء 5 ريا الصلم مون كاذ ان برد الامطلاح ينهم 
كانوا يميلون الى الصلم , ولابطلبون القضاء لاما لة فا مااذا طلبوا القضاء لا محالة وابوا الصلم 

١‏ ابي «ملتبساغيرمسة بن للقاضى أن برد هما لى الصلم وامااذاكان وجه القضاء 
مستبينافان وتعت! أخصومة بين اجنين يفضي 0 الى الصامحينى ابوا ا 
الخصومة بين اهل قبيلنين اوبين المسا رم يردهم!! بى !صلم مرئين اوثلثاوان ابوا الصلم هكذا 
فى الذخيرة * لوصالع من الد صو فى الغنم على نصى الغنم علو ان للمطلوب الا ولا د كلها سئة 
1 كذلى ! ار ون صوفها علون ان يجزص ساعته جاز 
رسك نوكلاب ناويا ارس بلسي 
ارطال من أعتمشاة حيةلم بعجز, وكذلى لوصا لعهعاى عبد بق كذا فى المببسوط في باب الصلم الفاسد ب 
لواد عون انسان علين ا نسان مالا اوحقا فيش ثم صا له على مال فتبين انه لم يكن عليه ذلى المال 
وذلك أ أحق لم يكن ثا بتاكان للمد عن علية حقّ استرد اد ذلى المال هكذافي خزانة الفتاوو * 
اذافا! ل المد مي بعد ماصالم مع المد مين عليه واخذمنه بد ل الصلم اني كنت مبطلافى الدموئ 
كان للمد مون عابه ان يرجع عليه بما اخذصن بدل الصلم كذ انى الحسيط ب ادا اد مون علونا نسان 
مالاوص اله على مال ثم بان الحق علوع انسان آخريرد البدل كذا فى الوجيزللكردري *ادعئ 


فلن 


كتاب الصاح (5550) ( الباباأحادى ,العشرون ) 
دل أخران له خمسين د ينارا في بده مال الشرحكة وعليه خمسون دينار! قرضا والمدعبئ عليه مقر 
بمال الشركة نم |اصطلعا على خمسيين دبنارالايص الصليم في حصة الشركة وبصم في حصة | لقرض 
وان انكرالمد عن بن عليه مال الشركة ثم اصطالسماذا جا ئزفي حصة القرض والشركة جميعاكذ ١‏ 
فى الذخيرة * المطلوب اذا قضئ حقه وانك رالطالب ثم صالبه بمال جاز زالصلمنى!اظاهروفيما بينه 
وس الله تعالى لا يحل للطالبةاخذ والالسار كذاي "ار خانية * اذ كانت الدارفي يدي 
رجال فاد كينا ن فلانا تصد ق بها عليه وقبضهاوةال فلان وهبتهالى واناا ريد الرجوع فبهاذاصطلسا 
علىن ما ةن رهم علئل ان يسلم له ا لد | ربصد قة فهوجائز ولا يستطيع الوجوع فيها بعد الصلم وكذا 
لواقرالذي في يدة الدارانها هبة وا رادا لواهب ان برجع فصاأحه على مائة حنئى يسلم له الد ارجاز 
واذناجحدر ب الدارالهبة والصدقة واراداخذدارة فصا أعمه الذي في يديه على ثوب علي ' ن يسلم 
له لد ! ربما ادهين من الصدقة جا زو اذا أصطأها علين ان تكون! لد اريينهما بالسوية نصفان علىان 
يردالذى فييديه الدارمائة د رهم والصلم جائز وأنكان في يدي رجل عبد فاد عون رجل انه تصدق 
وليه و قبضه و جد والذ ي في يد يه العبد ذلك وافتد ىل منه الذي في دديه العبد بثوب فد فعه اليه 
و صالحه عل ان برئ مر دعواه فيهذا العبد فهوجا تزحكذا فى حيط *صالع عن العشرة بالخمسة 
يم تقضا أ لابننقض الصلم حكذا فى القنية * في نواد رين سماعة عن | بي دوسف رح في رج جل 
ا ل ب ا وطلب 
المشترى العود فصا ل الضراء من المشتري علىن ان يرد على المشترى الثم قال هوجائز وللبايع الثمنى 
الذي قبض والعبد للضا من قال الا يرن ان رجلا لوادعئن على رجل' نه باعه عبده هذا با لف د رهم 
وانكرذلك الذىىالعبد في يد يه فصالحنه عن دعواة عأىن ان رد علي الثم وقبضه ثم افرالمدعئ عليه بالبيع 
عبد له واس للذ ى قبض كذافى لمحي + أوسا لسه من الد ين علي عبد وهومقربه وقبضة لم يكن له 
ان يبيعه مرابعة على الدين كذ!ف المبسوط في باب الخيارنى الصلم » له على ى آخرالى فدفع 
المد يون اليه نصفها من جهة الصليم بلاتلفظ | لصام ثما راد الاسترداد له ذلك وانكان اعطاء عرضا 
لايملىالاستردادكذافى الوجيزللكرد ريف ا لصلم من الاشياء التي ليست بمال * الكفيل بالنفس 
اناصالع على مال علين ا يب رأ من الكفالة فالصاي باطال وهل تبطل لكفالة فيهر وايثان في ررايةتسقط 
هكذافى البدا ع # وبديغن ىكذا الذخيرة + 


6٠ 


كتاب المضاربة (لوء) (البابالاول) 
. كتاب المضاربة 


هويشتمل على نلث وعشرين بابا الاب الاول في نفسبرها ورحكنهارشرائطها وحكمها 
اماتفسيرهاشرءعانهي عبارة من عقد على الشركة فىالر؛ يمال من احد لمجا نبين والعمل من الجانب 
الآخرحنئ لوشرط الربكله لرب الما لكان بضا عة ولوشرط كله للمضار بكان قرضاهكذا فى الما في * 
فلوفيض الما رب المالى علئئ هذا الشرطفر' باو وضع أوهلى امال بعد ما قبضه المضا رب قب ان يعمل 
بدكان الرجج للمضا رب والوضبيعة وال لاك عليه كذا فى المحيط ب واماركنها فالالمجاب والفبول وذلى 
الفاظ ندل علبوامن لفظ المضاربة والمقا رضة ولمعا ملة ومابوّدي معاني هذه الا لفاظ بان يفول ر ب 
الملل خذهذاالمال مضاربة على ان مازرق الله اواطعم الله تع لون منه من ريحم فهوبيننا علو كذا من نصنى 
اوربع اوذلث | وغيرذ لك صن الاجزاء العلومة وكذا اذاقال»قارضة اومعاملة وبقول اللضار. باجزت 
اورضيت او قبلت او نحو ذلك يتم الركن بينهماهكذ افى | لبدائع *ولوقال خذ هذه الالو فاءعمل 
بالفرو: اوبالئلث اوبالعشراوفا ل خذهذه الالف وا بتع بهاءنا ءافما كان من فض ل الملى النصف 
ولم بزد عليئ هذ اشيئا اوقا ل خذ هذالمال ملى النصى' وبا لنصى ولم بزد على هذاجا رت 
استحسادا ولوقال! عم لبها علولان مار زق الله نعالىن ا وما كان من فضل فهو بينناجازت المضاربة 
قباسا وا ستحساءا هكذا نى المحيط * ولوقال خة هذه الالفى تشتري بها هرويا بالنصف اوقال 
نشتربى بهارقيقا بالنسى فهذ افاسد وما اشترى بهايكون لرب المال وللمضارب اجرمئله فيما 
اشترو وليس لان يببع مااشترى الا باءررب المال فان با ع بغيرا مره كمه كحكم ببع 
اننضواي لانتجوزالا باجازة المالكفان تلى ماباع ولم يقدرحلى المشترىئ منه رده فهوضا مص 
لقيمئه حين باع واثنمن الذي باع به للمضارب فان كان فيد فضل على القيمة التى فرم 
لدان يتصدق به و اذ! اجا زرب المال بيع المضارب فان كان المبيع قاثُمابعينه نفذ بيعه و كذلى 
أن كان لابد رو انه قائم ام هال والثمن لرب امال طب لايتصدق منه بشو كما لوحان ‏ مره 
بالبيع فا لابند ا * وان علم هلاكه عند الاجازة فاجازئه باطلة فاذ بطلت الاجازةكان المضارب ضادنا 
للقيمة يوم باعهو النمن له يتصد ق بالفضلل ان كان فيه هكذ| فى اللمبسو ط»ة ولوقال خذهذوالالف 
مضاربةرا شتربها هرويابا صف رقال رقيقاب لصف دل يجو زم ضارية ام لالا ر واي لهافى الكتب 


١‏ 11م ( البإ بالاول) 
وكلان ليوبكرمحمدين مبدالل أبأشى يفول بان يجممل, 7 لإ تجوز المضاربةكذا فى الذخيرة * 
ل نلهاصعبمة فكثير كذافىالهاية # منهاان ؛ 0 


5 / مإود ارحب 
ر'س 
مال 5 00 الالال مضا اج عرز 
8 أل 5 - 
1 |: 

0 وه تجوز اذهب وانضة اذم 0 وب في روأ ا 

ناضيخان *و ف | لكبرئ فى المضنا رب بالتبرروايتان نف 
المضارية هكذافى النانا ر خانية والممسوط والبدائع * و إل 
بالستوقة فا .كانت الستوقة تروج فهىكالفلوسكذا في 
فقال بعهو ا ربة قبع بد راهم؟! 


58 درن نانيرو: 
في محيط السرخسي * وأ لبو 1 الورهم رصمل يهايهي مار جائزة 
الما نه مند ان حنية كذافى المبسوط * . لوبامة 557 ا 

ى هُ هند بي در فى لبسو ولو 0 بمكيل اومو زون جا زعندابي حمثة رح 
وتكون الضار, امد ةنال بلمكبل والموزونتر, ف امحبط ف ولوثال خذ ميدي لا 
عل ان رأس ماري فيمنه مضا رية فلسدة ووذ ل نوكيل مر ىددرنةث عه واعمال بثمنه مض ارب فاشثراء 
ثم باعة بنقدثم عد لل مضا ربة جا ركذافي محيطالسرخي »يج 77 أس امال معلوماعندالعفد 
حول ل لايقعافىالمنازءةفى الثا ني والعلم به اما بالنسمية وبال . 0 ذأ وقد ذكر #محمدر حاذادفع أن جل درا م 
مضاربة لايد ري وا احدمنهماما وز نهافهوجائزلانه وار رل لالم يوجد تسمبة رأس سالمال وقت العقد فقد 
01 وأسا ارات لمت كناف ل 

















ليعوبه لنبررواج الاثما جوز 
بال راهم النبهرجة جة و اازيوف ولا موز 
ىسنان © * ا 0 


ابإاليط*# ويكون الفول في قدر هاوصفتها قول 
شْ لون رأس امال عبنالاد ينا ذا مضارية بِهَ بالديون 
ل جوزحئ أن الى ف له ل _الدين أن يعمل بهامضارر بغلاتجوزالمضاربة 
كذاى النها يه * وهذا بالاجما ع كذا في محيط السرخسى إر ش #فلواشترىالمد يون بعدذلكر باع درام 
اوخسركان الربجمله وأ لخسران عليه ركان الد ين عليه عور . ا م حا لهارب الدين هذاقول ابي حنيفة رح 
ودند هما ماباع واشترئ بحكون جائزاءن سا باطلل إلدين فالرجم له و الخسران علية وكان 
الدين عليه علق حا له لرب الدين هذا قول | بي “آل لنةاويك, ومندهمامابا ع واشتريئ يكون جائ 


0 


تبصسري” 


كتاب المضاربة  ))"95*+(‏ (الباب الاول) 
علق صاحب الديين ثالريم له و١"‏ | نربن المديون بريعا من الدين ولهاجرمئل عدا 
ولىى دب وين كاف المسيا به دأو أن ثلث فقال لهاقبض مالي علىن فلان فاصمل به 
مضا ربة جاركذا فىالكا في* | اذا كان ل إل آخرالف درهم دين فقال! لآخرافبضد يني من فلان 
واعمل به مضاربة فقبض بعضها يعدل 5 لوقال أقبض ديني من فلان فاعمل به مضاربةاوثم 
اعمل به مضاربة ففيض بعضها وعمل ف جوز وكذا اذاقال اقبض ديني لنعمل به مضاربة اوتعمل 
كنف المسط يال ب ريال وام واللمتودعاوالمستبضعاصملبمافي يدك مضاربة بالنمسى 
جارمندالى بوسى السسى سيك في السرضسي» في فتأوول رشيدالدين لوقا للد يونفادفع 
الدين الذي لى عليك الى فلان ليه ن كذا وبيع عن أن مالحصل م الريم بيننانصفان 
نفع صسرن لى مضا رية كذ فى الصو مايه * وسنه'ان بكون امال مساما الى اللضارب لايد 
لرب المال فيه فان شرطاان يعمل رب مع المضارب تفسد المضا ربة سوا ءكان المالى عاقدا اوفير 
عافد لاب والوصي اذو نها مال لم.جزبة وشو عم ل الصغيركذ فى الكافي* ثم اجرمئلالمضاربة 
فى ممله على الاب إوالوسي يو يمن مال الاب وكذا ف المبسوط» ولودفع حدالمفاوضين 
١واحدشريكى‏ العنان مالامضار بز بهل شريكه مع المضار ب لاتصم حكذافى الحاو يه 
واذالم يكن العافد ما ا عط مميساربفان كان العاقد مس يجو زلدان يأخذالمال 
مضا رية بنفسة عالاب إوالو مي امال الصغير مضاربة وشرط عمل تفسدمع المضاارب 
جزمن الربم جازت المضارية أفدممن لاجو زله ا ن يأخذالماال مضارية فشرط ممل 
نفسه مع المضارب فس العقد عل فع مالامضا ربة ويشترط عمله مع المضارب وان شرط 
للأذون عمال سولاءمه لذ ) رب ولية فالمضارية فاسد وا نان عليه دين جا رت المضاربة 
فقول إبى حننقةر سكذ ان المبوكل رجلاليدفع ماله ضاربة فدقع الوكيل وشرطممال 
5 للضارب وشيتا معلومالنف كان ذلك فا سداكذا في فناووئ فا ضبخان #والمكاتتب 
اذادفع ماله مضاربة د مي إل مي نفسد مطلقالانهكالاجنبي سوا كان عليه ددين اولميكن 
كذ فى التبيين * فان عجزفبل 03 :ن عليه نيدت المضا ربة فان اشتربا بعد ذلى رباعا 
وربافال ريطن ارب امال ولااجرلل مدان اشتريا بال جار يذثم عجزللكانبفيااالجارية 

بغلام 


كتانب المضاربة ) بين ١‏ الي 
كذاق المبسوطء لاسا صل يد كاسم 
كاضر انان ناد وكوي يسان ا 
الاوائ ولا اجرلرب الال ال وان عمل رب الما لكذافية ون قاضيخان * وللآخراجرالمئل كذا 
في محيطالسرخسي * ومنهاان يكون نصيب الضارب| نالربح معلوماءلئ وجه لا ينقطع به الشركة 
فى الر بم كذافىالمسيط * نان قال على ذلى منالر عا مامة د رهم اوطرط مع النصنى اوالثلثك عشرة 
دراهلا تدم المضا رلدكداى ديه المرجدى * ولوشر كمضا رب رب نصن ال لاورعئلث الال 
كانت المصاربة جائزةواوشرط لاحد هماربح ما ثةدرهم بعينها من رأس الال جا زولوشرط لاحد هما 
ا بهذ و المائة بعينها اورم هذ النصنى بعينه ناما لفسداتوا واذأاشترط لاحد هما نص الر. بمالامشرة 
دراهم وثاث الري الاخمسة دراهم فسدت امار" بةكذا فى الصيط * ومهاان كن المقرده وطاللمضارب 
مشروطامن الربح لامن رأس المال حتن لو شرط شينا ي رأس الال اومنة ومن الربم فسدت 
المضا ربةكذا في محيط السرخسي * واعاالشور طالفاسد فمنهاما تبطل المضاربة ومنها مالا تبطلها 
و تبط ل جنفسهااذاقال رب ال آل للمضا رب لى ثلث الم وعشرةدراهم في كل شه رعملت فبها 
للمضاربة فالمضاربة جائزة والشرطباطل كذافى النهابة فان عمل علوي هذا الشرط قرب ذالرجم 
علون ما | شترطاولا ا جرللمضارب في ذلك وكذلك ان شترا ذلى لاج رلعبد له يعمل معهفى الأضاربة 
| ولبيت يشت رمي فية و بسبعة'لرب على ما اشترطا ولا ا جر لكد المضارب ولا لبينه ولوكان العبد ا/ذي 
اشترط له الاجرعلية دين اوكا ن مكا نب المضا رب اوولد وا لد فهوجا تزعلول مااشترطاوللذي عمل 
بالمالمعالمضارب سن هوٌلاء عشرة د راق كل شهرعلل اشترطا ولو شترطا ان يعمل عبدرب المال 
مع المضارب عل ان للعبد ا جرعشرة دراهم حكل شهر عمل معه نهذ | شرط ها سد وال ريم يينهما 
علىالشر طُّ ولوكان عبد رب الال عليه دين فاشتر طله .رعشرةدراه مكل شهوا واشترط ذلىف 
لكا تبه اولابنه جازكذ إن المبسوط * ولودفع الفامة ربة باللصف على ان يدفع رب المال 
أرضه اليه ليزر مها سنة او على أن د يت ا رةسنة فا 0 باطل وا مضاربة جائزة ولوكان المضارب 
هوآلذي شرطعلي ان يدفع ارضاله ليزرعها رب الال لنة! ويدفع دارهلرب الما ل ليسكيهاساة 
9١9‏ 














كتاب المضاربة (موم) ( البابالثاني ) 
فسدت المضاربة كذ اف النهاية * من ابي يوسف رح فيمن دفع مالامضاربة علن أن يبيع 
المضارب في دار ربالمالاودارالمضار بكان جا ئزا ولوشرط ان بسكن المضارب دار ربا مالاودار 
المضارب فهذ الا يعجو زكذانى المعيط #قال القدوربي في كنا به كل شرط يوجب جهالة الربم | وقطع 
الشركة فى الربح يوجب نساد المضاربة وما يوجب شيئا من ذلك لا وجب فسارها نسوان يشترطا [ 
ان تكون الوضيعة عليهما حذا فى الذظرة # أماحكمها فانه اولا امين ومند الشروع فى العمل 
وكيل وار فهوشريك وذ ضدث. و اجيرواذ اخالنى فهوغاصب وأن اذن بعدة ولوشرط 
ركاه لرب المال كان بضاعة و 5 كلع المضارب كان قرضاهكذا فى الكافي * المضارب ازاعمل 
فى المضاربة العاسدة وريم يحكون جه الربح لرب المال وللمضا ربا جرمثله فيما صمل لايزاد 
على المسمىن ني فول ابي يوسف ر جوا' ثم برح المضار بكان له اجرمئله كذ افي فتاروى ذا ضبتضان + 
هذاجواب ل هرلرواية حكذاف تخبط :أ لوكانت المضاربة حسة فلم يربح المضارب لاشوع له ولو 
هلى الال فالمضاربة الفاسدةٌ عندالمف" للا يضسس المضا ربكذا في فنا و ون ذا بخان ب* #ولداجر 
مثله فيما عمل كذا فى الميسوط * الباد البار الثاني فيمايجوزمس المضاربة مر المضاربة من غير نسمية الرب فيها 
نصا ومالاجوز ومانججوزص الشروط: ف ومالايجو: لوقاال رب الما ل للمضارب علون ان مار ق 
الله نعالىن من الريم يكون بيشاجاز ويك" #الريح بينهما على السواه كذافي فنا ون قاضيضان * ولودفع 
اليهالفى درهم مضا ربة علئ انهم شرب*تى فىالريح ولم يبن مقدا رذلك تالمضاربة جائزة لان مطلق 
الشركة يقنضى اللمساواة وكذلى اذرطة ع اليه مالاو قال اعمل بها بشركني ولم يزد على هذا فهذا 
مضاربة جا دُرة زة والرجم بينهمانصفا نمباوقال على ان للمضارب شركارا لشرك و الم 
ابِى يوسفى رح واحد فهوبينهما نصفر وقالل محمد ر -المضا ربة فاسد ة كذافى الذ خيرة * ومن دفع 
الى غيرة الفى د رهم مضاربة على امل ماشرط فلآن لغلاين من الربح فان علم رب امال والمضارب 
بماشرط فلان لفلان من الريم جو ز امل رب وأن لم بعلم لانجور وكذااذاعلم احد هماو جه ل الآخر 
هكذافىالمحيط + و لود لود فع اليه مضماره بلجل ا نيعطى المضارب رب المآل ما شاء من الربجفهذه مضاربة 
فاسد ة كذاف المبسوط # و( ولوقال علون .ما للمضارب ثلث الررج اوسدسغ اوفال على ان لرب المال 
ثلث الربجم او سد سه فا مضا 6" شط له! حد النصي بين حكذ | في محبط النسرخسي #أذاد فع 
الرجالالئن غيرة الى درهم «ضاربة مين ان للمضارب نص الرم | وثلئه ولم ينعرض لجانب 













كثاب المضا ربة (8وىيم ) ش ) البا بالثاق ( 
لكر 7 از ا ولبافي ترب الال ولونال على ان ئرب لال 
وبق لاسي ررب قال الاب ليا نسو لوم اي 
ال 0 ل كذافي نارم ا ب --- 
مزاللا يل رجلين الم يشترط عمال ال صنبع المضا 0 
لمشروط للاجنبىكالمسكوت منه فيكون لربالمال وان طبعض الريم لعبد رب امال اولعبدالمضارب 
أن شرطعم ل العبد فالحضاربة جا ئزة والشرط جا تزعلئن) حال وان لم يشترط عمل العبد ان لم يكن 
على عبد دين ص الشرط سواء كان عبدالمضارب | وعبداربالال وأن كان على العبد دون فا ىكان 
عبد المضا رب فعا قول أي حنيفة رح لايصم الشرط, كون هذا اللشروط كالمسكوت عنه ويكون 
لربالال وعندهمايصم الشرط ويجب الوفاء بدوانكان عدم بالال فالمشروط يكون لرب ال ل بلاخلاف 
ف شرط بعض الريح ابعض من لانقبل شهادة المضارد 0 5 أؤوا لكاتب 
ومن اشبههم امجوالب فيد لجمواب فيما اذا شرط بعض الرب ِ ن شرط بعض الربجم لقضاء دين 
المضا ربا ولقضاءد ين ربالال فهوجا ئزو يكون المشرو ا وشرط ذا للمساكين 
اولعج اوفىالرقاب لم يصم الشرطلانه ليس شروط له رألىمال ولاعمللع م فصا ركامسكوت عنه 
لم لاقي فسى * أود' اليهوالف درهم مضأ ربة عل ان ثلث 
الربح للمضا, رب وثلثه لرب المال وثلئه لم شاء ء المضا ربكفالثلثان مى الربم لربالال والشرط 
بطل ولوفا ل له ثلث الربملمرى شاء رب الال فهو واب كوت عنه سواء فيبكون لرب الال 
كذافن المبسوط + لودفع رجلان الفامضا وقان] بقارت ثلث راحها و ثلث البافي 
لاحدهما والتلثان للآخرفعمل المضارب و راع فثله ' رب ومابقي بينهما نصفان ولوشرط 
لمال على اثنو مشرسهما خمسة 1 سهم لمن شرط من م الثلثيى وسبعة للا .خركذاني محبط 
المرخسى * لود فع رجلا ن الو ر< جلين الى درهم وقا و 0 












تلثاذلى من نصيب احدد صاحبى امال ود ثأث ذلى ٠‏ 
















كتاب المضاربة / ؤم / ْ (البا بالثالك ) 
تلاذلك من نصيب احد صاحبي الأ ل وث* لذي ١‏ عطي له ثلث نصيبه و ثلث ذ لك من نصيب 


الآخروالتصف ال خريين صاحبي الال لفان فعملا و ريستافتصى الرن بين المسليريين علي 


مإ شترط والنصضى الآ خربين صاحبي الم على تسعة اسهم للذي شرط للمضارب ثلث النصفى 
من نصيبه من ذلك اربعة اسهم وللا خر أأسة كذافى المبسوط »د فع الفا على ان للمضاارب 


ثلئي الرب علن ان بخلط الى من مالة بهما نخلطهماو صمل و ربح فهو ءلى الش رط راح 
ال ادارب العامة واا نادم ف الآ خربحكم عمله في مال الدافع و لوكان الدافع 
شرط لفسه ثلثي الربح وللعامل ثلثهفائر, بينهما ملون قد ر مالهمالان الد(فع شرطان يكون ربح 
مال كلدل وهونط ف الر نم فيكون هذ' ام مبتد أ لامضار بة حكذ اني مسبط الس رخسي * 
ولودفع اليه إلى د رهم عضارية عاى ن بخلطها بالفى من قبله يعمل بهما جميعا هلان 
للمضا رب ثلثي الربم نص ذلى من بعالفى صاحبه ونصفه من ربح الفه خاصة و ءلوك ان 
مأبقي من الرئم للد افع فهذ ا جائزاءة يأرب ثنااارجم على ما اشترطا والثلث لرربالمال ولودفع 
اليه في در هم على ان بخلطهما بالو انى قبله علين أن ١‏ 'رجم بينيهما نصعان فهذ اجا نزفا نكان 
الدافع شرطالنتسهئلثةاربا ع وللعامل د ا لرجم بينهما اثلاثا على قد رمالهماكذا فى المبسوط » 
دفع ايه آماوةال ان اشتر ول به براه أمنى وان اشتروى بدد قبقاقله الربع وان اشترى بمشميرا 
فل اثلث دب رما اشتروئ سنح الث أرط فان اشترون برا لايملى بعده شراء شع آخرلوفوع 
الشركة و الففد هلي و ورك داو او وى البدوةهان المضارب اذاخر ج الى السف ربط ل الشرط 
وجازت كذاف الوجي زاحكرد رى إمافلامن المنتقى * ولوةل له ان عمل تف المصرنلى 
العران درك ب عونا ل ف المصروباع فى السفرقال محمد رح المضاربة على 
لشراء فان اشترئ فى المصرفله ما شرطا المصرسواء باءه فى الحصرا وغيرة وان عمل ببعض امال 
فى السفر و بالبعض فى العف رفرام حت واحد علين هأشرط دفع الى رجلين هضاربة عل ان 
لاحدهما ثلث الرنح والباتي لرب لالخ إيليه اجر مثل الآخرنالحضاربة فاسدة بينهوبين الآخرد ون 
الاول لان للعسدوهوعد م الشركة فى | يمو جد في حته ولايتفرد! حد همابالنسرف لان الاذن 
بالنصرف لهما قائم كذا في محبط السرخسى إلبا بالا لث فى رجل يد فع المال بعضه مضاربة وبعضة لا 







اناد فم 


كات المش ارب (لاوم ) (الباب الثالك ) 
اناد فع ال رجل الى د رهم فقال نصفها فرض عليى ونصفها معك مضا رربة بالنصى فا خذ ها 
دلين ذلك فهوجا تزءلى ماسمئنى كذا فى الذخيرة * فان هلى الال قبل ان يعمل به 


فهو ضامن لنصفهو لو عمل به فر بم كان نصن الرب العامل و نصفه عاون ماش رط فى ١‏ اضار بد 


يينهما وا ن قسم المك ارب الال ينه و ين ر ب المال بعدما عمل بهاو قبل ان يعمل به بغي ر معضر 
من رب امال فقسمته باطلة لان ا'وا حد لا يتفرد بالقامة فان هلى! حد الماتسمين قبل ان يفبض 
ربالمالنصيبدهلك من مالهما جميعا وان لم دهلى وليطرراال جر الظوياتي 










نصيب المضا رب ولوكان هلى نصيب المضار ب أم 
وان هلى النصيبان جميعابءد رضاء رب المال بالقسأة رجع رب الال على المشارب بنصف ما 
صا رللمضا رب ولرب ا مال على المضارب قرض <لسما كه على حالها كذاف المبسوط * ولوقال 
خذ هذ :الالف عل ان نصغها قرض دايى وعلن| عمل بالنصنى !ل خرمضاربة على ان الرجم 
كله لي ذانه جوز ويكرة انه قرض جرنفعأكدا فى المسبط وا 
فان عمل معهذ افر ماو وضعفالربم والوضيعة نينهما سفا نكذافى المبسوط * وأوقال خذ هذه الالى 
عل أن نصفو | قرض عليك ونصفي | مف ارد تعمل فية باللأسى فهوجا ئزولوقال علئن ان نصفيا مضاربة 
بالنصفى ونصطغهاهةللمضارب وقبضها المضارب على الى في مقسومة فهذة الهبة ذاسدة والمضاردة 
جائزة ذانهلىالمال فىيدالمضارب قبأل ان يعمل بداو بطم 
كذاى المحبط لاجد رءاية فى !كنب ان الهبة الفاسد ,مضمونة الافي هذا ولورام فنص رن حصة 
الهبة للمفا رب والنصى !لخر علن ما شرطا قالمضارء والوضيعة عليهما نصفان ثمأم يذ كران حصة 
الهبة من الرجم هل تطيب للمضارب قال! بوجعفر رح لاطيب عندا بي حنيعة و* عمد رح ويتصداق 
بها وقال الفقيه | بواسحق العاظ نطيب له بالاجما عرلا يتصد ق بها كذافي معرط الس رخسي * 
ولوسمون نصفها بضاعة ونصفها مضاربة بالنصى فهوجاءز,! نهلىالمال قبل العمل وبعدة فالهلاىف 
هلين رب المال وان رب قلرب المال ثلثة ربا عالريج وللمسارب ربع الريمكذا فىالذ خيرة * ولودفعها 
داى ان نصفهاويعةفي بدالاض ارب ونصفهاء ضاربة بالنصف نهوجائزءلئ ماسمي فان تصرف في جمبع 
لقان فلايكا عوك بحم الود قم و ولريب يم 


جع ا مضارب في نصيب رب امال بشوع 


خبرة * وهكذا فى اللبسوط ومحيط السرخسى* 


ماعم نه وانه نما من نصى'لال صمل الهبة 


كتاب المضاربة (6وم) ( الباب الثالك ) 
المضارب الما ل نصغين ثم عمل باحد النس فين على المضاربة ووضع فالوضيعة عليه وعلى رب الال 
نصغان وان ربح فالربح يينهمانصفا, نالاان م كان من حصة الود بعة م الربم بنصد ق ب. «المصارب 
في قول ابى حنيفة ومحمد رح كذ افى المحبط ##ولود فع الى رجل جراب هروي فباع نصفهمنه 
بخمسماثة ثم | مرة ان يبيع نص الباقى ويعمل بالئمن كله مضاربة فان شرط على ان الربجم بينهما 
نصفان فالربم والوضيعة نصعان في قياس فول بي حنيفة رح وفي قياس قولهما لرب الال ثلثة رباع 
الربح وللمضا رجاو ياوا وسيم كوا دلولب الال وان كان خلط المالين فليس اجرمثل عمله 
فى النصنى الذي فسدت وان لم يخلط' <: ألما با لآآخرفله اجرمثل عمله فيما فسدت فيه المضا ربة 
وان شرطاان يكو للمضارب ثلثى!, راحو بالا ثلئه ما لرج بينهما عن ما شرط في قياس فول 
اببى حنيفة رح والوضيعة عليهما نصذان واما معاشةاربنلها ب ولرب المال تاماه وا ذاشرطا 
لرباللالثائى الريم وللمضا رب ثلئه فعند الرئ بينهما تصنان وعند هماللمضا, رب سد سال رب 
والباقي لرب المال هكذا في صحيط | 3 #وسابس ل بهدا البا باذاد دنع لرجل الى رجل 
جرا جراباهرو يأفباع نصفه منة ختمسما دل ثم ,١‏ رة بآن يبيع النمىف الياة ي ويعمل 3 كله مضا ربة 
علىن ان ما رزق الله تعالئى بوكس عفتويته نانفا ء انار تمق وراب 
مخمسمائةثم عمل بها وبالخمسة التي ماف لربح والوضيعة نصفان في قول ابي حنيفة رم كذا 
ف المبسوط »* وفي قول الى وبيج در ح لربا مال ثلثةا ربا عالرر و للمضارب ال ربح 
والوضيعة كلهاعلين رب الال كذاف المح «ولوكان رب المال امرةان يعمل بالمالين مضا ربة 
عن ان للمضا رب ثلثي!! لرب عمال بهاكا ,للمضارب ثلنا اكنال الاير رادت 
الوضيعة عليهما انصاذا هذ اعلون قياس قو ابي حنيفة رح وعأئ قول ابي يوسو و محمد رح 
للمضارب ثلث ال رع ان عمال ف المالين و رب ولب المال ثلنا لريم والوضيعة كلها ءا نرب الال 
هكذا فى المحيط + ولوكان رب المال ان شنرط ابسه الثلثين هن الرج وللمضا رب الثلث والمسئلة بحالها 
كان الربم تبنهما دينهما نصفان والوضيعة عليهم:صفانكدا فى المبسوط هد علي قول ابي حنيفة ر رح 
وعلينقولهمالرب ال لمتطدايام وللمضارب السدس هكذا في المحيط * وهل يستصق 
على رب المال اجرمئل عمله فى النصن الذي فسد ت المضا رب فيه ينظران خلط الما لين 
فليس اهاج مطل عمل وان لم يخلط ا حدسابا لآخر فله اجر مثل عمله فيمافسدت فيه المضاربة 


كناب المضاربة ( ووم ) ) الباب الرابع ) 
كذا في محبط |السرخسي * الباب الرا بع فيما يملى المضارب من التصرفات ومالايملى 
الاصل ان مايفعله الاضارب ثلثة انوا ع نوع يملكه بمطلق المشاربة وهوما يحكون من باب 
امف اربة ونوابعها ومن جملتهالنوكيل بالبيع والشراء للحاجة والرهن والارتهان والاجارة والااستيجار 
والابداع والا بضاع والمسا فرة ونوع لايملكه بمطلق العقد ويملكه اذاقيل له اعمل برأيك وهو 
مايستم لان لمق به تبلق نه مند وجود الد لاله وذلك مثل دفع المال ضار ربة اوشركة الول 
فيره وخلطه ل المضاربة بماله | وبمال فير ونوع لايم لجعلا بمطلق العقد ولابقولهاعمل برأيى 
لاان ينص عليه رب اال وهوالاسندانة وهوان يشتري ؛ دراهم رادا يعد مااشتروى برأس المال 
السلعفومااشبه ذل وا ل وكذااعطاءٌ ها والعتق بمل وبغيرمال والحكتابة والاقراض و الهبة 
والصد ف هكذافى الي داية» :جو زللمضارب ار. ن يبيع بالنقد وا 7 بئةكذانى الكاني # وان با شيثامن مال 
المضاربة وا احراكمن 3 وأزعلن لرب ا مال ولا يضمس شيئاكذ غأية البيان *وآن حط شيتابعيب مثلما 
بسط النجا رفي مثل ذلك العيب اويتغابن بدالماس فذ لك إجائزلانه من صنع النجارولوحط عنه شيئا 
فاحشااوحط بغي عيب جاز ذلك على المضارب خاصةفي قو حي مكار ح وهوضامن لدلى 
ترب المال وماقبضه م ىالثس فعمل به فهو على المضار بحا #ورأس الال ف ذلك الذى تصممن 
المشتربي كداف المبسوط #وله بشثري دايةالركوب وأأ لدان بشتري منبة رسكوب ول 
ان بستكرئهاواه ان أذ ن لعبدالمضارية فى التجارة ف المشهو من رواية كذاني الما في * وليس علو 
هذا المملوك عهدة شرع صمابا ع وانماالعهدة على المصار ب كذال المسيطى المتفرقات* و يملى الأذون 
من جهنه من النصرذات مايملكهالمضارب د ون مالا يملكه فارواشترى العبد عبدامن تجارته فجنوى 
لايد فعه ولا يفديه حنن مضرالمه ارب ورب الال وآن أعمق عبد امن المضا ربة دين كان للمضارب 
بيعه فيغسواءكان المول حاصو وشائه ولوردنالمضارب اد بدينه ليج زسواء كان فيه نضل اول 
لا "ره نايفاءدد ن حكماوليس له ان يقضي د ينه م مال المضير بذكذافي “حيط السرخ. ي #هأن رهنه 
بدين من المضاربةوفيه فض لاو ليس فبدفضلالرهن جا ئزولوا برندواء والعبعانتهلك مالالرول 
ارتل دابة فباعد المصارب في ذ لكد ون حضو ررب امال اودفعه عليه بدينه اوقضى الد دن صه من 
مال المصاربد فذلى جائزكذا ف المبسوط *ولواحتا! ل بالشمن علي الايسروالا والافضزه جاركذافى الكا فى + 
ونس لدان زوج عبد|اواصة من مال المضاربة 6 كذ افي محيط السإؤسي *أن دفع المضارب مال المضاربة 





كتاب المضاربة (» 0 ( 'باب الرابع ) 
اوشيما منه الى رب المال بضساعة فاشترل انالا باع بي مضارية بعا لهاويدير رب امال معينا 
للدضارب فى العمل ويستوىي في هذا أن يكون مال المضاربة ناضااوصا رعرضاوان كان رب١‏ اال أخذ 
مال الاضاربة هن صنزل المضارب بغيرامرة وبع واشترى بها نكان رأس المال ناضانه راض للمضارية وان 
صار رأس ا مال عرفالا بكون نقضالهاثم اذاكان مال الأضاربة عرضباوباع رب ١1ل‏ ل العرض بالف يد رهم 
ورأس الما لكان الفى درهمثماشتروى بالفين عرضاآخريساوي اربعة ا لافدرهه ف'عرض المشترو بكون 
لرب الال وضمن للمضارب خمسمارة هكدفة ,المصيطغ ولود فع المضارب امال الى رب الال مضاربة 
لإنصم المضار به الثادية ولا تفسدالمضاربةالاو! إلى دندناودكو ن الربع بينهماعلى ماشرطافى المضاربةالاوليكذا 
فى لكاي *اذابااع رب امال مال المضارية مر لالمصارب اوباءهالمصا رب من رب الال فهوج'تزسواءكان 
ف مال فضل على رأس امال اولم يكن فب أنه منوى با عرب المال من المصارب بطل تالمضاري؛ومنئ باع 
المضارب من رب المال لم تبطلل المض ارا يكون ربالمال بالخبارا ولابوك الى المضارب وبقيت 
المضاربة وان شاء امس الثمنى ونقض اإذار بفكذاف المحيطغدوله ان يستأج ر'رضابيضاء ويثنرى ببعض 
الم ل طعاماليز رمع اكذافى العاوي *وواسة جرارضابيضاء على ان يغرس فيهاش رادا وارطا باتقال ذلاى 
ن المصارية فهوجائزوالوضيعة علوا ,* رك “الال والربجعلى اشترطاكدافى المسسوط + ولوااخدنخلااوشجرا 
طابامعاملة لبان اق عليه لد المضاربةلايجو زو يضمن ماانفق من مال المضاربة وا نكان قال 
ا كذافي محبطالسرخس :ول واخذالارض مزارصة وانبتهابطعام اشتراه يبعض مال المت ارب 
مو زان قال لداعملل برأيك وا نكان لبذ ر والبقرص قبل رب الارض والعمل على المصارب فماحصل 
بكون للدضار ب كدا في خزائةالمفتين #كذالوكان شرط البقرهلى المضار ب كذافى الجعاوي *ولود فم ارضا 
بغير بذ رمزارعة جا زسواءفاللهرب امال اعمل برأيك اولم يق لكذافى المدبط ولا بنبغيالدضارب ولا 
لوب المال ان يطأجاربةاشتراهاللمض.اربكان نبهااضل على رأس امال اولم يكن لا يقبلها ولايلمسهاكذانى 
المسوط * وان اذ ن له رب المال في وطها نكذلك لاتحالله وطثهاولاد واعيةكذاف المصبط ولو زوجها 
7 ب ال من المضارب فا نكان فيهانفل ذالنكا ح بال فبقيت على المضا رمه كمالوكانت وان لم لوك 
فبهاف لج المكا كدالو زوجهامر جنبي آخركذافى المبسوط في باب مضا ربة اهل الكفر * وخر ج 
الجارية هن المضار عشي :كن ارس رأس مالفكذافى المحبط #وليس للمضارب ان 





كتابالضارية 0 6 الباب الرابع ) 
«يبيعهابعد ذلك كذافى المسوط »ولي للمضارب ان بشئري من يعئق على رب امال لقرابةاويمين 
وكذالم يجزلهان يشئري من يعن قعأيه ا نكان فا مال رج نان اشتر من يعنق عل ربامالاوصن 
يعئق ملية صار مشت ر بالنفسه د ون المضارية وضمن أن نقدالتمن من مال المضاريةوان لم بظهرفىالمال 
رجازان بشنري من يعن ق عليهفان لدت قيمثهبعدالشراء حنون يظهرالربم عنق حفله منهولم يضمن 
لربالمال شيئا وسعى العبد في تيمت نصيب رب الال إولواشترئ نصفه بمال المضاربة.لافضل 
فيه ونصفه بمأله صم عليهماكذ فى الكافي * وللمضا رب فى المض.اربة المطلقةان يسا فربمال المضاربة 
فى الرواية الظاهرة برا وبعمرا وليس له ان يسا فر سفرا |#حوفا حامى الناس عنه في قولهم وهو 
الصيحبر كذ في فتارن قا ضبان * وفي فتاوئ ابى اللّيث اذادفع رجل الى آخرالف درهم 
مضاربة ولميفل لهاعمل برأرى الاان معاملة الغجانم في نلى البلاد ان المضاربين بخلطون 
واربا ب الاموال لاينهونهه عن ذلك فعمل في ذلى مون معاملات الناس ان غلب التعارف 
بينهم في مثل دد | رجوت ان لا بضمن وبكون الا مزافي ذلك *حمولا على مائعا رفوه كذانى 
المحبط + أذادفع الرجل الى الصبى ا والى العبدام مو رعلية مالامضاربة فاشئ رول نه فريح 
اووضع بغبراذن والدالصبى ومولى العبد جار 51 ل والرع بينهما على سااشترطا والعهدة 
فى البيع والشراء على رب المال ثم لا تنتفل العهد ة اه الصبي وانكبر وتنتقل الى العبد اذا 
اعئق ولومات العبدفي عمل المضار به وقتل الصبى وهم|لي عمل ا.أضاربة بعد ما رعنافان مولى 
العبديضمن رب امال قيمة عبدويوم عمل في ماله مضا ر/لّامرةفان | ضمن قيمتهفي ذلك الوت 
يملكه بالضمان فجميع مارب العبدلربالمال دون 0000 عاقلة الفائل 
الدية وان شاءورثة الصبى ضمنوا عاذلة رب المال ثم يرجدأما قلته عم عاذلة الفاذل ثم يسلم لورثة 
الصبي حصتةمن الر بكدافى المبسوط »ولواشترى| مغ أوختزيراأومد برااوام واد 
اومكا تباضمن رأس المال علم اولم يعلمكذا في محبط السرخ ى #لواشئر بيعافاسدا ممايملف 
اذاقبض فلبس بمخالفى وما شترئن فانه على المضاربةلان! مربالتسرف هام بد خل فيه الصيديم 
والفاسدكذ افى الحصيط # وان اشتريئ شيمًا بمالايتغابن فيد| س بكون مخالفانال لهربالمال 
اعمل فيه برأ يىاولم يقل ولوباع مال المضارية بمالابنغابر فيه الناس ا وباجل فيرمنعارف جاز 
عند بى حليفة ا ج خلافالصاحبيه حكذافيختاوئ فاضمشان *اذ ا اشئر ى المضارب اوباع ممنى 
|. 
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عسوي 


كتاب المصاربة (00م ) ( الباب الرابع ) 
لاتقب شهاد ته بسبب القرابةاوالزوجياوا كلكا تبه والعد المديون فا كان البيع والشراء بل 
القيمة جازهند هم جمبعا وا نكا ن بمالايتغا بن الناس بمثله اعجو ز عندهم جميعاوا كان بماينغا بن اناس 
فق مادا جرعدابى حتدنة رج وعداقه جور الام مكا نبه وعبد والمد رون هحكذالى المسيط * 
اقرالمضارب بد ين فى المضاربة لمن لا تقب[ل شها د نه لداومكا نبها وعيدة وعليه دين اولا لزمه في ماله 
خاصة عند ا بى حنيعة رحالاما قرلعبد: و دين عليه فانه لابلزمه وصند هما بعجوزاقرارة لهم الالعبدة 
نأ اذالم يكن في مال المضاربة فض فاماا ذ ان فيه فضل 
يد اقرارة 'هوٌ لآ في حصته نص عليه فى اللضاربة الصغيرة كذا فى المدبط فى المنفرقات * اذا اشترى 
المضارب با'ف_المضاربة جا ريةوقبضها ثم ها بالى د رهم فلم ينقد ثمنهاحتنى| شتراهالنفسه بمسمائة 
لم جز وكذلك لواشتراهاربا لال ل: بخمسمائة لم يجزوكذلك لوكان المضارب باعها بالفين 
وقبض الثم الادرهما ثم ا شتراهاالمفا رك لنفسه ا واشتراها رب الال لنفسه باقل من الثمن الاول 
وكدلى لواشتراها ابن ١‏ حدهما أوابوة | وعبد ١:‏ ومكا تبه في قول ابي حنيفةر حوفي قولهما شراء 
هؤلآء جا ئزالا لكاتب ولد ولووكل عاروابوية راهااواس رب الما للم بعجزا الشراء في فول 
ابي حنيفة رح للوكيل ولاللموكل ولود المضارب رب الال ان يشتريهاله اووكل رب ال مال 
المضار بهذ لى لم يج زكذا ف المبسوط لإ بشرين غياث عن ابي بوسر حرجلا ند فعاالن رجل 
الى درهم مضاربة بالندى ونهياة , أله كة مانشق الكيس الذي فيه الد راهم واختاط بد راهم 
المضارب من غيرفعله فله ان بشتربي بخثك ولاضمان عليه والشركة بينهما ثابتة وليس لدان بخص 

نفسه ببع شع مب ذلك المتاع ولا يشترأني بنمنه شيئا لنفسه د ون صا حبة ولكن لوكان قبلان شري 
بالمال شيا اشترئن للمضاربة مناعابانى د رهم واشهد ثم نقدهامن المال ثم اشتر لنفسه مناما 
بالنى د رهم وتقد ها من امال فهذ ا جائركذ افى اللمسبط» اذا اشترى المضا رب بمال المضاربة جارية 
ثم اشهد بعدذلك انه | شتراهالنفسه شراء مستفبلا بمثل ذلى الال او برح وكان رب المالاذن له 
ان يعمل فيد برأيه اولم بأذن فان شراءةلنفسه باطل ولاينبغي لدان يطأها وهي على المضاربة 
على حالها كذ فى لمبسوط * وقو ل محمد رح انه اشهد انه يشتريهالنفسه يحتمل وح هين احدهما 
ان يشترى جار يةللمضا ربمن نفسدانفسهبمثل1 لثمالا ولاوبرسما ووضيعة والثاني أن بشري 
الجا رية ثانيا من البائع الاول لنفسبمئل الثمن الاول او باكثرا وبوضيعةفان ارادبهالوجهالاول 


اوللكا تبه هكدا في معيط | لسرخسى * 













كناب المضاربة ( م.م ) ( الباب الرابع ( 
فان لاجو زسوا ٠‏ اشترا ها بمئل الثس الاول ! وباكثرا وبا قل لان الوا حد لايلىالعقد من الجانبيين 
ديات ا على الاثفاق والوصى في مال اليتيم على الاختلاف 
اي رقاشهد يفت رييائنة ف فى كان ان رب امال اذ لد ف ذلى فذلى 
جائزومااش, رفن توراه زهو اس أرب الخال ماتقدوا ن كان ربالمال لم يأذن ن له في ذلك 
فالجارية على المضاربة الاان يكون ربالمال حاضرافةا ل عند حضرته انى ا شتريهالنفسي هكذا 
في المحيط * قال #حمد رح فى الزيادات اذا قال الرجل لغيره خذهذ: الالى مضاربة فاخذها 
المضارب واشترئ جارية للمضاربة بالى درهم جياد كما| قنضاة مطلق تسمية الدراهم ثم نظرالى 
الدراهم فاذاهي نبهرجة اوزيوف فان لم يعلمابالمشا راليه وقت الدفع والاخذ اوعلم به | حدهما 
دون الآخراوملما الا ندل يع مكل وااحد منهمابعم صاحبه نال المشا اليه الشراء جائزلى المضاربة 
فبعد ذلك ان! عطى المضارب بائع الجارية تلى الدراهم وجو زبها البائع فلارجو ع للمضارب 
على رب امال بشوع وبكون رأسالمال الزيوف وان لم يغطه زيهالبائع ورد ها على المضارب يردها 
0 ربالمال 1 عب ! 0 وي 

ل ا ب بودي و(أمضارب 
اجرمطل مم رلوكانت الدراهم جيا دا الاانها! نقص صن ! ل لجمئ بان كانتخمسمائة مثلافاشترى 
الاب رد د عدي اها الما يل ريه للمضاربة وسفهار يالومو الثلئة فاذايا 3 المضاأ رب 
لبان رام نيكون ينهم على الشرطوليس للضارب اج ل فب شتروى لرباللال ولو عا 
المضإاب ورب المال يعلمان بكون الدراهم زيونااوسئوة اوناقصة ويعلم كل وأ حد منهما بعأم 
صاحبهبذ لى فا لمضاربة تتعلق بالمشارا ليه فان كانت الد راهم زيوفاا ولبهعرجة فاشترئ بها 
جار يذ فالشراء للمضاربة ولواشت رون بالجبياد يصير مشت ربالنفسه وا نكا نت الدراهم سنو فة ور صاصا 
فاشترول بهاشيئا كان لرب ال مالو كان للمضا رب اجرمثل عمله فان كانت الد راهم ناقصة 


كتاب المضاربة (مءم) ( الباب الشامس ) 
فا مضاربة عل ماقبض حنئ لواشتر ون جا ربة بالف درهم والمقبوض خمسمائة فنص الجارية 
على المضار به والنصنى لل ضار بكذ افى !لذ خيرة *واذ!اشترى المضارب ,الال منادا وفيه فضل 
تجبرعاىن ببعه الاان يشاء ان يدفعه الين رب الماال ولك يقال له ان اردت الامساك فرد عليه 
مالدوا نكان فيه ربح يقال له اد فع اليه رأس المال وحصته من الربمويسلم المناع لككذافى البدائع * 
وليسن لزت ذال ان يابين ذ لكك هليه كذا فى المت و1 ع واذااشترى المضارب بالمال منامائم 
قال المضار ب اذا اءسكه حنين ! جد ربح الثيراو اراد رب المال بيعه فهذ ! على رجهي مان يكون 
في مال المضا ربة فضل بان كان اشتر ول بها متاعابسا وي الفا ففى الوجهين جميعالم يكن 
للدضا رب حق مساك المنا ع من فير رضئ رب الال الاانيعطي ربالمال رأس المال ان 
لم يكن فبه فف ال او ر أسالمال ويحصة من الربجا ن كان فيه فضل تع ينئدله حق اءساكه و اذا 
لم يعط ر بأمال ذلك ولم يكن له حق مساكه هل يجب ر على البيع فا ن كان فى المال فضل يبر 
اضرب عن ببعه الاان بقول لرب ابال اذا عطيك رأس مالى وحصت من ال ربح ان كان 
فى المتاع فضل ا ويقول اعطبى رأس الال ان لم يكن فى المثا ع فضل فاذا اختا ذلك فسينقف . 
لاعجبرعلى البيع وتجبر رب الال على بول ذلك وان لم يكن فى المال فضا لا يجب ر على الببع 
ويقال لرب الال المنا ع كله خاله / ملك فاما ان تأخذة ب رأس مالى! وتبيعه حنى تصل 
الى رأس مالى كذافى المسبط:* وكل ماجا زللمضارب فى المضاربة الصحببية من شراء 
اوسع اواجارة اوبضاعة او غيرذك فهوجا ئزلهفى المضازبة العاسدة ولاضمان عاى المضارب 
وكذلى لوقال اعمل برأيك جا رهما يجو زف المضارية الصحيسة كذا فى الفصول العمادية ب 
اباب الخامس في دفغ المال مضاره الى رجلين اذا دفع رجل الى رجلين الى د رهم هضار ب 
بالنصىناشتريا بها عبد ايساو الف د رهم وقبضاء فباعه احد همابغيراامرصا حبه بعرض يساوي 
الفاواجا زن لك رب المال فذلكجا زوتكون على المضا رب العامل قيمة العبدالفاد رهم الى من 
ذلك بأخذه رب المال برأس ماله وان آخروئ ريبحه يأخذ رب المال نصفه ونصفه بين المضا رين 
فيطرح عن العامل مقدا رنصيبه من لرح وذلك ربع الالفيويغرم ماسوو ذلى وحق المضارب 

3 . الآخر 


كناب المضاربة (4-م ) (الباب| خا مس ) 
الآ خرئيع لعق رب الال فلايمتنع لاجله نفوذ اجازة رب الال في حصته و لوكان المضارب باع 
: 3 ! ! ! 0 
العبد بالفي درهم واجاز ذلك رب الال جازملى المضاربين ولاضمان على البائع وت خذمن 
المشترى الالفان فبكون ذلى على المضاربة بمنزلة ما لوباعاه جميءاولوكان المضا رب باع 
العبد با قل من الفين بقليل او كثيربمايتغابن فيه ماجا زذ لك رب الال ذا جا زد وا طلة ولوكان رب 
امال هوالذي باعه وا جا زاح المضاربين فا ن كان باعة بمثل القيمة فهو جائز وان باعهبد ون 
الفيدة بقليل اوحكثير لم جحت #جيزاة جميعا و'وكان احد المضاريين بأ ع العبد يبعض ماذكرنا 
من الثمن فاجازة المضارب !ل خر وام بعد زرب 'لما فهوجائزا ن كان باءه بال صن قيمته بدا 
يتغابن الناس فيه وان كان بما لايتغا بن الناس فيه الم جز ني قول ابي بوسى و محمد رح 
ب يو حنيفة رح بمنزامالوكان باعاةجديعا كذ افى المبسوط »*دفع الفا لى د رجلين 
مضاربة لنصفى وقال! عملا ب.رأيكماا ولم يقل لا يتفرد! حدهما.البيع والشراء وقان عمل! ددهما 
لوحي يه رضامنا لدلى النصؤ_بآئذافي محيط السرخسي + وه العحصل 
م 0 دان امسو و وان عمل! حدهما 
باذن الآ خرلا يضمن ويأخذرب! “ال رأس ما! له منهما لنصى من كل و احد صنهما ومابقي في 
١‏ 
يدالعاملمن ربح فهوبين ربا مال والمضاربه من على شرلهمنا ن نوئ ماعلى ا لمضارب مخالى 
احد جميع رأس ما له من الم ارب الموافق وان بتي ربس رأخذ بالا ل نصفهوبً خذالمضار ب الموائق 
ربعه والربع البأقى الذي هونصيب الخالنى ينا فية! نكا ره مثل ما عليد دسب ماعلية من نصيبة 
من الرب الى تمام نصيبه من ارب وان كان اقل صما به إعسب فد رنصيبه بما عليه ويرد الباقى 
اذا ليسروصورنه ا كان رأس امال الى درهم وفييدامضارب المموافق الى وخمسمائة الى ربح وخمسمائة 
ا ا المماا با رٌ االو 
ا ب للمضارب الموائق د او وي بر 0 
يتسووي ا او 1 6 من ارام وذاف م لان 
ا 


كتاب المضارية . (1-م) ( البابالسادس:) 
بضم الى الخمسمائة النني على المشالى فيصيرا لبح ادا لفي درهم فيكون نصي ب خا فى من الرجم 
خمسمانةَ وانه هثل ماعليه نلايلزمه رد شوع وان كان في بد المضارب الموافق ثلئة ]ناف فالريح 
الفاد رهم فيضم الى ماعلى المخالفى فيصيرال رجا لفين وخمسمائة فنصي با شال منه ربعه وذلكف 
سلما ته وخمسة وعشرون بحسب ماعاء وه وخمسماثة من نصيبة من الرم فبرد عليه من الرب 
مان وخمسة وعشرون نمام حصته وا لبافي صن الر بم يحكون بين رب الال والمضارب الوا فق 
اثلاثاءلئ قد رحصتهما كذ في محيط لسر خسي * ولولم يهلى ماني يدا لمخالنى ولكن هلى ماني 
يدا لعامل بامرصاحبه فان رب الال يضمن المضا رب المذالى نصفى رأس ماله ليس له يرك اى 
وأ وكانا حي قبضا الالى ه ضار به | قنسما هأ نصفيى فاشترون ١‏ حد هما بنص ف المال عبد | ثم! جا ر. صاحية 
شراءة لم يكن العبد من المضاربة باجأ زه ولواشتريا جميعا بالا لى عبدا ثم با مه | حد هما بثمن هعلوم 
اوجارية فاجا زصاحبه لم جز قباس وجايزا ستحسانا ولولم يجزصاحبه حنى قبض المشئرى العرض 
اوألجار بة وباعه بانى ثم اجا زلم يج زويردا لعبد على المضاربة وبحكون في ايد يهما ويضمن قبدةٌ 
العجارية والعرض وله ثمنه ولولم تجزصاحبه بيع العبد بالجاربة أوالعرض فاجا زر ب'لمال جا زالبيع 
وضمس بائع العبد قيمة العبد لرب || ل ومااشترى فهوله وبطلت المضاربة كذاني مسا 
فربح ذلى للمضا رب الذي | بضع وإرضيعة عليه ولربالمال أن يضمن ان شاء المستبضع ويرجع 
ذان اذ ن كل واحد من المضا ربين لطم|حبه فيان يبضع ماشاء من امال فابضع احدهما رجلااو 
0 
وأحد منهماأن يقبض نص الثمن من المشتري وان لم بأذن لهشريكه في ذلى ولايقبضاكئر 
من نص النمن الا ان يأذن له شريكة فان اذن له شربكه في ذلك نهوجائزولوقال لهماحين 
دفع المال اليهمامضاربة لا تبضعاالمال فابضعاة فهماضامنان له وأن ابضعاة وب الما ل نهوجائز 
على المضا ربة كذ فى المبسوط ب الباب السادس فيمايشترط على المضارب من الشر وط الاصّل 
أن رب الال من شر طعلىالمضار ب شرط فى المضاربة ا نكا ن شر طالرب امال فيه فا دق فانه بصم 


كتاب المضساربة ظ (لاءم ( ْ ( البا بالسادس) 
وجب على المضا رب مراعاته والوفاء به واذ لم يف به صا رمخالفا وما ملا بغبرا مره وان كان 
شرطالافائئدة فيه لربالمال فانه لا يصم ويجعل كالمسحكوت عنهكذا فى المسبط* ان خص له رب 
امال النصرف في بلد بعينه او ني سلعة بعينها تتفيد به ولم يجزله ان يجاو زذ لى وكذا ليس لهان 
بد فعه بضاعة الول من يخرجها من تلى البلدة فان اخرج الى فيرذلى البلد فاشترئى ضمن 
وكان ذلك له وله ربحه وعليه وضيعنه وا نلم يشترحنى رده الى البلد الذي عينه برع من الضمان 
ورجعالا لمضاربة علوريها ءددا اذا اشترى ببعضه فى المصرورد بعضدكان المرد ود والمشترئ ف المصر 
على المضاربةكذا فى الكاني * وا ن كان اشترئئ بنصف الال شيئا خار جالكوفة وبالنصى بعد مارجع الى 
الكوفة فمااشتراه خار ج الكوفة ضمنه والمشترئى للمضارب لةربحه وعليه وضيعته ومارجع بها لى 
الكوفة يعود الى المضاربة قال فى الاصل في هذ :المسئلة ينصد ق با لرب دند ابي حنيفة و محمد رح 
كذا فى اللمعيط * ولوشرط ان يعمل في سوق الكوفة فعمل في مكا ىآخر يجو ا ستسسانا ولوقاللاتعيل 
الاى' سوق فعمل في غبره يضمن حكذ في مصبط الرخسي #* ومليفيد التقبيد من الالعاا سنة 
دفعت اليك امال مضا رية على ان تعمل به بالكومة ‏ ولتعمل+الكوقة مجزومااو مرفوعاار فاهمل 
به بالكوفة اوقال دفعت اليى مضاربة باللصى بالكوفة ومالان: د لفظا ند فعت اليك مضاربة واعمل 
بالكوذذاوةال ! عمل بالكوفة والضابطة نرب المال مت ذكرط فيب المضاربة مالايمكن التلفظبه ابتداء 
بويد صو ديجي عن عن 
رضبهاكذالافيعوق القدوري ناد الالى درهم قال اساي ةبالص مل 
00 خذ هذ الالى مضاربة باللصف 
من لكان واشباهه يغ على الوم ولوةال خذ هذا أمواشتريها العام فلدانيفتر 
عبرو عه جيه 4 ا باهي 








كتاب المضا ربة (00.م ) ( الب بالسارس ) 
دابة يرحكبها ان اسافركما بشترى التجاروله ان يشتري ايضاحمولة سمل عليها الطعام اذا 
لم يوجدالكراء |اويكون الشراء! وذ قفي ذلك من الكراء كذ فى المبسوط في باب ماعجو زللمضارب* 
ولا بشنري سفينة يعم ل فبها الطعام الاان يكون في بلدا عناد انها رفيه ذلك ما نكانت المضا رب 
عامة جاز شر ى السفينة ايضاكذ' في محيط السررخسي #ولهان يسنأ جر ببعضه بيئا يح رز فيد الطعام 
أو يبيعه فيه كذا ف المبسوط » اذا دفع اليه النى درهم مضار بذى الرقيق فليس له ان يشئرى بهاغبر 
الرفيق وله ان بتري الرقبق فى المصرالذي دفع الم ل اليه وفي غيرة ولدان يبضع فى الر قيق ايضا 
ولهان يسنا جرد واب أعمل الرفيق وكذ لكك دهان يشترى ببعض المال طعاما| وكسوةللرنيق 
كذافى المحبط » لوقال على ان بشثر لبي به صن فلار ويببع نه كيم امقبيود و ليس له ان بشتري 
ويببع من غير كذ افى الكا في * و لودفعة اليه مضا به على ان يشتري بهمن!هلالكوفة ويببع 
واشترئول و باع بالكوفة من رجل ليس مو اهل الكوفة: نيوجائز كذلى! دفعه اليه مضاريةفى الصرف على 
أن يشد, ري من الصيا رفة وببيع كان لدان يشتري من غيرالصيا: فة مابدأ لدمن الصر ف كذاف المبسوط »* 
وان وقث للمضارد وبين بتقيد به من يبل العقد بضيدكذ فى الكافي * ومن دقع غيرة 
الف درهم مضاربة عأوئ ان بشتروي بالنفد ويببع بدفليس له ان بشئر بي ويدبعالابالنتدكذا فى سيط« 
ا قدفبا ع بالنقد فهو جا ئزةا لوا وهذا اذا باعه بالةد بمثل قيمته 
أواكث را وبمثلماسمى له من الثمن فار كان بدون ذلك فهوصخ ال ىكذا فى المبسوط » لوقا ل لاتبعه باكثر 
لبان عي بدكذ افى! لحاوي * لوكانت المضا ربة م طلقة فخصهارب المال 
بعد عقد المضار بة نسموا ن قال له لا نياع بالنسيئة | ولا نشت ردقيقا ولاطعاما اولا نشترمن فلان اولاتسافر 
فان كان | لتخصيص قبل ان يعمل؟ لمضا رب اوبعد ما عمل فاشترول وباع وتبض الثمن وصارالمال 
ناضاجا تخصيصه وان ان ا لتخصيص بعد ما عمل وصارا مال مرضالايصم وكذالونهاة من السفر 
فعلى! لرواية يملى السفرفالمضا ربة المطلنة وان كان لآل مرضالايص نهيهكذاني في فاو ون قا ضيهان * 
فاذ اشر ى ببعض المال شينام ني لاتعمل بهالافى السنطة! م يكوه ان يشئري بالبافي الالصنطة 
فاذابا عذلى الشئع وصا رنقدالمشتربه الا نط ةكذ افى أ ناوي د اذادفع البه مالامضاربة 


ع ان بشترىيبهلثباب وبع سم لباب اسم,جنسلللبرس في حق ب يدم فلا ديشثر ي به 
مأشاء 






كناب المضاري 10 ( البابالسابع ) 
مأشاءمن ذلك كالخزو العريروالتز وياب الآن والكثان والاكسية وا خيّات والطيالسة 
وأتوذاك ولبس لهان بشذري المسوح والسئو روالا نماط والوسائد والطنا فس ونحو 
ذلك و لو دفعه مل ان يشتري به البزفليس لدان يشترىي من ثباب الخز والعرير 
والطيالسة والا كسية شيا وانمايشئربي تياب القطن والكثان فقطكذانى المبسوط ني بابشرى 
المضارب و ببعة + الباب السابع فى المك ا رب يضارب اذاد مع المضا رب المال مضاربة بغيراذى 
رب المال لم يضمن بالد فع مالم يتصرف الثاني وهذاظادر اارواية كذافى التبيين #ثم رب المال 
الخباران شاء ضمن الاول رأس ماله وان شاء ضمن الثان نا دصو الاول صحت المضاربة بين 
الاول وا “ني والرنمبينهما على ماشرط وان ضمن الثاني رجع على الاول بالضمان وتصيم 
اله أربة وال رنمنين امد اربين على ماشرطا ويطيب الرئح للثاني ولابطيب للاو ل كذ افى الكاني ب« 
وان اختا ررب المال ان يأخذ الرئم الذي رب المضارب ال خرحصة النى اشترط على 
المضا رب الاول ولا يضمن واحدامنهما شيئًا ليس له ذ لكىكذافى امسوم * وهذأ اذا كا نت المضا ردئان 
“تحتين حكذ الى التببرن »و لوكانت المضارية الاولي فاسدة و النانية جائزةفلاضمان عل 
وأجدد منهماوالربم كله لربالمال وللمضارب الاول اجر مثله وللااني على الاول مثل ماشرطا 
من الريم ولوكانت الا ولو جا نزة والانيةة سد ةولاضمان على واحد منهما وللئاني على 
الاول اجرالمئل وللا ول ماش طلهمن الرنم و كذااذ! كانناءا سد تين لم يضمن وا حدمنهما 
كذا فى الحاوي *و لواستهلى المضار ب الآ خرالمالاووهبة كان الضمان على الآآخر خاصة 
دون الاو للانه في مباشر هذ |الفعل مخالى لامر بهالاول فيقتصر حكمه عليه بخلافما 
اذاعمل بالما ل لاذه في مبا شرة العمل تمثيل امرالمضار ب الا ول فلهذا كان لان يضمن اييهما 
كذ فى امبسوط ولوغصب لمال من امضارب الثاني غاصب قبل ان يعمل الثاني للمضاربة 
فل غسمآن عأىى واحد من المضا ربين والضدان على الغاصب خا صة كذ افى الذ خيرة * ولوابضع 
المضارب الثاني مع رجل يثستري به ويبيع ذلرب الال ان يضمن صالهاي الثلتةشاء والرجم 
العاصل بين المضار بين على الشرط والوضيعة على المضا رب الاول ولا ريم لر بالالفان 
سمس المضا رب الاول صبحت المضاربة الثانية وان ضمن الثائني رحع به على الاول وان من 
المستبضع رجع به على المضارب الثاني ويرجع به الثاني على المضارب الاول كذافى المبسوط عه 
سم ا 


كناب المضاربة ال 0 ( الباب السابع ) 
رجل دفع الى غبيرةمالامضاربة وقال لداعل فيه برأيك علس إن مزق الله تعالين من الرم 
بكون بينااوة ل يحتكون بينانصفان فد فع الاول الون غيره مذ اربة وشرط نا ني نلث الرجم جااز 
وبكون الثاني نلث الرنم ولرب امال نص الرئم وللمغارب الاول سدس الريج وان شرطا لاول 
للثاني نصى الربجكان نصف الربسللمضارب الثاني والنصىلربا لال ولاشوع للاول ولوشرطالاول 
للثانينلنيالر نج كان الر بين الاضارب الثاني ورب الما لنصفين ويفرم الا ول للماني مثل سدس 
الرنح كذا في فناوئ فال نيان * ولول رب المال للاولمارئحت في هدا من شوع فه وبين نصعان 
اوقال علن ان مانال ك مر ,فضل ا ورب أوقال علين ان ماكسبت فيد من كسب! وقال علىن ان 
مارزق اللهفيه من شوع اوقال أ ان مااصاب لك فيه منى رب فهوبيننانصفان وقال له اعمل 
فبه برأيك ودفعه | ل نآ خرمض ارنة بالنصى' وبثلئى الريم ا واخمسة اسداس الر بي كا كله صحيس] 
وللثاني من الربح جميع ماشرط له وا لباني ببس الا ول ورب المال نصعان حكدا فى المبسوط * 
فالمنتنى بشرين الوليد عن ابى يوسف رح رجل د فع لون رجل الى درهم مضاربة بالنسؤى 
وأمرة ان يعمل فيه برأبه ؤدفعه المضارب الى آخرمصا رب وقال مار زقنى الله فهوبيني وبينى 
فنص ارس لرب امال واانصق ال خرللدضاربين لكل واحد منهما نصعة كدا فى المسيطا *اذا 
دفع''رجل الول رحل الفى درهم مصاردة وقال له اعم ل ذه درأيك فدفع المصا رب الوى عيرة مضاربة 
وفال له! صمل فيه برأيكطان للثاني ان بدمع المى الثالث مصاربة وكان المصارب الثاني فى هذا 
مثل الاو ل كذ افى الذ خيرة *ولركان الاولد فع الى المابي مصا ربد ولم يقل ءاعدل فيه برأيى 
فايس لأنا ني ان يد فعه مضارئة كد ابى المحيط * اذ ادفع الرجل مالامضاربه باللصف ولم يقل لء 
اعملفيه برأيك فد فعه المضارب' لين آ خرمضاربة بالتلث و لم يقل اه عمل هيه برأيكهد فعهالثانى 
الى أخرمضاربةبالسد س فعمل فيه وريم ووضع فالمضارب الاول بري من الضمان ورب المال 
ب خضي ران شاء ضمس الثاني رأس ماله وان شاء ضمن النا لث فاذااضسمن الث ني لم ورجع لين احد 
بشي وأن ضمن ثالث رحع على الثاني والربم بينهما علين ما اشترطا ولوكان المضارب الاول 
حين دفع الال مضاربة الى الثاني بالثلث قال لهاعمل هيه برأرك فدفعه الثاني الى الثالث 
مضاربة بالسدس فر ب او وصع فر ب الما ل ان يضمن امي الثلنة شاءفان ضمن الثالث رججع على 
الثاني ورجع الثاني علىالاول وان ضمن الثاني رجع عأ الاول وان ضمن الاول لم يرجع 


كنا ب المشاريك + 0 5 0 ) 61١‏ ((لبا بالثامنى) الفصل الا ز!* م 
علي حد همابه لدي نملا امتراملك للاول صسحت المضازينان جم ألانية وأثالئة والوضيعة 
على الاول وا ما لرسم فللمضا رب الآ خرسدسه وللثانفي سديمه وللاول ثلنالرنع كلذ فى الميسوا» 
وللمضارب ان يشارك غيرة شركة عذا ن ويقسم الرجح بينهما على الشرطواذا قسم الرئح بينهما يكون . 
مال المف ارب مع حصة ا مف ربمن الربسفيستوفي مند رب المال رأس ما لدوما فضل يكو بينهما على 
الشرط هكذافى البدائع * ولومكان المضا رب الاول د فع المال الىن رجل مضارية هلان للمضارب الثاني 
من الرج ما د رهم فعمال به فريم | ووضع ا وتوى الما بعد ما عمل به فلاصما ن لرب الما ل على 
احد والوضيعة عليه والتوى مما له وللعامل! جرمئله على المضا رب الاول وترجع به الاول عل 
ربالمال وا نكان فيه ربس قانه يسنان اجر مثل العامل ا ولامن امال ثم الرنم نين ربالمال 
والمضا ربالاول على الشرطو لوكان ربالمال شرط للمضا رب الاول من الربح مائةد رهم 
ولم يقل له امل فيه : أيك ند فعه المضارب ال آخرمضا ريغ باللسو فعمل به فلا مان على 
للضاربين فى الوصبعة والنوى ثم الرهم حكلء لر ب المال ههنا وعليه اجر مدل المضارب الاول 
وى هالول لاد الآخوثل نف لم لذي دفي مالدخاسكذاف اليسياء 
لباب الثامن ف امرائسة والتوليةى المصارنة رفي ثلثة فصول *الفص ل الول فيبيعالمصارب مرائحة اونؤية 
على الرقما وغبرة قال محمدرح فى اللجامع الصغيراذاباع المضارب لمتاع مرابة بعدما انفئق حسب 
مانفق علىالمنا عمن| لعمل وغيرة ولا سب ما انمق علو نفسه في كسوثه وطعامه وركوية ورهنة 
وفسل ثبابه ومالادصه الال الفقهي في ذلى ان كل مايوجب زيادة فى لعن حقيقة | وحكما 
فهو بمعنون رأسالمال فيضم البه وكل مالا يوجب زياد فى العين حفينة اوحكمافهوبس بمعن 
و أس الما فلايضم اليه واذا وجب الضم يقول المضارب صند بيده مرابحة قام علي بحكذ السرزا 
من الكذ بكن | فا مسبط # لوا شر ى المضارب متاعا بالفد رهم و رقمه بالفي درهم ثم قال للمشئريي 
منه ابيعه مرابحة على رقمه فان بين للمشتر يكم رقم فهوجائ زلا بأس به وان لم يعلم المشثري 
كم رقمه قا لبيعفا سد قاف ! علم بال قركم هوفهوبالخبار ان شاء اخذه وان شاء تركه فان قبضه فباعه ثم علم 
وارقة فرضتى دفر ضاء باطال وعليه فيمئه والتولية في هذا كالمرابعة فا ن كان المضا رب ولا رجلا 
برقمه لايع المشتزجي مارقمه ثم باءه المضارب بعد ذلى من آخربيعاحبساجازان م يكن 
الاو ل'قبضه و كذلى لوكان الا ول علم برقيه فسحكت نن باعه ا مضارب من أخرييعا 


كثاب المضارية ( 1م ) .٠0‏ (البابالثامى) الفسلالاول 
انان 6 ول 0 برفن ثم بامه المارب 3 وي كي 
ليم انر باطلار 4 عأ لم لا ول بالرقم تقض البيعلم جز ابيع انال ايضاوا 7 ذا انارت 
اشترى المنا ع بالف ثم قال لر جل ابيعى هذا المدا ع مراىة بر 7 ج ماثة على الفى در هه هم وم يسم 
رمأولاغير ناشترانم لما المضارب كان اشترأه بالف ده م فالبيع لازم بالفى د ره هم وماد 
د رهم ولا بأس للمضا رب بماصن ع كذافى المبسوط مدا لرقال بعتك هذابريم الدرهم درهمايكو.. من عشرين 
أنااشث 8 شتراه بعشرة و لوقال د رص الد ره ار مين يكون لثمن تلتيرن 5 ولوفال برا العشرة خمسة 

ن الثُمنى خمسة مشر وه كذلى اوةالسر ب اندر . «. نص الدر رهم ولوقال بريم العشرةخدسة عشر 
ا سأوى الا مده 0 محر اي اسار 
ونصفامكت كان الر مدر هماو صفاولوةا ل برعم ١‏ 0 عشره و خمسة| و خمسة و مشا ذكان 
الثمى خدسة وعشرين كذا في محبط السرخسىي * لواشترئل نوأ بعشرةدراهم من مال المضاربة 
و انتقص عند حنول: ساوى ثلةةد رأهم نم بأعة بوصيعك | أدرهم درهما كان انثمن خمسة د رأهم «لوقال ظ 
بوضيعة لد رهمد رهمين كالئمن عليه ثلثة د راه. وثاث ولوقال بوضيعة الد رهم نص د رهم كان الثم 
سلةن را هم وثلثين وكذلى لوقال بوضيعة العشرة خمسة عشر ولواشترى المضارب عبد اوقبضه ثم 
باعه جارية وقيظها ود: فع العبدلم يكن له ان يميع| لجا رية مرابحة ء على الثمن ولا نولية الام الذي 
0 وتان ا دى ا لي ا ا 
د رذلى وا لكي الت بك هم ابي 


رأسالمال اجازرب العبد الببع جازثم جار د نكم ن للمشتربي من المضارب ويا خذالمصارب 


الغلام ودا أخذ من المشتر ون منها لحار يةعشرة درا هم ويرجع مولى الغلام على المشتري بقيمة 
من صاحب الجارية برجم العشرة احد عشركان البيع فاسد اولوباع الغلام من رب لجارية دوضيعة 
العث 0 احد عشركان البرع جادراو يعطيه المشئر. يي من اتجارية مشراجراءمن أحد عمشرجرء وأو قال اببعىل 

هذا 


كاب المخارية 00 0 (#ام) ( البابالثاس ) الفصل الثاني 
هذا الفلام بريم عشرة درا هم كان جا ئزا وي خذ الجارية وه وعشرة دراهم ولوقال | يبعى بوضبعة عشرة 
دراهم سن رأس الما انال بغ باللاعكذا قالبمر طخ لوكان رأ سالمال الفانيسا بورية فاشترئ به 
عبد | ثم باعه بالى مر وزية قال اشتريته بالى نيسا بوربة وابيعى بمرا بحةمائة فعلى المشثري الو . 
فيسا بورية ومأئة مرو زية, أولوقال برضم العشرةاحد مشركان| لثمن والرنيسابورد يةولوقال بعتك بوضيعة مأئة 
كان الائةنيسا بورد يه به كذاني محيط | لعرخسي *# واذادفع مالامضا رهالن رجل فاشترىن بهاجار: يةوقبضها 
وبامها بغلام وثفا بضافزادت الجارية فييداشترياوءا لدتثم باع المضارب الغلام من ربأ جارية رارع 
ما ةد رهم وهولا بعلم بالولاد ذا نكانت زياد ة فى البد ن احدالجارية ومائة درهم وأروكااك لوت 
فان شاء المصارب اخذا جارية ومائة درهم وان شاء نقض !ابيع ولاسبيل له على الوا د والتولية في هذا 
كا مرا بعد وا نكا ١‏ تالمضاريد اللىد و «مفاشدر: كل دهاجارية وبامها بالى وخمسما ثةثم اش راهابالف باعها 
مرابحة على الى د رهم عند هما وعندا بى حنيفة , رح على خمسهائة ولوكان باعهابالفد ره. وكرحنطة 
وسطّ أ وبالى درهم: ود ينارثه اشترا شتراهابالى د رهم لم يبعهام راتحت ندابي حنيفة رح ولوكان باعهابما ثةدينار 
وقيمتها اكث رمن الى د رهم ثم اشث را هابالى د رهم لم بمعها مرائحة في فياسقول ابى حنيفة رح ولوكان 
المضارب باع يجا ري بشع من الكِلى والوزن اوبعرض قيمتما كثرص الى د رهم نما شتراهابالفى درهم 
فلهان يبيعهامرابدة على الالفى كد افىالمبسوط عه الفصس الثاني فى اللرابمة من المضارب ورب 
امال المضارب اذ'' شترن من رب الال ورب المال اشتروى من المصا رب رارادان يسيع مرابععة فانه 
يبيم مرابحة معلل | فل الشدنين وحصةالمضارب من ار كذافى التاثا رخا نرة نا فلاعن الاسبتجابي ر َ* 
أذادفع الئن رجل الفى درهم مضاربة داشئررئ رس الال عبد التخمسما نه فباع من المضارب 
بال دان المضا رب يبيعة مرا دة عل خمسمائة ا لااذابين الام رعلولوجهه فيبيعه كيف يشاء كذا 
فى البدائع * وان اشترى المدارب عبد| بال وبا عه من رب الال بالف ومائتين باعه رب امال 
مرابحةب'فى ومائة كذافىالكاني * ولوكان رب امال شترى العبدبا لفى مبادة من المضا رب نخمسمارة 
درهم من الأضا ربة باعه المضارب مرا بعمة علول خمسما نه كذ اف المبسوط » 'وا ش شترول ر بال مال 
لخمسما نه وباعة من اللضارب بال ومانَة فانه يبيعه مرااحة علئن خمسمائة وخمسين ولواشتراة 
المضار ببستم نه باعه مرا بحمة عل خمسما نُةلا بحتسب المضا رب شيئا من حصة نفسه حنوى يكون 
مم٠‏ | 


كتاب المضار بة ( 6٠م‏ )2 ( البا بالثاس ) الفصلالثانى 
ما نقد أكثرمن الفى فيستسب من حصة نفسه ما زاد على لالف و عل هذ |القياس جرى اللمسائل 
كذا فى العا وى * ولواشتراة رب المال باافى قيدته العان ثم باعه سن المضارب بالفين بعدما عمل 
المضارب ىالا لف الفا ربة و ربع فيها العافا نه يبيعه مرا بحدة على الى وخمسما نه وكذلى لواشترو 

رب المال عبدا بخخمسمائة قيمته العا ن فباعه من المضا رب بالفين فانه يبيعه مرابحمة على الال ىكذا 
في محيط | خسى *ولوكان رب ا ل اشتراة با لف وقيمنه الفى نباعة من الأضارب بالفين باعه 
الضارن هرا ابح ها ون الف وانكان اشتراة رب الال #خمسماثة وقيمته الى فباعه من الأضارب 
بالفين باعه المضا رب مراحة على <مسمائة كذ افى المبسوط * لوكان العبد يسا وى الها وخمسمائة 
فاشتراةر بالمال بالف فباعه من المصارب بانى يبيعه المضا ره ب مرابعةعلئ الفىوما تين وخمسين 
كذا في محيط السرخسى + و وكان ربالال اشتراة بالعين وقيمته الى فباعه من المضارب بالفينى 
باءه اللضارب مرا بعمة على الى كذا فى المبسوط * لوا شترى رب المال سلعة بالف د رهم تساوي 
الف وخمسما نةمباعه من المضا رب بالف وخمسمائة فان المصارب يبيعهامرائعة بال ومائنين وخمسين 
الااذايين الام رعلئن وجههكذافىالبدائع »لوكان ربالمالملى العبدبغيرشيع فبا عدمن المصارب 
بال المضاربة لم يبعه مرائحة حنو يبنا نه ا شتراه من ررب امال كدا فى المبسوط * اشتريئ الاضارب 
عبد | تخمسما نه قيدته الى فباعه من رب لهأل بال فانه يبيعة مرا بة عل خمسمائةكدا فى حيط 
السرخسي * ولودفع الى رجل !فى درهم مذا ربة بالصنى فاشترى المضا رب بها عبدا 
فباعه من رب المال بالفى د رهم باعه رب الإل مرابحة علىن! فى وخسما نه و'وكان المضارب 
اشترى العبدبخمسمائة من الحضا ربة فباعه من ربالمال بالفى درهم فانه يبيعه مرابعة علي الى 
وخمسمائة الثمن الذىا شترول به المضارب وخمسمائة رجح المارب ويطرح عنه خمسمائة رجح 
ربالمال وخمسمائة ايضامما يكمل به رأس المال وان كان بفى من المضاربة خمسمائة في يد 
المضار بام تسب به في ثم هذ | العبد ويستوى ا كان قيمة العبداقل من ذ.لى! وأكثرني هذ | 
الوجه كذا فى المبسوط * اشترى المضارب عبد ابالنى قيمته الفان ثم بامه بالفى من رب الال 
فانه يبيعه مرابحة على الى هكذا في محبط السر خسى * ولو اشترى المضارب بالفى عبد| 
فبامه من رمب المال بالفين ثم ان ربالمال باعه من اجذبى صما وبةبئا 5 لاف ثم اشتراه المضارب 
من الاجنبي با لفين لم يملك ان يبيعه مرا بمة في قول ابي حنيفة رحالاان يبين الامر عأئ 


كتاب المضاربة (18م) ( لباب الثاصس ) العصلالثالك 
وجههو دند هما يداك نبعة مرا بحة عل الفين كد افى العاوى * ولوكان المشار ب باع العبد 
من رب امال ؟'لف وخمسمائذ ثم باعهرب المال من ١‏ جنبى بالف وستمائة ثم عمل المضارب 
بألفى وخدسمانة حت صا رت الفين فاشترون بها عبدمن اجنبى فانه يبيعه مر أبحة في قولهما 
لون الغيرى وهوظاهرواماني قياس قول ابي حنيفة ر جيبيعه مرأبحة علئن الى واربعما تتكذافى 
اللبسوط * اشثراةالمضارب بال وولآهر داللالة عدم ى اجنبى مر أ بحنة بالنى و خمسمائة 
لم اشتراةالمضارب مرا بحة بالفين ثم حط رب المال عن الاجنبي ثلثمائة وهو امس بحطالاجنبي 
من المشا رف !حون ودأكدان بعما ده ويبيعه صر أبعة على الى وما مائتين عند أني حنيعة رح 
الاآن يبن وعندهما ايبيعهمر أب ةمل اج م ثهلان اط ربالال من الاجنبى يقسم على 
الربم وعا ىر أسالمال ا ثلاثاثلئاهمن رأس المال والثلث من الرب فيكون ن المحطوط من الربح 
مائة ويبقن | ربعما ئة ثم جب على الاجنبىان ن عمط من نأ مضنا رب مثل ذلى تحط الاجنبى 
من الثهن ار بعمائة ثه بطر ح ايضاعن ولد القناارنب وزيز ذلى١‏ ربعمائة فاذاطرح 
ار بعمائة هن الفى وسدما نه 'بقئ الى وما تان هكذا في محيط ١١‏ لسرخسي *ولوكان المضارب حط 
من رب امال هن الثمن الذي ولا به العقد مائتى د رهم فان رب امال #خط الما ثثين و حصتهامن 
الراع و هي ماثذد رهم عن الاجدى ثم بعط الاجنبي ء با ا وحصتهامن | رع 
و هي ما نه فيبتى العبدني يد المضارب بالفى وستما تدشراء من الااجندى : فان ارادان يبيعه مراحة 
باءه ني قول ابي حنيفة رح مرأبعة علول الف وماثةين و عند همايبيءه ادعل ها ون الف وستمائة 
كذ فى اللمبسوط د لعل الثالت ف المرا تعمد بين المصا ربير بون قال محمدر جف الاصل اذادفع 
وماميو ار ربة بالنمنى ثم دفع الى 2 رالى د, رهم مضار بة ,الى فاشترل 
احدالمضار بين هيد أ بخمسمائة من المضا ربة فباعه من المضا رب الآ خربالف فأ رادالثاني| ن 
لبم؟*ة مرابعة يبيعه عائ اقل الثمنين ولوباءه الا ول من الثابى بالفين الف المضا ربةوالفىمن 
مال نفسهفان الثاني يبيعه مرائعة على الف ومائتين و خمسين لان الثاني اشترول نصفه لمفسه 
وقدكان الا ول اشترئن ذلك النصؤ 2 اني بما ئتيى وخمسين كذ افى البدائع # وا لودفع الو رجل 
الفىد رهم مضما ربة بالنص ىم دفع | ىآ خرالنى د رهم هضما ربة بالنصفى فعم ل الآ خربالمال حنول 
صارال: لغين ثم اشترى الاو ل بالف المضار بةعبداو بأء6ه نآخر بالالفين اللتينفي بدة وقيمةه الفان رهم 


كتاب المضاربة (19م) ُ الباب النامع ) 
و خمسما نه من ماله والمسئلة على حالهاباعه الآ خرمر ابحة على الفى وخمسمائة ولوكان الاول 
اشر أة با لى من عند ه وخمسما ئة من المضا ربة والمسئلة بعالهاباعه الآخر مرابحة على الى 
ونمان ماه وثلث وثلثبن وثلث ولوكان الا ول اشتراة بال المضا ربة وبخمسا نه من ماله 
فان الآخريبيعه|يضامر'نحة على الف وثمان ماثة وثاثة وثلين وثلثكذافى المبسوط » لود مع 
الي | حد هما الفاوالى الآآخرا لفين فاشتر ل صاحب الا'فى عبد | بهاو باعهه لحار 
بالالفين باعه مر أبعة على ! لى وخدسمائة و لوىا . ألا ولاه شترا و تخمسما ئة باعه الثاني مرا 
على الف ولوا شترى الا ول اا الفا ال ا 
وال من ماله باعه مر بحة على ال نى وسد س الى و لوكا نالاول اشترأة خوسمائة من المضاربة 
لي ل رسيي 
ولودفه ع الن رجل الىد رهم مضار بد والىم ئ أخرا'فى د وم مضا ربة داشترى الأول عبدا 
ا 00 ربة ثم بإعدمن الا خريئلنة آلاف الف من ماله و الفىى الأضا ربة 
ان الآ خريبيعه مر د فلن اافين ونيثما لد ومتة ويك ن در هماوئائي درهم تكذا ف البسوطه 
ولواةة ثراه الاو ل بالف المضا ربة وخوسما تُذدهى ما الى له بعد من الثاني بالغي المتاربةوالى 
من مالهباعة ب و ا واذادفع الى رجل 
الفى درهم مضا ربة نصنى ود فع | لى آخراافى د., رهم «ضار به با لنصخ ف فاشرى الا ول جره 8 
أ أ ا نالا < ربئلله ألافد رهم" فغفدن اللضا ربة 
والفين من ماله فانه يبيعهاهر ادة مط ئناله ين ولمان ما لهو ثلثةو ثلثين وثلث فان اقبض الثمنى١‏ د 
لنفسه من الثمن حصة ال د رهم وكان صا بقي من المضاربة فا ن كان لثمن الذي با عه بها ر بعة 
آلاف د رهمكان له خااصة من ذلكاثنى عشر جزء من سبعة صشر والباقي يكون من المضا ربة 
كذ اف المبسوط * ولواشتر ول عبد ا بالف المضاربة , سكاس لساري ام 
الى المضاربة به وافين صن ماله باعه على الالفين وثلثي الى وهو" نذاق ميد السرحعى * 
الباب التاسع فى الا سند انة على المضا رب لوحتان رب الال اذن له فى الاستدانة كان الدين 
عليهم) 


كا ب المضاربة - (للاام) ( الباب التاسع ) 

عليهما نصفين وأورهن وقيمئه والدين سواء كان على المضارب اصن قيمته لا نالا ذن بالاستد اذ 
عةد آخر وهوشركة الوجوة وكان الل بر الدام. ل م مال المضاربة عل ماشرظاوما حصا بالاستدانة 
أن كان هطلفايقضى التسا وي سواء كان الربج فى المضاربة نصفين اواثلا”'لانه لاتعاقى لاحد هدا 
بالأخركذا فى اللءرط » رجل دفع ال رجل الفامضاربة لم يكن للمغارب ان يشترم شيا 
للمضاربة باكثرمن ذلى المال قال له رب المال اعمل فيه برأيى! وام بقل فان اشترو سلعة باكثر 
من !١‏ فى كانت حصة الالفى مضا ربة وماز زاد فهولامضا رم له رمه ودليه وضيعئة وثمن انزياد عليه 
خاصةٌ ولا يدمر: المضا ميو لبلا سكا زان ون سفاني على المضاربة 
سلعة لم يملى ان يشئرى بعد ذلك شيئا اللقى لى ابان ا وا ا ل 
والموزو ن ونسوة كان مشتريالنفسهلانه اشترو بغي رمال المضاربة فكان ا سد انة علي | لمكا ربة 
ولوكان رأس الما لد راهم فاشترئ بالد نا نبراود البرفاشترى باأدواهه نفذعلى المضارية استعسابالايهما 
كجنس واحد في حق المنية رفي حق المضاربةكدا في محيط السرخسى * وكذ! اذا اشترئ بالفلوس 
دان قول من يجوز الما ربة بها وكتذا اذا اشترن بالبيض و فييدة السود و بالصساح وفي يده 
المكسورةكذافى ا لحاوي * ولواشترى بتبرذ هب اوفضة مرضوضة بعجو زان يكون ثمنا كان مشتربا 
لنفسه واذكاذت المذاربة الى درهم فاشترى شيئابما هد بنار وقيمة الد نانب را كثرمن الالف جاز 
على ا لف ارية بحصة الال ولزم الغض ل للمشترجي وكان شريكافى المضاربة ولوكانت قيمة الدنانير 
العا فاشتريى بالد نانير ينوي عن المضا رب ثم فلت الدنانيرقبل ان ينقد فصارت الفا وخمسمائة فههذه 
وضيعة دخلت على الال فيشتر ى بالالنى ذهبا وينقدة ثم يبيع المتاع فينقد و بقية الذهب كن | 
فى المديط * اذاانت المضا ربة الى درهم فاشترئ عليها جارية بخمسما ئة كرحنطة وسط و قبض 
الجارية وهلكت الد راهم عند المضارب فالمضارب مشت للجاريةلنفسه وعلية ثمنها ولاضمان عليه 
ف المشاربة ولوكان اشترافا عمسي دينارافقبضها ولم ينقد الثمن حنو ضاعت الدراهم رجع علول 
رب الال بخمسين دينارا استعسانا فيعطيهابا ع الجارية فاناباعها بعد ذلى بثلثة آلا فاواةلأو 
اكثراسئوفن رب الال ماله الى درهم وخمسين دينارا اوالبانفي رب بينهما وكذلى 'وكان 
رأ سالمال نقدييت المال فاشترى الجاربة بالف فلة كذا ف المبسوط * و لواشترئ ا ولا عبدا 
بخمسمائة لم يملكف ان يشتري بعد ذلك الا بقد رخمسمائة وكذ لى كلد ون بأعق الما ل 


كناب المضا به (م+ام ) ) البابب الناسع ( 
لان قد ,المستسق يخرج من المضا رب وك ذلك لوكان في يده جارية او عرض فاشترئ جاربة 
للمف ا ربة ليببع العروض فبود بي ثمنه منها لم نيج زسواءكان الثمن حالااومؤٌجلاولوباع ماني يدة 
قبل مجوع الاجل لم ينتفع بذلك لان الشراء حين انعقد وقع له فلاينفلب للمضاربة كذاني 
محبط | لسرخسى #لوبا ع المضارب واشتروى و تصرف في مال المضاربة فحصل في يد وصنوف 
من الاموال من المحكيل والموزون واللمعدود و فيرذلك مى سائ رالا موال و لم يكن في يده 
دراهم ولاد ثانيرولافلوسله ان يشتربي مناعا بثمن ليس في يد مثله من جنسه وصفته وقدرة بان ظ 
اشترئ عبد | بحك رحنطة موصوفة فان اشترئ بكرحنطة وسط وني يد الوسط ا وبكرحنطة جبدة 
وف يدة جيك مّ حا : زوأ ن كان في يد اجود مااشترى بها واد ون لم يكن للمضاربة 4 وكان للمضارب 
كذافى البدائع *اشترىل بحنطة نسيئة وفي بده حنطة جا زحكذ ا في محيط | لسرخسى #لوكانامرة 
ان يعمل فى المضاربة ب أيه فاشترول بها نيا بائم صبغها بعصفرص عنده فهوشريك ف الثياب بمازاد 
العصفرنيها اللا ا ا ا طَ* 
ود 5 موس بسي والثياب و 200-00 
0 00 يهنا وود وي وميا 
الثمى.ف المساومة عا قيمةالثياب غير مصبوفة و على ما دالميع تبهاتكو و معدا دع 
0 ثياب عأ اود بو 1010 رأسالال ل في زع ابس 
لبقا ورا واو 0 
وا عطا ما زاد الصبغ ني ثلثة ارباعه , وان هلى الثمن في يده لايضمس شيئاكذ | في حيط السرخسي * 
لك ينامو متدها يراب اراب تيداسيز احمروصندابى حنيفة, جالسواد 
فى الثوب نقصان فهو بمنزلة ا لحمل والقصارة في انه لاحصةٌ للمضارب من لثمن ولاضمان . علية 
والاصجان هذانيثياب ينقص السوادمن قيمئها فاما فيثياب بزيدا' لسوادفي قيمتهافهويمنرلة مالوصبغها 
اصغراوا حمرهكذا ف المبسوط ا لواشترى ثيابا بجميع مال المضا رب ثماستأجرعلى حملهاا وقصارنها 
اوفئلها وفعل ذلك من ماله فهومنطو علانه يصيرصمئد ينا على المضا ربة وهولا يملى ذلى ولاضمان 


كناب المت ارب (خرم) 0 (الباب التاسم ) 
مليه قال له عملفيه ب رأيىاولم يقلكذاني محيط السرخسي * وكذا ان :اد المضارب مر ماله 
في ثمن ما ا شتراة بمال المضاربة فهوتطو عمنه ويلزّم الزيادة عليه في ماله د ون صا ل الحضا ربة ويبيعه 
مرا بعحة على الثم د ون الزياد #كذافى الحكا في * ولوان المضارب لم يصبغ الثياب ولكنقصرهاً 
بما ةد رهم من هند #وذ لك يزيد فيها | وينقص منهافلا ضمان عليه في ذلى ان زادت | ونقصت 
ذان با عهاب رب او وضيعة فهومتبوع فيمافر م من مال نفسه في قصارئها قيل هذا على قولهما فاما 
عند ابى حنيفة ر حينبغىان بكون الججواب في هذ | كالجواب في مسثلة | لكراء لان مؤئة النجارة 
جرى الرسم بالساقه برأسالمال بمنزلة الكراءكذ اف المبسوط + ف المنتفق رجلدفع الى رجل 
الى د رهم مضاربة فاشترول سفينة بمائة درهم والمال عند» على حاله ثم اشتري بالال كلها طعاما 
وحمله في السفيئة فهو منطو ع بالحكراء ولوكان اشترئ بتسعمائة منهاطعا ماو بقيت في يد صائة 
ان هافى الكراءلم يكن منطوعا وبا عه مرائحة على الكراء وكذ لى لونقد المائة فى الكراء ثم شترئ 
بالف درهم متاعا وقد امرةر ب المال ان يعمل برأيه فانه يبيعه مرابحة على الى وما ئةمائة منها 
للمضارب والفى على المضا ربة كذافى المسبط * وإذادفع الو رجل الى درهم مضاربة بالنصف 
وامرة ار يستدين على لهال فهوجائزلا ن الاستدانة شراء بالنسيثة ولووطه بالشراء نسيئةءلى أن يكون 
فان المضارب بلعقه نصى تمن الجارية ويكون علئ رب المال نص ثمنها ولولم تهلى ا لجارية 
كانت ينهم تصفين بود بان من ثمنهاما عليه من النمن والبافي بينهماتصفان قان لم يع المضارب 
الجارية ولكنه ا عنقها ولافضل فيها على رأس الال فعتقه جا زفي نصفهاو لود فع اليه ال د رهم 
مضاربة وامرهان يستد ين على المال على ان مارزق الله تعاليك في ذلك من شوع فهوبينهما 
للمضا رب ثلثاة ولرب المالثل:ه فاشترى المضارب با لفى جارية نسا وى الفين واشترئئ على المضاربة 
فلا مابالى يساوي الفين فباعهما جميعأ باربعة آلاف فان ثمن الجارية يسئوفي منه ربا مال 
رأس مالهوما بفي فهورب ببنهما علئن ما اشترطاثلثا: للمضارب وثله لرب المال وامائم الغلا م 
< فيد ول منهثمنه والبا فى بينهما نصفغان فا كان مرةأن يسدّد بن على الال على انما اشتر: ول بالدينى 
من شوع فارد الما لللله وللمضا 7 ب ثلثاة علو لان مار ) 6 اللدنعالن في ذلك من شوع فههو» بينهمانصفان 


فاشترى المضار ب با مضا ربة جارية نه' وى الفبن واشترى ملى المضاربة جارية بال دينار 
تساو ىا لفين قباعهما بار بعة آلاف درهم ثعصة جار يد ا مصاربة يأ خذ منها ربا مال رأس ماله 
الى د رهم والبافي ببنهما نصفان على »اشتر طأ و ثمن أعبارية المشئواقبالد ين بينهما ا ثلاث علئ 
قد رملكهما واشتراط المناصفة في الربح في هذ ايكون باطلا ولود فع اليه الالنى مضا رب على ان 
ما رزق اللهنعا ئى في ذلك من شوع لرب الال ذلثه و للمضاهر ب ثلثاوو أمرةان يسندينىء على 
الأضا. ربة على ان : مارز ق الله به تعالوى في ن لك من .* امار 
جا ريك نسا دي مسن أم اثترئ على المضا ربه جا جارة الف دبرا وي الب 0 
و 5 ل 
امرة ان يستدين على نفسه كان ما شترا و المضار ب بالدين لدخاصةد ونرب الال ولوكان 
أمرةآن يستدير, ن على اال وعلول ر وتطال و شترىن با أضار به حا, ربة ثم اسئقر ض المضارب 
م اشترول بها عبدافهو مشر اللفسك وا لق م عليه خاص فلن الامتداهي 3 . 
سيئه والا ستقراض غير هاخخذانى المبس لبسو # و ولوةا ل لقا ربالال اسئثر ض على الفاوا وابئع 
وال المضاربة فنعا كا ن ذ لك عل نفسه حدى لوه لك في يد قبلى أن يد فعه الو رسالا 
لزمه ضمانه لان الامر با لاستقرا ض باطل كدان أ عي ل رج ل الف درهم 
مضا رنة بالثلث وا مرة'ن يعمل في ذلك برأيه و' مرةان يستدين على الال فاشترين باانى ثيابا 
قملمياا.: وكاب ح عياص ياروم 9 و وصئ لهشيئامعرو ف فصبغها به ثم أ المضارب باع 
الثيابامدا اعة بالفي در هم فا نرب الال اكد ران والها يق رهم ويؤدى المضا, رباجرة 
الصبا غ ما كدد ر رهاض فزي علون | حد عشر سهما عشرة اسهم من ذ لى حصة 
المفذا ربة بينه. اثلا ثاملى ١ل:‏ 7 وسهم حصة انااثة الدين بينه .ا نصفان و لوتان با ع الثياب 
00 أثمن علو قيمة الثياب وعل وكا 5 
اج خا ولبافى اسان وى لضارب!ل ىار لي 


ملىالمال 


كناب المضارية (امم) ( الباب العاشر) 
على الم ل ماثةد رهم فاشترول بها زمغرانافصبغ بهالثياب ثم باعهامرابحة على مال المضا ربة 


علئن ما استفرض بالفي د رهم فانهايقسم على ! حد عشرسهما عشرةاسهم منها مال المضا ذا 


شرطهما وسهم للمضارب خا دءٌ ولوباعها مساوم قسم الثمن عل قيمة الثياب وعليل مارا ادالصبغ 
فى الثياب فما| صاب فيمة الثياب كان على المضاربة ومااصاب قيمة الصبغ كان الو 
عليه اداء الفرض ولوكان اشترى الإفتران عالووره تس في اكات يوككا نهد والذبي 
استأج رالصباغ بمائة ليصبغها سواء في جميع مان كرناكذ | فى المبسوط * ؟ مرة بالاستدانة على الال 
فاشتريئن بامال مثاعا واستكرون دواب يعمله عليها بماثةد رهم كانت المائة مشتركة ان باع المتاع 
مرائحة قسم الثم علون ١‏ حد مشرجزء مشرة مضاربة وجزء شركة يكون بينهمابعدادا«الكراء مندكذا 
في مصبط السرخسي * وان باعة مساومة كان جميع الثم فى المضا ردة على الشرط بينهماثم غرم 
الكرا ء على المكا رب ورب الال نصفان ولولم يكن استكرو به ولكنه اسنقرض مائة د رهم فاستكرئ 
بها باعيانهاد واب خلهان يببعها مرا نبحةعلئ الى ومائة وهذا قول ابي حنيفةر ح وفي قول ا بى يوسف 
و#سمدر م بيع الثياب مرابعة على الف درهم ولايددخل في ذلى حصةالكراء وان باعها 
مساومة كان الثم كله مضاربة وضمان | اء في مال المصارب خاصة لانه هوالمستفرض فانةل 
المضا رب لرب الما | نمااستكريت الدواب لى أعمل ثيا بى وقال رب امال انما اسنكريت 
بمالك لنفس ثم حملت ثيابي علبها فالقول قول رب اما لكذافى المبسوط * دفع الفامضا ربة 
بالثلث و امرة بان يستدين دلى المضا ر بة فاشتر بالف المدا ربة وبثلئة ألا ف جارية نساوي 
خمسة آلا ف و باعها بعد القبض لخمسة ألا فو قبض الدُمى ثم هاحكت الال الاوا 1 والجارية 
وثمنها في يده ضمن نسعة آلا ف ير ديا ربعة لاف من الجا رية الى با ئعها وخمسة آلاف 
يفي معي المرضسي * ثم مرجع عن ربا مال لخمسةآلاف وخمسمائة واد 
وا ردعين د رهما وثلئي درهم و على المضار ب في ماله ثلثة آلاف واربعمائة وثمانية وخمسون وثلثك 
فان هلك ت الال المضاربة | ولائه هلك ت أبجارية وخمسة آلاف بعد ذلك ,المسئلة على الها ما ذه 
يودي نسعة آلاف درهمكماييناوير عت علو رب المال بخمسة آلاف وستمائة وخمسةو مشرين 
د رهماكذ' ف المبسوط # الها ب العاء اشر خيارالعي ب وخيا رالرية من دفع| أخرالى د رهم مضا ربة 
ا 0 خصم فيذ لك هوابمك. ارب دو نرب الال واذا 
ْ له ! ' 


2 


كتاب المصاردة زعمم) ( البا بالعاشر ) 
اقم البيئة ان هذ االعيبكان مندالجبائع فأنه يردة عليه نان ادمى اليا ع الو ضاء على المضاري فائه يستعلنى 
المضارب على ذ لى بالله مارضيت بهذا ولامرضت على دع فان| فرالمضا رب انه قد رضي بالعيب 
وابرأ«منة اوعرضه على يبع منذ رلآه فانهلايرده علو دائعهما لوحكبل الخاص الاانه اذالم يمكنه الرد 
لاص انه اذارضي بالعيب ان كان قبل القبض يلزم الموكل وا كان معد الفرض يلزم الوكيل 
الاان يشاءالموكل ان يأخ دل معيباوفىالمضا رب لم يفصل بينهما| د ارضى بالعيب قبل القبض |وبعدة 
فون مشا نان قال الجواب ف المضار ب كالجمواب فى ا وكيل الخخاص وه:+ “نه من بقول المضارب 
اذارضي بالعييب فانه لإريلزم وانمايلزم المضاربة سواء رضي ميو ع0 
1 لوكيل الخاص فانه | نكاى بعد القبه دآ مه واى ادعى البائع !١‏ لرضادملئ بالكل واكرالمضا 
واراداى يستحلنى رب لمال والمضارب ملوون لى فانهلا يسعانى المصا رب ولا رب المال5 د 
اعبط # ولواشترى المضارب صبدا لم بره وقد رآه رب المال فللمضارب ان يرد» ديا رالريكية 
وو رآ المضاربب ثم اشتراه لم يكن لواحد منهماخياروان لم يررب المال ولوكان ررب الملل قد علم 
انه اعوارقبل ان بشتربه المضاارب فاشتراة المضارب وهولا بعلم بدفله ان يرد: بالعيب والوكيل 
بشراء عبد الغيرعينه بالف د رهم بمنزلة امف ا رب في جميع مان كرنا ولودفع الىن رج ل مالامضاربة 
للمضارب فيه وكذلك لوكان المضارث رآ ولميرة رب المال فهذ ا عالا ول في هذا أ لحكم ولوكان 
العبداعور وقد علم به احدهما لم يحكن للمضا رب ان يردة | بداوكذ لى الوكيل بشراء بعينه عبدا اذا 
اشتراة وقدكان الآ مر را #اوعام بعينه فليس للوحكيل ان يرد «كذا ف المبسوط ل اذاباع المضاررب 
هندة ورد عليه القاضى باقرارةا و قبله المضارب بنفسه بغيرتضاء ا واستقال المشذتري فاناله فذلى 
جائزماى رب ال مال ولولم بغرالاضا ربب لعيب بل | نكرهثه صالعالمشتري من العيب علو شويع 
ا كان قيمة المصاأم عليه مئل حصة العيسب من الثمن أو اكثربعيث ينغا بن الماس فيه عجو زوا نكان 
محيث لا وتغاين الناس في مثله لا يجو ز ذكرالمسئلة فى الكنا ب من غير ذكرخلاف فقيل هذا الجوارب 
دأو قولهما واه هاوق قول ابى حنغة ر ج يجوزل كل حال وقيل مان كرقول الكل كذافى 


كتاب المصاربة ١‏ مم ) (الباب العادي مشر ) 
النصيرة» الباب السادي مشر فيد فع المالين مضاردةه ربةعلى الثرادف وخلط! حدهمابالآ خر, خروخاط 
مال المضاربة بغيره # قال محمد رح من دفع الى غيرة الفى د رهم مضار به باللسن م وفع اليه 
الى درهم اخرى مضاربة بالنصىيضا فاط المضا رب الإ لض الا ولي بالاللى ال نية فالاسل في 

جنس هذة امسا ثبل ان المضا ردب مدّىى خلط سا ل رب المال بمال رب الال لايضدن ومتن خلط مال 

اممف اربة بما ل نفسه و« بمال غيرة يضمن وهذ و ااسئلة فى العماصل على ثلثة اوجه اماان قال رب المال 
اي ل 0 ا رك 
نماي افتووة ادرب رار لعور, ماهر كنتلا ديا 
ع 0 امل بابد عو جار 

خاط١ددالمال,‏ بن بالآخرقبل ان يرب في واحد منهما فانه لايضمن شيا وان ذلطهما بعدما رمف 

المالين فانه يضمن الماليىوحصةر بالا ل من را الماله ليى قبلالخلطو امااذا رفي احدالما! عن دون 
الآآخرفانهيض من الال الذي لاربم فيه ولاايضمن الال الذي فيه رجي ذآن قال لدا عمال فيه برأيك فالمضاربة 
الاولىن ولم يقل لد لك ف الثانية فخ مط مال المضارية الاوزول بالثانية فالمسئلة لاتخلومن اربعةاوجداماان خلط 
احدالاله, وا ا 
الذيل يقل ادرف افال ل وال بال خره سه اللي 
والوجه الثاني اذا اخلط احد هما بالآآخروقد رب ني مال الاولى الذي فال له فيهمااعم ل فيه برأوك لايضمن 
مال الاولن ويضمن مال الثانية وفي وجهين منهالا يضمن لا مال الا واين ولا لا نية احد همااذاخالط 
احد لمالين بال خرقبل ان برجم في واحد من الماليى وكذلى أن رب في مال الا نبة الذيلم ينل 
له فيها! همل قيه برأيك ولم يريج في سال الا ولى الذي قال له فيهااصمل فيه برأيك وهوالو جه لثانق 
فا ن قال لهفى ال مضا رب الثانية اعمل برأيك ولم يقل ذل ف الا ولول فالمسئلة لا نخلوء ن اربعةاوجه 
ايضا على مابينا وفىالوجهون منها وهما| ذاخلط ا حدامالين بالآخربعدمار ع فى المالين!وفي ماق - 
الث نبة | لذي قال لدفيه ١‏ عمل برأيك ولم برب في ٠ال‏ الاولن الذي لم يقل له عمل برأيى 





ك:"'بالمضاربة ( ممم ) ( البا بالعمادري عشر) 
يمن مال الا لىن و لا يضمن مال الثانية وفي وجهين منهاو هما اذا خاطاحد الما لبن بالآخم 
قل ان يرب ف المالين ا ورج فيمال الاو ول ولم برب في مال الثانية فانه لايضمس شيئا لا مال 
الاولن ولام مال الثانية كذا فى المحيط #اذاد فع الر جل الى الرجل مالا مضاربة به ولم يقال لها صمل 
فيه برأدك فد فع المضار ب الال !١‏ لى رجل وقال له اخلط بمالك هذا او بمالي هذائم اعملبها 
جميعا فاخذ : الرجل منه فلم يخلط حتن ضا ع من يد: فلا صمان لى المضار ب ولاهلى الذي 
اخذه منه لانه بمنزلة الوديعة في بده مالم يخلط والمضا رب بمطلق العند يملى الابداع والابضاع 
فلايصيرهوبا لدفع مخالعا و لا:الفابض بمجرد العقد صندغا صباما لم يخلط كذ افى المبسوط * دانع 
الفامضاربة بالنصنى والفابالثلث , 11111 
فلآ ضمان ويقنسمان نصف الرب نصفين ونصفها ثلاثا ولو ريم في | حدهما ووضع فى !| لآخرقبل 
اأخاطلايد خل فى الوضيعة المال الذي نيه الرب لانهما مضار بتان فان خلطهما بعدذاى صار 
قنامما للدال الذي وضع فبه ولا يضمن المال الذي رب فيه فان رب فالمال الذي فيه وضيعة فهو 
للدضا رب يتصدق بدعادا بى حنيفة محمد رح كدا في “حيط السرخسي * اذادفع الن رجل 
فى د رهم مضاربة بالنسى يعمل فيها برأ يه فريس الغائم د فع رب الال الى آخرالفا اخروئ مضاربة 
بالنصى يعمل فيها برأيه فد فع المضارب!لاول الفين لين رجل بالثاث يعمل فيها بر أيه ودفع 
المضار ب الثانى الالو الى دذا الرجل! يضامضار بة بالثلث يعمل فيهابر أيه فضلط الال بالالفين 
فلادمان عليه فان؛ ب عائل ذلى كله العاامسى ل اانفسه وقسم الثلثين الباقبين المضار بن الاولان 
اثلا نا باعتبا رماد فعا اليد من اال فان! | خذصا حب الا لفين الثلثين من ذلك دفع الى ربالمال 
رأسءالهالف درهم ومابتيفلربالمال نصى ماكان رب المضارب الاول وذاك خمسمائة 
وندق ذلك للمضارب واوب الال 'يضائلثة ١‏ ا للمضار ب 
0 خردن المض ارب الثاني ثلث التاتين ثم يدفم الى رب المال رأس ماله. يقاسمة 
ب ارباءاثلنة ارباعه لرب الما لور بعهله ولوكان الأضارب الاه ول لم يرج شيئاحبن دفعالمال مضاربة 
0-6 | مرة ان يعمل فيهابرأيه تعمل فر ب العائم د نع اليه المصارب الثانى الال النى فى بدة 
هما رب بالتلث وأمرة ان يعمل فيها, رأيه فخلطها بالالفيرن ثم دمل فرب الفافان ا لر بم على ثلثة 


والوضيعة 


والوضيعة / ى صاب الال تسيب الالى ثلث الرنه بذ مضا رب ال خرحصله من 
ساو ب 0 الها وأقتسماء نشي ينهم" ربالال ده ار با عه 
1 لاوما على الغا اللي دنر لال سن ا 
اي ل ل 
من هذ ةالالفى بالمضاربة الا وى فهلى بعد ! أخلط الى فالهالك رب الال الاول وصاركانه لم يريج 
وقال معمدر حالالفتهلك من ذلك كله بالعساب حنى يكو ن اربعة اخماسهص الال الاول 
وخدسه من المال الثاني كذانى الكافي * وان لم تهلى حنن ل عمال وقد ريح الفا اخرئن تخمس 
هذا الربح من المضاربة الاخبرقر ربعة اخماسه من الا ولول كذ! في معميط ١١‏ عرض * ولود فع اليه 
الى د رهم مضا ربة فاشترى المضارب بها وبالف من ماله جا رية ثم خلط الالغم انبل أو يدهن 
بعد الشراء ثم نقدهماذلاضمان عليه فان باعها بعد ذ لك وقبض الثمن #ختلطا فلاضمان عليه فيه وله 

إن يشترى بالثمن بعدذ لك ويبيع فيكون نصفه على المضاربة حصة مااشترول من | أمجارية بمال المضاربة 
ونصفدلامضارب حصة مااشتروى منهابما ل نفسه وان قسم المضارب الال بغبرمحض رمن رب الال 
فقسمته باطلة ولوان المضارب حين اخذ الف المضا ربةوخلطها بال من ماله قبل ان يشتربى نها 
ثم اشنرئل بها حكان مشتريا لنفسه وهوضامن لال المضاربة ولوكان خلط المال بعد ما اشترىل به 
ثم أ ينقد : حنوى ضاع في يد تكان ضا صنا لال المضار به حت يدفعهاء ن ماله الى البائع ولا برجع على 
ربالا هئ ء واذافبض الجا ريةكان نصفها على المضاربة ونصفهاللمضارب كذافى المبسوط وا ىنة , نقضيك 
المضا ربفلان 000 4 يكو 0 0 خسي 2# 0 
3-9 ا ار . ياواه مختاطا 
فهوجا ثزولا ضمان على المضارب ذان قاسم المضا رب ذلى الرجل! لثمن نهوجا نزعلى رب امال 
وار عي عي يوان شارك المضارت 
بمال المضداربة باذ رب المال ثم قال المضارب للشريى قد فا سمتى والذي في يدي من المضاردة 

/او.| 


كناب اللمضاربة (ومم ) ( الباب الثاني عشو) 
وكذبه الآخرفالقول قول الشردى مع بمينه حكذ اف المبسوط * وقال محمد رجف الجامع رجل 
دفع ال رجل مائة دينارقيمتها الى وخمسمائةوةا ل له عمل بهاوبا لني من مالى على اوالر 2 
بيننا نصفان فهذاجائز ولو لاهذاالشرط لكان الرببينهما اخما ساهائ قد رالمالين فاناشرطا المناصغة 
صا ركان صاحب الد نانبرشرط لدسدص ربعة فبكون ذلك مضاربة بسدس الرجم وهذ أوان خر ج 
مرج الشركة ويكون الال مشروطا عن الجا بين الاانه لا يمكن #“حتيسها شركة لاشتراطهد العمل 
على المد فوع اليه الال وفى الشركة كون العمل مشربطا عليهما وكا نهذ اشركة صورة ومضاربة 
معنى وفائدة فول صا حب الد نانيرو'لى صن مالى انتعاء الضمان عن المضارب اذ خلطما ل المضارية 
بمال ننسه ولما صارهذ! مضاربة فيحق الدنا نيرشرط تسليمهاوا حضارها فان هلى ا حد الما لين قبل 
الشراء هلك م مال صاحبة فيرانه ان هلكت ا لدنا نيربطلت المضاربة وان هلكت الد راهم فالمضارية 
عأ حالهافان انتقصت نيمة الدنائيرفصارت الو در هم لم اشترى المضارب بها وبالق من ماله 
جاربة ثم بامهابرنع الف حتكان رب هكل واحد منهما خمسمائة خبران التضسسمائة الني هي رئح 
الددانيرخمسة اسداسهالصاحب الدنا ني روسد سهالصاح ب الدراهم على ماشرطاوا لخمسمائة الى 
هي ربح الدراهم لصا حب الدراهم خاصة ولواشترى المضارب بكل مال سلعة على حدةثم باع 
م|اشترئ بالد راهم فلم يريم فيه وباع ما اشترئى بالدانرفريي فيهخمسمامة فلهمن هذ ا الربجم سد سه 
كله لصاحب الد راهم ولوكانت الد نان رنقصت قبمنهافصارت نسا وبي ثمان مائة فاشترى المضارب 
بهم عبد ا تخمسة | نساع العبد للمضارب واربعة اتساعه على المضاربة نان باع المضارب العبد و ريح 
فبد اخذكل واحد منهما رأس ماله واخذ المضارب خصسء | تساع الرجم حصة رأس ماله فيكون له 
خاصة وا ربعة انساع الراح حصة المشئري با أدنا نير نفيكون مقسومابينهما | سد اساللشرط ل ذي 
شرطاوفى العقدولوكان العبد لم يبعة المضارب حنئ صارت قيمة الدنا نير الفائم باعة بثلثةآ لاف 
درهم | فنسما الثمى علئن تسعة | سهم خمسة انساعه وهي الى وستما نه وست وستون وثلثان حصة 
ال مضا ردت فيكون له الى من ذلك رأس ماله والباني رب فيكون له خاصة واربعة انساع الثمى 
وذ لك الف وثلثما ثة وثلث وثامون وثلث حصة المضا ربةبالىد رهم من ذلك يوخذ رأسالال والبايى 


التو قلات «سسنج ا توت مت تود يدوا توجو لقتني حو سصسصرم وه تتش سوس 5مس ممست مهت 


ريص فيقسم برنههما! سد اساهكذ فى المحيط * الباب الثاني عشرفي نفقة المضا رب أذ عم ل المضاريب 


كتابالمضاربة 2 ' ( امم ) ( الباب الثانى عشر) 
فى المصرليست فقث لمال وان ساف رطعم وشرابد وكسوتهو ركوددمعنااشراء وكراء فيهالالمضاربة 
فلوبقي شوع في يد : بعد مأقد م مصرة ردة فى اللضاربة ولوكان خر وجهد ون السفرا نكانحيث 
بفددوثه يروح فيبيت باهله فهوبمنزلة السوفي ف المصر وان حكان تحبث لايييت باهلهفنفقتء 
في مال ااضار بةكذا فى الهدابة » والنفقة هي ذا ضرف الى احاجة الرائبة وهوالطعام والشراب 
والكسوةوفراش ينام عليه والركوب و داف دابتهكذ في محبط السرخسي #وءن ذلك فسل 
يابهوالدهن في موضع يسنا ج البدى أعتجا زواجرة السمام وا لحلا ق وانما يطلق في جميع ذلكى 
لم وف حتون يضمن الفضل ان جاوزه فكذا فى الحكافي »و روني ص ابي بوسف رح ان 
مثل عر اللعم فقا لكماكان با كلكذافى الذ خيرة * فاماالدواء و العامة والكسل ونحوذلىف 
في مالهدخاصة دون مال اللضاربة وكذلى جارية الوطون الخد مة لاتستسب بثمنهافى الف ارب 
لواسأ جراجيرابندد مه في سفره وفي مصروالذي اناد فبضبزك ويطمغ ويل ثبابه ويعم ل لمالا 
بدله منه ااحتسب بذلك على المضار بة وكذلى ل ركان معه غلمانله يعملون فى المال كانوا بمنزلته 
و فقتهم في مال المضار بهو كذلك لوكان للمضار ى د واب يحمل عليهامتاع المضارية الول مصر 
من الامى! ركان ملفها على الضا رب مادامت في عملهاكذا فى المبسوط لوا مانهرب المال 
لمان اود واب فى السفرلاتفس المضاربة ونفقة غلمانه ود وابه عليه دون مال المضارية ذان انمق 
المضارب عليهم بغيراذن ربالمال ضصصن ص مال هكذ افي محبط السرخسي وا ذاصارضامنافان راح 
امال ربسابدجى برأس المال بخ رب المال رأس الما كله ومابقفي من الرن يشسم ينهم “كل 
ما اشترطوا فمااصاب الفا رب من الرجم فانه تسب نصيبة هن الريح بماعليه ذا ن كان تصييه 
مالر ب اقل مماضم نر داازيادةوانكان نصيندمن الر' بم اكثراخذااز واد الو نمام نصيبة 
من الرم وا نكان ربالمال امرهبالنفقة عل ر قيقه ودوابه حسب ذاك من مال ربالال 
كذاق اللحبط» :نيان سرف يما انفق على الرقيق فانمايضم الي رأس ماله من ذلك نفقة مناه 
هذ ف مسيطالء رخسي الوط وسيل النفقة إن يحتسب من الر جا دكات واك ميك في 
من أسالماللان النفقة جز ,ها لى, الاصل فالهلاكاينصرف ارال ىال ركذا المسيط ن*» 
انفقالضارب من مالنفسهاواستدان على المضاربة رجع في مال الف رم بذلك ويبدا 
أ الما نم بتي بالنفقة ثم بل بالرئع وان هلك مال المضا رية لم برجع على ررب ال ل 


كناب المضاربة (04م) ( الباب الثاني عشر ) 


بشىع كذافى الذخيرة * هان انفق من مال المضا رب شيئا على نفس قبل ان يشترى به 
فانه يستوفي رب المال رأس مالدبكما له كذ! في محيط الس خسى * اذا استأ جردابة لبميل 
عليها نا ع المضاربة اواشترئ طعاما للمضا ربة فضا ع الملل قبل ان ينقدفا نه يرجع بذلى 
علولر باللال هكذافى المبسوط * , ولواشترول طعامه و وكسوله ودهنهاو اسن جرمايركب عليه . 
ل عامال لا يرجع بذلى هم على رب امال كذا في محيط المرخ خسى * لوكان له اهل بالكوفة واهل 
بالبصرة وو دنه فبيهماجميعا فضرج با مال من الكوفة له عت رفيه بالبصرة انه ينفق من مال المضار بة 
في طريقهفان ادخل مصرة كانت نفقته عل ١‏ ون نفسه ماد ام بها فا ذاخر ج منها راجعاالىالكوفة ان هق 
من مال المضاربة في سفره ول وكان اهل المضارب بالكوفة واهل رب الال بالبصرة أخرج بالمال 
الى اأبصرة مع رب الا حرفي فنعقاه في طريةه و بالبصرة وفي رجوعه الى ١اكوفة‏ من مال 
المضاربة كذافى المبس.وط *# اذادفع الرجل الى غير هال د رهم مضا ربة وهمابالكوفة و ليست 
الكوفة وطناللمضا رب بنفقة المضار ب مانام بالكوفة على نفسه فان سا فربما ل المضا ربة ثم عاد' ى 
الكوفة في جارنهكان نففته في مال المضار ب مادام بكوفة وكانت الكوفة وغيرهامن البلدان سواء 
في حقه كذ ا بى المحيط ‏ مان نزو ج امر أة فبها وا تخذها وطنازا لت نفقته عن مال المضاربدكذ' فى 
التجارة فادتهى الى ذلك المصر فلم يشتر شيئا حزن رجع بالمال ال مصر: وقدانفق من الدال 
فان تلى النفقة تكون في مال المضا ربة كذاف المحبط» واذادفع الى رجلمالامضا ربةوامرة 
بان يعمل فية بر أيه فد فع المضارب الى آخر مضاربةفسافرالآ خر بالمال الول مص .بشت ري ويبيع 
فناقةه على المضاربةلانه بسسزلة المضارب الاول كذ اف المبسوط» ولونوى المضار ب الاقامة 
في مص رمن الامصارفتعقته من مال المضا ربة وانماتبطل نففته من مال المضارةباقامت في مصره 
"'وفي مص بتخذ ود ار اقامة كد ا فى لذ خيرة#أوا بف عه المضارب مع رجل لم يكن للمستبضع نفقة 
في مال اللىا رده لوابصعه المأضارب مع رب امال فعمل به فهو على المضاردة والر بي بينهما على 
الشرط ولانفقة لرب المال عاى المفاربةكدا فى المبسوط*المضار ب اذا ساهر بمال !"ضار بة ومال 
نفسه يور ع النفقة على الماأين سواء خاطً المالين او لم بخلط قال لهدرب اال اعمل في«ب رأيىاو 
لميةل لهذ لك والسغريما د ون السفرني ذ لك سواء | ذ كان لا يبيتبفي اهاء كدا في فنا ول #تخان »* 


1 


كثاب المضاربة (وعمم ) ( الباب١‏ لثالث عشر ) 
وكذ لك لون فربمالين لرجلين مضاربة فنفانه عل قد رماليهماوا نكان احد الالبى بضا عدفنفةنه 
في مال المضناربة الاان يقر ع عمل فى اأبضاعة فينفق من مال نفسه دون البضاعةالاانى بكو 
صاحبع !اذ لدكذافي محيط الس رخسي #قال معمدر فى الزيادات رجل دفع الئن رجل الى 
درهم هضاربة بالنمتى فا شترى المضارب بها جارية نساوي! فى درهه واحناجت الجارية الى 
و ن النفقة تكون علون رثالمال ولاإجعل على المضا رب نفقة حصته وهوظاهرا'رواية وروى 
عن من الى حدفة راجح ان النيقة على رب الال واالمضارب علون قد رملكهما هكذ فى المعيط ع 
لوانى مصراواثةترئ شيئا فمات رب امال وهولابعلم فاتئ بالمناع مص را آخرفتفقة المضارب في مال 
نفسه وهوض امن اهلك فى الطردق وان سام المتاع جازبيعة لبقائهاني حق البيعكذ افى الوجي زلكرد ري * 
ولوكان المضارب خر ج بالمتاع من ذلك المصرقبل موت رب المال لم يكن عليه ضمان وكان نفقته 
في سغرة حتون ينتهى الى المصر ويميم المتاع على المال كذ ا في المبسوط * لوكا ن المضارب فى الطريق 
فنهاة رب المال برسول عن السفراوم'تفله ان يتوجه ال اي مصراحب وكان نفقته في مال 
المضارءة فاما اذا كان مال المضا ربد ناضا وهوفي مصراوف الطريق ثخرج الول غيره صر رب االمال 
يضمن كذافي معط السرخسي * ولوكان رب الطال مات وا مضارب بمصرمن الامطارغيرمصر 
رب الال و الأضا رب متاع في وده فخر ج بها لى مصر رب الال فى الاستحسان لاضمان عليه ونقَنه 
حتى .لغ مصررب المال على المضاربة وكذ لك لوكان ربالمال حيافارسل اليه رسولا ينها : 
عن الشراء والبيع وفي يدة مداع فخر ج به الوى مصر رب المال فاني لإاضمنه ماهلى من المتاع في سفرة 
واجعل نفقته فى المال استحسادا ولوك نت المضا ربة في يد هد راهم اود نانيرفمات رب الال والمضارب 
في مص رآخرا وكا, ن ربالمال حيافارسل اليه رسولاينهاة ع !١‏ لشراء والبيع فاقبل المضارب بالمال 
الى مصرربالمال فهلكف الطريق فلاصمان عليفانسلم حنوى قدم وقدانفق منه علو نفسه فيسفرة 
فهو ضا من النفقة كذ افى اللبسوط * اذا اشترون بالف المضاربة وبالى من عند» عبدافانفق عليه 
فهوهمتطو ع وان 5 الامرالى القاضي ذأمرة بالنفقة عليه فما انفق فهوعليهما دل قدررء ساموالهما 
كذا فى الساوبي #كل مضاربة فاسدةلانفقة للمضارب فبها على مال المضا رب فان انفق عاى نفسه 
من امال حسب من اح اجرمئل عمل و اخذبما زاد علية! نْ كان ما انفق منه اكثره من اجرا ال كذ 
ف المبسوط + الباب الثالك عش رفي عتق عبدالمضاربة وفيكتا بته وفي د عوة نسب ولد جار المضارجة 
٠6‏ | 





كناب المضاربة (.٠سمم‏ ) ( الباب الثالث عشو ) 
لوامتق المضارب عبد المضاربة فلا لوا ماان لارجم في مال الحضاره" او فبه ريم ولافف ىف قيمة 
العبد على رأس الال ا وفيه فصل فان لم يحتكن رب فى المضا ردقلا يصم متقه فلوا مثقه رب المال 
بصم و يكون مستوفيا رس هله فا ماادا كان فى المضارمة ربح ولافضل في قيمة العبد بان اشترئل 
عبد | بخمسما ئَّ وهوبساوبي العاو رأس المال الى فا عتنه ا مضا رب لا يض ايض الان مال المف ا رية 
من لكان جنسين مختلغين وقيمة كل واحد مدل رأس ال انه يعتبركل وا حدمن المالين م شغولا 
برأسالمالكانه ليس معه فيرة ولا يمتبربر أس الال شأ ثعافيهما هكدا في مديط السرخسي : 
لوكا ون رب امال هوالذىي انق العبد جا زاعنا قه وصارده مستوفياب رأ مالهبنمامه يفي خمسمائة 
ربحافيكون بين المضا رب وبينه نصفم كد الى المتعبط * وان كان في قيدة العبد فضل بان اشترى 
المصارب بخمسما نه عبد ايسا ريا لعين دا عنقه جا زاعناقه فى الربع كد ا في مد رط السرخسى + 
فيستوني رب الما ل الخمسسمائة القا مني يد المضا رب برأس ماله صارالاول المملوك للمضارب 
من ١‏ لعبد قد ر سبعما ئَةَ وحمسين د رهما فقد حددث للمضارب زبادة ملك ف العبد لم يكن يوم 
اعتق ولايعتق »ا حد ث له من الزوادة فى العبد مول ان المضارب صن كان موسرافلرب المال 
خبارات ثلثة ان شاء دمن المصارب العا وما ئتين وخمسين درهمائم كان للمضارب ان برجع 
على | عبد با'فى وخمسما نه ان شاء ويكون الولا ءكله للمضا رب وان شاء رب المال استسعى العبد 
في الف وما ثتين وخمسين وللمضارب ان يستسعى العبد في صا ئتين و خمسين ان شاء وان شاء 
أعتق هذا القد رمن العبد و بك نانولاء دينهما على ثما نية اسهم خمسة اسهم لرب المال وثلثةاسهم 
للمضا ريب وان شاء رب امال 'عنق نصيبه وعند ذلك يعت من العبد خمسة اسهم ويبقى للمض ارب 
خبا رفي سهم وا حد وهوما حد ث له صن ا'زيادة بعد العننى فان شاء! متق وان شاء!استسعن واىّ 
ذلى نعل كان الو » بينهما على ثما نيةاسهم وا نكان المصارب معسرا فلرب المال ماران 
ان شاء استسعى العبد في الى وما ين و خمسين وان شاء امت قهذا القد رمن العبد ويكون 
للمضارب ا لخبارفيما حد ث لهمن الزداد ويكون الولاء ينهم على ثمانبة اسهم من الوجه الذي 
ذكر نأوهذا كله قول'بى حنيفة ر حهاما عأوق قول' بي يوسفى و محمد رح ل|امتق المضا رب العبد 
والربم ملكه من ق كله مان رب المال والمضارب ثم ينتوفي رب اال الخمسمائةالثانية في يد 
المضارب برأس ماله ثم يضمن المضارب ان كان موّسرا النا ومائثين وخمسين ولايرجع به 


كثاب المضاربة ( امم ) ( البابالثالك مشر) 
الاضارب على العبد وان كان معسرافان رب المال بمتسعى العبد في الى ومائتين وخمسين 
ويكون الولاء كاه للمضارب هكذ اف المحيط + لواشترى المضارب يالف المضاربة عبد ينكل واحد 
منهما يساو بى الغافا متقهما المضارب فعثقة باطل صد ثاوان زادت قيمتها بعد ذلى كان العثق 
باطلا ايض اكذافى المبسوط # ولوا عتقهمارب الما ل يظر ان كان اعتقهما معاعتفا وف من للم ارب 
خرثسما نُدَ موسر اكا ناومعسرا ولا'سعاية على العبد وان | ونق | حد همأ بعد صأ حبه منقالاول كله 
وولارة لد وبعئق من الثاني نطغه كذ يفي محبط السرخسي * وا ناشترول عبدين بالى د رهم قيمة 
احد هما الفى د رهم وقيمة لآ خرا لعاد رهم ثم ان المضارب اعتقهما معا اوستفرةاوهوهوْ سرفعل قول 
ابي حنيفة رح لايصم اعتاقاعبد الذىي قيدته الفى د رهم ريسا عناقه فيردع العبد الذي قيمته 
الفاد رهم مانتقضت المضارية فيه وبقى العبدالذى قيمته الفى درهم على المضا رية فاذ' أ راد ربالكال 
ان يستوفي رأس ماله يببعه المضاوب فيستوني ثمنه رب المال فيصبرالعبد الذمي قيمنه الفان فارها 
من الشغل وكان رحا كله بينهما نصفان فقداعتق المضارب مبدربالمال فونه وق مر نليك 
لوب امال خيارات ثلئعند ابى حنيفة رح ان شاء ضمن المضارب الىد رهم ثم يرحع المذارب 
على العبد ان شاءبا لنى وخمسمائة ويكون الولا مكله للمضارب وان اختاريعاية الع.ديستسعى في 
نص قيمته ويستسعى الأضارب العبد في حمسمائة هي الربع الذي ملكه بعد مااستوفى ربالال 
رأس ماله ولا يستسعيةفى الربع الذي كان ملكا له يوم العتق ويكون الولاء بينهما نصفين را ن اخنار 
الاعتاق فان للمضارب ان يستسعى اعبد فى الربع الذي ملكه بعداستيفاءرأس الال وان شاء 
اعثق رايا ما فع لكا ن الولاء بينهما ص عان وإ نكان المضا رب معسرافكذ لك في جميع ما ذ كرنا لاانه 
بثبت لرإب اال الخيارانٍ الاولاتٍ هكذا فى المسيط ولولم يعنقهما المغارب و عنقههارب الكال 
فيكلمة واحدةفالعبد الذي قيمته فى ح رمن مال رب المال ولاسعابة علي والعبد الذ ى قيمةه 
الفان قثلئة'رباءه حرم مال ربالال واماالربع الباني فا نكان ربالمال مو سرافا مض ارب 
في قول ابي حنيفة ر جنا لخياران ثاء 'عتق ذلك الر بع وان شاء استسعى لهم فيه وان شاء ضدن 
ربالمال ويرجع به رب المال على العبد وا نكا ن معسرافان شاه اعثق .وان شاء استسعن وهدا 
ظاهر وضمن المضار ب ايضارب امال نمام خصنه من الربم وذلك خمسمائة موسر كان وم هرا 
فى رب الما لأيرجع على العبد بمانمن للمضا رب من هذءالغسماثة لاخر كدا لبسو * 


كتاب المضا ربة ( عمسم ) ( الباب الثااث مشر) 
وان! متف ماربا مال متفرقافان عنقا ولا الا علو فان علىن قول ابي حنيفةر حيعثق هن الاول 
ثلئه | ربا ده ولا يعثق ربعه ويعتق هن الذي فيمته الى وفت الا متاق النصنى ثم للمضا رب خيارات: 
ثامة فى العبدين أن كان رب المال مو سراان شأء ضمنه ريع قيمة الاء ول ونصفى قيمة الثانى واى شاء 
اعنق ربع الاوله ونصنى التا نى وان شاء استسعى ! لعبد لاول في ربعه وا 'ثاز ى في نصفه فان اخنار 
نضمين رب الال يرجع على العبدالاول بربع قبمته وهل اساي بنصى قيمنهومنى رجع بذلى 
عايهما كان و لاو دما كله أربالمال وان ن أ خثارا اضا رب فالسعاية اوالا مناق بك ون ولاءالعيد 
الاول دنهماعلئن ار بعة اسهم ثلثة ار داعه أ لرباللمال ور بعهللمضارب وولاء والعبد الثاني بينه ا 
نصعان وان اعتق العبد الادنن ' ولا نقول على قول! بي حنيفة رح لما عنقالهبدالادنىن | ولامنق 
كلة من غير سعاية وحن اعتق الا على عتق منه نصفه فبكون لواب فيدكا جواب في عبد مشترف 
بر | عتقه ا حد ه.ا دكذ الى الأعبط ع ولواشترىىبالالف عبد ينكل ه واحد منهما يسا وبي الها 
هما المضا رب معااواحدهدا قبل صا حبه ثم فقار بالمال دين ١‏ حدهما | و قطع بد وفقدصار 
مع و اا 000 عق لدو ان سن الم | وسيل 

ذلكفيه باطلو١‏ ن اعيثقهما المصارب بعد ذلى م جزعتقه فى اللمجنى دليه لانه لافضل فيه عما بتقى 
من رأس الال وام العبد الآخرثتعتق منه وساف اميا ريدن رأس الما ل فيه نميياع 
المجنى عليه فيدفع ان ربلل نما م رأسماله ويضمن المضارب نكا ن مدّسرالرب الال نصف 
قيمة ااعبد الدى جا زعتدد فيد لانه ظهران جميعه رب وان ندفهلرب المال فيضم له المشما رب ذلى 
ضما نالعتقويرجع بهعلى #بد ويرجع عليه ايضابه| ثنين وخمسين د هه افية اس فول ابى حنيفةر 4 
كذا فى المبسوط* اذاكاتب المضارب عبدا اوامة من المضاربة دا ن كانت القيمة مدل رأس المال 
انهلا عجو ركتابته واذا ادى العبدا لكا تبة لا يعت قوبكون ما اد صن الكتابة على المضا ربة واركان 
فى الغيمة فضل علين رأ المال با ىكانت القيمة الى درهم وكاثبة علو الفين و رأس الال الى 
د رهم قانه نص كتابته في حصته وهوالر بع عندابي حنيفة رح ولا قصم الكتابذ فيما كان منه أعاينت 
رب الال الاان لرب الال ان ينقض الكنابة فان لم ينقض حنين ادى العبد جميم بدل الحكتابة 
فانه يعئق جصة المضارب عند ابي حنيفة رح لاغيرو مندهمايعتق الكل ومافبض المضارب 
حمس الكنابة 


كثاب المضاربة ( ممم ) (البابالثالث عشر) 
وى الك به وان رس ل ربع ذلكو «ثلثة أ با ربا ع اللكانية نكون على المضا ربة مند هم جميعا واذاامئق 
حصةالمضا رب 'تقضت أاضا ربة فيستوني رب المال رأس ماله من ثلث ارباعالمكاثبة فبقى خمسمائة 
والعبدكاه ربحافيكون ألمسمائة بينهما نصفين و العبد بينهما صفين فقد حد ث للمضار ب( ياد 
شركةُ بقد رالرج لم يكن لهيوم الاعة'ف فلا يعئق هذا القد رعائ قول ابي حنيغة رح عل و مامرف 
و يكون لرب الال في نصيبه عند ابي حجار ح خيارات ثلثة ان حكان المضارب مسرا اهكذانى 
المحيط * وان مات ولميرّد المكائب شيئا وترك اقل من ثدادة] لاف مات عبداو بطلت ا لكدابة 
لانهعات عاجزالان ماهوملك: وهو, ربع الكسب لايفى ببدل الكثابة فيستوني ربا ال مماتركف 
رأس ماله الى د رهم والباقى بينهما نصفان وان ترك أمانية آلاف ند مات عن وفاء ويعئق 
يأخذالمضارب من ذلكاغين ويغرم لرب الال الفاوخمسدائة قيمة ثلثاربا ع العبدلانه بتى 
ذلك عا ملك !مولن وقدا فسد والمضارب فيضمن ويكون الستة الآلاف الباقية من الكسب بين 
المضارنب ورب ال نصفين وان درك المكا تب نسعة آلاف اخذ المضارب الفي د رهم بدل الكتابة 
فيموت حرأ ويأخذايضاالالنى ازا ثدة بحق الا ر ثلا ن الولاء “لال سدق كله هليه لزنه ملخكة 
بالضمان في كانت قيمئه يوم كا نب ب الفا ثم لوانت ابةوا, نكانمق قيدته يوم الكثابة الغيى 
ثم انتقصت ثم اد | ومات فالجواب ف كنآ المسئلةالاولين لان | ع كان ملكد فت ب 
فبهالاان المكائب يضمن تيمته يوم الا داء فيفا رق الا ولئ في وقت الصا عدا سياس خسي * 
اذا اعنق المضإرب عبد امن المضاربة تيمته مثل رأس المال 'واقل علي الفي درهم ورأس الل الى درهم 
فان عنتهباطلكما لواعتقه بغيرمال وا نكانت قيمة العبداكثرم رأس الما ل با نكانت الفي درهمو رأس 
المال النى د ره م فاعتقه المضارب علئ الفى درهم عنق صن العبد نصيب المضا رب حاصة عند 
ابي حنيفةر ح وعندهما يعئق جميع العبد وسلم للمضا رب من بد ل لعئق حصتهوهوالربع ومابقى يسلم 
للعبد فلا يكون علىالمضاربة عند هم قألوا قالواهذ | اذاكان قال المضارب للعبداعتقى علين الى درهم 
وقبل العبد زلى حنئن صارحرابنفس القبول اومكا تباحنى يكون ما اكتسبهبعد ذلك كسب هكا تب 
اوكسب حرمد يون فاماان قال المضا رب للعبد ان اديت لى الفين فادت حرفادى العبد الي 
د رهم وعاق حصة المضارب من العبد فان جميع م ماحد من العيد يكون على المضاربة لا نكسب عبد 
المضا ربة فيأخذرب المال» من ذلى. رأس ماله والباقي ربح فيكون بينهما دلئ مااشترطا هكذا 
*ا 


كانه المضا رن ( ممم ) ( البابالثالك عشر ) 
ف المحبط » ا كان مع المضا رب ال بالنص فاشترى المضارب به مافيمتها الى فوطئها المصارب 
فولدت ولدايساوى الفاذاد عى المضا رب انها بنه ثم بلغت قيمة الغلا : العاو ؤمسماثة والمضارب 
باستنان نادرب 11اق ابقمي )لقالاع فق الو الزن سين وان كارا اي ايقن 
ربالال الى د رهم من الغلام ضمن المضارب نص قيمة الامةموٌ سرا كان اومعسرا هكذافى 
لكافي * اذ 'دفع رجل الى رجل الفدرهم مضاربة بالنصف ذا شتررئ بها جارية تساوبي الفا فولدت 
ولدايسا وى الفاذاد ماة امضا رب قدعوته باطلة وهوضسامن لعقر الجا ري ولدان يبيع الجارية 
و ولد هافقد بهم اججواب هنا وهودلى التقسيم فا نكانت جاء ت بالولدمنذا شتراهالافل صن سنة. 
اشهرفلهان يبيعها ولكن لايلزمة العقروا نكانت جاءت بهلا كثرمن سئة اشهرفعليهالعثرولهان 
مم اما 'م يستوف رب الال منه عقرهافان استوفن عقرها وهوما دن رهم حت د عوته و ثبت 
نسب الولدمنه وصا ر تأ جا ريةام ولدله نميغرم لرب الال من قيمة أ لجارية تسعما ئة تمام 
رأس ماله وخمسين د رهمامهابقي مؤسراكان ! ومعسرا واماالولد فورب كله يعئق نصيب 
المضارب مئة وهوا لصى ويسعون في نص قيمته لرب الال ولا ضمان على المضارب في ذلى 
وان كان موس رافان لم ببع واحد امنهما ولم يسنوف رب الال عثرهاحتن ز اديت الجارية 
فصارت تساورىي الفين فى ام ولد للمضا رب وعاية قيمة ثلنة ا رباعهامرٌ سرا كان اومعسرا 
واه الولد فهورقيق عل حاله مالم يؤّد ما علية صن قيمة الام اويا خذ رباللالشيئا من العقرولهان 
يبيعه فان لم يبعةحنى صاريساومي الفين فانه يصيرابن المضا رب ويعئق منهريعه كذانى 
المبسوط * ولا ضدان عاى !لكا رب فى! لولد انهاعلى! لولدالسعاية وا نكان المضارب موسرا واذا 
عق من ال ولد ر بعه عند ابي حنيفة رح وعند هما كله فرب الال يأخذ الى د رهم من المضارب 
رأسمالهاذ كان المضارب هوّسرا لامن سعايةالولد واذ!استوفون ذلك من المضارب رأس ماله 
فمأ نبي من الجا رية وعقرها عأى المضارب يكون را وبقى الولد كله راحانما بقى صن فيمة الام 
والعنريكون راع تختص به رب الال فان كان العقرماثة درهم اجعلذ لى كله لرب المال 
فيؤدى المضا ر بذ لك ال رب المال فا لاصل ان المضارب في هذةالصورة يضمن لرب المال 
نمام قيمة جارية الف درهم وعقرهامائة درهم فيصير رب امال مستوفيامن ذلكىالف درهم رأس 
أله ويصي رمسو فيا الفاوما ئةّ ربعا ثم بجعل للمضارب صن الولد هثل ما استوفئن هن الرجم 


كتا ب المضاربة ' (ومم ) ( البا بالثالث عشر ) 
وذلك الف ومائة فيعئق من الولد بقد رالى ومائة حصة المضارب فيءق على المضارب 
من غيرسعابة بقى من الولد تسعمائة ربحافيكون بين ربالمال والمضا رب نصفان فللمضارب 
من ذلك اريعما نه وخمسون فيعتق من الوآد بقدرا ربعمائةوخمسين من فير سعاية وذلكف عشرالولد 
وربع عدرةلان ن قيمته | لفان وعشرا لالفين ما تان ويسععى الولدفىي١‏ راعمائة وخمسين درهمالرب 
الما لفاذا ادى الوإدذلى الى رب المال عت قطدوكان لرب الال من ولاء الولد عشرأة وربع عشرة 
وللمضارب سبعة | عشارة وثلثةاربا ع عشرة عندا بي حنيفة رح وعلئ قولهما الولاء كله للمضارب 
كذ افى الأحيط * ولوطن المضار امه سرالا يقد ر على الاداءفاراد ر ب الال ان يستسعى 
الجارية في رأس ماله وحصته من الرح لم يكن له ذ'كب وان اراد ان يستسعى الولد كان له ذلك 
في الى وخمسمائة الف درهه رأسما ل وخمسبما د حصة من الرجم فى الواد ثم لرب الال ثلثة ارباع 
ولاء الولدكذافىال سوط * وبقي على المفءازب نص قيدة الجا رية ونصف العةريودي ذلكمتئ 
ايسرفان ادبى الولد || لسعاية ثم اراداان برجع على لمخسارب لم ؛ يكن له زلى كذالى الأعيط» 
ولوانت أأجارية نساويالفافو دت ولدايساوي الفا دادعاة المضارب ففر مهرب الال العقروهو 
صا ةد ره وواخذهاصارت! 95 إجاريةام الولد للمضا رب ويعتق الولد ويثبت نسبه ويضمن المضارب 
من قيمة الام تسعما نه وخمسين د رهما نسعمائة مابقي من رأس ال مال وخمسون حصة ربا مال 
من المائة الي هى رب فى الجارية فاذا قبضهار ب امال عثق نصنى الولد من الحضا رب وبسعق 
باصق نيو ريا ل رولا روعيدا علا ورا رولف رار دوي[ لمارا ريال 
52 الوأدبتسعما تُوّد رهم بقبة رأسمالدثم ال1ائةالبا بأقية منة ١‏ عسعيى! لوادلرب الال في نصفها 
ويكونلرب المال من اله امنا رورانى عشرة ويكون لدنصنىقيمة الام ديناعلىالمضارب 
في قول اب ى حنيفةر ح كذا فى المبسؤط # ون دفع ال آخرا الى د رهم مضا, ريه با لنصنى فاشترئل 
بهاجا رية نساوبى الفافوادت واد ايسا وي الغافاد عادرب المال انه بنه وتضي رأ اجا ريةام ولدله 
ولادِغرم للمضارب شيماصن قيمة ا جا رية ولامنأ لولد ولام العقروكذ لى لوكان اله ولديساوي 
الفين ولوكانت الام تساوي الفين فادعادرب الما ل ص تد عونه وصارت الجاربة ام ولدله وبثبت 
نسب الولد منهوغرم وبالمال ربع قيمة الجارية للمضارب صوّسراكا ن او معسرالم يضمن من قيمة ال واد شيتا 
وغرم نس عفر لجاريةللمضا رب ولوكان المضسارب هوا لذي وطوع ا مجار. بة وقيمتها لفان مجاءت بواد 


كتاب المضاربة ( دسمم ) ) الباب الرااع عشر) 
فاد مان المضارب بع دماولدثهوقيمئة الى ذان أأعجارية نصيرام ولدله يضم قيمته ثلثة ا رداعهالربالمال وثلئة 
اثمان العقرهؤسرا كان او معسرا وم يضمن الولد فيه شيئا ويحكون الوا عبدا للمضا ربل يبيعه 
المضارب و لايثببت نسبهمنه فاذا قبض رب ال مال ماوجب على المضارب من قيدة الجارية وثلئة 
جاربا يبت نسب الود وعتق نصفه وسعوى في نصف يمتها رب المال مو سرا كان اومعنسرا 
وولاءا لواد بينه. انصهان في فول بي حنيفة رحو وفي قواهماالولا له للمضارب كذانى المدرط » 
0 ادع عشر بي هلاك مال المصارية قبل الشراء اوبءدة ماهلى من مال المضاربة فهو 
درم نرأس الال كذافى الكافي * اذا هاى مال المصارنة قبل التصرف فيه بطلت 
نضارية و'لقول فى الهلاك قول المضارب مع يمينه لواستهلى الم ارب رأس الال اوانفقه 
اراعطاة رد ١‏ فاستهلكه له يك يار بةشيئا وان اخذه من الذي ستهلكه 
كا كان لدان يشتري به' على اللضا رية روا حسمن عن ابي حذفة رح كذا في محبط السرخسي * 
روي عبن #حمد رح ا رجلا دان رجعت اليه الدراهم بعينها رجءت على 
المضاربة وان اخذمئلهالم يرجع كذ ا فى الذ خبرة * وان كان مع المضارب الف فاشترون به عبد 


اذه ان عقر 


فلء ينقد:حتن هلكت الالنى يدنع البه رب الال النا اخرئ واذا دفع اليه الفا اخري ثم داكت 
قبل الدفعالى البائع لدان يرجع عن رب المال ثم وثم و رأ س المال جميع ماد فعكذا فى ١‏ 'كاني » 
لوان المصار بارا دان يبيعه مرا بذ بعدذ لك فانما يبيعه مرا بحة على الالف وان بين الامرملئى 
1 وحج؛4و رز أن | ك ٠‏ كبمعاء مرا عه على !> لفله زلى هكدان المديط» ولوكان اشترل 4 لىجارية فلم بقبضها 
حتى آد عى المضا ربا نهد نقد البائع الثمنى ى وجعدد البا ع ذلك وحلنى فان ن المضا رنب يرجع عل 
(بالمال بالو ىا خرود فيد فعهاا! ىا'بائع و يأخذا عا دك فاكون 2أى المضاربة ا 
ربا مال أسمالهالفى ى درهه كذافى الميس في بابا أرابحة فى ا اضا, ربك # ومن دفع لين غير الى 
درهم مضار دل بأل لنصتى ناشترىى بهاجار يةفضامت الالو تبل! ن بنقد هاتقال ربالمال ضاع الال 
قبل ا نتشتربي! بجا ريةوانما اشتريته النفسىوتقال! إه ارب لابل ضما ع المال بءدمااشتريتهافانااريدان 
آخذى بالئمن ولايطم من 0 
' وال لأضارب اشتر بتها بعدماضاع المال ووقع الشراء بارا زارانياه 


01 ١ 
و ج5 م‎ 


كلابالمضارية 2 ' ( وعم ) ( البابالرابع مشر) 
ولولم نهلك الالنى ولم ينقدها في ثمس ألا ري وأكنه اشترول بهاجارية خرن على المضاربة وقال ١‏ يعها 
ف نقد ا لثمن الاول فا نما اشترى ألجاريذ الاخبرة لنفسه ولاتكون من المضاربة ولواشترئ بامجاربةالني 

يض جارية ا خرون جازوكان على المضاريةكذا فى المبسوط ف رأواشترى بالالى جارية تساي 
الفين فضاصت قبل النقن غرم ربالال الال كلها كذافى العاوي*ولواشترى المضارب 
جارية نساوي الفين بامة تساوئي العا وقبض التى اشتراها وام يدفع امة حنين ماتتاذانه يغرم من 
قيمة التى اشتر اها خمسمائة والبافي خط رب !ال ولوكانت قيمة النى | شتراها الفاوالامة الى 
كانت عند 8 قيمته | لفان وقد قال له رب الال اشثربالقليلوالكثي رحتن جا زهذا الشراء من المضارب 
فقبض النى ا شتراهائ. هلكذا رجع علي رب المال كذافى المحيط * وا ذا كان مع المدا رب الف بالنصسف 

وا وي وباعة بالفين ثم اشتروق بالغين عبد اوام ينقد الالفين حتئى ضا ع الالعانفي 
يدوبغرم رب الال الفا وخمسمائة والمضارب خمسمائة وبحكون ربع العبد للمضارب وثلثارباعة 
للمضاربة وصاررأس المال الفين وخمسمائة ولايبيع العبدمرابحة الاعلى الفين فان با ع العبد 
باربعة آلافصا ارريع الثم للمقا رب وثلثة ارباعه للمضاربة برفع رأس المال وذلى'فان وخمسمائة 
ويب خمسمائة ربحا بين المضارب ورب الما كذافى الكافي * ولوعمل بالمضاربة حتئ صا رالفى 
درهم ثم اشتروق بهما جا رية قيمتها اقل من الفين وقبضها فهلى ذلكى_كله عند معا فعلى المضا رب 
الفاد رهم ثمن الجارية ويرجع على رب المال بثلثة ارباعهاكذافى المبسوط»اشترى باللى المضاربة 
جار يمتها لبان وام بدا لين حتول باعها با لفين وقبض الثمن وام يسام الجا ريه حة ككل هل ى كله 

فهذ الا خلومن ١‏ ربعة ١‏ وجه اماان هلكت الاموا كلها معاا وهلكت الا لفى الاويى| ولا ثم هلكت 
الجارية والمال الثاني وهي الالفان معاا ومتعا قبا اوهلحكت لجا ريةاولا ثم المالان معاا وستعاقبا 
ولف امال الثاني ولام ملكت الب ربةوالمال الاول معاا ومتعاقبااما اذا هلكث الاموال كلهامعا 
ضمن المضا رب ثلئة 1 لاف الفالبائعالجارية والفين لمش تريها ورجع علئن رب الى بالفيى وخمسمائة 
و!مااذاهلكت الال الا ولى اولاثم هلكت الجارية والمال الثاني معااومتعاقبا فالثلثة لآلاف 
كلهاملن رب المال وامااذاهلكت الجارية اولاثم المالان معااوصنعا قبافعل ربالمال الفان 
وخمسمائة وعلى المضارب خمسمائة وكذ لى لوهلى امال الآ خراولا ثه الجارية والمال الاول 
الإصل ان المضارب بقد رما كان عاملا لرب امال يحكون قرارالضمان دلون رب الال لانه 

١ 


كتاب اأضارية (0مىممم ) ( الباب1 الابعممر) 
يليعدا افيه نا يي يال لفو الت ويا د 
تساوى الفافقض,لجارية ولم ينقدالد "١,‏ دمل باعها بالفين فقبضهما ولم يدفع الجارية حتى اشترل 
بالالفين جاردة تساوي الفين فقبضها ولم يدفع الدراهم فهلكت لد راهم كلها وأ لجار يتان جميعا 
فعلى المصارب ان يودي اليهم خمسة آلاف الى بائع الجاريةالاولن ثمنها لف درهم ويرد 
مبعيان د ل يي 
يوا اين بلكلاب وإ د بي من لمن اله ا 
بعد بيعهاوالفى وخمسمائةَ من تُمن الجارية الدا نيةولوهلك ت الال فالا وى ثم هلك ما بقي معاي رجع 
بجميع ا لخمسة الآلاف علون ربال1ال ولو ت الجارية الاخيرة اولائم هلك مابقى معارجع 
عل رب الال باربعة آلاف درهم وكذ الوهلكت الجا ربة الاولئ ' ولاا وهلكت الالعان اولاثم هلى 
مابقى فهذ ا ومالوهلى الكل معان المعنون سواء هكذا ف المبسوط * ولواشتر بال المك ا ربة 
جا ربة نسا وبي الفاوقبضها ولم ينقدالثمن ثم اشترئ با جارية عبدايسا وي الفين وقبضه ولم ودفع 
الجارية تم اشترئ بالعبد جراباهرودايسا وي ثلث آلاف د رهم وقبضه ولم يد مع العبد فهلكت 
مند ةق هذ و الا شياء الا ربعة كلها نهوعلئن خسة اوجهان ه«لكت الا موال كلها معا نعلى 
يرجع على ربا لمالمنها با ربعة آ لاف وخمسما ئة وبؤّدي من ماله الفا وخمسمائة وان 
ملكت الالى'ولائم الباتي معا رجع المضارب على رب المال بخمسة لاف وخمسمائة واد 
من ماله خمسمائة وان هلى العبداولائم ا لبواقي معارجع على رب! ال باربع آلا ف 
> ك4 وكذلى للى الجراب ارلان ا في معار اع 0 

سي ا تساوءىي ابا 0 
الجواري ورأس المال الاول معا فعلى المضارب تمن | لجا رية الاولئ الى د رهم والفان قيمة 


كتاب الث اربة (وسمم ) (الباب الخامس عشر) 
الجاريثين الاخريبن ويرجع جميع ذلى على رب المال بخلاف مالوكان اشترىئ بالجارية 
الاولين جارية تساومي الفيى وقبضها فهلكت'لجاريئان و رأسالمال معافان على المضارب ثلنة 
آلاف درهم الى ثمرى الجارية الا ولون والفان قيمة الجارية الثانية ويرجع علئن ربالمال بالفبين 
وخمسدائة وكذلى لوهلكت احدى الجا ربنينى! ولائم هلك مابقي معا ولوهلكت الالف 
الاولن ا ولائم هلك مابقي مها رئجع بالثلثة الآ لاف كلها علي رب الما ل كذ افى المبسوط »* ولودفع 
الى رجل الفى درهم مضاربة بالنصى فاشتريى بهاجارية نساوي الف رقبضهانم باعهابالغي درهم 
وفبض لمن ولم يدفع الجارية ثم اشتروئ بالالفين وبا لالف الاولى وهي في يده جا رية نساوي 
اربعة آلاف وقبضهائم دفع رأسالمال الا ول الى صاحب الجارية الاولى و دفع للالفين الى 
الذى اشترئىمنه الجارية الإخبرة فان عليه الفى درهم م ماله للذى ا شترئ منه الجارية | لا خبرة 
فا ن لم ينقدالا لفلا ولوع حنون هلكت وبع الجارنة الاخيرة بستق رآ لاف دره م كان له من ثمنها النىد رهم 
حصت ثلئهاالذ يكان اشتريى لنفسهو يكون اربعة آلف درهم على المضاربة بودي منها لف درهم 
الى الذى اشترى الاو مندثم بأخذ رب المال رأس ماله فى درهم من الباتي وما بقي وهوالفاد رهم 
6 بينهما على الشرط فا كان المضا ر بام ينقد الالفينى اللبين اش رون بهما الجاردةالاخيرة حت ا 
والمسئلة بسالهامانه يودي ذلى ايضامن ثلئي ا لجارية الاخبرة ولايبقىى فيه ربك ذافىالمبسوط » 
وفي نوا درب سماءةّ من ابى يوسف رح المضا رب اذا اشترئن بالف المضاربة مناما وقبضه ولم ينقد 
الالفى حنيى داكت ابأ البائع منهلم بكن للمضارب ان يرجع على ربا مال بشئئ والمنا ع على 
المضاريةكذ! ف المحيط +« لوعمل بالمضارية حت صا رت ربعة آلا فالفان منهادين والفا مين فييد5 - 
فاشترول بهاتين الالفين جار فلم يقبضها حنئ هلكت الا لفان فانة يرجع بدلئة ارباعهاعائى رباللمال 
واذ ا خذالجا ربغىان له ربعه امن غيرا مضاربة فان هلك ت الجاربة في بدوثم خر جالد ين بعد ذلكا ن كله 
لربالال لانةدون را أسالمال فرأس ماله الفان وخمسمائة ولا يرجع المضارب في هاتين الالغيين 
بشع كذا فى امبسوط .وماهلك من مال المضاربة هوم الربح دون رأس الم لكذافى لكاي # الباب 
لقني مدر جعودا سارب ال الشارة مس ابي بف رحاذائالالضارب لربالرلم تدقع 
الى شينام قال قددفعت الي الغامف اربة فهوضامن للمال قال بوحنيفة رحد ان اشترون بهامع أ لجحود 
فهومش لنفسةوان أشتر” ون بعد الافرارفالقياسانيكون مشتربا لنفسهو الإستحسانيكون على المضاربة 


كتاب المكا ربة (٠*مم)‏ ظ (الباب الساد س عشر) 
برهن ى ا'شهان كدافى المسيط # ومن محمد ر ح فى المضا رب اذا قال هذه 'لالف رأس امال 
وهذوأ أختمسما فرح وسكت م 3 ذال علي دين لفلان قبل فوا قال حسمن ى أن كان وصل قبل قوله 
وان فصل أم دن :بل وهذا قياس قول !بي حنيفة رح كذافى أعماوي #لود فع اليه الفى د رهم مضا ربة 
باانصو فذكرا المفا انه قد, رب فيها الفا و جاء «بالغين ثم انه جد فقال لم ١‏ ربح فيها الاخمسمائة 
فهاكت الالفان في بده وقامت البينة علي قرا ره بماقال من الر بح فانه يضمن الضمسمائة الني 
جبعد هامن الربح فأ خذهارب الال من رأأس ماله ولا يضمن شيشافيرهاولوكان انكران يكون رم 
11 شهاو المستلة بجحالها ضمن الالى الرب كلها فبأخذها رب المال من رأس ماله ولاضمان 
عليهفي أ الما ل كذ افى المبسوط في با بتسمةالمضارية بين ع 0 
امبو سا "ل يهو لم ان: ا 
مو اررض رأس لصحت القسدةو دليف ض ,بطل تكنافي يي فود 4 
اذاعه ل المضارب بمال المضاربة فر الفاذا قنسماا لرب ومال الحضار بة في يد المضارب عليئن حاله 
فاخذرب مال صن الرجم خمسمائة والمضارب خمسما نةٌ نم ضما ع ماعدارأس الال في يد المضارب 
قبل العدلى | وبعدو فا ن قسمتهما باطلة والخمشمائة النى اخذهارب الال #حسب من رأس المال 
ويؤدى اللضارب | لخمسمائة التي اخذهالنفسه من الرب الى رب المال ا نكانت قائمة, 3 
بعري د ور ب 0 





ا. 


نمضا رأس الال: فالالى ١‏ ني بض رب الال رأس مالديضمس ل للضارب نصف الال اللي 
اخذهاوان استوفيى رأس ماله ثم اقنسما الرجم ثم دفع رب المال الالى التي قبضهاب رأس مالهالى 
المضارب وقال ١عمل‏ بالمضا ربةالتى كانت نان رن اوضع لاتنتنض االفسمة الا وين لان 
هذ ةو مضف) ربة مستا نفة والمضا ربةالاولى انتهت نها يتهام: ى | قتسما وانمابريد بقوله على ا أضاربة 
التوحانت اني على الغرطالذىي ين ىالا ولين طكذافي مصيطا رخسي *الراتاالريم 
وف خا المضا ربق ثم عقداهاثا نبافهلى امال بعدذلىلم يتراد الر 1 الاول وهذ و هى الصميلةفيمااذاخالى 

المضارب 


كتاب المضاربة ( ١‏ م م )2 (البابالسابع عشر) الفصلالاول 
المضارب ان يسترد منه الر ساي را أسالمال كذانى 
الدبيين * ومن د فع ال آخرا' فى درهم مضا مضارية بال لنصفى فرب المضا رب الفي درهم ثم | قتسما فدفع 
مارب الول رب المال رأس ماله| ف درهه فاخذا مضارب حصتدمن الربع الف درهمر بقبت 
حصة رب الم ل فلم بأخذ ها حت ضاءت في يد المضارب فالاللى التي ضاعت في يده ضاءت منهما 
جميعاً ومابقى في دد الم ارب يب بينهما فيرجع عليه رب المال بنصفها وذلك خمسمائة هذا اذا 
ضاعت الال ف الى ه ىِ هى حدة رب الما ل قبل القبضامااذاضا عت الا| ى الني هي هى حصةالمصارب 

بعد ماقبضها المضارب لنفسة فان القسمة لا تقض و١‏ يكون ماهلى حصة المضا ر 5 ومابقي حصة 
ربالمال يأ خذه ربالمال كذاف المحيط * فا ن كان المضارب قاسم رب المال وا خذ حصته 
95 يقبض ربالمال حصةه حت ضا ع ماقبضءه المضارب لنفسةوما بغي فان الذى ء يقبضه رب المال 
يهلك من ٠‏ أهما ويديركان لم يكن لان المضارب بقى اميافي ذلك ويغرم المضارب لربالمال 
نص الراح ادي كان قبضه انفسه وكان مسدّونياله بالقيض ض فيهلك مضهونا عليه وقد تبين أنه 
جميع اآر بح فيخرم نصفهلر بالما| كنال اليبو عفار به بالنصى فاشترو بهوبا ع, رح 
553 زادربالمالله فى الرعث. يثا اوح ثم رب بعد ذلى جا رويقتسمان 

عليه دصل الربص قبل او بعدة ولواة: فتسمائم زاد ! حد هما اوحط ذكذلك وء ن محمد رح انهجو زالسط 
من رب الال للمف ارب د ون |أزيادة كذا في “يط السرخس خسي* اذا اخذرب المال» من الذارب 
ملا العشر يناوا لخمسين والمضا رب يعمل ببقية الم ل ذا نكان المضار بكلماد فع الى رب الال شيا 
قال هدارم بكو ن ذاك ربعاولايقبل قوله بعددلك اني لماريس وسا اخذت من يكان صر رأسالمال ووان 
المضا رب دفع الى ربالمال شيثاو لم يقل هذا ربجم روي عناني بوسف رح أ اك لال اه 

رأس ماله يوم أ 5 2 ينينهما ولايكون ما اخذ رب امال من اللضارب قي ل العساب 

تقصاناص رأ س الما لكذافي فتا ون قاضبخان * دفع الول ر وج لالغامضا ربة فرص بها العأمقال له 
رب المال ادفع الى رأس المال ومابقي فهول لا يجوز ذ لك اذا كان الال قائما بعينه لانهاهبة 
مجهولةوان كان مستهلكا نهوبرا .وله مماكان عليه وهي جائزة كذ في محيط! لسرخدي * 
الباب السا بع ء م عشرق الاختلاف!|! لواقع بين المضارب ورب'ل1 ال وبين المضاربيين هذا الباب 
يشتمل على سبعة فصول الفصل الا ول فيما اذا اختافا ني مشترى رى الاضارب هل هوللمضما ربة 

]ا 


ديو ربة ( 8م" ) (البا بالسابع مشر) النضل الاول 
مر د دعا 5 ل آخرالى درهم مضا, ربةبااتصى فاشترى عمد 'بالى درهم وام بة ل عند الشراء انهه 
اشترا وللمضاربة فلماقبفهةال اشترينه واناانوي ان يكون عاى المضاربة وكذ به رب المال فنال 
اشترينه لنفسى هلل بصد ق الضارب فيمانال فهذ المسثاة ا لون اربعة' وجد اما ان بكون مال 
المضاربة و العبد قا ئمين وقت !قرا رالمصاريب ا وكاذاه'لكبن اوكان العبد قائما و مال المضاربة هال 
أوكان مال المصا ربة قائما والعبد ها'كاففى الوجه الاول القول قول المضارب مع يميند فان 5207 
مال المضاربة في يده قبل ال: يم الى البائع ذانة يرجع دان ربالمال بثمنه ويسلمه)! ى البائع 
وفىالوجهالز فصق اداوس ري ويشمن ادارب لاف درم وبر 
داى رب الال بشوع وكذ ذلك أ أجواب ف الوجها لثااث وف الوجهالر ابعذكران المضارب 
يصدق على رب المال في حبق النسليم مافي بدن من رأ س مال المصار ا! لى البائع واذ واذاهلى في بده 
ارادان يرجع على رب المال ب''في آخرنانه لايك مصدةاكذافى المديط * ولو لكان المضما رنب 

اشثرى العبد بالق المصا. ريه نم نقذ ثمنه من صال نفسه وة ل اشتويةه لمفسم ي وكذ !رب الال نالذ فول 
فقول وت! ال ويأخذالك] ربالف المصاريذ قصاصابماان ا #ونوكان 5 


رى العيويالة مفى دء م 
أ 


م له ررعيرداثم قل اشتر فده لتقن ىذ لقول قرلهكذا فى الام سوط في باب شرى المضارب 
ودعة #* و وان اتعتا!ندلم 0 و0 أشرا ء فعل , ون فول ابي دوس فر ح كم نقد 
1 ال الك 1 ربك كان عت أء لشراء للمغاربة و إن نقد من مالدصاى الشراء! 0 
دا شراء وأقعاللرض القن بويا عد ٠ومن‏ مال المضار 2 كدان ا وكيل ال 


شترل وبدا بالق لم يسم ثم اش ايه وميس فقال 
بي ورا الال ىعديو 1 اضرب دون الثانى وكذلى 
ان كذبه فبهماا و صدقه فى الاول و كذ به فى الثاني فاما اذاصد فه فى الثاني دون الاول فالقول 
لرب الل وانعبد الثاني للمضاربة ولواشتراهما صفقة واحدة كل واحدبالى وفال نويت 
ان يكو نكل وا حد منهما بالفى المضا ربة ان صد قه فيهما كان نص فكل واحد على المضاربة والباني 
للمضارب وكذلى ان ككذ به فيهمارا او ااا 
للمضاربة هكذا في محيط١!‏ لسرخسي * ولوقال المضا رب اشتريتهما ,الى من عندي وال فصن المضهاربة 
فال رب مال التريت هذا بين إلى لمضارية امول قولالضارب واصف البدين علي الا 


كتاب المضارية ١‏ رمم ) اناب لانم مدر ) الفص ال الثانى 
ونضفهماللمضار بكذافى المبسوط # العصل الثاني فيمااذ|اختلفانى العموم سرس ل العا 52 ب 
لواده ى المضارب العدو م في كل تجارة وإدهوىرب المال الغصوص فالغول شاو 
كذ اف الكاني * المضارب ورب امال اذ ١!‏ ختلفانقال المضارب د فعث الى ما لا «ضاربة 
بالنصى وام نسم شيئاوقال ب امال انما ان تلك ف البزاوقال فى الطعام 'نكان قبل النصرف فالقول 
لربالمال ونجعل! نكار و بالمالى العموم نهيا له عن التصرف رلايكون للمض ارب التصرف فى العموم 
وامااذ مان هذا الاخثلاف بعد التصرففالثولةول المضاربمع يمينه استحساناود ل رسالال البينلة 
وب اخذ ملما ونا لثلئةكذ! ف المسبط * وا كان رب المال يد عى العموم فا لقول قوله قيا ساو ستحسانا 
كذافى الذخيرة * ولوا قأه) البينة فيمااذ '| دعر احد هما العموم والآخرالخصوص ان وقئ تالبيننا ن وقتا 
احدانهما قبل لا خريل فانه يقضى ببيئة الذي يثبت أخرالا مرين وان لم توقت البيننان وقتاأو 
وقنْتااالوقنين على ! لسواء اووفتت إحد لهما ولم توقت الاخووئ وم يعلم الاول من الآ خرفانه 
وفضول ببينه الذى دد عى الغصرص هكذ اذكرفى الا صل وف القد ورم اذ١اقاماالبينة‏ والمضاربه 
دد عى العموم فان نص شهادة انه اعطاه مضا ربة بيكل نجا رف فالبينة بينته وان'. بشهد وابهن !احرف 
لبينة بيئة ر بال مال كذاى المحيط » ركذ !اذ ااختلفا فى المنع من السفركذانى العا وئ ”راذا تفقا 
على الغصوص ,ا ختلفانى النوع الذي وقع منه الغسوص بعد ماتصرف المضارب فالمال و اقاما 
جميءا البينة فا لجوات فيه على| لتعصيل لذ كي ذكرناهيما اذا! ختلفافى العموم ه وانخصوص اذاافاما 
جميعا البينة ان وف تالبينئان و قنااحد بهماة إلى الاخروئ فانه يعمل بها ويك ون اخرئهمان خا للا وول 
وان لم يعلم الاول من الآ خربان وقتتا على السواء اام ووه احدبهماد ون الاخرل 
كا نبيئة المضارب 'ولى بالفبول حكذانى العيط * عن ابى يوسف رح اذا فال المضار ب 
امرثنى ا ناخرج ان جميع الباد ان اوقال لم ثا مرني بشوع وقال رب المالى امرنى ان ترج 
الى البصرة وحدها فالقول فول المضارب ولوقال المضارب 'مرثئني ان اخرج الى البصرة 
والكوفة وقال رب امال الى البصرةو حدها فالنول قول ربالمال كذافى الذخبرة * 
لوقال المضارب امر ني يالنقد و النسيئة وقال ربالا امرتىبالنقد فالقول للمضارب 
دكن | في “حبط | لمر خسي #النصل الثالث فى اختلافهما في قد رالربح المشروط للمضارب 
وفي مندار ررأء س الال وفى اختلا مهمافي جهة ة قرض ال ل اذا دفع الرجل الئ رجل الف درهم 


كناب المضصاربة ( عععرم (٠)‏ الباب السا بع مشر ) النصل الثالك 
مذاربة ورب فيها الفى درهم ثم اختلفا فقال الأضارب شرطت لى نصف الرجم وفالربالمال 
شر طت لك ذلث الرب فالقول قول رب المال وان اقاما جميعا البيئة فالبينة بينة المضارب 
وباي اباي ابرط اموي يديد 0 
رب المال من ماله خاصة ولاضدا والضادىى اااي انار 0 
شرطت لي تهى الرام وتالرب الما ل شرطت لى مائة من الرم| وقال( م اشترط شما مأ وفسدت 
المضاربة ولك جر ساك الول ول ا و 
جميعا البينة في هات اطي اللي اإقارب لاف اده 56 7 
شرطت لي ثلث الر ع وقال رب الم لشرطت لى ثلث الرح و زيادة عشرةد را رأهم ولك عل ى اح 
ف 10 لنول 201ص 
فان اذا ماجميعاالبينة عل ما اد عيا كانت البينة بيه رب امال كذافى ألمعيط »* ووضع فى ال ل 
فال رب الما شرطت لك نصف ا لربجم وةا لا اضا رب شرطت لي ماب د رهم اود فعنه اللي مف اربة 
وأم تشترطلى ذيثا هلى | جرهثل على فا'قول فول رب الل فاناقام ربالمال البيندانه شرطلهنصف 
الرهواقام الحف ارب البينة اله لم يشترط له شيئا دالبينة بيئة ربالمال وان كان اقاء المضارب الببنة 
انه شرط لهر هما نكاد رهم واقام رباللال البينة انه شرطلهنص فار" بس فالبية بين المصارب_كذاف ابس وط»ه 
امس فقاللريبالمال د فعت!لبى الفا ورتحتالفاوقال ربالمال بل د فعتاليكالفين 
مضاربة فالقول المضا رب , واد'! حتلى رب المال والمضارب في رأ سال ل والرح ففالرب الال 
رأشالمالالفان وشرط تلك ثلث الررح وقال المضارب رأسالال الى وشرطت لى النصف 
فالقول للمضارب في قدرر أس المال ولرب الال فيماشرط له من الم ريم وايهما اقام البينة مل 
:ماادعون م ن الفض| ل قبلت دينته كذ افى ا لكا في * وان اقاما البينة فالبيئة بينة رب الال في مقدار 
ماسلم البدمن رأ س امال وبأأخذ الالفين برأس ماله وا نكان الال ثلثة آلاف كانت البينة بينة 


المضارب فيمااد دن من الرئح حنول ل أن الالففى الفا ضلة من الالفين بينهما نصفا نكذا فى المبسوط م 
فان جاء 


سا0 ( 84م ) ( البابالسابعمشر) الاصلالثالك 

إلى يمجاء المضارب بثله آلاف تقال الى رأسالمال وال ربح والف وديعة لآ خراومضاربة لآخر 
أ وبضاعة ل خرا وشركة لآخبراوعلى الى دين فالة دل ف الوديعةوالشركة وا لرضاوةٌ والدينةوا 

المضارب ف الافاويل كلهاكذ اف البدائع * واذا ادهن رب المال البضاعة وادعى المضارب 
فضا رية “عيية | وفاسد ةّها! لفولقول رباللال كذافى الذخبرة * واذادفع الرجل !١‏ ل رجل 
مالافرجم فيه ربجتا فقال العا مل اقرضتني هذا الال وقال الدافع دفعت اليى بضاعة اومضاربة 
بالثلث اوقال مضاربة ولم اسملى شيثئا اوقال سميت لك مائةدرهم من الربح فالفول قول 
رباللال وكذالواد عون رب اطال المضاربة اوالبضامة وادعى! لذي في يديه الال انه اقرضنى 
وان الربسكلهلي فالقول قول , ربا طال والبينة بينة المضارب كذافى الذخيرة * فان حكا ناقر 
بالبضا مة فلاشوع للعامل وان" نكان اقرله برب الثلث اعطاه ذلىك وأن اقربمضار به فاسدةاعطاج 
الجرمئله كذافى المبسوط #واى! قا ماجميعا البيز لبينة فالبينة بينة المضا رب كذافى ا لبدائع * فان هلى 
امال .في يد المضا رب بعد مافال العامل انه قرض وتال رب الال انه بضاءة ١‏ ومضار رق #«عحبيع 
١‏ وفاسدة يضمن الال والربعالااذا قالرب الال دفعت اليى مضا دين 
الاماوراء النلك كتاق سيلا تسريف »310لا قارب لايق ربةوال رب الال 

١‏ دفعته اليك ترضاذالقول قول رب اطال وا نهل الال في يد الم ارب بعد هذ اينظران هلى قبل 
العمل فلاضمان على المضا رب وان هلى بعد العه لكان اللضارب ضا مناللمال وان اذاما جميعا 
البينة عاو مااد عيافالبينة بينةرب ال مال فى الوجهين جميعاضا ع المال قبل العملا و بعد ة ويكون 
المضا رب ضامناكذ فى المحبط ولوقال المضا ربد فعته الى هضاربة وقدضا ع المال قبل ان اعمل به 
وقال رب المال اخذ نه غصبا فلاصمان على المضا ربفا نكان عمل به ثم ضاع فهوضامن للما لفان 
اقاماالبيئة فالبينة بينةالمضا رب ف الوجهين ولوقال ا مضارب اخذت متك هذا المال مضا ربةفضا عقبل 
لوي و0 0 رب الال وا مض ارب 
قالر: 7 د قال بالال الم عاد ل'ربالمالءا البيئة ينه بضافلواقام 
بالمال بينةعلول اقراراا العاملانهاخذو«شضاعة واقام العام ل بيئة علو اقرا , ربالمالانه أخذء غصيانالبينةبينة 
- صاحبالمال وهذا اذالم يعلمأ الاقرارين اول فان علم فالبينة بيئك صاحب الاقراراله ثانيكذافى المحيطكئ*خ 

ا 


كناب الضار. ّ (ومم ) 000 » سرع 
7 الى آخرالف درهم مضا انسى ترام لها فال 
ووو بتي لاي وكيا بزو 
لم اقبضمنكتيئا هالفول قول ربل ل معيميئه فيحلنى بالله ماقيضت رأس المال من المضا رب 
فاذ ا حلي اخذا لا ل ا لبا قية برأ س ماله ولا ينئظرا! ى ا سحلا ف!لمضارب ثم يستحل المضا رب 
بالله ما استهاكته رلاضيعته فان حلف برى من | ضما ن وأم يتبث قبض رب الال وان نكل المضارب 
عن اليمين فتداقران رأس الال كان منده وذد جعدة فصارضا منالر أس المال وظهران مال 
المضاردة الى مين فيا خذ رب المال! لان العين برأس ماله فتكون الالو الدين ملل ىالمضارب 
ربحافيرجع ربالمال على المكارب خمسمائة درهم حصته من الربم كذانى المحيط * ولوان 
المضارب حين! راد رب الال استعلاءخه قا للم اد فعهااليى ولكنها ضا مت مني وحلى على ذلى 
انه يغرم نصفها لرب ال ل ولواقاما البينة فالبينة يبنة | مضا رب ولواقام المضا رب البينة ان رب المال 
انرا بض رأس ماله الى درهم ونام رب امال ةم ون اقرارالمضارب ان رب ١‏ للم يقبض 
من رأس ماله شيئا دان لم يعلما ي الاترارين ى اول فالبينة بينة المضارب وان علم ايهمااد ول فالبينة 
ينة الذي يدعي اترارل خركذافىالبسوط* وا 27 رب وربالال وا قربها! خذكل واحد 
منهما حصته ثم اختلعا فقالالمضارس قد كنت دنعت وأ س الال الن رب الال وهويتكرفالقول 
فوله ولايكون اقرارة بقسمة الربم اقرارا بقبض رأس الال وقوله في الكتاب القول فول رباطال 
يعنى فيما يد عى المضار ب علئ رب الال من خلوص الخمسمائة النى قبضها لنفسه فاما 
في حق براءة المضارب من ضما ن رأس الما فالقول قول المضا رب والوا لكل واحدمنهما 
ثم اذا حلفا انتفى الضمان عن المضارب (حلفه وانتفون قبض رب الال رأس المال بحافه ايضافكان 
الفام نمال المضاربة قدهلكت فيتصرف الهلاى الى الره ماقبضة رب الال من الخمسمائة 
من رأس المال وأ لعمسما ئة التي قبضها المضارب من رأس الال ايضا فيرد على رب المال 
ان كانت قائمة وان حانث هالكة غرمهالر ب الال حنيي. ينم أه رأس الال هكذا فى الحسيط ب 
ولوافاما ا ليينة كانت البيئة بين المضا رب كذا في فنا وى نا ضيخان » الفصل الامس 


11 للساسْسسلل٠سسببد_-_7_7‏ 7 -لعب دل تا 


في اختلاف المضا ربين واحدهما مع رب الال اذا دفع الرجل الى وجلين مالامضاربة 


اينار ( لومم ) 0 عمسا ال 
لاس رخن لولم ادر رب لاف ده 
رأس مالدمن يد المضاربين ويبة فو في يد كل واحد منهما الى ن, « م فبأخذ رب اال خمسمائة من 

الذي صدقه بعساب رأس ماله ويقاسم الآ رخمسمارة ماني يد ا ثلاثالان رب الال يزعم ان ' 
هذ: الخمسمائة من رأس ماله ايضا ومن في بده ينك رويقول هوريح وح ق رب الال فيه سمو 1 
حقي لان حق رب الال في نصن الر بم وح قل واحد من المضا رب بن في ربع الرشي فلخابة" 7 

خمسدائةاثلااائهالرب امال بأخذها لساب رأس ماله بزعيه انيع فيد الى ,- + لون 


و ثلثة وثلثون وثلث ثم يقنسمون الالنى الباقية راحابينهم! ربامافيصي رفي يدرب ١١‏ عد ان بالقرض 
---- 


أدتنا 


من الرحء وني يد الذي صد قه مائتان وخمسون فتجمع ذلك فبأخذ منه رب 11 . 5 
ماله على مائصا: دقفا علية والما في صن ! لرب الذمي في ايد يهم بئنهماانلاناهت هد ١‏ ربة فشهاد نهم أ ول 
الع رجلين الفاءضا ايباللصى فجاءابالفين خمسما ئةبيض والى و ل المضارب لي نصف الربح 
الخمسمائة البيض ود يعم لفلان عندنا اويقول هى ددن الهداويةر > م شرطله نصى الربم فالش هادة 
وقال الا خرالال ف كلهارح فهذة علي اوجة أ عن ون وهوالسدس: وفي قول ابى يوسف 
اوكله في يد المقراوالبيض في يد المنكروا الباقى في يدالمقرا' رموكان اد عى المضارب نص الررح 
رب الال العامن ال 
ينه وين رب الال اثلاناسهم بلربالالر .لل رب الال انمادفعتا ليك ص الال بضاعة 


د فصارن بيد عبى المائة لا تقبل هذه الشهادةولايكون نارح ولا 
ع 0 سكل على الاخئلاف لا تقبل منده وعند هماتقيل على المانة 
ويقسم خمسمائة أر باعا واما | كم ولوادعى المضارب انه شرط ما ئة وخمسيى وشهد لدشاهد بها 
صاحبى بأخذ امالك رأء اله بجع كذافى المبسوط *ومن دفع اين رجلين الف د رهم مضاربة 
1 تن احد همان ربب الال شرط لهمانصف الر/ بم وادعى المضا رب الآخر 
الى المفرله وان م 
ل امياد ا و 6 القول قول 
درهم في ايده "7 ل بنصى الربح والآ خر يثلث لراع : ن قياس قول 


دنه دما شرطللمضارب مائة ي درهم وشهد 


ا 
كتاب المضاربة 50م ) (البا ب السابعمشر) الفص ل السادس 
لفلان خاطناها بالمال با مر فهوشربكنا في هذا المال بخمسما نه د رهم وصدته تلان بذلىف 
وقال له المضشارب !لآ خر تلى الالى كلهارب فان رب الال يأخذ رأس ماله العا وبأ خذ المفرله 
ياله كة ما نين وخمسين ممافي يدالمقرو يقسم رب الال والحضا ربان الخمسمائة الباقية ارباعا 
فيكون للدضارب المْقربالشركة منهامائة وخمسة و عشرون د رهما فبجمعهاالى ما اخذ المقرله 
ماله لشركة فيقسم ذلك كله بينهما عل خمسة اسهم سهم للدضارب و اربعة للمقرله بالشركة ولوكان 

عدا شركة يوم اقريها اخذ المقرله بالشركة جميع الخمسمائة من المال ويأأخذ 
عن اليمين رأس ماله الفا و ! لمسمائة الباقية بين المضاربين ودين رب الال ارباعا ولوكان المال 
المضاريةالف. للشركة اخذ رب المال رأس ماله الو در هم وأقنسم هوه وا لكا ربان الال الباقية 
ربحافيرجع رب' المق ربا لشركة اقتسم هو والمقرله اخماساللمقرخسة وللمقرلهاربعة اخماسه كذا 
المضارب حين رادرب المضاردان بانفي درهم وقال احدهما يان رأس امال الى فشا ركنا فلان 
انه يغرم نصفهالرب المال رلا ربس خمسما ّاخرئ وا كرال خروربا فل والمال في بديهما 
اقراه قبض رأس ماله الف درهم بد فع الى المقرله مائثانى وخمسون و يأخذ المقرلهايضا ممابقي 
من رأس س ماله شي فان لم بعلم يا', فع سمافي د ال خره :ل ذ لكو هوالتمائة وثلئة وتلئون وثلث 
يينة الذي بدعي اقرارلا خركذافى المبسود م لبافي في يد المضاربين وهوثلةمائة و تله و ثلثو نى وئلك 
منهماحصته ثم اخدلعا فقال المضارب قد كتسشمه ثم يجمع مااصاب ال مقرلهو«وثلثة و ثمانون وثلث 
فوله ولايكون اقرارة بقسمة الرم اقرارا بقبض رامق روثمايةانساءا لدكذافي صصيط السرخسي * 
يعنى فيما يد مى المضار ب على رب الال من غارب متى اشتري بالمضاربة مالايمكن 
في حق براءة المضارب دن ضما ن رأس الال فالقول قوزيلاف والوداق فا لفول قول من يدعى 
ثم اذا حلفا انتفى الضمان عن ا اضارب بحلفه وانتفون قبض ررذفال المصارب لرب المال هوابتكف 
00 ا ا و00 
س المال وا لخمسما ئة التي قبضها المضارب من رأس الال اورابنك اما نكان فى العبد 
ب عي واي ديه رأس أل وهوعبدالمضارب 
ولوا فاما! لبينة حكانت البينة ينث المضا رب كذا في فنا وئ فا ضمخان * ب لا بل هوابنى 


فى اختلاف المضا ربين واحدهما مع رب المال اذا دفع !١‏ لرجل ١١‏ أن وجلين « . فإنه 


كناب المصاربة ( وعم ). (البابالسابععشر) الفسلاسادس 

فانه عبد الأضارب ويضمن رأس المال لرب الما ل وان لم يكن فيه فضل بان 'كاذت قيمئه الفافقال 

المضارب هوابنى فان صدفه رب المال يثبت نسبه منه ويكون الفلام للمضارب ويضمن رأس المال 

وا نكذ به فهوعلى الأضاربة ف صارت قبمته الفي ‏ عنق وسعون في ثلئة رباع فيمنهلرب امال وفي ربع 

قيدته للمضا ربكذ! في محيط السرخسى * ولوقاال رب الما لكذ بت ولكنه | بنك فهودلى المضاربة 

فان لم يبعه حنوى زادت قيمنه فضا ريساو وي الفى درهم عنق و يسعين في قيمته بينهما ارباعا كذاءها 
فالمبسوط * ١د‏ ا قا ل رب الما ل للمضارب هوا بنك فلاتخلواماا نا نف العبد فض ال اولا فان 4لا بل 
فيه فضل وصدفه المضارب بعئق ويضمن رأس المال وان حكذبه المضا رب يعئق العبد وإءالوذعادنا 
لرب المال وان قال المضا رب ترب المال لا بلهوا بذك فالعبدالمضارب وضمن رأ اسان بالقرض 
لم يكن فى العبدفض لان صد ته المضارب فهوا بنه مملوك للمضارية وان زادمتب 3 
مم ا ا 0 
المضارب بالعبد للمضارية كذا في “حيط السرخسى * وان زادث تيمت المضارب لي نص اتراح 
مئق ويسعوى في قيمته يينهما ارباعا كدافى المبسوط ه*« وكدلى لوقال ددشرطله نصف الرب فالشهادة 
في محيط ا لسرخسي ولوكان اشتريى عبد يساوي الفين فقاا وهوا لسدس وني قول ابي بوسف 
كذبث ثبت نسبه من المضارب ثم هذود عوىى نجحريرفتكو رموحكان اد عى امضارب نصف ارح 
بالخيارا ن كان المضارب موسرا بين الامتاق والاسيب الالشرط نئي الربي نا لشهادة باطلة 55 
صد قدفى ذلك مئق على المضارب ويضمن المضا» ل رب المالانمادفعت! ليك صن الال بضاعة 
505ظآ ابن المضارب بهثق عليه و رضي بهى شهد احد هما انه شرط للمضا رب ماني درهم وشهد 
المضارب هوابنى وكا وار ل موسي عي لاله تقبل هذه الشهاد ة ولايكون له ربح ولا 
ووريري اإزام سا عطي الإإخالاك لتيل ار ربتد ع ااتبل على 2101 


علق ريه 0 
يلاق وق خحيط» ولواد عى المضارب انه شرطا ما ئةوخسسين وشهد لدشاهد بها 


فيه وأ وكان صد قه رب > 
مئق ربعه ويسعى فيثلئة ١|‏ هم جميءا كذافى المبسوط ومن دفع الى رجلين الف د رهم مضاربة 
يا سئي ممع ايوق احد همان ررب لال شرك لهمانصف الر بم وادعى المضا رب الآخر 
رن سين اهامر واد عوويرب المال ان شرا لهماما ثة من الرئم حنى كان الفول ول 
درن واي ن أقأماشاهدين شهد احد همابنصف الريم والآخريئلث الرئم نان قباس فول 


كتاب المضارءة ( 41م )2 ( الها بالسابعفشر) . الفص لالسابع 
الالى الني افررت هى للمضا ربة وفال رب المال الالىلى خاصة ليست هن المضا رب 
فالقول لربالمال وان كان المضا رب وصل اقراره بذلف صدق كذافى المبسيط * اذا دفع الى 
رجل الف د رهم مضا ربةبالنصى واشهد مليه فى العلا نية انها قرض دنوثق بذ لى حتئ اجتهد 
المضارب في حفظ الال مخافة ان يأ خذة رب امال بالقرض فعمل المضار ب ,امال ورب او وضع 
فان تصادقاان القرض كان تلجية فى الظاهر وان الثابت فى الباطان هي المضا ربة كا نكما تصادقا 
وان اختلفا فيذلك فقال رب المال كان القرض حقيفة ولم بحكن "جية وقال المضارب لا بل 
كان القرض تاجدبة والثابت ف العحقيقة المضاردة واقام المضا رب بينة. على ماقال فهذا وه الوتع ادنا 
ان القرضكان تلجية سواء كذافى الذخيرة* وان شهد شاهدان بالمضارنة وشاهدان بالقرض 
ولء يفسير واشيئا غيرذلك فالبينة ببنةالذي يدعى الفرض كذ افى المبسوط في آخ رباب شركة المضا رب * 
وان شهدشهودالمضاربة ان الفرض حا ن نلجية وان الثابت حقيفة المضا ربة فشهاد نهم اول 
كذاى الذخيرة * واذااقرر بالما ل للمذا رب بسدس الرب وذال المضارب لي ي نصفى الراح 
واقام شاهد ين فشهد احدهما| نه شرط له ثلث الربم وشهد الآ خرانهشرطله نصف الربم فالشهادة 
باطلة في قول ابي حنيفة رح ركان للمضا رب مااقربه رب الال وهوا لسدس وني قول ابي بوسف 
و محمد ر جالشهاد؛ جائزة على الى الرع ادها رنيوواركتا ن اوه المقد راب تبن ارم 
فشهد له شاهد على نص ا لربم وشهد له آخران رب الال شرطثلني الربم فا لشهادة باطلة مندهم 
جميعا كذافى المبسوطفي باب الشهادة * ولوتال رب الال انمادفعت! ليك صن المال بضاعة 
حت كان القول قوله انا م المضارب شاهدين شهد احدهماانه شرط للمضارب مائة ي درام وشهد 
الآآخرانه شرط لهما ةا ن كان المضا رب يد عى الما ئةلا ثقبل هذ: الشهادة ولايكون له درج ولا 
اجرالمئل وان ادعى الا ثثين فالمسئلة على الاختلاف لا تقبل عنده وعند هماتقبل على المائة 
ويقضىى له باجر الم لكذا فى المحيط* ولواد عى الحضارب انه شرط ما ئة وخمسين وشهد لدشاهد بها 
وكاسرياك ناه جره اوتنه جبيدا تداق لمشيو # وم دقع الو رجابزن الى درم سار به 
فعملا بهاو رحا ربعا فادمى احدهماان رب المالشرط لهمانصف ال ربح وادعى المضا رب الآخر 
انه شر طلهمائلت الرب واد عون رب المال انه شرطلهماما من الربم حنى كان الغول فول 
رب امال فان ١ق‏ ماشاهديى شهد احد هما بنصى الرب والآ خر بثلث الربم فان قباس قول 


كتاب المضا رب ( وم ) ( الباب الثامن عشر) 
ابي حنيفة رح لاتقبل هذ «الشهادة ويكون لهما اجرمثل مملهمابافرا ررب المال كما لولم يقيما البينة 
اصلاوامافي قولهما ذالذى اد مى النصى يكون له سدس الر بح و ولس أه اجرمئل عمله والذدي 
يد عى الثلث له اجرمئل عمله باقرا ررب المال كذ افى المسبط * الباب الث من عث, عشرفي عزل 
لمضارب وامتناعه مر التقاضي تبطل المضاربة بموت رب المال علم المضاردب بذلى | ولم يعلم 
حتوى لإيملى الشراء بعد ذلك بمال اللضا ربة ولايملى السفرهكذاني فتاوئ قا ضيخان * وتبطل 
بجنون احدهماان | كان مطبقا ولوا رئد رب المال فبا ع المضارب واشترئ بالمال بعد الردةفذلى. 
كله موقوف في قول ابي حنيفة :رح ان رجع | لنى الاسلام بعد ذلك نفذ ذل ,التحقت رد نه بالعدم 
في جميع احكام الحضا ااا عرب ثم عاد مد لماقبل ان بكم بأساقه بدار 
ارب على الر واية الي شرط حكم انحاكم للحسكم بمونهوصير و رثه ميراثافانمات اوقتل على الردة 
اول ق بد ارا عرب وففى القاضى بلسافه بطلت المضا ر به من يوم ارد علو اسل ابي حنيفة رج 
كذا فى لبدائع * واذاد فع الى الرجل مال المضاربة بالنصف فا رتد المضارب اود فعه اليه بعدما 
ريدم اشترول وبا ع فربو وضع ثم قئل على رد نه اومات! ولق بدا را لعرب جا زجمبع مافمل 
من ذلى والربم بينهما على ماشرطا والعهدة في جميع ماباع واشئروى على رب ' هال في قول 
البي حنيفة رح و و في فول ابي يوسى و محمد رح حالهفى التصرف بعد الرد وكحاله قبل الردة 
فالعهدة عليه وير جع بذلى علون رب الما لكذا فى المبسوط * ولوماات المضارب اوقتل! وأعمق 
بدا رالعرب بطلت المضاربة فان حبق وبا ع واشترى هنا ى ثم رجع مسلمافاه جميعمااشترئ 
وباع في دا رالعرب ولاضمان علبه في شيع من ذلك واما | رندادالمر أة وعدم رتدادها سواء 
في قولهم جمبعاكان امال لهاا كانت هي العاملة والمضا ربة #حتبحة علي حالها حنى تموت 
اونلعق كذافى الساوي #فان عزل رب امال المضا رب ولم يعلم بعزله حنى اشترئ وباع 
فتصرفه جائز وينعزل بعلمه بعزله وان علم بعزله والمال مروض فلهان يبيعها ولايمنعهالعزل عن 
ذلك ثم لامججوزان يش نري بثمنهاشيئا آخرولوكان مال المضا ربةمن جنس رأس المال لم يجزله 
ان بتصرف فيه وان لم يكن من جنس رأ س الال بان كان درأ هم ورأس الال دنانيراو,العكس 
له ان يبيعها بجنس,رأس امال منصماناوملن هذ اموت رب مال ولصو بعد ال يبع لمر وض 
وأعموها 


كئاب المضارية ' 57 ("هم) 0 ( البا ب التاسع مشر) 
ونحوهاكذ افى الك في * ذا نكان مال اللضاربة فلوسا فنهون نيبا لال فا لجولب فيقىا واب فيمالوكان 
مال المضا ربة د ذا نيرو رأ سٍالمال د راهم يعمل نهية صن الشراء م نكل وجه حت لواشتروف بالفلويس 
مرضا لم يجبزعائى رب الهال ولايعمل نهيه عماهوبيع صن وجه شراء من وجه حتئن لوباع العلوس 
بالدراهم يجوركذاف المديط * لوتصرف المضا رب وصارما ل المضاردة د يناعلى الناس وامتئع 
المضارب عن المفاضي فان لم يكن ,فى الال ربجم كان لهان بمتنع عن التقاضي ويقال له احل ربالمال 
على الغرماء!ي وكله وان كان فى الال ربجم ليس له ان يمتنع من النقاضي بل يو مربالتقاضى, 
ليصيرالمال ناصا كذا في فتاو قاضمخان * وعلن هذاكل وكيل بالنيع اذا امتنع صن التقاضي , 
لا عجبرعلى التقاضى ولكن يجبرعلى ان يل رب الال بالثمن عاى المشتربي وكذا المستبضع 
كذافى الكافي #قاما الذي يبيع بالاجركلبياع والسمسارفلا بد من ان يجب ر على الاستيفاء ريجعل 
بمنزلة الجا را لصحبيسة بسكم العاد 5 كذ افي محيط السرخسئ *.واذا صارمال المضارية دينا ملى 
الناس فنهاةرب المال عن التقاضي وقالى اناا ثقاضوىمخافة ان ياكل المضارب فان كان فى المال 
ريس فالتقاضي يكون للمضارب وان لميكن فيه رثع فلريب الما ل ان يمنعه صن النقاضي وتجبرا مارب عل 
ان حيل ربالا ل على الغرماء كذافي فتاو ئئ قا ضيخان * نما نكان في مأ ل المضاربة ربح واجبرا مضارب 
على التفاضمي هلتكون نفاته حال النقاضي فيما ل اللضارية أ نكان اند ين في مصرالمضارب فلا وا نكان 
في مصرأخر: فان نفقة سفرة ونفقة ذلك المسيرماد ام في حال الثقاضي في مال المضاربة وان طال سغفر 
المشارب ومقا متتحتن ا نت اللفقة ملي جميعالدين فان فضل ل على الدين حسب له النفقة مقدار 
الدين ومازا دعلن ذلك يكون على المضا ربكذ ! ف المحيط * الباب التاسع مشرفيموت المضارب 
واقرارة فى المرض اذامات المضارب وعلية دين ومال المضاربة في يده معروف وهود راهم وكان 
رأس امال دراهم بدئ برب المال قبل الغرماء با خذ رأس الملل كذافىي لمبسوط وهل يأ خذ 
الربمان كان الربوظا هراو قد عرف وصوله الى المضار ب كان لرب امال ان يأخذ نصيبه من الرئح 
قبل الغرماء ثم مابفي من حصة المضارب من الربح بحكو ن بين غرمائهكذا ف المسيط * فان قال 
ورثة المضارب والغرماه الدين الذي على المضارب من المضاربة وحكذبهم ربالمال فالغو ل 
فول رب المال مع يمينه على علمه وان كانت المضاربة حبن مات المضارب مروضا اودنانير 
فاراد ريبالمال ان يببعهامرا بعقلم يكن له ذلك والذي بلي بيعهاوصي المضارب فا ن لم يكن له 
ملا 


كتاب المضاربة (عهم) (البابالتاسعهشر ) 
وصي جعل القاضي لهو صيايبيعها فيوفي رب الال رأس ماله وحصته من الربم ويعطى حصة 
المضارب من الربم غرماء: وقال فى المهارية الصغيرة يبيعهاوصي المبت ورب الال وماذكرهنا 
١‏ صبكد ا ف المبسوط * مان اراد رب الال ان يأخذ من الد ثاني يقد ر رأس المال وحصته من الرسم 
فاعطاة الوصى ذلك فهوحائزكذ اف المسيط * وان كانت المضاربة لايعرفف بعينهافرب المال 
اسوةللغرماء في جميع ذركته حكذاني محيط السرخسى * وص دفع الو آ خرالف د رهم مضا ربة 
باللصى فار المضارب عند موثهانه باع بالمال واشترئئ مرجم الفا ثم مات المضارب والمضاربة 
غيرمعروفة وللمضارب مال فيه وفاء بالمضارية وبالربم فان رب المال يأ خذ من مال المضاربة 
رأس اهلها ولاح لمن الرح ورا تر لضا ران تبن الرع هين تنبت يدوعلئ الرايم 
بصي رضامنا حصته من الربم واوان المضارب قال في مرضه قد ربصت ف المضا ربة الغاو وصات 
الي نضا ع الما ل كاء وحكذ به ربة الال وقال لال عندك وفد صرت ضامنا بالجحود فالقول 
قول المضا رب مع يمينه وان صات قبل الا ستسلاف فازه يس حلنى الورئة على العلم فان حلفوا 
برؤاوان نكل واحدمنهم من البين لزمه رأس الال وحصة رب امال من الربح من نسبية 
خاصة وكدلك اذا فال المضارب في مرضه قد دفعت رأس الال ال ربالمال وحصته من الربم 
وكدبة رب الال فان القول قول المضارب مع يمينه ولاضمان عليه وان مات المضارب قبل 
أن يستجلنى فلرب المال ان يستصلى الو ثة على مابيناة فى الفصل الا ول الا ان هذا بخالى 
الفصل الاول في شع وهوان ماني بد المضارب من ححصته صن الر ب في زهمه فان رب الال 
يأخذمنه رأس ماله فان نقى شيع اقتسماهيينهما علوى ماشرطافا ن كان على المضارب دين صحيط 
بماله وحصة الاضارب من ١‏ بم غبرهعروفة وقد علم ان الضارب ثد ري الى د رهم ووصات اليه 
فان رب المال باص الغرماء بماني يد المضارب من الرب ولاتاصهم بمقدار رأسمالهوحصته 
مرى "ريم هذا بى المحيط + لوا قرا لمضارب عند موثة وعليه د ين يعبط بماله انه ربيمى امال 
الى درهم وان المضا ربك والربم ددن علين فلانثم ماتعفان ا قرالغرساء بدلى فلاخق لر ب امال 
فيماترك المضارب واكن بنبع رب الما المد يون برأس مالدفياً خذه ويأخذ نضف ما بغي مناليضا 
حص ةمسن الربج وافتسمنصفه ضر مأء المضاوب مع ماله وان قال فرماء المضار ب ان المضا رب م رم 
ف الال شيتاوليس الدين الذي على فلان من المضاربة كان ذلك الدين مع سا ترتركته 


كتاب المضاربة '' (8«*) ., ( الباب العشرون ) 
ب نالفزماء ورب امال بالعصص يضرب “رب الال برأمن ماله ولايضرب بشيع من الربح 
كذاف المبسوط يد وهذ !انا كانث المضاربةً معر وفة فى الصمة الا انه لايعرف مالالمضاربة 
الابقوله وامااذ كانت غير معر وفة ولم عرف الاباقرارة فاده لايضربهب رأس الال مع غرماء 
الصحةكذا فى المسيط* وان قال هذة الالنى مضا ربةلفلان عند بي ولفلان مندي وديعة كذا 
ولغلان كذ امن الدين بدوع بالمضاربة وان لم يقربهابعينها ما ن جميع مال المضارب بين صاحب 
الددين وصا حب الوديعة وصا حب المضا رربة بالعص ص كذا ف المبسوط #لوقال لفلان الى مضاربة 
وهي في هذا الصند وق ولفلان الى على فلم يوجد فى الصند وق شيع فالترتة بين رب المال 
والغريم بالحصة وان و جد فى الصند و ق الف كان هوا ول وان و جد الصند وق الفان فلرب 
الما ل الى خاصة والثانية بين الغ رماء مختلطة كانت الالفان او غير مختاطة فان لم ان المضارب 
هوالذ ىي خلط الال بغيرامر رب الما لكان ينهم بلحس في فول ابى حنيفة رح 
وعند هما نصفه لر ب المال و نصفه للغرما وكذاني محيط السر خسى * ولوقال لفلان عندى 
الى د رهم مضارنة وهي النى علئ فلان ولعلان هلي الف در انال الروك ون 
لربالا ل و لواف رالمضارب في مرضه بمضا ربة بعينهائم ! قربها بعينها وديعة لآخرثم افربدين 
0 بدو بالمضاربة وبتحاص صا حب الود بعة والدين فيمابقي من تركثهكذا فى المبسوط » 
د فع الى رجلين الفامفمار به فمات! حد همافقال الآ خرهلى المال صد ق في نصيبه وكان نصيب 
الى عو شع ناليد أودع نصيبه صأ حبة يصد ق فى الكل و لوقال د فعت 
ذلك ال صاحبي كان مصد قامع يمينة وكان د ينافي مال صاحبه كذ افي محبط السرخسى * 
الباب الع عشر ون في جنا ية عبد لمضاربة به والجناية عليه من دفع الغا مضار به باللصنى و١‏ شترى بها 
0 6 وا از ب 
ل دار كاوها جني مدالاف او ايا ب 
فى العبد فإختار العذا «فأنه ييطل هذ و المضاربة ولوكانا حاضرين يقال لربالمال ادفعهاوا أؤدع 
فانا١ختا‏ راحدهما انتفضت المضاربة فان ١‏ راد رباللال دفعه فقال المضار بأد افد يه حنوق يبقل 
بعابى الما ربة نا بيعه حنول أ ربع فيه ليس لرب الال الدفع وامااذاكان الضا رب غائبالم يكن 


كنا بالمضاربة (89م ) ( الباب المشرون) 
لرب امال ان بدفع وانما لدان يفد مي هكذا فى المعيط * لوكان مال المضار بة الغاواشترئل عبدا 
قيمته العين فجنى جناية خطاءلا بشخاط! المضارببالدفع والفد'٠ان١‏ كان ربب ,امال غائها ولس 
لا صعان الجناية على المضارب ولا على الغلام سبيل الاان لهم ان يستوثقوامن الغلام بكفيل 
اأو ل ان يقد م الموأن ى وحكذالايخاطبالموليئن بالدفع اذا كان المضارب غائباولبس لاحدهما 
ان يفد مي حتى عضرا جمبعافان فد لكان متطوما فى العداء فان١‏ حضراد فما |وفديافان د فءافليس 
لهماشئ و سيت في امع عي ب وهذاقوا ا 
ا ين او 
فاد ع اولياء الفتيل على العبدانه قتل ابا هم عمد! وجعد العبد ذلك فاقام | ولياء القثيل عليه بينة 

لذلك فان كان رب امال والمصارت حاضرين فان البينة على العبد مسموعة ناما اذا انافاثبينى 
ابىسليمان عندابى حنيفة و محمد ر حلاتتبلالبينة على العيد مت كاناغاثبين اوا حدهماوعند 
ابي بوسف رح ثقبل كذاف المعبط * ولاخلاف ان العبدلو افر بالقتل عمد افانه يقضين عليه 
بالقود حضرا اولم ضرا ولوافرالعبد بذلى و هماحاضران يحكذ بانه فيه و للمقثول ويان فعفا 
احدهمافان حق الولى الآخرباطل و كذلك 'وكان المضارب صدةه والعبدكله مشغول برأس 
امال ذان المضارب فيه كالا جنبى فا كان فى العبد فضل وقد صد ق المضارب نظرائن !حصته من 
عيب ع وو الوا الوم عو احدهمابطات 
ساد ي يذ الس نا 0 
اماار بكون قيمة العبذ مثل ر أس الال ١‏ واقل بان لا ن الفا اواقل اوكانت١‏ كثربان كانت 
الفين ففى الوجها لاول يصع تصد بق رب المال و يقال لهادفع نص العبدبا أجناية اوا فده بنسف 
الدية فا اخنا رالدفم بطلت المضا, ربة فى النصى وبي ف النصى وجتكذلى اذا اختا رالفداء 
وفدئن نصى!! بسر اناب يكب" في على المضارية اذانصرف المضارب فيه 


ظ درن 


كتاب المضاربة (0وم ) ( الباب العادي والعشرون ) 
وروا رادان يقنسما كم يأحذربالمال رأس مالدص البافي ا نكانت قيمة العبدا لى د رهم يأ خذ 
ربا لال نصف رأس الال من الباقي وان كان قيمة العبد ,قل من الف ال 
بد فع النصى مستوفي|نلئما ئّة من رأ س الال وبقى حصةهفي سبعما ئة من رأس !ال فيستوفي 
من البافي سبعمائة نمام رأس ماله ثم ما بقي يكون ربح افيقتسمابه على ماشرطاوق ١‏ وجدالثاني 
يصد ق رب الما ل على حصتئه فيقال لهاد مع نصى حصتى وهوثلثة | ثمان العبد وافده بنصىالد يه 
وايهما! ختار بطلت المضاربة هحكذا فى المحيط * لواشترن بمال المضاربة عبدافقدله رجل عمد ا 
فان كان فيه فضل لا قصاص فيه ويد خذ قيمته في ثلث سنون ويكون على المضاربة وان لم يكن فيه 
فضل ينظرا نكان في يد المضارب مال آخ رمن المضاربة سوى العبدؤلا ل ا 
في بدالمضارب مال أخريجب القصاص للمولين كذا ذ فود ابد ايه 
00000 ن صا أحمه علين الفى 16 استوفئ رب الما لص ذلك رأس ماله 
بقى بمنرا الرجم بينهما على ماش" شترطاكذ ا فى الممسوط * أوكان في يد المضارب عبد | ن قيمة كل راحد 
ا اص وتجب القيمةكذابى! لعا وبي * الباب' لعادي 
والعقرون ف الشععة فى المضاربة اذادفع الرجل الى رجل الى درهم مضاربة ماشترى المضارب 
بهادارانسا وبي الغااو اقل اواكثرو ر ب الال شفيعها بد ارلهفلهان يأ خذ هابالشفعة صن المضارب 
ويد فع ايه الثمن فيحتكون على المضاربة ولواشترى المضارب دارا ببعضمال المضاربة ثم اشترى 
ربالال دارالنفسه الى جنبها فللمضار بآن يأخذيهابالشفعةبمابفي من مال المضاربكذان المبسوط ب 
ولوبا ع المضارب دارا من المضاربة ورب الال شفيعها بدارفلا شفعة له سواء كان ف الداررع 
اولم يكن ولوباع ربالمال دارا | لنفسه والمضارب شفيعها بدا رمن المضارية فا نكان في يد المضارب 
وى مال مضا ربة وما به وفاء بئمن الدا رلم جب الشفعة وا نلم يكن في يده وفاء بثمن الد دا رفانلم يكنى 
فيدارالمضاربةر ب فلاشفعفوا نكان ن فبهار: ب فللمض ارد بان يأخذهالنفسه كداف المسبط * لوان اجنبيااشترول 
دارا ال جنب دارالمضاربة فان كان في يدالمضارب وفاء بالثس فله ان يأخد ها بالثشعمة 
للمضاريقوان سلم الشفعة بطلت وليس لربالمال ان يأخذهالنفسه وا وأن لم يكن في بده وفاء نان كان 
فى الدار بم فالشفعة للمضا رب ولرب الما جميعافان سلم احد هماغللاً خران بأخ وأخذ هاجميعالشفسه 
بالشفعة وانلم يكن ف,الدا رربي فالشفعة لرب المال خخ صهكذ فى لبد ائع #ولولم يعلم المضا رب 
١4‏ 


كتاب المضاربة (دعهم ) ( الباب الثاني والعشرون ) 
بالشفعة حنن تنا تضا المضاربة وا قنسما لد رالتتي من المضاربة على قد ررأس المال والر بم ثم اراد | 
ان يأ خذا الدا المبيعة باالشفعة لانعسهما فلهما ذلى فان طلبا جميعا فهى بينهما نصفان وابهماسلم 

خذ الآخرالد ‏ ركلهاواذادفع الرجل الى رجلين مالامضا ربةفاشئريابهدارا وربالمال 
شفيعها فله ان يأخذ حصة احددهما بالشفعةدو نحصة الآخر وكذلك لوكان الشفيعاجنبياولوكان 
المذارب واحدافاراد الشفيع ان بأخذ بعض الدا ربالشفعة لم يكن لهذلى سواء كان الشفيع 
ربالمال أواجنبيا واذاد فع الرجلان ال ,جل مالامضاربة فاش: و بهادارا واحد صاحبي المال 
شفيعها اراد ان يأخْذ بعضها بالشفعة فليس له ذلى اماان بأخذهاكلهااويد ع واذاوجبت الشفعة 
للمضاربة فسام احد المضا ربين الشفعة لم يكن للآخران يأ خذهاوا ن كان رأس الال الى د رهم 
فاشترون بها المضار ب دارا يسا وى الغااواتل اوا كثروشفيعها رب المال بدا رله والااجنبىايضا 
شفيعها بدا رله اخرئ فلهماان يأخذ الدا رنصفين فان سلم رب المال الشفعة واراد الاجنبي 
ان يأخذها فالقاس ان يأخذا لاجنبى نص الدا ربالشفعة وليس لدغير ذلك وف الاستحسان 


لصتت ا ا ا ل 00 


للاجنبيان بأخذ الداركلهاا ويد ع كدافى المبسوط * "باب الثاني والعشر و نفالمضاربةبين 
اهل الاسلام واهل الكفراذ ادنع المسلم الى النصراني م'لاهضاربة بالنصى فهو دا ئزالاانة 
مكررة فان أنجرفى خم روأ خنزيرؤ رب جازءلى المضاربة في فول ابي حنيفةر ح وينبغي للمسلم 
أن يتصدق تحصته من الرب وعندهما تصرفه فى ! أخد روأ خنزيرلا يجو زعلى المضا ربةفان 
اشئ رول ميئة فنقد فيه مال المها ربك فهومخا لى ضام عذد هم جميءا وان ار بن فا شترول درهمين 
بدرهم كان البيع فاسدا ولدن لا يصي رضم امنا لمال المضا ربة والربح بينهما على الشرط ولا بام 
بان بأخذ المسلم مال النصراني مضاربة ولا بكرهله ذلك فان اشترون به خه. !ا وخنزيرااومبتة 
ونقد مال المضاربة فهومخ الى ضامن فان ربح في ذلك رد ا لرب على من اخذ منه| نان بعرفه 
وأ ن كان لا يعرفه نصدق به ولا يعطي رب الال النصراني منه شئيا وأودفع المسلم ماله مضار ذال مسلم 
ونصرأني جا زصن غير كراهة كذ افى المبسوطني باب شراءالمضا رب وهبنه » واذاد خلا لحربى 
الينابامان فد فع اليه مسلم مالاهضاربة بالنسى فا ود عه أ بي مسلما نم رجع ان دارأ لححرب نم 
دخل الينابعد ذلك بامان واخذ المال من المستود ع فاشترون به وباع فههوهامل لنفسه ويضمن 
لربالمال رأ س ماله ولوان الربيد خلبالمال دار الحرب فاشترىى به وبا ع هناك فهوله ولاصمان 


كتاب المضماربة (9هم ) ( الباب الثالث والعشرون ) 
عليه لانه صار مستوليا على المال حين د خل دارأ لحر ب بغيراذن رب الال وان كان ربا مال 
اذنلهفيا نيد خلدا را أعرب فيشترى به ويببع هناك فانى أستسسن ان اجيزذلى على 
المضاربة واجعل الرئج بينهماعلين م!اشترطاان اسلم اهل الداراورجع المضارب الون دا 

الإسلام مسلمااومعاهد! اويا ما نكذافى المبسوط * وان استولئ علية المسلمون فيد اراأحرب يكون 
رأسالمال وحصة رب المال من اللزبس لرب المال والبافي لجميع المسلمين كذا في محيط السرخسمي 

واذاد خل الحربيان دار الا سلام بامان فدفع احدهما الى صا حبه مالامضار بالنسق ثم دخل 
|احدهمادا رأ لحرب لم تنتقضالمضا ربةكذافى المبسوط آذ ولود مع حربي| لين مسام مالامضا ربة 
م دخل المسلم دارا لعرب باذن ربالمال فهوملى المضاربة حكذا في خزانة المفنين #ولود فع 
احدالعربيين الىن صاحبه ما لامضا ربةعلئ ان لهمن الر جم مائة درهم والمضا , بةفاسدة وهما 
في ذل بمنزلة المسلمين والذ مين وقد التزموااحكا م الاسلا م فيما يرجع الى المعاملات حينى 
دخلوادارنا باماء. للنجارة وكذلى حكم المسلمين فى المضار بة الفاسدة في دارأ أرب ود ارالاسلام 
سواءكذا فى المبسوط اذادخ ل مسلم اوذمي دارالعرب بامان فد فع الى حربي ما لامضاربة برب سائة 
در هم اود فعها ليهأ لجر بى فهوجائزنيقول| بي حنيفةوحمدر ح والريص بينهما على ما اشترطاحتى اذا 
لبر ب الاما كذ درهم في كلهالمن شرط والوضيعة على رب اما ل وفيةو لابى يوسو ر' «المضاربة فاسدة 
وللدضا رب ١‏ جرمئله فان لميكن فى الما ل من الريح الاما ة فهى لدوانكان اذل من مائةفذ لك لدوليس 
على رب المال شع آخركذا فى الحاوي *و اذا دفع السام لمستا من فيدار سرب مالامصاربة الى 
رجل قد سلم هناك ولم يهاجرالينابر بم مائة درهم أ وا خذه منه بذلى جا زعلئ ما'شترطافي قول 
ابي حنيفة رح وني قول ابي يوسنى محمد رح المضاربةفاسدةكذ فى المبسوط *» الباب الثالك 
والعمر ون ف المتفرقات لو دفع اليهالىد رهم مضا ربة علئن ان يشئري بهاالثياب وبقطعها 
نين امل ان كار رق الله تعالى في ذلك من شوع فهويينهما نصفان فهوجائزء لي سااشترطا 
لان العمل المشروط عليه مما يصنعه التجار على تيك لصيل الراح وكذ لى لوتال له عاق 
ا ريشترى بهاالجلود والادم وبخر زهاخفافا ودلا وردا «بيد» واجزائه فكل هذامن صنع لنجار 
ديجو رشرطه على المضارب صكذافى المبسوط في باب شرطالمضارب #لود فع اليه انفد رهم عل 
إن يستطب وبسنشٌ علو ان مارزق الله تعالن م شوي فهو بينهمانصفان فان المضارةلامجوز 


كتاب المضاربة ظ (-5م) ( الباب الثالث والعشرون ) 
وان كانت الاجا رة على الاحتطاب و الاحتشاش جائزةكذافى المسيط * واذاد فع في مرضه 
الفى د رهم مضاربة بالنصىفعمل المضا رب و رب الفائم مات رب! 1ل من مرضه ذلى واجر 
مثلالمضار ب اقل مماشرطله من الر ب فيما عمل و علن ربالمال دين حيط بماله فللمشارب 
وذلكدين على المريض كسا ثرالدبون فيضرب بهمع الغرماء في تركنه ولاحق لهفي شئع من 
الربملودفع الصحبى النى د رهم مضاربة'لئ مريض على ان للمضارب عشرالربح واجرمئله 
وخمسمائة فرب الفائم مات من ه ضه وعليه دين كثي رعللمضا رب عشرالرجحلايزادعليه كذانى 
المبسوطني باب شراء المضار ب وبيعة #واذا'ستاً جرر جلا عشر ةاشهر باج رمعلوم ليشترى له 
البرجا رفان دفع اليه فى ا أدة مالامضا ب بالنصى فعميل ورب فيه فعندابي يوس رح الال كله 
لربالمال ولهالاجرا اش روطو قال معمدر م أه نمف الرب و سقط اجرهذة المدةّ كدالودفع 
اليه غيرالمستأ ج رمال مضا ربة فا نها تضم ويسقطاجرؤد رمد #عمله للمضاربة كذانى الكا في # 
ول وكان الاجيرد فع الى رب الال مالا مضاربةيع.ال به على النصى جاز و الاجر ملى الاجارة 
والفي جرعلى المضا ربة فآان ا ستبضع رب الال الا جيرها ل الضاربة والشسرى به ونسع 
على المضار بد ققخمصه الاجبرؤا شرل ره وبا ع فهوجا ئُزعلئ ما اشترطافى المضاربةوالاجر 
عل حاله كذا فى المبسوط في باب شر وطالمضار به * من دفع الئل غبرة الى د رهم مضاربة 
وقال هذه مضاربة عند شهراناذا مضى الشهر فهوقرض فهوكذ لك فاذا مضى الشهر 
ورقافيكون قرضاعندهكذافىالمعبط * ولواقرضه شهرا ثم بنون مضاربة لم يكن مضا رب كذانى 
الناثارخانية نا تلامن النتاوى العنابية * في نواد ربشر صن ابى يوسف رح رجل عند الىد رهم 
مضا ربة فقال لرب الال ١‏ قرضتها ففعل وهى قائمة بعينها ثم اشترئى بهاقا ل اذا قبضهاالمضارب 
بيدة من يدهاو صند وقهاو كيسه وصرفها في حوا ني نفسهفهي قرض علي هكذافى ا لمححيط *رجل دفع 
الى خبرة مالاما ريثم ان لضا رب شاك رجلا أخردهم من غيرمال امضاري ثم اشترىالاضارب 
وشريكه مصيرأ مى شركتهما ثم جاء المضارب بد فيق من المضار ب فاخن نه ومن العصير فلاضج 

فاليا 


كتاب المضاربة (51وم) ( الباب النالث والعشرون ) 
قالواان | تخذ الفلانم بإذ نالشري ينظراا ىن قيمة الد قبق قبل ان يذ منه ا لغلاني وا ل قبمة العصير 
ذم اصاب حصةالد قيق فهوءلى المضار بَوما اصاب حصة العصيرفهو بين المضا رب وب الشريىف 
عه ايزيظايال" صببي عن لون لى وفعل المشتارت 
5 يما ع اموي و ود 
يكون للمضاربة والمضارب ضا من حصة شر يحكه من العصيروا ن كان الشريك اذن لد ني ذلى 
ورب الال لم بأذن فالفلائم يكون بيندوبين الشريك وهوضامن لرب امال مثل الدقيقكذا في 
فناووئ قا فيان اذا دفع الرجل فلوسا مضاربة بالنصىخلم يشترشيئاحت ىكسدت تلى الموس 
واحدث فلوس غير ه) فسد تال مضا ربة ذان اشثرون بها ا ضار ب بعد ذلى فرم اووضع دور بالمال 
وللمضارب! جرمثل عمله فيماءه ل ولولم تكسد حتى اشترول :ها المضارب؟؛ وباود فعها .وق فبض الوب 
ثم كسد ت نامض اربة جا زة على حالهاذا ن باع الثوب بدراهم أوعرض نهوملى المصاربة 
فان رب ر بحا وارادالقسمة احدررد ا لال لومي دكا الاي بينهما على الشراكذا 
| لشي وطخي داس نأاضا ونه با ل روض * وفي نواد رالمعلى عن ابي دوسفر ح رجلد فع الى رجل 
الخ درهم هم مضأ رن بطبرسةا وهو 5 دك ثم لتقي بيغد ادقا ل يكون رأسالمال قيم الطب رية بطبرستان 
يوم يشتصمان كذا ا سيط » واذارئرالمضارب ف المال احافاقريه ودرأ سالمال ثم ة آل قدخلات 
مال المضا ربةبمالي قبل ان اعمال وارب لم يصدق فان هلك الال في دده بعد ذلك غسمن, أس 
مال لربالمال وحصنهمن الرب ع كذاى المبسوط #وفيدوا د ربشرعن ابي يوسى رح رج[ دفع الو رجل 
الو فى درهم مضا ربةباللصى يشتري بهاويمبعء ويشارك ويعمل برأيهفاشترئن بهاوبالى من عند 8 
و و ين أم ارادا نيبيع حصتهاوحصةالمضار بشخاصف4ى ليس له ذلك من قبل ان الشر, كك 
وقععت فى الى لبيع فلم يكن لوانهو متويا ان فض افيه كذ ا المتخيط ف ومن كات لضا ربة الصغيرة فال 
اذا اشترى! ضار ب ,بال مال وهوالف در هم خاد مائم هلكت الالفى فرجع بمثلها علون رب اللمال 
ونقدهائم باع الخاد م بثلئة آلا ف درهم فاشترول بهامتاعا فهلكت قبل ان ينقد هافانه يرجع دل 
رب الال بالفين وخمسمانة ويد ى من عند «خمسمائة فان باع المتاع بعدذ لى بعشرة آلافكان 
ّْ للمضارب سد س الثمن والباقي على المضاربة يستوفي منهارب امال اغرم فى الهرات و دلى 
|| 


كتاب المضاربة (2وم) ( الباب الثالث والعشرون ) 
اربعدآلا مسحي 0 الاو ل ا 0 
, ف درهم ثم اشترون بالثلتةالا سانا وال سا1 7 ا 
ذلك دلول ربالمال ويكون رأسالمال١‏ ربعة الافد رهم ولوان رب الال اشترئ عبد بال فاشتر فل 
اك" رب بال في يديه من المضاربة ةوليس في يديه غيرهافضاءت قب لان ينقد هارب المال 
ولا فلاغرم على ال 
واذا اشترى المضارب بمال المدار دكا اريتين نساو ىكل ٠‏ واحد 3 منهد الى د رهمثم با عاحدبهدابالى 
7 الا 7 ىف 'لفين وقبض هما المشتربى ثم لقيهالمضار ب وقال ) دنلى في لمنهم درا د35 مائة درهم وقبضهماالمضارد 3 
ريات ا هه اسمن أن أسمىم 0 
فدردم 5 الدد- لوقي وثلث ولوك 8 وي شترى لجا رينينه من| بي 
رمو اث رح ساس وار ساسا 
على الثمنين بن ولوك نالمشترى اشترون احدى أجاريتين بالنى والاخريى بالفين ثم رادان يبيعهما 
5 رااعحة على ثامد أ لاف درهم فلهءذلى وان دا ع كل واحد ة٠نهداه‏ رااحة على حدة علي ثدذها 
جا زعند | بي حنيعة واي يوس , وما ادفي لماجا صاتذ ن رهمأ رأدانيبيعهامرا!عة باعهما جميعا 
علىن ثلنة آلاف د ره 7 د رهم وان اراد ان ينيع ا حدنهما مرابعة طون عدم يكن للحت 
كمالوكان اشتراهدابئمن واحد لدان يبيعهه ا جميعا مرابمة على الثمن وليس لهان يبيع احد بهما 
اب ليواي 6 8 ةا 
اي 00 رعاشو نض نس ادرفم ناك ربلل 
رأسمالهو ربحهثم يببع بعدذلك الربع بالنسيمةان اح ب كذافى المسيط »لواث لواشتررى بال المضاربة 
جاريةنسيئةلاييعهامرابعة على الال مالم يييى هكذ ا فى المبسوط * رجال دفع الى رجل عرضا 


كتاب المضاربة (#وم) (الباب الثالث والعشرون ) 
مضاربة فادعى المضارب بعد ذلك وفال رددت العرض عليك قال الشمم الامام ابو بكر محمد 
بىالفضلر ح بكون الفرل فوله في ذلك كذاني فناوى فا مسيخان #هشام سمعت ابايوسف رح 
قال ليس للدضا ربأ دشتر ي على المضا ربةالا بالعين منها حت انه اذاباع 5 عالمضار 7 لم اشترول 
دأى ذلى الدين على المضار بذلم يجزعلى | المضاربه كذا فى المتحيط * واف ادفعالمكانب مالامضار به 
بالنص ف وافل ا واكثرا وا خذمالامضاربة فهوجا زوك ذلك العبدالمأذون لدف النجارة وكذلى 
الصبي المأذون له فى التجارة وان دفعه الصبي بغيراذ نابيه اووصيه وهوضيرماً ذو ن له فىالنجارة 
فعمل به المضارب فيوضام لهو ل الف مون بااضمان والرنرله ويتصد ق بدكذا فىالمبسوط به 
ولواشترى المضا ربد قيقابمال المضاربة فا عطاة رب الال دقيقا آخروقال له اخلط بهذ! الدفيق 
عاو سبول مانوا ضعنا فخلط ثم باع الكل قالوامقد !رثمن دقيق مال المضاربة بكون على مااشترطا 
في دخدا مضا ربة وامامتدا رئهن الدقيق الآ خرفكله يكو نلرب الال بريه وعليه وضيعته وللدضارب 
اجرمئله فيما صرف ني ذلك مد بيعه هكذ | قال الفقيه ‏ بوبكر البلخي رح وقال النقيه بواللبت رج 
انمايكون للدضا رب اجرمئله اذالم يكن خلط الدقيق بمال المضاربة اما ذ اخاط فلا جرلهلانه عمل 
في شىء هوشريك فيه كذا في فتاوئن فا بخان + بش رين الوليد ع نابي يوسفر حاشترى المضارب 
بمال الك اربة جارية وفيها نض[ علي رأ سالما ل : ان لضارب استولدها ثم استحقت واخذ مندعقرها 
وقبمةولدهالم يرجع المضا رب على البائع بقيمة الولدكذانى المحبط #قال ‏ بويوسف رحاذ عمل الوصي 
فيمال الينيم فوضع او رب فيهفقال عملت به مضاربة فهومصد قفي حال الوضيعةد ون الربح 
الاان يشهد قبل العمل ولوقال استترضت لإ بصدق حتوى يشهد قبله | كان فيه ربح وأ نكان فيه 
وضيعة ضمن وكذلك لود نعه الى ر جل عدلل به ثم قال دفعنه قرضا عليه اوقال قرضا علي فصد قه 
الرجل ولوقال دفعةه مضا ربة او بضاعة وصد قهالرجل فيه فا كان فيه وضيعة فلاضمان وا ن كان 
فبهر بم يحكون كله للينيم الاان يشهد قبل الدفع كذا في محيط السرخسى * روى ا سس 
عن ابي حنيفقر حانهاذ !كانت المضاربةد نانيرفاودعها المضارب دند صي رفي تخلطهالصيرني 
. بماله بغبرامرة ثم اشترى المضارب متا عابد ناذير فهوصخال ف كذافى الححيط * ومن محمد رج 
فيمن دفع الول عبد مالامضا ربة والعبد مأذ ون لدف ألنجا رةفاشترئن نفسه للمضاربة جا زوصار 
#تجوراعليه ويباع ورأسالمال لربالمال وكذلى لواشترئ نفسه زابنه و مرأتهبالمف.اربة 


كناب المضارية 1 ( وم ) ( البا بالثالث والعشرون ) 
00 ركذا »وو ساسا يضفار ) 0 
الى دره ومائة نالب يهن الضاريةولايكوهذاتفالمشار ب اناب نا 
ا الما ا ا ماود لدر ناخو مار 7 
على ربالا ديام خسسائةم مئاع الا سي 
للدت رب ربعهامن عيرالمضار دود ودأخذر ب المال م ن النلئه الا رباع رأس ماله الفين وخمسمائة 
كذافي المبسوط * اشر شترئ بمال المضاررة جارية تساوي العيى ا عال حول ولامال لهغيرذلىك 
عل رب الال ز كوة ثلثة !, رباع جار ده وعلى المأصارب ب زكوة الربع وانكان اشتر جا. ربتين 
كل واحدةتساوي الها فعلىه ربالال زكوة ثلثةارباع جا ربنين ول زكوة على المضارب 
وهذاتول أب ى حنيعة رح خاصة ولواشترى بها جا ريه ساوى الفين ى فنصت من سيب 
اد ١‏ 50 تساوى العا : نم و :إدادت فسال ول مويو اخر دمسءه ي تساوي الغين 
نلا 55 المضا رب وعلن ببالمال زنكو لذا رباعها ولوصارت قيمنها دو قالالذ ف فعليه.ا 
الزكوة ولواشترى بها حطة وشعيرا واولاوغنما لجنس يسا وبي النالم يكن على المضارب زكوة 
وأوكان جنس! واحد اتج ب كذ افي حيط السرخسى ا دا اراد ربالمال ان يكو مال المضار بةدينا 
على المضارب ويحتصل له منفعة الاستربا ح قالوايقرض المال من المضارب ويسلم| ليه ثم بأ خذ مه 
مضأ ربهثم يبضع المضا 00 
ال رجأ ل مال ابنه الصغيرمضار به بالئصى! وباقلا وباكثرفهوجا زوكذلى لواخذ: لنفسهمضار به 
ولواخدالا ب لا بنه الصغيرمال رج ل مضارية بالنصني على ان يعمل به الاب إلا ابن فعمل بهالاب 
فرجم فالرجم بين رب لهال والاب نصما ن ولاشئع للابن من ذ لك ولوكاي مثله وشتري ويميع ذا خدة 
الاب عا ان يشتري به الغلام ويبيع والربم نصعان ذامضاربة جا ئزة والريم بين ربالمال والا بن 
نصفان وكذلك لوصصل به الاب للابن بامرةوان كان الاين لميأمرة بالعمل فهوضا من للمال 


والرج 


كتاب الود بعةٌ (9وم ) ( الباب الاول ) 
والربملهبتصد ق به والوصي في جميع ذلى بمنزلة الاب حكذا فى امبموبا واذا باع ربالمال 
مال المضاربة بمثل القيمة ‏ واكثرجا زف ن باع باقل من قبمته لايجوزسواءكان بما يتقان الناس فبه 
اولايتغابن الاان تجيزة المصارب وكدا اذ اكان المضارب اثنين فباع احيد هماباذ نر بالماللميجز 
الابمثال القيمة اواكثرلاان يجيزه المضارب الآ خركذافى الحاو #مضا رب نزل خانامع ثلثة 
صن رفقائه فخرج الاضا رب مع اثنين هنهم وبقي الرابع فى أ جرة ثم خر جالرابع ونرك الباب 
فيرمغلق وهلك مال المضار بةةالواان كان الرابع يعتمد عليه في حفظ المنا ع لايضمن المضارب 
ويضمن الرابع وان كا ن لايعتمد وليه يضمن المضا رب كذا في فتارئن قاضبهان + واذ ادفع الول 
1 جل الىد رهم مضاربة عل نان مايشتر ول بهامن الهر وى خاصة فالر بم بينهما نصفان وما يشترل 
بهامن النبسابو ري فالرب مكل لرب المال ومابشترئ يهام الزطي فالربعكله للمضارب فهوءاىل 
ماسمى_فا نان اشترى الهروبي فهولى المضاربة كمااشةرطاوا ناشترول بها لنيسابور فهو 
ضاعة فوبدة والري لرب الملل و الوضيعة علي وان اشتروى به الزطي الال فرض علبه ورم "* 
والوضيعة عليه ذا فى المبسوط * مرالمف رب على السلطان فد فع اليه شيئاليكف عنه يضمن وأن 
اخذهاكرهالاضمان عيلدكما ا ذاغصب منه البعضكذا في صحبط السرخسي *اذامرالمضارب على 
العاشر بمال المضاربة واخبربه وا خذمنه| لع فلاضمان على المضارب فيما ا خذ منة العاشروان 
ان هو الذدى اعطى العاشربغيرائزام من العاشرله فهوضاصس لما اءطئ وكذ لك ان صانعه بشع 
م الما حني كف منه فهوضامن ل املع قال الشيخ الامام الاج لالجواب في زماناتخلاف 
الغصب وكذلك الوص اذ اصانع صن مال اليتيم كذ افى المبسوط * 
هبه ها< مسد زه 9/6 
كتاب الود يعة 

وهو 20 علون عشْرةا بواب الباب الاول في تفسيرالا بداع والوديعة وركنهاوشرائطها 
وحكمها اماتفسيرهاشر مافالايداع هو تسليط الغبرعلئ حفط ماله والوديعة ما يترك عندالامين 
كذافى الكنز* واماركنها فقال المودع اود عنى هذا امال ومايقوم مقامه من الاقوال ارالا نعال 


كتاب الود بعة (5991 ) ( البابالاول ) 
والقبول من المودع بالقول و النعل اوبا لمعل فقط هكذا فى التببين * الود يعة نارة نكون بصريم 
الاعجاب والقبول وذارةبالدلالة والصري فولهاود مك وقول الآخرقبلت: ولاثثم في حق العفظ 
الا بذلك وثتم بالاتجاب وحد: في حق الامانة حنى ونال للغاصب اود مت المغصوب برئٌ 
من الصمان وان لم يقبل فاما وجوب الحفظ فبلزم عاى المود ع فلابد من قبوله والدلالة اذا 
وضع عند ومتاعا ولم يذل شيثاا وقال هذا وديعة عذدك وسكت” لآ خرصار مود عاحذى لوغاب 
الآخرفضاع من لانه ايداع وقبول عرفا كذافي خزا نه المفتين *# وا ماشرائطهافانواع منها كرن 
المال قابلا لا ثبات ايد طيه حنن لواودع الآبق والطير الذي هوف الهواء والمال 
الساتيابى البسرلا يصم حكذ افى البدرا لرائق * ومنهاعةلالمود ع فلا بص قبول الود بعة 
من المجنون والصبى ا لذمي لايعقل واماباوغه فليس بشرط عندنا حاو يصيرا لايد ا ع من لصبى 
الأ كوو و كثلاتسر بوااسيك تقر فذلكة الفبواءا دون و امالس ادي رول قليين 
2 105 الوديعة منه وكذلى حريةالمودع ليست بشرط لصحة العفد حنى بصم القبول 
من العبد المأذ ون ويترتب عليه احكا م العقدواما | لعبد اعجو رنلا يصم منه القبول 
كذا فى البدائع * واما حكدها فوجوب العدظ على المود ع وصيرورة الال امانة في يده 
ووجوبادائه عذد طلب مالكه كذافىالشمني * والوديعة لانودع ولاتعارولا تواج رولا در 

وان نعل شبئامنهاضمن كذاف | معرائرائق د وفع في بيتدشة! بغر امرافلم بحغظد حت ضاع 
لايضمن لعد م التزام أ أفظ ولو وضع عند آخر شيثاوقال ١‏ حمظه فصاح باعلى صوته وة ل لااحنظه 
فضاء قال فى المصيط لايضمن لعدم التزام | تحنظ كذافى الوجيرللكرد ربي * أوقام واحد من اهل 
المجلس ونركف كتابه اومناعه فالباقون مود عون فبه حاون لوثركواوهاى ضمنوا لان 1 كل 
حانظون فان قام واحد بعد واحد والضمان عائن آخرهه لانه تعن الآ خر حافظا كذا في معيط 
السرخسى * من ترك باب حانوثه هفتو<ا فقام واحد ثم واحد فمان ماضاع على أ خرهم 
كذاف الملنقط * رجل في يديه نوب ال له رجل ١‏ عطنى هذا الثوب فا مطاة ابأ دكان هذ ' على 
الوديعةكذا فى اظهيرية * في فتاوى اهل سمرقند رجل دخل بدابّنه خانا وقال!صاحب_الخان 
لب ا ربطهافقال هناك فربلها وذهب ثم رجع فلم جد دابئهقال صاحب الشان ان صاحيك 
اخرج الدابة ليسقيهاولم يكن له صاحب فصاحب الخخان ضام كذاف المحيط * اذا د خل رجل 


كتاب الود بعة (0307) ( الباب امانى 
الحمام وقال لصاحب ا لحمام ايى اضع الثياب نقال صاحب الحمام ثمه فوضع فد خل امام 
ثم خر ج رجل آخروذهب بثيابه فصاحب العهام ضامن وان وضع الثياب بمرآ ون صادب 
الحمامرولم يذل شيئا و باقى المسئلة بدالها فا لم يكن للحمام ثيا بي وهو الذي يقال له بالعارسية 
( جام دار) فالضمان علن صاحب ألعما م وان كان لهدثيابى وهوحاضرفا لضمان على 
الثبابي دون صاح با لما م| لااذانص على استسفااصا حب السماء بان قال لصاحب مام 
قن ا ايم نئذ يجب الضمان علن صاحب أ مام و ا بابي وهو حاضر 
هكذ افى الظهيرية #وا كان الثياببى غائ وود ع الثيابب تمرآى العين من صا حب العسمام كان استسفاظا 
من صاحب الحمام د ريض الح الم حما م بالتضيبع كذ افي فثاو بن قاضيخان *#د ذل 
العام ووضع الثياب وصاحبا لحمام حاضرفخر ج خرن البناء وأبسهاو صا حب لمام 
لم يد رانهاثيا بها ملام خر ج صا حمب الثياب وقال هذ هلبسث بابي وة' ل العدامي خرج رجل 
من الحمام ولبس الثياب فكنذت انهائيابه من صاحب الحمام لانه ترى! تحدظكذا في خزانة 
المفثينى * وفي في غصب فتاوئ ل ! نى الليثر حرجلدخلا مما مو وضع ايه بمرأ عين صا حب 
العمام ثم خر جفوجد صاحب ألما منائ. ارقد سرقتيابدفان نام قاعدافلاضمان وان وضع جنبه على 
الارض فهوذ امن كذا فى ' لمحبط *وفي مجمو ع النوازل امرأة خرج تالى ا لحدام ودفعت 
اغنسانة الك صغياة ة وقالت ادفعيها' ل بنتى وهي فى أأعما م فلماجاءت اليها قالت لهاالبنت 
املابى من الماء واحمليها الى فملاات فائكسرت ارا نت الامرأة فيعيا ل الام لاتضمن وان كانت 
في بدت زوجهاا نكانت اعارتهاالام نكذلى,كذا! لوقالت صببى ع لون رأ سك وان يعدت الى 
البنث للعفظ ضمنتالبنتاذاغيبتها صن بصرهاكذانى | لخلا صة * الباب ال ني في حفظ الوديعة دبع 
بيد الغير وللمود ع ن يد فع الود يعه الب م كان في عيا لدكان! د فوع اليه زوجته او ولد واوا لديه 
اذالم يكن متّهمايخاف منه على الوديمة هكذا في فا وئ قاضمخان *وقال بكر رح 'عي! لدان بضعها 
عند من في عياله كذ افى الوجيزللكرد ري * وتعسيره من في صيالد في هذا "> أحكم ان يسا كن معه سواء 
كان في نفادتهاولا كذافى العتاوى الصغرئ * وهكد| في فمًا وعل تاصيحان *وا 00 في هذا الباب للمساكية 
الآفى حق الزوجة والابى الصغيروالعبد الاين الصغيرا ذالم يكن فيعياله فد فع ا ليه لا يضمن ولكن 
يشترط ان يكون الصغيرقادئرا على الع:ظوالزو جاذ١‏ كان يسكن في محلة وال راة تسكن ني محلة 


كتاب اود يع (98م ) ( الباب الثانى 
اخرول ولاينفق عليهاز وجوافدفع الوديعة اليهافلاضمان عليه والعبدا ذالم يحكن في عياله بمنزلة 
الابى الصغيرهكذ! فى الظهيرية #المود ع اذاد فعها الى عبد اواجبرة مشاهرةاومسانهة مساكنامعه 
١‏ والى ابنه الكبيرفي عياله | وابيه الذي في عياله لا يضمن كذافى الفتاوى العتا بيد * والابن الكبير 
اذالم يكن فيعياله ذدفعالء ليه ضمر. كذاف المحيط» والابوانىا لاجنبى حنى يشترط كونهمافي عياله 
كذا فى ا لخلا صم * وهذا الذ بي ذكرنا فيماذااود ع عند وشيئاولم ينهه صاحب الوديعة حفظهابمنى 
في دياله اما اذانهاة عن ذلك ودفعهاا لوي بعض من نها و عنه فض] عت عت الوديعة ينظ را كان دع 
يجد بداممن د فعها اليه ضمن وان كان لا عجد بدامن ذلى ود فعها اليه وضا عت لا يضمن وهذ! 
كما اذااود ع عند رجل دا به ونهاة ان يسلمها الى امرأ نهو وهولا عجد بدا من ذلك فسلم الدا بها ليها 
فضاعت عند هافانه لآ يضم ىكذا قالمضفرات + ويصون بد فعها !١‏ ون من عجربي عليه النفقل 
كل شهر الأساكه ودين (اجرطيار ) والاجرالةي يضل من الا عمال ميار مة كذافى 
الفا وى العتابية * ذكرالامام النمرناشي والامام | نحلوائي من #حمد رح المودع دفع الوديعة 
ال ون وكيله وهوليس في عباله ا ودفع! لون امين من امنا ئه ممن يدق به في ماله وليس في عيالة 
انهلا يضمن لانه لماكان مو' و عي 90 ا الود يكم لال بوعابة لحري كداز اللهابه ف 
سوقى قام من الجابوت المارةوا فى انوت ود ائع فضا صمت الوديعة لإايضمن صا حب الحانوت 
لانه حا دظ بجيرا نه دلم يكن مضيعا ءلم يك هذاصنه ايدا هاللوديعة بل هوحا فظ بنعسه في حانوته وحانوته 
محر ركذ افي فتاوون ا صبان *و لود فع الى شريك له مفا وض اوعنان اوعبد مأ ذون لهفى النبارة 
او عبد معتزل عن منزاه فضاع لم يضص و كذلك الصير فيان اذا كا ناشريكين فوضع عند | حدهما 
وداه توسفياق 5 و في صند وق وامرشريكه تحفظها تحمل الكيس فضا ع لم يضمن كذافي 
متبط السرخسى *ولوكان للرجل امرأ نان ولكل واحدةمنهماابن من غيرة يسكن معهما فهما 
في عباله لا يضم كذا فى الظهبرية امود ع اناخاف ملىالودية الغرق اال د سفينة اخرئل 
لم يضم ىكذا فى! سراجية * وان ! خرجهاعن بده عند الضر و رة بان وقعأ أعرو قفي دا روفخاف عليها 
العرقاوكانت الوديعة في سفينةفلحقها غرق! وخر جاللصوص خاف مابهاا وما اشبهذلى فد فعها 
ل ل غيرةلا يكون ضامنا كذا في فتاوئ قال مضان #قال ال الشيغ الامام المعروف اخواهرزادة 
ان حاط 


كناب اود يعةٌ (وهدع ) ( الباب الثاني ) 


ان احاط الحر قالغالب بدارة فنا وأها جا اله لابضمن وان لم بحكر احا ضسسس واختراط هذا 
الشرطفى الفتا وكلاحق وا أظرهكذافى الغياائية * هذ ان ان الدفع لض ورة وان كان الدفع بغير 
ضرورة فهلك تن بد الثاني ان هلكت قبل ان يفارق الا ول الثاني فلاضمان علا حد بلا خلاف 
وان هلحكت بعدمافا رق الا ول الثاني فالاول ضامن بلا خلاف واما الثانى ففيه خلاف على 
قولهما يضمن وعلئ قول! بي حنيفة رح لايضمن كذافى المسيط # فأن ضمن الا و ل لا يرجع 
على الثاني وان ضمن الثاني يرجع على الاول هكذافى المضمرات * ولواستهلى النانى 
الوديعة ضمن بالاجما ع و يكون صا حب الود يعة بالخياران شاء ضمن الاول | والثاني فان ضهن 
الاول رجع بهاملى الثاني وان ضمن الثاني لايرجع على الا ول كذا في السراج الوهاج * 
ولواد ع ىاللود ع انه دفع الوديعة الى اجنبى لضرورة با ن ادعون انهوقع العريق في ببنه ذكر 
القد ورم انه لايصدق الاببينةني قول ابي يوسف رح وهوقياس تقول ابي حنيفة رح كذاني 
الظهيرية * وفى الزادوهوا لصدبم كدا فى النا ثارخانية *#وذكرف المستفن انان علم! نه قدااحترق 
بيئه قبل قولة وان م يعلم لم يقبل قوله الاببينةكدا فى اللمحيط »وا جمعوا ان مود ع الغاصب يضمن 
اذاهلكت الود يعة في يد هوا لمغصوب منه با أخيار بين ان يضمن الغاصب ولايرجع على المود ع 
ده ضمن وبين ان يضمن المود ع ويرجع المون ع بما ضون على الغاص بكذا في شر م الطعا وى * 
قال فى الجامع الكبير اذا اودع عند عبد “جور فد فع العبد الوديعة ال 00 
ابى حنيفةرح يضمن الاول بعدالعتق! ويضمن الثانىفى ا لعال واالاصس أن | ماني لا يضمن ابد 

عند ابي حنيفة رح وعندابي يوسف رحلا يضمن ايهماشاءفى الال ان بد أالعنقفى الا, 000 
عند ثالث مثله فعند ا بي حنيفة رح لاضمان على الا ول والثإلث وله ان يضه الثاني فى الحال 
وعنداببي يوسف رح لدان يضمن اهم شاءفى الحال كذافى الينابيع * المود ع اذا دفع الود بعة 
اللىامرأ أنه ثم طلقها وانقضت عد نهافلم مساسي نوين لال زعي لض 
المتأخرين يضمن لانه يجمب علية الاسترد ادكماذكر محمد ر حفي وديعةالاص ل اذاو قع الحريق 
في دا امود دقع الودية ال جني لابضسن وفرع من ذلك ول يست ماح ملكت 
في يد الاجنبي يضمن كذافى مثملتنا ناوهكذ !جاب صا حب المحيطر ح وقال قاضمخان لايضمن 
كذا فى الفصول العمادية* فى التجريد وان اخرجهامس يد الى يدغيرةاوامرغيرة باستهلاكها 


)]6 


تدا ب الور يعة ' ) «لام ) ( الات الثاارق ( 


اوبنقصها! ِ ان عول أله كدان باذن المودع لم يصد ق على ذلى ولهان يلو امود ع وى 
!١‏ لدخناة ع كانتا لوديعة في بيت المود ع واستسغط المود ع١‏ الوديعة ني بو'ه بغيرة بان ترى 
الود ع , اع يو او لين تارخانية #المودع علدا ووو ودر 


فيرة . دس فيمة ند يف ىوا ذااستأجرحرزا الفة وحفظ فيه | لود بعة لايضمن و١,‏ ن لم يكن فيه ماله 


هدّدا: خزاندالمتين * وادادفع المودع عندم ونه الوديعة!" ول جا ر له ولس بحضرنه عند الوؤاة 
احد من في عيا له دلاصمان عليه كذا : فى الملتقط »المون. ع اذا ! جربيتامن دا رومن رحأ لاود فع 
الود يعل " لى هذا المستا جران كان لكل واحد منهماغاق ه على حد يضمن وان لم يكن وكل و 55 
تق 3خ ذا على الآ خرمن فير حشمة لايضمن هكذا فى الخلاصة * ولون” امرأند | وعبد: 
في حا نونهلا يضمن ١‏ نى كانا' مييون والا يصمن نذا فى الوجيز للكردرى * ول دعاس انون فيدر 
في حا نو" رفيه و دائع فسرقت ثم وجد الموئى بعضها في يدي عبد وقداتلى البعض فبا ع المولى 
الغلام فان كا.. ن للمود اع بيبة على ذلك فهوبا يرا ن شاء اجا البيع بيع وا خد الم وان شاء نقنض 
أجبعع,ى وباعه في د ينه وان م يكن له بمنة فله أ, ن #عتلفى مولاة علول ا ن حلى ام يثبت وان نكل 


١ 


فغودائ وجهين ان افر ا مشتر ‏ يكان هذا ومالوثبت بالبيمة سوا مو ن ا نخرليس كان ينفض البيع 
برا كناخ شن من الول كذافي خزابةالمفتين * العالي انا حبي نفذنه عذرالهرو وضعه عند 
جرفي فضاع ان وضع :اسم حعرانهراوباس اللي ضا عم نمال الجسبع ران ومع بلسم الرجبل 
إدد ستعا داف جأ و0 4# 00 شر وط جب 
اعتبارهافى الود يعة ولايجبو ان قال ااحفظهاني هذا بيت فحفظها ني بيت آخرس ى ثلى الدا 

لم يشمن وهذ!! ستحسان اك ا 
الاخر والبيئان ني دا, ر واحدة فهوعاى هاندمنامن ن الذياس والا ستحسان فال فى الينابيع ؤهذا 
اذالم يدر ل بير ى حورا من اأبيت الذى اصروبالدفظفيه اه مالوكان البيت 
الثاني نقص حر زا من الا وأ ل مدن وأوتاال ضعها في حكيسك هذا فوضعها في غير هل يضمن 
كذانى١!‏ لسرا جالوهاج *# ج * وان قال ضعه في كبسك فوضضع فى المندرق لابضمن حكذافى النصول 
العمادية * ولونا قال احفظهاني كسك ولا تحفظهافي صند وكأ وقالحفظهاني دندوق ولاتحفظها 
فى ايت فسفظة فى البيت لا يضمن حكذافي شر ج الجامع الصغيرقااضيشان * وأ ىقال خب 


كتاب الود يعة (إمام) ( الباب الثالث ) 
في هذ و فضا هافي دا راخرول في تلك الممحلة فهوضا صن واريكانت الثاني احر زم الاول هكذاذكر 
© الإدلام فير حكتاب الود يعة ,كد | دلك اذاةال اخباًهاني هذ الدار ولا تضباً ها في دأ راأخرول 
نخبأها ني دا راخرئل وفيشرح العا وبي اذاكانت الدا رالتي خبأهافيها والدارالااخرئل 
فى الحر زعلى السواء اوكانت التى خبأهافيها! حر زنلاممان عليه سواءثهاة من الخبافيهااو 
لمينههكذا فى المسيط * ولوقا ولوقال احفظهافيهذهالبلدةو ولا تدفظها في بلدةاخر فحفظها فى البلدة المنوية 
ضمن بالائفاق ولوقال احفظهاني صندوقك هذا ولا تحفظها في هذ | الصند وقالآخرفي ذلى 
بيت فدفظهاف المنهى لايضمس بالاثفاق حكذا فى الغرا ثيذ * والاصل المحفوظ في هذا الباب 
ما ذكرناا سكل شرطيمكن مراعاته و يفيد فهوم تسر مكل شرطلا يمحكن مراعائه ولا يفيد فهوهد ركذا 
فى البد ائع * ملوشرط عليه ان يمسكها بيده ولا يضعها او يحفظها بيمينه دون يسارك! وينظرا ليهابعينه 
البه ين د ون الييسروق ‏ ولا تخرجهها س الكومة فلاينتقل منهاا ويحفطها في صند وق في بيت لم يعثبر 
كذافى التمرناشي # اذالم يعن محكان العفظ او لم ينه صن الاخراج نصا بل ١‏ مره با لعفظ مطلتا 
فسا فربه ذا نكا ن الطريق مخوفا مهلك ت صمن با لاجما ع وإ نكا نآ منا ولا حمل لها ولا مو نه لايضمنى 
بالاجماع وا نكان لها حمل ومو نة فا نكان اللمود ع مضطرا فى الما فرة بعالا يدمن بالا جماع وان 
كان له بد من امسا فرة بهافلا ضمان عليه قر بت المسافةفيه | وبعدت وعليئ قول ابى يو-.ف رح 
ان بعءدت يضمن وان قردت لإهذا هوأ ل لخلص والهتارهذ! كله اذالم ينه عنها و [ م يعين مكان 
الحفظ نصاوان نهاة نصاوعين مكانه فسا فر بها و له صنه بد ضمن كذا فى الفتاوى العة 0 
حعظ الوديءة فى المصرا لذي امرباأحفظفيها مع السفر بان يترك عبداله ف المصرالاً مور بها وبعض 
من في عيا لد فنا سافربها وألحالة هذ ضمن وان لم يمكنه ذ لك بان لم يكن له عبال اوكان الاانه احتاج 
الك نقل العيال فسافرفلاضمان كذا فى النا تا رخانية | لود يعة لوط نت طعاما كثيرافسافر بها فهاىكف 
الطءام فانه يضمن استحسا ناكذ ‏ فى المضمرات # واج.عواعلون انه لوساث ربالوديعة فى | بح ر يضمن 
كذ ا في غاية البيان *والاب وا لوصي سا فرابما ل الصبي وهلك لإيضمنان الااذا ركز وجتهما 
ههنا كذ افى الوجيزللكرد ري * والوكيل بالبيع المطلق انا سافر يهلا يضمن ان لم يكن لحمل 
وما وان كان ضمن كذا فى الخلاصة * واذاد فع ال جل الئن غيرة وديعة وال له لا ند فعها الى 


ام رأئ فانى ا نّهمهاا وقال الى ا بنك اوقال الون عبدك وما اشبه ذلك فدفع اليه فا نكا ن لاليجد 


كنا ب الود يعة ( وم ) 2 (البابالرابع) 
المود ع بدامرى الد فع اليه بآن لم بحكن له عبال سواةلم يضمن بالدفع ا ليه وان كان جد بدامنه 
نهوضاص كذافى التاتارخادية * المودع انا وضع الود يعة في حا نوئه فقال له صاحببهالا نضع فى 'أححاازوت 
ذأنه موف فتركها فيه حنول سرقت ان لم يكن له موضع آخرا حر زس الحا دوت لايضمس وأ نكان 
له موضع آخراحر زم الحانوت فهوضامن اذاكان قاد راعلى العم لكدا في خزائة المفتين #رجل 
دفع الي آخرمرا وقال'هاسق بهارضي ولانسق به ارض غيربي فسقئئن | رض الآمر ثم ستول 
ارض الغيرفك] عالمران ضا ع قبلان بفرغ من ا لسقي الثاني ضمن وا نضا ع بعد مافرغ 
لايضمن كذافى الخلاصة #امرأة قالت لاكارهالا نطر ح انزالبي فيمن زلك فوضع الاكار في صزله 
نجنى الاكار جداية وهرب فرفع السلطان ماكان في منزله قال العقيه ابوبكرالبلخي رح ان كان 
منزله قريبا من موضع البيد رفلاضمان على الاىاركذ افي فئا وى فاضبخان * فال ابوجعم رسئل 
ابوبكرقال المبضع للناجرضعها في هذ االعد ل وا شا راليه فوصعهافى أ لحقيبة قال ضمن وان قال ضعها 
فى ا لجوالق من غيرا شارة فوضعهافى ا لحقيبة لاي من كذافى لساري للعتاوى* المود ع اذاشرط 
الاجرة لأمودع عائ حفظ الوديعة صح ولزم عليه كذا في حواهرالاخلا على * ولواود ع غاصب 
|لنعد وت عد رع ل وا رط الاعروان علط مع تداق ا وهر لكرورى #الباب الراع بها 
يكون تضبيعاللوديعةو ما يضمن به امود ع ومالا يصمن فى النو ازلاذ الال الرواع ينطب الوديمة 
او( بيفتادازمن )لايضمن ولوقاال اسقطت اوبالفا رسية (بيفكند م )ضمن قا ل الشيخ الاسام ظهيرا الدين 
لراتي سرف درا لد لاسن السانال فك رودم 
لفتوئ عليهكذا فى ! أخلاصة *, ولوفال لا'دري! ضاعت اولم تضع لا يضمن وا وتاللاادرى 
4 ولم اضع يضمن كذافى الفصول العمادية * رجل دفع الى د لآل : تو با ليبيعة؟ قال 
الدلال وقع الثوب من يدي وضاع ولااد ري كيف ضاع وال الشين الامام با 
العضل رح لاضمان هليه ولوةال نسيت ولااد ري في اي حانوت وضعت يكون ضا منا كذا 
في فت وى قاضمخان وف الفتاوئ سثل بن فضل عمن د فع جواهرالن رجل ليبيعها فقالالفابض 
انااريهاتاجرا لاعرف قيمتها فضا مت لج واهرقبلان يريهافال ان ضاعت اوسغطت بحركته 
ضمن وان سرت منه اوسقطت لز احمة اصابته من غيرة لم يضمن كذانى الحا وي للفتارئ * 
لوقال 


ب («,م ) ( البابالرابع ) 
لوال المود ع وضعت الودبعة بين يدي فقمت ونسيتهافضا مت ضمن وبه يفتئ كذا في جواهر 
الاخلا طى * ولوقال وضعت بين يدي فيدا رجي ثم نمت ونسيتها فضا مت ينظران ا نت الود بعة 
مالا يحفظ في عرص الد رولا تعد حر زاله كصرة الدراهم والذهب ونسوهما يضمن والا فلاكذا في 
اليا ا ا يو بد 1 
واأكرم باب ولو فال دفنت في موض ع آخر ونسيث مكاهايضمن كذافى الخلاصة * وكد كدلى لولم 

كن الدفنلكنه قا ى.مرقت الوديعقصس الكن المدفون في قا يمان للد روالكرم بال ب 0 
وان لم يكن لهماباب يضمن كذا فى المحيط * وا ن فال لااد ري وضعت في داريا وفي موضع آخر 
يض يكذ | فى المضمرات * سلم المودع الد ارالنى في بيت منهاالوديعةا لئ آخرأحفظهاا نكانت 
الودائع في بيت مغلق حصين لايمكن فاحه بغي مشقة لاد يضمن و الا فيضم كذافى القنية* واذا 
لم دكن مدخونة أ نكا نت موضوعة في موضع لايسخل فية احد الا با لاستيذان لا يضمن وا ان لم يكن له 
با بكذاف المحيط* وضع الوديعةفيدارء ويدحلهااناسكثير #فضاصت فا نكا ن شيعاعفظ فى الدار 

مع د خولهم لايضمن والافيضمن كذافى القنية #المود ع اذا وضع !١‏ لوديعةفى أ أجبانة فسرقت 
الوديعة ضمن كذ فىالمحيط #د فن في رض ان اعم بعلامة لا يضمن والا ضمن وفى الممازة يضمن 
بكل حال كذا فى الوح يزللكرد ري * ولوتوجهت الاصوص نحوالمود ع فدفن1 لوديعة حنئن لانؤّخد 
من بدة وفرمس خوفهم ثم رجع فلم يظفربالمكا ن الذي دفن الوديعةفيه ان ١‏ مكنةان يجعل له علامة 
فلم جل ضمن وان لم يمكذه ذلى| نامكنه العود في اقرب لاوقات بعدانقطاع توف فلم يعد ثم جاء 
ولم جد لود يعةكا نضامناكذ افى الظهيرية * وا كان رب الود بعةمعه يذهبان جملة فلم توجه.ت 
السراقةاللهرب١!/‏ 01 
السراق ثم حضره وافلم جد | المد فون لاشك ان الود ع لا! كون ضا منانى هذة الصو رة حي ثد فنى 
بامرا مالك وامااذاكان المود ع وحد: والمسئلة بحمالهاذا جو اب فيهاعلى التفيصل ان ذهب 
السراق! ولاولا يتمكن امود ع من, وو ل يعن به ا 10 

مكث السراق ثمه ولم يمكن القرار نمه لخو فهم فذهب ثم جاء فلم جد فهذ | عاق وجه. ين أن جاء 
علون قد رما امكنة و زال الخوف فلم يحجد لايكون ضامنا وان اخرمع الامكانكان ضامنا كذاى 
المسيط امود ع ذا وضع الوديعة في بيت خراب في زصان الفتنةفان وضعها على الارض يضمن 
١9‏ 


كئاب الوديعة ( باع ) ( الباب١!‏ رابع ) 
وان جعلهانحت النراب لايضم ‏ كذافي خزانة المفتين ى #أود ع عند آخرةمقمة ثم طلبها من.ققال 
0 مسا ا 0 #دفع لين رجل قمقمة 
ليد فعها ان انسان ليصلعها فد فعها, نم نسي لايضمنى كذافى الوجبزللكردي #دفع الى مراهق 
بعال الما ياه ح لا يضه ىكذاف التنية » قال خلى سألت اسد | عمن له عل 
أخرالو د, رهم ذدفع المطلوب بالى الطالمبدره رهمين ا ودرهما م د رهما وال خذد رهمك فضا ع 
الدرضان قبل ان يعي درهمانا ل لىملى للطلوبرللطالب دهده لوقا ل حين دقع اليه الدرهم 
الاول هد احنك نهومستوف ولا ضما ن عليه للد رهم' لآ خركذا فى النا نا رخانية في غصب فتاول 
ابى 'للييث رح دفع ال آخرعشرةدرا هم وقال خمسةمنها هبة لك وخمسة ود بع عندك فاستهلى 
الداضن دتو اخوسة وملكك وين الباقية يضمن سبعة ونصفا لان الهبةةاسدؤلانهاهبةالمشا ع والمقبوض 
نكم اليهبة الذام د :مضمون ذ تدمسة الى هلكت نصفيهااماةونصفهام ضموذة شيجب غممان نصفها رلك 
د همان ونصى,' 5-00 انتيايع #قهاما تسر الاستيلاك يقس سيا ,اهيا 
00 تلن من هذ ع العش ةلى و" لسبعة ا لباثية سلدمها١!‏ ىفلا , ن فهلكت الدراهم ذ فى ١‏ لطريق يصمنى 
البلك ١!‏ نها ءا نت هبة ذا سد ةو لوكان ذلك و صيد من ا مت لم يضمن شيئالان ودية المشاع جائزة 


ما 


مها 


ولا يضمن | اسبعكة ف المسئلتين حميعا كذا فىالمحيط * و 5 نود فع اليه عشرة وقال خمسك منهالك وخمسة 
سلمها الين ذلان فهلكت الدراهم يضمن | أخدسة الهبة ولا يضيمن أ لخمسة الباقيةولوا عطاها خمسة 
خمسك عأ حدة على ١‏ الكو متهارم نين د قاض يضمن أ أخمسةالهبة ولايضمن 
5 أهاكناني مسبطا لسرخسي#الويعةاذاافسد 'هاالء ا قود اطلع المودع علو ثقب| فأرةان اخب. صاحبها 
ان ههنائقب! لعأ رة لاضمان دايد وا أن أه عبر بعدما اطلع عليه وأم إسدة يضمن كُدافىالغصول اعمادرءد + 
وذكرالسيد الاسام ابوانقاسم رح ان الانسان اذ استودع عند ومايقع فيه السوس في زمان الصيى 
فلم يبرد ها بالجماء حثول وثع نيه السوس وفسدلا يضمن كذاف !'ظهيرية * وني تتاوىلابى 
البق رحاذاكانت الود يعةشيثاتخاف عايهافساد وصاحب الود يعة غاب فان رفعالامرالى الناصمي 

حدىن يبيعه جا : زوهوالاءا أئ وان ن م بر د ع حنى فسدت لاضمان عليه لانه حفظ الوديعة علئ ماامربه 
كذافى الميط وان لم يكرىفى البلد قاض باعها وحنظ نظ ثمنهالصاحبها كذا في لسرا ج الوها بج + اذااصابه 
نخس اوقرض فا را وحرق نارفلا ضما ن عليهكذ افى ! حاوي للفتاوئ *'واجتمعت !لبان الوديعة 


كناب الوديعة (0«م) (الباب الرابع ) 
اوخرهاق المكبروام برخ حنن فسدت اوكان ف المفازة ولم يبع حنى فسدت لا يضمن هكذافى 
التمرتاشوع *! ودعه حيوانا وغاب تلب البانها ضخاف فساد هاوهوف المصرفبا ع بغيرامرالقاضي 
ضمن وبامرةلايذمن وا مااذ ١‏ كان ف المغازة فائه يجو ز بيعه كذ افي محيط المرخسى # الفاف 
اذائرك الخفى الذى دفع اليوليص لون العا نوت فسرق ليلا ا نكار فيه حافظ اوفى السو ق حارس 
لايضمنى وكان | لشم الامامظهي (الدين المرغيناني ر حيفتى بعدم الضمان وان لم يكن فيه حافظ 
ولا فى السوق حارس وقدقيل يعتبرا لعرف ان كانوايتركو العوا يقن فرحا ولاحارس 
هنا ك فلاضمان ن عليه وان كا ن لخلا قه ضمن و عليه |!: لغتوئئكذا فى الغيا ني * وكذ ا كذلى قل لوتركف 
باب الدكان مفتوحا وكان في موضع ذلك عرفهم وعادتهم لاضمان وني بخاري جرى! لعرف 
بترك باب ١‏ دما نمفنوحا باليوم وتعليق شوع علين باب الد كان نوا لشبكةواشبا «ذلى والرواية 
محفوظة فيما اذا ترك الحائى الثوب الذ بي نسم بعضه والغزل.ني بيب الطرا زولميكن هناك حانظ 
ولاحارسفى السوق انهلا ضمان على لا ئى كذافى الذ خبرة # خفاف خرج الى القرى لحرز 
الخفاف فدفع البهدخى فوضع مع رجلدني دا ررجل ود خل البلد فسرق فا كان تخذ دارا للسكن 
بي طريق كان لابضمن ولو وضع في دا ررجل لا يسكن هوي تلى الدارضمن حذافي جواهر 
الفتاوئ الا سكاف اذا ! خذ خعاا وجشكا ليصلحه فلبسه الا سكاف ضمر ما دام لابسافا ذ انزعهماثم 
فا ع لاكذافى الملتقط » اذاسرقت الود يعة من دارالمود ع وباب الدارمفئوح والمود ع غائب 
من الدارةال محمد بن سلمةر حكان ضامناقيل لوان صاحب الدارد خل كرمها وبستانه وهو 
متلازق با لد! رقال ان لم يكن فى الدا راحد ولافي موضع يسمع الحس اخاف ان يكون ضاصنا 
وقال ١‏ بونصررح اذا لم بكن اغاق الباب فسرق منه الوديعة لايضمن يعني اذا كان فى الدا 
حا فظ كذ في فنا ومن قاضيخان #اذا ربط داب الوديعة علئن باب دا رةوتركها ودخل الدارفضا مت 
ان كان بحيث يراها فلاضمان وا كان بحيث لايراهافان كان فى المصر فهوضامن وا ن كان 
فى القرئ فلاضمان وا ن كان ربطها فى الكرم اوعلئ ر أس المجطخة وذ هب قبل نغا بت عن 
بصرة فهو ضامن وقيل يعتب رالعرف في هذا وا احناسه هكذافى الظهيرية * ولوجعل حمار الوديعة 
ف الكرم ا نكان للكرم حائطرفيع بحيث لايرى الما رمافى الكرم وا اغلق البا ب لا يضمن وان 
لم يكن له حائط اوكا ن لكنه غير رفيع ينظران نام المود ع ووضع جنبه على الارض يضمن 


كد' ب الود يعة (093م ) ( اباب الرابع ) 
: 3 َ مي ٠‏ 3 

ان ضا عت الدا بة وان نام قاعد الايضمن و ف السفرلا يضمن وان نام مضطجعا كذا فى الخلاصة » 
اود عه سكينا مجعلها في ساق خفه لا يضمن ان لم يقصرف الحفظ كذا فى القنية #المود ع اذ اجعل دراهم 
الوديعة فى الخى نستطت منهان جعلهافى الخ اليمنى فهو ضا من وان جعلها فى الغ اليسرول 
الدابة ولاكذلى اذ اجعلهافى لخن اليسرون وقيل لاضما ن على ىكل حال كذا في خزانة المفتين * 
اذاربط دراهم الوديعة في طرف كمه اوجعلها فى الذيل اوفي طرف العمامة فلاضمان و كذلى 
لوشدد راهم الوديعة علق مند يل ووضع فيكمه نسرقت منه فلاضمان كذافى المسيط # دفع اليه 
ها أيحدنظه فائقاء في فمدكعان ا لتجارفسبق الى حلته لايضمن كذ! فى !'قنية * واذ الا نت الود يءة 
ذهبا| وفضة فقال فد جعادها فى الكم فضاعت لاضمان عليه كذاف الملنتط * مود ع جعل دراهم 
الوديعة في جيبه و حض رجلس فسق نضا عت الد راهم بسرئةا وسقوطاوفيرة قال بعضهم لايضمن 
لانه حفظ الود بعة في موضع #عنظ مال نفسه وهوجيبه وال بعضهم هدا اذالم يزل عقلهامااذا 
زال عتأه بحيث لإيمكنة حنظ ماله يصير ضامنا لانه عجز عن ' لحفظ بنفسه فيصيرهضيعاا و مود همأ 
غيره كذاني فنا وى فاصيخان * وان ظن انه جعلها في جيبه اذا هي لم تدخل | جيب فعليه 
الضمان كذافى المحيط * ولووضعها في كيسها وشدها على التكة فضا مت لا يضمن كذا في خزانة 
المفثين * المود ع اذا جعل خانم الود يعة فى ا لخنصرا وف البنصريضمن بعد النلى وان جعله فى 
الوسطين | والسبابة ا والا بهام لايضمس وعليه الفنرئ كذ افي جواهرالا خلاطي * وان تختم به 
وعليه خاتم في ذلك الاصبع لايضمن وذك ر محمد ر حايضاان بعض مشا ثخنار ح قالوا اذا نختم 
وجعل الفص مما يلى الكنى لايضمن ححذ افى الذخيرة + ولوكان امود ع !مرا #نفي اي | صبع 
لبسته نضمن كذافى الفصول العمادية #في فنا وى اهل سمرقندامرأة١ود‏ عت صبية من بنات سنة 
فاشتغات بشيء فوقعت الصبية فى الماء لاضمان عليهافرق بين هذاو بين الغصب هكذان كر 
المسئلة في ذنا وى ابى الليث رح وفى | أجواب نوع نظرو ينبغي أن يقال ان لم تغب عن بصرها 
فلاضمان وان ذا بت عن بصرهاوهى ضامنةكذافى المسيط#وصس اود ع صبيا وديءة فهلكت فييدبه 
فلاضما ن علية بالاجماع وان! ستهلكهاا نكان مأ وناله فى لتجارة ضمنهااجماعا وا نان #عتجو راعلية 

الا 


كئاب الوديعة ( 00م ) [ ( البابالرابع ) . 
الااندقبل الوديعة باذن وليه فانه يضمن أيضابا لاجماع و ان قبلها بغيراذن وليه لا ضمان علية 
عندا بي حنينة محمد رحلافى/ سال ولابعدا لادرا اكؤفال | بويوسف رح: بضمن فى السالكذا 
فى السراج !١‏ وداج #واذاكانت الوديعة عب داشتل ال صب كانت تمه علون ها انه ي ريم 
جميعا وان جنون عليه نيماد و نالنف سكانا رشه علون ن عا ذلةالصبر واقاك خم واكثروان 
كان د ونها كان في مال ١‏ 'صبئى في قَ ولهم جميما ايضا كذافى ١‏ لسراج الوها ج * وان اود ع طعاما 
ذاكله ١‏ لميضمن كذافى خزانة المه: ين فيكنا با لجنابات *ولواود ع عند العبد ودبعة فهلكث عنده 
فلاضمان عليه بالاتعاق كذ في جراهرالاخلا لي * وان استهلكهاان ن مان ونااء #عسجو را 
او قبضها باذن مولاة ضمنها اجما عا ويكون د ينا عأيه الى ما بعد العتق وا نكان “تجو راوقبضها بغير 
اذن مولا لم يضمنها فى الال ويضمنها بعد العتق اذا ران عاقلا بالغاعندهماوقا ل ابويرسف رح يضمنها 
فى الال ويبا ع فيهاكذ افى ا جوهرة النبرة *وا نكانت الود يعة عبد افقتله العبد المتجورفا نكان 
عمداتتل العبد كذانفى السرا ج الوها ج * وا'ود الود يعة لوكانت عبد ا ثجنىى عليه فى النفساوفيماد ون 
النفس يدا خذ مولا وبين الدفع والفداء ويضون للعال كذا في خزانة المفتين #وام الولد والمد بر 
بمنزلة لعبد في جميع ما دكرالا | نهما اذا نوجه عليهد) الضمان سعيا في ذلك كذافىالسراج الوهاج * 
ولوا ودع رجلا شيمافا ستهلكد اب ىله صغيرا وعبد له فعلى المستهلى ضماذه فى الحدال كذ ! فى الببسوط هه 
والمكا تب يضمن فى | لعال باستهلاى الود يعة كذافى ال: لفتاوى العنابية * واى ذ ن نام المودع وجعال 
الود يعد حمث رأسه | واحث جذبه فضا عت فلآ ضمان عليه وكذ لك اذا وضعها بين يد يهو هوأ 
واليه مال شمس الائمة السرخسي قالواانما لعجب الضمان فىالفصل الثاني اذانام قاعدا 
امااذ! نام مضطبعا فعايه الضمان وهذا اذا كان فى العضر اما اذاكان فى السفرفلا ضمان ذام 
فاعدا ا, مضطجءاكذا فى المسيط #سئل ا بوالقاسم عمن جعل ثياب الوديعة علو دا بتهفنزل 
من ند | به في بعض أ يق ووضع | لثياب نحت جنبه ونام عليه فسرقت الثياب فال ان 
ارادبه الترفق ضمن وان | راديه العتفظ ام يضمن وا نكان مكان الثياب كيس فيهد را هم لم يضمن 
حذانى ا لعاوي للفتاو ١‏ *.وفي شرح ابي ذ ذروفع العريق في بيث المودع ف فثركهامع امكان 
الدفع الول غيرة أ وال مكان آخ رحنى احترفت يضم كذا فى النمرناشي * وان انسرقت الوديعة 
عند امود ع ولم يسرق معه مال آ< رلامود ع له يضمن عندنا كذافى الكاني *#وى الجامع الاصغر 
| 


كتاب الوديعة ( ىبرم ) ( الباب الرا بع ) 
ستل ١‏ بوالق سم عمن عند وود بعة فرفعها رجل فلم يمنعه المودع ان | مكنه منعه ود فعه قلم يفعل فههو 
ضام وان لم يمكنه ذلى 1'انه يخاف دعارته وضربه فلاضمان كذافى الأحيط # امود ع اذادل 
انسانا على اخذ الود يعة انمايضمن اذالم يمنع المد لول عليه من الا خذ حالة الا ذذ امااذامنعه 
لايضمن كذافى أخلاصة * والمود ع اذا نسم باب الااصطبل! وحل قود ا لعبد يضمن كذا فى الفصول 
العمادية # مش من مودع ٠‏ وضع الوديعة في حجرتّه في خان وفيه صعص لا قوام فربط سلسلة بابها بحبلها 
ولم يقفله وله بغلقء و خرج فسرقت الوديعة هل يضمن فال ان عدشد هذا الربط في مثل هذا 
لموذع نويلم سس واوعد فلاس مكذانيفاوى السفي »رجل ضع مند جل 
ود يعة ووضعها المود ع في حا نونه وذهب الى الجمعة ا عانوت مفتوحاو اجلس صبيا 
صغيرا ليحفظ حا نوتهوذهبت الوديعة من انوت فال الشبج الاماه اوبكر محمد بن النضل رح 
كان صمي ممن يضبط الا شياءو ع رضم ن لود وو كان مم افاضم فال قاض 
الامام على السغد بي 'م يضمن على كل حا ل لا نه ترك الود يعة في حر زفله يضع كدا في فتاول 
ذخان #فاب المود ع ورك مفتا<ه عندغيرة فلما ررجع لم بيدا لود بعة في مكا نه لا يضمن لد فع 
المنناح الى غيره كذافى الوجي زللكرد ري * رجل اود ععند مامى ثياب' فوضعهاالدامي في حانونة 
وكان ١‏ لسلطان يأ خذ الناس بمال في كل شه رجعله و ظيفنه عايهم ماخذالسلطان نياب!! دبعة من 
جهة الوظيفة و رهنها عند غيرة فسرقت قالبرا ان كان العاهمى لا يقد رعائ منع السلطان من رفعها 
لايضمن ويضدن اللمرتهن فخي رصا حب الثوب ان شاء ضمن السلطان وان شاء ضمن المرئهن 
تذافي قثاو تاضيخان نأوداخ عامل الوا! ي » الافوضعه في بيته ثم في ايام السلطان ن قل | صدعته 
ولوك الود بعة وتوارعل ف غير عان بيته والوديعة يضمن وان ترك بعض أمتعته في بيئهكذ ا فى ]أقنية 
وسئل نجم الدين عمن عند وديعة انسان ا ان 
ضيف لدف الليلكالوسادة ثم ردها على صاحبها فتال صاحبها كا نت كذ كذا ثوباوتد ذهب 
بعضها قال ألم يثبت انها مانت ككدذا وكذ! وقد ضاع منها كذا تلى الليلة بوضعها حصت 
رأس الضي لا يدكن انجاب |'ضمان وبعدما يثبت ذلك لايمكن ايجاب الضمان جرد 
| لوضع لمت رأس الضينى مادام المود ع حاضرا فاذ! فا ب الآ ن يصيرضامنا كذا فى 
المحبط» اودع عندرجل زنبيلانيه آلات الجارون ثم جاء واسئردة واد عونا نه كان فيه قدوم 


كثا ب الوديعة ( ولام ) ( الباب الزابع ) 
قدذهب منه فقا ل الموع قبضت منى الزئبيل ولااد رىمافية لاضمان هليه ولايمين عليدايضا 
وكذا اذا اودع د راهم في كيس ولم يزن على المود ع ثم اد مى انها كثرس ذلى فلايمين عليه 
الاا نيد عي علية الفعل وهوالتضييع | والجنايةكذا في خزانة المفتين * المودع اذا اخذ وديعة 
رجل آخرمن يد المود ع ورك وديعة يضمن الود ع ان عادن أالكب وان لم يحكان عاطًا أن 
مافبفحقه ام حق الغي ركذا في جواه رالفتاوئ *امرأة غسلت ثوب رجل بالاجر وعلقت عال 

خص سطبدها للتجفيق وطرف من الوب من أ لجانب ب الآخرفضا ع ضمنت كذافى | أخلاصة » 
امرأة غسلت ثياب الناس ووضعت الثياب ولى سطحها بجنى انان للسلم خص لا يضمن 
وقيل ان لم يكن أ أخص مرتنعا يضمن كذافى الفصول العمادية * رجل فى يدهمال لانسا, ن فقال له 
سلطان جا ثران ام تدفع الي هذا المال حبستى شهرا ١‏ و ضربتك ضربااواطوف بك ف الناس 
لا تجوراه ان يدفع فا, ند فع فهوضامن و ان قال اقطع يدك الواضربى خمسين سوطا فلاضمان 
عليههكذا في فنا وو قاضيخان * سلطان هد د المودع باتلافه ماله ان لميد فع اليه الود يعة فد فعها ال 
ضمن ان بقى لد قد ر الكفاية وان خذ كل ماله فهومعذو رولا ضمان عليه كذافي خزانة المعتين ع 
المود ع اذا قرأ من ى مصكدى| لود يع وهلى حال القراء الايضمن وكذا! لعكم فى الره ىكذا ني 
0 أواودعة قراطيس فوضعها فى الصند وق ثم وضمع ذو قه ماء ليش ربة فتقا طرا لماء 

ايها فهلكت لا يضمن كذ افى |١‏ لتنية * ولوقال ذهبت الوديعءة ولاادري كيف ذهبت اختلى 
ل ون والا ص انهلا يضمن ولوةال بعت الوديعة وقبضت ثمنهالا يضمن مالم بقل دفعتها 
اليه كذا فى الخلاصة * ولوقال للمالى وهبت لى الوديعة ا وبعتهامنى وا تكررب الودية ثم هلكت 
لايضمنى كذ افى الفصول العمادية #اود ع طستا عندغيرة فوضع المود ع االطست عا رأس 
التنورفي بيته فوقع علية شوع فانكسران كان وضعه علئ رأ س التنورليغطي به التنو يضمن وا كان 
وف عهكما يوضع فى ا لعاد آلا لاجل التغطية يضمن كذا فى الذخير 8*أود ع عذدر حل طبقافوضع 
ا مود عالطبق ١‏ رأسالجب فا 3 ان كان الوضع على وجها لاستعمال يضمن وا نكان الوضع 
لا علق وجه الاستعمال لايضمن وطريق معرفة ذلكان ينظران كان فى أ لجب ث وع أعمواطا ٠‏ 
والدقيق ا ونحوذلك ممايغطون رأس الج ب لاجلهكان استعمالا وا نان الجب خالياا وكان 
فيه شيم لا يغطئ رأس| أجب لاجلدلم يكن استعمالأكذ افى المحيط#اذ! سقط من يد المود عشوع فافسد 


كتاب الوديعة (-٠مم‏ ) (البا بالرابع ) 
الوديعة ضمنهاالمود ع والم عاذ ااشهد عام ول نفسه أنه اخذ ا تود يعة فرضا بغبرحضرص ربالال 
فلاضمان ليه الاان يحركها الم ود ع كذاة فى لذ ير * الود يعة اذاكانت قراما فاخذ هااللمود عو صهد 
بها السطم وتستربهافهبت بها'ريح و واءادنها الى المكان! لذي كانت فيه من الببت ليبرأ عن 

السمان لانه ام يوجد منه القصداالى توك التعد يكذ في خزانة المفتين #وفى!! ؤي وضع امانة 
فال ( امانت من بد ست هركه خواهي بفرست )نبعث على يد امي وهلك في بده قال يضمن 

وقيل لاا يضمن لان قول لإبدضت فركه خواغى ) معازم والامرغام بعلا تولدابت مارن بد 
رجا ها به يضمن لانه مجهؤل فلايص الامرذافى الناتارخانية * وفي دناوىالنسفيي تلان خرج 
من الطاحونة لينظرالماء فسرقت الحنطةان تركا لباب مغتوحا وبعد نا الأاحونة ضم نكذانى 
لخلاصة» تخلاف مسئلة الخان وهي خان فبهانازل وتكل منزل متفل فضر ج ونوك الباب 
مندوحا فجاء سار ق وا خذ شيثالا يشس كذافى الودي رللكرد رجي #* الدابة الوديعة اذا اصابهامرض 
اوجر ح فاه رالمود ع انسانابعلا جها فوطبت فصا حبهابا لخيا ران شاء ضمن المود ع اوالمعالي فان 
ا الما حم ار. ن علم انهاليست لهلايرجع عليه وان لم يعلم 
ها لغيرةاوظنهاله رجع عليه كذانى الجوفرة اليرة ف وقيفاوى النسهى ان كان بقرالمالىف 
1 رفبعث الى الراعى للسرح فضا ع لايذ من هوولاالراعي والبقرالمستءاروالمستأجر 
على هذا تالىر ح وقداضطربت الروايات من مثا أخ في هذه المسئلة فيفتى بهذ الان المود ع 
تحفظ الود يعة كما يحنظ هل ننسه وهواعحفظ بترندفى السدرح فكذ ابقرا لودي.ة ولوترى البة برعول 
فضااع اخئلفى الممدا نخ فيد قال رح والدثو ١‏ 00 بالمزارعة 
فى التصل السادرس فى الضيان * اودع شاة فدفعهامع غنمه ع رأامي العفظ فسرقت الغنم 
يشمن اذا ام يكن ال, رام خاصاللمود م كدافى القية *, يه راالى آخرففاب الحمار 
فقال المون 2 اعناسن عدا رخد حمارى وا وأذئفع ع به حار د عارك حمارك فضاع ني بد هثم | نَ 
ريما ردلا يضمن لإنه مذو ن بالفبض كذافى أ لخلاصة * المود ع اذا جر لثمارمن نخيل 
الود يعة فلاضمان عليه استحسا دااذ اجزه كما نججزه غيرة وله لم يتمكن فية نقص من عمله فان تمكن 
ننص من عمله فهوضا من كذا فى الذ حيرة *واذ ا تعدىالمود ع فى الوديعة با نانت دا بّفركبها 


اوثوبا 


كتاب الوديية ' (نعم) ( الباب الرانخ ) 
اوثويا فليسةاو هبد ان تضد مداو ويم ها مندغيرة از ال التعدى فردهاالىن يده زال الضمان وهذ١‏ 
ذاكان الركوب والاستخدام واللبين ام ينقصها اما اذ نقصها ضمن كذافى! لجوهرة النيرة # فالسابل 
ان المودعا ذاخالنى ف الوديعة ثم هاد الى الوفاق انمايمرأ عن الف مان اذا صدقه المالك فى العود 
وأ ن كذ به لاببرأ الاان يقيم البينة على العود الى الوفا ق وهكذ ذكرشيع الاسلام | بوبكرفي شرح 
كناب الوديعة * و رأي تفي موضع آخراللمود ع اذا خالنى ثم عاد الى الوذاق وكذ به المود ع فالقول قول 
امود عكذا فى الفصول العماديعة* ولوحمل الفسل على الود بعة شتت ثم دلكت من ذ لى ضمن 
والولد للمالى كذا ني محبط السرخسى #المود عادا لبس ثوب ا لؤديعة يومافنز ع نا وبا لبسه ثانيا 
فثلنى الثوب في خلا له يضمن كذافي جواهر الاخلاطى * لبس ثوب الوديعة فدخل المشرعة 
لبخوض الما فنزع الثوب ووضعه علين الواح المشرعة فلما ا نفس سرق الثوب لا يضمن كذا في خزانة 
المفتين * وقيلفيفنظربدليلمسئلةالمسرم فان ا محرم اذالبس أمخيط ثمنزعهثم لبسدثانياان نزدهعلئ قضد 
اللبس يتحد الجزاء وان نزعه لا هلين هذ ١‏ القصد يتعد | أجزاءفعلى هذا ينبغى ان لايبرأ كذانى 
الظهبرية *#وصع ثيا بهامم ثيابهفي ضفة النهرود خل للاغتسال ولبس ثيابه ونسي الوديعة | وصرقت 
حين انفمس فى الماء يضمن كذافى الوجيزللكرد رجي * من بن سمامة من محمد رخ رجل اود عرجلا 
الى درهم فا شترل بهاود فعهاذه استردهابهبة اوشراءورد ها الى موضعهافضا م لا يضمن كذاني 
خزانةالمغنين #و روجي عن محمد رح اذا فضاها غريمه با مرصاحب الود بعة فوجدها زيوفافردها على 
المودع فهلكت من كذافى! لظهيرية * اذ اكان عند رجلوديعة د راهم اود نائيرا وشيئا من احكبل 
اوالموزون وانفقشيثامنها في حاجه حتوق صا رضامنا ما انفقلايصيرضامنال بفي وان جاء بمثل ماانفئق 
فايا بالبافي صا رضا مناللكل وهذا اذ الم يجغل علول مالفعلامة حين خلطه بمال الوديعة اما اذاجعل 
552 تَى التميبزا لابضمن الاماينفق كذاف الذخير ق*فان افتى بانه صارضا منالهاطهافبا ع 
الوديعة ثموجاء ربا لود يعةفضمنه ايأهاوفي ثمنه فضل منه فانه يطيب له حصةما خلطه بها وبتصدق 
بدصة الباقى صن الود يعة في قول ابي حنيفة ومحمد رح وهذا اذ كانت الوديعة شيئايبا ع فان 
كانت دوا اهم فاشتروى بها ينظران اشتر ول بها بعينها ونتدهالايطيب لهالفضل ايضاوان اشتروبها 
ونقد خيرهاا واشنوو يدراهم مطلقة ثم نقد هايطيب له الربم هتا وكذ لى ان اشترول بهاماً كيلا 
ونقدحالم بعمل ان يأ كل ذلك قبل اداء الضمان ولواشترى بد راهم مطلقة ثم نقد تلى الدراهم 
قل 


كتاب الود يك ' (م+م]7' ( الاب الربة] 
حال له ان ينتقع بها حكذافى المبسوط ف فان ١‏ خذ بضدها لني ضاق ولم ينفق | حنق خلطل! 
بالباقى ثم هل ى كالهلا ضمان عليه كذا فى المينغلرات | ذ1/ وفص كيلسا مش ودا سل المستود عو 
صند وقامقفلا فعنم القفل و لميأ خذ منه شيئا حنوى ضا ع لا ضمان عليه هكذ! فى البدائع *وقد قال 
١‏ صعابا اذ | اخرج الوديعة لينفقها وا لتو ب ليلبسه فهلى فلا ضمان عليدكذا فيشر حالفد وري 
اشيم ابى تصراحمدين محمدالغدادي #المودع اناخلط الود بعة بمالها وبود دعةأخر: عل بعيث لاتثميز 
الدراهم الابيض مع الدراهم السود وخلطالدهب والفضة فهذالا يتقطع حق ا مالك بالا جمةبم 
ولوهلك قبل التمييزهاى ا مانة كما لوهلى قبل الخلط الثاني خلط بطريق المجا و رة مع تعذ رالتمييز 
كخاط النطة بالشعيرو بهذا ينتطع حق امالك في بعض الروايات كذا فى المصمرات # وهو الصسي 

هكذ فى أ لجوهرة البيرة * والثالش خلط بطريق الما زجة اجنين بخلاف الجنس كشاطا لدهن 
بالعسل وبهذ! ايضا سقطع حقالمالى بالا جماع والرابع خلط بطريق الما زجةللجنس بالجن سكخاط 
دهن اللو زددهن جورا ولابطريق الما زجة كشا السطةبالسنطة رالدراهم البيض بالدراهم البيض وبهذ ١‏ 
ينخطع حق امالك عندابي حنيفةقر ح لنعذ رليصال عبن حقفاليهوقال هومخيران شاء شا ركه فى المخلوط 
و ان شاء ضمنه صثلهكدا فى المضمرات * وثمرة الخلاف تظهرفيها اذا اب رأالخالط فعندابي حنيفةر ع 
لاييقئن له على المخلوط سبيل وعندهما بالا براء ينقطع خيرة الضمان ذتعين الشركة فى المخلوط وهذا 
اذ خلط الدراهم بغيرا ذنه داسا| ذا خلطها باذ نه فجواب ابى حنيفة رح لايختلنى بل ينقطم الى بكل 
حال وعن ابي بوسى ر ح اده جعل الا قل ا بعاللاكثروةال #حمدر حيشاركه بكل <ال وكذلىك 
بويوسف ر ح يكل مائع خلط بجنسه يعتبرالاكثر وا بوحنيفة رح يق ول بانفطاع حق ال ملى فى الكل 
ومحمدر ح بالشركة فى الكل كدانى الك في * ولوخاطت الفضة بعد الاذابة صا رمن المائعات لانه 
مائعة حايقة دءد ا لخلطفيكون على !لخلاف !اذكوركذا فى التبيين * وف الفتاوى العتابية 
ولوكان عنده حنطة وشعير لوا حد نخلطهما ضمنهما كذافى الثاتارخانية * وا نكان الذى خلط الوديعة 
احداممن هوني عياله كزوجته وابنهفلا ضمان عليه والضما نعلى الضالط وفال! بوحنيفةر جلاسبيل 
ضمنا أ لخالط وان شاء!اختذا العين وكانا شر يكين سواه كان أ أخالط صغيزا لوكببرا كذا فى السرااج 


كتلب جب ةوديية: ش (موم» ' ( البا ‏ الوامس 
الوهااج أ .حراكان اوعبك حتكة ,فى الذاخيرة 0 وفد قالواانه لابسع الهالط ايل هذوالدنا ني رحن 
يوادي مثلها ال ا ربابهاوان قايب الذئ خلطها بعييث لإ يقد رعلية فان تراضيا على انبا خذها 
احد هماويد فع قيمة مال الآ خرجاز وان ابيازلك اوادٍ وى احد هما وقالايببع ذلى فباماهاضرب 
كل واحد منهمافى لثمن بحصته مان كان المخلوط حنطة وشعيرا ضرب صا حر_السنطة بقيمتهاحنطة 
مخلوطة وضرب صاحبب ا لشعيرة بقيمة شعيرة غير مخلوطة كدافى السرا اج الوهاج #وان اختاطت 
بماله من غيرفعله فهوشريى لصاحبها ان انشق الكيس في صندوقه فاختلطت بد را همه فلاضمان 
هليه وهم فيه شريكان وان هلك بعضهاهلكى من مالهماجميعا ويقسم الباقي بينهما على قد رماكان 
لكل واحدمنهمافان كان لاحدهما الفى وللآخرالعان يقسم الباقى بينهما ثلاثافال الولوأ لعجي 
في فتاواة هذااذا كانت الدراهم صحا حااو مكسرة فان كان درا اهم احدهما حا حا ودراهم الآخر 
مكسرةلا ثثبت الشركة بينهما ب ليميزمال كل واحد منهما فيفع الى امود ع ماله يمسى المود ع 
مال نفسة وا نكان مال احد همان راهم صبعما حا جياد | وفبها بعض الرد يود راهم الآ خرص حا حا 
00 لشركة بين المالين ثم كيف يفنسما نان تصاد قا ان ثلئي مال !ا حدهما 
جياد وذائه ردي وثلئى مال الآخرردوع وثلثه جيد يقتسمان الجياد من المال المختلط| ثلاثاوا 5 
اثلا ثاعلون قد رصاكان لكل واحد منهما وان لم يتصادقاا نكان لا بعرف وادعون كل وا حد 

ان ثلئي ماله جواد وثلثه ردي وه مال صاحبه ثلثاردئ, ,ذلثه جيد يأ خذكل اي 
لانهما اثفتا هلين انه كان لكل واحد منهمائلك المجيادفياًخد ان ذلك اختلفافى التلث ل خراد عول 
كل وا حد منهما لنفسه ون لكا لثلث في ايد يهما في يد ئل وا حد منهما! نصنى هذ | الثلث وهوسدس 
الكل فيكون لقو ل قول كل واحدمنهمافيماني بده ويحل فكل واحدمنهماعلى دعو صاحبهفان 
حلفا برا من الدموئل ورك المال في ايد بها كمامان وان نكلا فضي لكل راد منهما بنصالثلث 
وهوسد س الكلالدى في يدصاحبه و كد لكان قامت لهما جميعا البيية فان حل احد هما وتكل 
الخريروي ا أعالفى ويردا لا لل نصفى السلث وهوسد س الكل !لدي فييدة الى صاحبهكذ في غاية 
البيان # فان كان المخلوطان احدهما حنطة والآخرشعيرفان لهماان بتعقادلق شوع ع فان لم نان 

شوع ينوم امخلوط وضرب صا حب الحنطة بقيمة أتسنطة مث لوطا بالشعير يروضرب صاحب الشعيربةرمة 

و ادن الباب الخامس في تجهيل الوديعةلومات المود ع 


كنا ب الو بعة (ممم) / البابب الهامس) 
ولميعرف الوديعة فهودين في نركته يساو دين الصس كنارف التهن يب #هذااذامات ولايطمحال 
الوويعة اماازامرف الو ارث الوديعة والمود ع يعلم انه يعرف فمات ولم ينين لابضمن كذا ني 
الفصول العمادية » فلوةال الو ارث انا علمت الود يعة وا دكرالطا لبان فسرالوديعة وفال مانت 
كذاوكذاو انأملمنها وفد هلكتٍ صدق هذ اومالوكانت الوديهة عنده تقال هلكت سواءالا فى خصاة 
وي أن الو ررث اذا دل السارق على الوديعة لايضمن والمود م اذادل ضمن كذافى الشلاصة» 
ادا اختلنى الطااب وورثه المود ع فقال المودع مات مجهلا ونال ورثة المود ع كانت قائمة بعينها 
بوم مات المودع وكانت معروفة ثم هلحكت بعد موه فالقول قول الطالب هوا م ولوقال 
ورت قدرد الود بعة في حيوته لم قبل منهم الا ببينة والضمان وا جب في صاله فان اقام الور اليينة 
ان المودع قال في حيونه ردد تهايقبل واذا ما تّالمود ع مجهلا واد عمى الوارثالضياع حال 
حيوته لايقبل قو ل الواررشكدافىالفصو ل العمادية * ولوان المستود ع لم يمت ولكن جن جنونا 
مطبقا ولهاموال فطلبت الوديمة ذلم نوجد وقدييسوا من أن يرجع البه عقله ما دت د يذا علية في ماله 
ونجعل القاضي واب يقيضها من ماله ويا خذ بها ضميناثقة صن الذي يد فع البه كذافى الذ خيرة به 
فان افاق بعد ذ لك واد عون انه رد ها اليه اوضا مت عندة! وقال ل ادري ماحالها بحلنى علبها وبرجع 
مما لدكذ افى البناييع فا نان ذددفعها الى امرأنه نم مات اخذت المرأةييها فانةالتضامت 'وسرقت 
القول لبهامع يمينها ولاشوع علو احدوان قال تقد رددتهاعليه قبل موته فالقول لهامع يمينهاوصارت دينا 
يماورثت المرأ صن الزو جكداني محيط السرخسي » ىلم يعلم انه دفعها لى امرأته الا وله بان قل له 
قبل ان يوت مافعلت بالالى الني اود مكها فلان فقال دفعتها الى مرأني ثم مات ثم سئلت 
المرأة فاكرت ان يكون د فعها ‏ لبه فانها على ولاش علبيهاوان كان المبت ترك مالافهي 
دين فيماورثت المرأةمنها كذافى المصبط »اذ اقال المضارب اودعت مال المضاربة ذلان الصيرفي 
ثم مات فلا شيع عليه ولاعل و رثته أن قال الصبرني م اودعني شئ كان القول قوله مع 
بمينه ولاشئ عايه ولا ع ورثةالمبت كذاني خزانةالمفنين + ولومات الصير في قبل إن يقول 
شبتأولابعام ان المضا ربب فعها الى الصبرفي الا بقوله لا يصد ق هل الصيرفي كذافى الخلاصة » 
وا كان د فعها الى الصبرفيببينة اواقرارمن الديرفي نم مات المضارب :ىما ت الصبرني ولم يبينها 

كاك . 


كتاب الود يعة ) 68م ) (البابا أخامس ) 
كان ديدا فيمال الصير في ولاشمع عالى المسئو دع كذافى التاثان خانةء ران ماك المضا 2 ب والصي رفي 
١ 5 : . ٠ .‏ 5 
حي ففال الصيرني رددثها عليه في حيوته كان القول قوله واحلفى ولاضمان عليه ولا على 
بات او و د 0 
لسلطان الى الغزووفنموافاود ع بم التنيءة مبباحيت وزو ناودع 
لاضمان عليه الثالئة احد المتفاوضين اذ١مات‏ وفي يد همال الشركة ولم يه بين لاضمان عليه كذا 
فى الصغرل *| لقاصي اذا قبض اموا ل اليتا من ومات وم د يبين فهذاعلى وجهين أن وضعها في بيته 
ولاهد ري اين الال ضمن وان دفعهاا لين قوم ولا يدري الىمن دفعها فلاضمواى كذ! 
السبب ضمن كذ اف الينابيع * ني نواد رهشام وصى ماك وني يدةمال بيه ولادد ري ادن 
الال ولم بين ضبمن ذلى في ترحكنه وان عرف انه دفعه !١‏ | ىئ انسان ولايد ري الئ من د فعه 
لم يضمن لابه له ان يحفظ مال ليتيم بغيرة وفي نواد رءن, رسكم عن “عمد را ح' لوقال صا ع مال اليتيم 
مندي| بلي اي 
شريكان شر كةمفا رار جلا احدههافمات اللودع ادا ان ضعنا فلوتال شربكه أ حي 
ضاعت في يدشريكه حال حيو ندلم يصد ق هكذ دأنى لذ خيرة * ودكرق الممنقى فال معومد مدرح 
قأض قبض ,الف د ره م لصببى يكيس وائفا اخرئ لدبي في كيس وانفق احد الكيس ولايد ري 
ايهما لباقي ذا لالفى البافي بينهمانصفان فاذ! كبراكان لكل واحدمنهماان يدعي علول صاحبه 
ما انفق ملهو بحلفهكذا في محبط السرخسبى *ه كان في يد :الى د رهم ثحضرة رجلا ن كل واحد 
يدعى انها ودعهااياء وقال المودع أود عنيهاا حدكما ولااد رى ايكماهوفالمد عيان اذ!! صطلم) 
فيما بينهماعاين ان يأخذا نلك الإلفى بينهما فار لهما ذلك وليس للمود ع الامتناع عن تسليم الانى 
اذالم يصطاعا ولكن كل واحدمنهما يد مي ان! لا لنى له خاصة واراد اخذ ها من المود ع فيس له 
ذلى ولكل واحد منهء ان يستحلق المود ع قاما ان على لهما | ويتكل لها اويل لا حدهما 
وينكل للآخرفان حل لهما قلع د عواهما وليس لهما الى الاصطلاح واخذ الال بينهما سبيل 
| / 


كدان الود يعة ) افير ( | الباب الخامس ( 
بعد الاستلاف في قول ابى بو ف ر ح وقال محمد ر حلهما ان يصطله) بعد الاستحلاف ملل اخذ 
الى ينار ع اناتسا لهبازاز اقل اهنا د الى زاضيين بالالآن ينها ريدي انا خرن 
بسهما وان نكل لاحد هما وح ى:لأحرتذى يبالالفللذي لله من ألم ليمين خاصة ولا ث ع لذي 
حاى له صمنها كذافىيغ ابة البيان *وينبفي للقاضي انلا يتضصى بالنك. ول للا ول حنل لف 
لما : لى لبظهرله و وحة كم ذأء وقضى لاه ضى للاول < حين نكل لدمع انه لبس لدذلى لا يندذ قضا ؤ, 
عكر اودانة انا فى عد فشكل كوى الال متها وبغر م النااخرم' هما كذا فى الكافي * وهو 
اد رارم شا غناهكذا فيغايةةالبيان + ثم لا نم لانسلى امد مى ماب لثاني بعد القضاء عليه للا وأ ل مقتصرا 
عا توه ماهذا العبدلى بالاجماع وهل يحلا ذاضم!! ليه القيمة بان يقال له بالله مالهذاعليك هذا 
العبد ولا قيمته وهوكذا ركذا ولااقل مندقيل ينبغي ان #حلنى عند محمد ر حخلاةالابى يوسف رح 
كذا فى التبيين * وان اد عو نكل برا معد منهما الوديعة في هذا العين فا قربه لاحد هما ودفع اليه فعند 
ارا رحايسللاخران يستى لف وعاد محمد ر عوسي و 
و دل مك كل وا حدا ا لعافهلكت الو ف ولايد ١‏ رولما 9 ل من هلى فلا خصومة لهما حدى يدعيا فان 
ادعو نكل واحد ان القاثم «اله حاو المود ع لكل واحدفان حلى لهما اخذا القا ثم ولاسبيل 
لهما عليه وار ن 'كل ليها خذاه واعل . المت رق ل وال ركو وو وزع 
جارية فمات المستود ع وام يبباها” نم رأوها حيه بعد موته فلاضمان على المستود ع وان لم يروها 
حية بعد موه فقالت ووثله قد ,دها عليه اوهانت في حبونه اوه ربت لا يقبل فولهم في شوع م من ذلى 
برضا 7" وعد عع .هاحيةد 6 مود اوه 
ان يشهد'شهويانواد 00 فييد 7 يضمن بالموت من ا يد * وألعكم 
فى المعتوةنظي. "سكم فى الصمى | ذا! اق نه ماتولميدره) حال الوديعة لا ضمان في ماله الاا ىيشهد 
الشهود انه افاق وهي في بده وا كان الصمى مأ ذ وناله فى النجارة والمسملة :الها فهوضامن للودبعة 
واناء يشهدأ نشهودانهاد رك وهي فييدة وكذا العكم ف المعنو اذا كان من ونالهفى التجارة كذافى الذخيرة»* 


كناب الوديعة ( مم ) ( الاب السادس ) 
ولوان بدا #تجورا علية |اودعه رجلمالائم اعتقه المولين ثم مات ولم سين الوديعة الود يعة 
دين في ماله سواء شهد الشهودبقيا م الوديعة في يده بعد العنق اولم يشهد واوان مات وهوني يده 
فلاشوع عن مولا : الاان يعرف دبعة بعينها دترد عل صاحبها كذا فى الظهيرية ا وان اذن له 
الموى فى التجارة بعد مأ استوددع ثم مات فلاضمان عليه الاان يشهدالشهودا نهاما نت فييدة بعدا لاذن 
فاذاشهدالشهود بذلى ثم مات وثرك مالا فالود بعة في ذلى الما ل كذا فى المسيط #* وأوارد ع ثلجا اربطلها 
اوعنبا وغاب وما تالمودع م قدم امود ع بعدمدةٌ يعلم ان نلى الوديعة لا ببقول تلك المد نجي دين 
في ما ل المييت لانه لانعلم حا لهاولع ل المود ع اتلفهاكذافىالعصول العمادية* اوأناقام ورئة امن عالبينة 
اندذا باوفسدني حال الحبوة فلاف.مان في تركة امود ع هكذافى الملتقط #واذامات الرجلل وعار+دين وعنده 
وديعة ومضا ربة وبضاعة فان عرذت باعيا نهاة ربابهااحق بها من الغرماء وان لم تعرف باديانهافم امال 
بينهم أدص ص واصحاب الوديعةوالمضار به والبضاعة بمنزلة الغرمله عند نا كذافى المبسوط * البا ب الساد س 


ل 
ل 


مسو عجوم نه وممكوسيهة مسمس سخ استممصه سورسجسو 


في طلب الوديعة والا مربالددفع الى الغيراذ اطلب الوديعة فقا لاطلبها غدا ثم قال فى الغدضامت 
انه يسأل ان قال ضاعت قبل فولي اطلبها غدا يضمن وان قال ضا صت بعده لا للننا نض 
فى الاول دون الثانى كذاف الفصول العدادية » ذان طلبها صا حبها فحبسها عنه وهو يقد رعلول 
تسليمهاضمن واما اذالم بقد رعاين تسليمهاحال ماطلبها بان بكون في موضع ناءلايقدرنى الال 
على رد هافانه لا يضمنها حكذ' فى ا لسرا ج الوها ج * اذا طلبهاالمالى نقال لااقد رعلن احضا رها 
الساعة فتركه ا ذالى وذ هب نكان عن رضىى لا يضمن وأ ن كان عن غير رضن ضمن وانكان 
الطالب وكبل المالك يضمن كذ فى الوجيزللكرد ربي *ولوفال رب الود بعةللمود ع احمل الي 
اليوم الوديعة التى عندك تقال امع لولم تحملها اليهاليوم حت مضى اليرم وهلكت عند وبعدذلكف 
لا يضمن كذا في فنا وى النسفي #ان طلبها صاحبها "جد اراها ضمنهاان اذام المود ع طلية بينة 
بعدالجتصود هكذ فى الينا بيع *فان عاد الى الاعثراف لم يبرا من الضمان الابالنسليم الوق صاحبها 
هكذا في خزائة المفتين * فان جعد الود بعة بعش ر ةا مود ع | وبعضرة وكيلة ضمنهاوان جعد هابغير 
حضرنهما قال ابويوسى رحلا ضمان وبهنا خذكذ اف الينابيع *وفى الاجناس الوديعة انم تضمنى 
با داذا نقلها من موضعها الذي كانت فيه حال | نكارة وهلكت فان لم ينقلها وهاك تلا يضمن 
وفىالمستقون ان اما نت الوبميعة ا والعارية مما يمول يضمن با تجتحود وان لم بحمولهما كذاى لوجيز 


كتاب الوديءة (466م ) ( البا ب السادس ) 
للكرد رجي + وهحكذ فى الخلا صة» | ذاجحد الوديعة في وجدالمالك لابناء على الطاب من المالى 
بان قال المالى ماحال وديعني ليذكر ذكره على العفظ ففال ليس لى عندي ود يعة لا يضمن في فول 
ابي بوسفر حكذا فيغايةالبيان 6 انكرها في وجه العدن بدي ثخاف التلىان اقرئم هلكت لا يضمن 
كذا فى الوجيز للكرد رى * 'داغاب الموددع وطلبت امرأ قالغا ب النفقة من الود يعة "د الوديعة ثم 
اقربهاوذال قددضاع تكان ضامنا وكذ لك وصى الاينام اذا اجتمع اولي اايتام والجيوان وقالواللومى 
انفق بما عندك م على هلآ ءالاطفال من مالهم تعدو قالم ل ماليهم ني يدي شوع ثم قرشو و قال 
ندضاع بعدالطل ب كان ضامناكذا في فناوى ذا دمخان * انكرهاثم اخرجها بعينهاا واتربهاوتال 
مالكهاد عهاود يعة عندك فضاصت عن ثركها عند ة وهوذاد رعلى حفظها واخذ هاان شاء فهوبرئ 
وان لا بقدر على حفظها مهوعلي الصمان الاول وكذالوقا ل له امدال به مضا ربة وهذا كله فى المنقول 
وف العةا رلا يضمن عند الاسام الثانوع وفال الحلوائي فيه رواينان دن الامام وبعض المششائح على انه 
يضمن ف العقا ربا #تحود! جما عا كذا فى لوجي زإلكرد ري * سئل عن مود ع قالله رب الوديعة اذا 
طلباخى فرد الوديعة عايه فلما طلب اخوه منه فقال عدالي بعد ساعة لاد فعه اليك فلماعاد اليه قال 
اهكان هلى هفال يضمن للتناقضكذ ا فى أ محا ربي الفنا وي * امود عا ذ اطلب الوديعة فيايام الفتنة 
فقال امود علاا صل البها الساعة فاغيرعلى تلىالنااحبة وقال امود ع اغير على !'ود يعةايضاةال 
|بوبك ررح ان لايقد رالمود ودع علون ب« رن هالبعدها اوأضيق الوفت فلاضمان والقول قوله فيه والاضمن كذا 
فى الخصول العمادية * و'وقال ادفع ل ابنئ اوالئ! بنك باتيني بهافنعل فضاع كان م نمال 
الطال بكذا فى التاثار<ا نية * ولبوقال صا حب الود يعة للمودع اد ف وديعة الول فلامي هذا وطلب 
غلامة تلى الود يعة فلما بد فع ا ليه يصيرضاصناكذ| في خزانة المفتين * قال صا حب الود يعة للمودع 
فىلسرمن اخبرك بعلامة كذ اناد فعهاا ليه فجاء رجل و زعم انه رسول المودع وانئ بتلى العلامة 
الايد المودع وم إذدتعها|لبفي يون وى هلكت فلاضما نكذا ف المحيط * رسول المود ع طلبها فقال 
لاادفع لال ى الذي جاء بهافسرق يضمن عند ا'ثاز رح: وفي ظاهرالمذهب لايف من كذا فى الوجيز 
للكردري*رجا ل بعث ثويا!! ى القصار على يد بي تلميذة ثمه بعث الى! لقصا رففال لا تدفع ا لمن 
جاءك بدا نكان الذي جاء به الى القصا رلم يقل هذانوب فلان بعنه اليك لايضمن القصار 4 
اليه 


كناب الوديعة (:قمم ) ( الباب السادس ) 
الندوان قالى هذ! ثوب فلان بعئه اليك فا نكان الذى جاء بالثوب متصرفافي | مورة تكذالا يضمن 
وهوالا وجه فان لم يكن متصرفاني مورة يضمن هحكذا فى الطهيرية *رجل دفع الى رجل الفى 
درهم وقال لهان فعها الول ن فلان بالري نم سات الدافع فدفع المودعالمال ١‏ ل رجل ليد فعهاالئ 
فلان بالري فاخذض الطريق فلاضمان على المود ع ولوكان الدانع حيااضمن المووع الآانيكون 
الآخرفي عياله فلاضمان عيلهكذا في فتاو ون فا ضهان *ا مطاة الفاوقال ادفعها اليوم الى نلان 
فلم يدفعهااليه فى اليوم و: رضامت ارفس زول عيب ابه زاك كد ا الوجرلاكرة ري * 
سئل عن بلدى ترك عمامته عندقر وى أخخوف الطريق وقال لهاذابئئتاليك من يقبض عمامني 
فا فعها اليه فلم بد فع الى من جاء بطلبهاواتى القر وبي العمامة بنفسه بعدايام ووضعها في 
ديت صد يق له فسرقت العمامة هل يضمن قا ل نعم لانه بالمنع صا را صبا الااذ كذ بالرسو لانه 
اديه ا ما نع بعد الطلم كذ فى | لحا وبي للفتاوئ * قال المودع 
ادفعها ال اي وكلا ي شتت فطلبهاا حد ركلا ئه فلم بعطه لبعطيها لين : وكيل آ خرفانه يضمن بالمنع 
فى انحو كلاف كداف الوجيز كرد ري #وسئل عن المودع اذا وكل ر جلابةبض وديعة #عحضرو 
صن المود ع دادتهين اليه الوكيل بعد ايام وطالبد ب لد فع اليه فا متنع ثم هلى ذلى الشوع ع هلل يضمن 
فقال نعم قيل له وهل يفترق العال بين التوكيل بمحضرمنه وبين التوكيلفيحال : فيبته فصدقيه 
فى التوكيل في حال فيبته وقال نعم هكذ انص عليه فى الجامع كذا ف التارنا رخانية #دفع عيناا ل 
رجل وامرةان يد فعهالئن فلانفاناة وقال ان فلانا ا ستودعك هذا مقبله ثم رده على الوكي ل فهلكف 
فللمالى ان يضمن ايهماشا ءكذا فى !!: لفصول العمادية #رجل اودع صكا عند رجل وا مرة ان يدفع 
الصك الو فريمة ان د فع الغريم المال الن صا حب المالى قبل مضي ذلثة اشهرفد فع الغريم ! لن 
صا حب المال الد راهم بعد مضي ثلئة اشهر نجاء الطالب يريدان يستردالصى أ نكان المنوسط يعلموةينا 
ان الغريم دفع المال الذي فى الصى بكماله!! ى الطالبلايدفع الصىالى الطالب سواءد فعه قبل 
مضي لدةاوبعدهالان في دفة الى الطاب امانة ل على اللمكذا ىال خبرة* ولواوددت المرأ 
كتاب وصيتهار. جلا بعضرة زوجهاوامته بان يسلمها ال ز وجهابعد وفا تهافبرث تسن مرضهاوارادت 
ان تأخذالكتاب فا نان فى الكثاب اقرا رللزوج بمال ا وبقبض مهرفله ان يمنع وا نكان القرطاس 
ملكالها كذا في خزا نةالمغتيرع #العبد اذا استود ع رجلاوديعة ثم غاب لم يكن للمولن ان يأخذ الوييمة 
سم 


كناب الود بغة (0وم) ( الباب السامع ) 
تاجراكان العبداء “بيو رأ امن على العبد دين اول يكن هذ! تال بعلم ان الوديعة كسب العبد! ما 
اذا علم آنه كسب العبد فللمولئن.حق الاخذ كذاى الذخيرة # عبن “كتبجو رأ وهأ ذو سلانواك 
أوغيرمد يو نأود ع رج جلا مالا ومات ليس للمولىن ان يسترد الا اذ!علم انه مال المولق ره 
كذافى'صغروئ #ذ كرني ود بعة الكافي انا لعيدا لمحتو راذا اود عانساناشيئا فجاء مولاة وطلبه فمنع 
فهلك في يد ولايضمر لانه لبس لمولاهولادة استرد د ذ لك وي فوا دده و حامةا وعبداشترئ مينابمال 
اكتسبهني بيت مولا ةماود عه انساناقد علم بذلى نطلبه مولاةفمنع المودع اولم يطلبه حذئ هلى 
في يده ضمن لان العين ملى ال ولول لوو فع الا يداع بغي ر اذنهفكا ناللود عغاصبا كذافي الفتاو ىالعتا بية د 
وسئل عن مبداتول بوقرمن حنطة | لوا و بيت انسأن وم رب البيتغائب فسلمه الى !مرأة ربالبيت 
وقال هو وديعة مولا ي فلان بعنها لى ز وجب وفاب فلما حض ررب الببثت! خبرّهالمرأة بذلى فلَامها 
بالفبول فارسل الى مون ذلىالعبدان ابعث من م لهذا الوقراليى فانى لا قبله فا جاب انه 
يكون دندك اياماثم احمله ولا تدفع ذلى الل عبدي ثم طلبة المولين فقال لاادفع الآاالى العيد 
اذي حله لينم سر با ع اه ل ل 
بسحي الا و اسيل ود يءة من غيرة ولوقف 
فى الردليعلم ذل ىلم يضمن بالمنع كذ اني فتارى النسفى + البا ب السابع في رد الوديعة|ذاان 

ادا ااا ا 
وقبل المودع اذا رد دي الى وه اي 
في جواه رالاخلاطي * وا ذارد هابيد من في مياله فلا ضمان كذا فى التا تارخانية #المودع نمثي مل 
يدا بنه الذي ليس في عباله ا نكان بالغ ضمن والالالان الصغير وان لم يكن في عباله فهوني ولايته 
وند جيرة عليه فالرن ملو 5 يدوكالرد على يد عبد الذي أجرة من غيره كذانى الوجيزللكردرى * 
قالوا| ذالكان الا بن غيربا لغ انما لايضمن بالرد عليه | ذاكان يعقل | أحغظ ويحفظ الاشياء'مااذ !كان 
لا يسفظنهوضامن كذ اف المسبط ١»‏ ذ! قال المستوي. علصا حب الود بعة بعت بها ليك مع رسولي 
وسمى بعض من في عياله بان قال مع مني ! وفال مع عبدي! ومااغبهذلك كان القول قوله 


كتا ب الودية . (اوم  )‏ . ( البا ب الثامن ) 
كذاف التانا رخافية * ولوقال رددتها بيدا جنبي و وصل اليك ولنكر عسيداي 
ضاهين الاان يقربه رب الوديعة! ويقيم المود ع بينةعلى ذل كذا فى المصيط» مود ع | الغاصب 
اذا ردالمغصوب على الغاصب يب رأمن الضمانكذانى الذخيرة * المود ع اذا رد الود بعةالى 
المودع ثم حاء مستسيق وأسنسق الوديعة لاضمان على المود ع فرق بين هذا وبين مااذا امر 
المود عالمود عان بد فعها اليك رسوله فدفع وهلكت في يد الوسول ثم جاء مستضق واستسقهافان 
المستميق بالخيا ران شاء ضمن المود ع زان شاءضمن رصوله وان شاء ضضمن المود ع هحكذا 
ف الصغرى * غاب المود ع ولايد رل حبوثه ولا مماته يتحفظها| بداحنيئ يعلم بموثه وو رثنهكذا 
ف الوجيزللكرد ري * ولا يتصد ق بها/خلاف اللقطةكذا فى العتاوى العنابية * واذامات رب الود يعة 
فالوارث خصم في طلب الوديعة كذا فى المبسوط » تان ن مات وام يكن عأيه دي ى مسنغرق يرد على 
الورثة وانكان يدفع الين و صيه كدا فى الوجي زللكرد ري * المود ع اذادفع!! لوديعة ال واردث 
المود ع وفى ا لتركةد ين يضمن لاخ للغرما ء ولاييرأبالرد على الوارث لي 1 
الباب الثامن فيما اذا كان صاحب الرديعة | والمسنود ع فيروا حداذ|استود ع رجلان رجلا 
ود بعة من د را اهم اود نانيراوثيا ب بأودوات اوعبيدثم حضراحدهما وطلب حدق منةام يكن له ذلك حول 
جنمعا و لوخاصمه الى القاصي لم بأأمرء بد فع نصيبه ليه في قول ابي حنيفة رح وقالا بأ مره بان 
ينسم ذلك ويدفع نصبيه الي ولا نكون قسمته جائزة على الغائ ب كذا فى المبسوط * وى الجامع 
الصغيرئلثة استودعوا رجلا فغاب اثان فليس للعاضران يأخذ نصيبه عندة وقال له ذلك ومن 
المشا تخ رح صن قال الاختلاف نيما هوصص ذ واث الامثا ل وفيما هوص ذ وات اليم سواء 
والصسيم ان الا ختلاف فيما هومن ذوا تّالامثال كا مكيلات والموز وات وفيماعداهامنى 
الثباب والد واب والعبيدفليس للعاصران يأخذنصيبه بالاجما ع كذا ؤ"الكافي * فان دفم اليه 
نصبيه فهلى في يده ثم حضر | لآ خرفلهان يأخذما بقي في يدالمود ع فان هلى ماني يدا لمود ع 
هلى اما تقهبالاجما ع كذا فى الينابيع * ولوهلى المقبوض في يد الفابض فليس لان بشاركف 
الغائب في مابقى كذا فيغاية البيان * وف الممتقن لودفع امود ع الى [أععا ضر نصغهائم هاى 
مابقى وحضرالغائب قال بويوسى رحا نكان الدفع بقضا مفلاضمان على احد وان كان بغير 
قضاء فان شاء الذى حضرانبع الدافع بنصف مادفع ويرجم بها لدافع على الغابض وان شاء 


كتاب الود يعةٌ (9وم ) ( الباب الثامن ) 
اخذ من الفابض نص مانبض كذا فى الذ خيرة #ولوان احد المود عبن يقيم لبينة على المود ع 
علون ان الود بعة كلهاله اوملى قر ارصاحبه وق تالايدا ع بذلك لاتسمع كذ افى الفتاوى العنا بية * 
ولوان المودع في هذه الصو رةادهئ هلآك الود بعة اواخذظالم منه قال احدالمود عبن قد بقي 
في يدف شي مرن الود بعةكان له ان بحلفه على ذلك بلاخلاف فا بوحنيفة رح ان كان لاير 
حق استرد اد الود يعة لا حد هما يرو حق الا سنحلاف لاحد هما رجلان بينهماا ىد رهم وضعاها 
عند احد هماثم قال احد همالصا حبه خذ نصيبك منهافا خذ وضاع النصى البافي فالنصى الذى 
أخذ صا حبه يكون بينهما لانه لايكون مقا سمالنفسه فا ن كان ضاع النصى الذي ا-خذ سلم البانىى 
للشريى كذا فى المسيط * رجلان اودءا العا نم قال احد هماد فع الى شريكي مائةاوقال مائنين 
ان مادون النصنى فد فعهائم ضاصت البقية سلم المأخوذ للآخذ حنوى لا يرجع شريكه بشوع عليه 
ولوتال اد فع اللصى اليه ثم ضا ع"النصى البا قى رجع الآ خرعلى شريكه بنصىم!اخذ كذ | 
في المتاوى العتابية .لوقا ل لاد فع البه حصنة ؤد فع هومس حصته حتى لوهلى البافي لاير. جع عليه 
شريكه بشوع كذافى المحبط * رجلان اودعار جلا الى درهم فمات المستودع وترك ابناء فاد من 
احدالرجلين ان الاين استهلى الود بعة بعد موت بيه وال الآخرلاادري ماحالها فالذنى 
ادم على الابن الاسنهلاك فند ا برأ الاب منهاحيث زعم ان اباومات وتركهاقائمة بعينها 
فاسنهلكها! بنه وادمى الضمان على الاين فصد ق في حق الاب ولم يصدق في حق الاين حن 
لابغضئن له على الابن بشئع كذ فى الناتارخانية * واماالآ خرفله خمسمائة درهم في مال اميت 
لوجود النجهيل ني حقه ولايشاركه صاحبه فبها كذ افى المحبط غ ذلئة اود صوا رجلا مالا وقالولا ند فع 
المال الى احد مناحتول نجتمع ندفع نصيب أحد هم قال “حمدر ح فى القياس يكون ضامناوبه 
ال | بوحنيفة رح وفى الا سأحسان لايضمن وهوقول ابي يوسى رح كذاني فتاوىى تاضبهان + 
فان ارادالمودع ان يخرج عن الضمان «الصيلة له في ذلك ان يقول للحعاضرالذىي يطالبه بعد 
مادفع على الاول احضرخصمىكى حون ادفعه اليكماولا يف ربالدفع اليه كذا فى التاثار خانية + ولوكان 
المودع انين والوديعة ممايحتهل القسمة كان لمان يقنسما هاللتحفط حنو يصيرفي يدكل وا حد 
منهه ا تنصى و أوسلم ا حد هما جميع | لوديعة الى صاحبه قضاصت ضسمن المسلم نصنى الود يعة 


عد 


كتاب! لود بعة (7وم): ( البا بالتاسع ) 
هند أني قا ‏ الساوة برعا ب ا ا 
0 اعد موسيم الاب 0 
يريد نقض ماعقد و كذ افى ا لنانا رخا نيه * رجال! سنود ع رجلين جا رية فباع احد هما نصفها الذي 
في يدة فوقع عليها المشتري فولد ت لدثم جاء سيدها قال يأخذها ودقرها وقيمة الولدثم رد قيمة الولد 
كردعين الولد في جبرنقصان الولادة به فان لم يكن في قيمة الولد,' وفاء ء بالنتقصان اخذ نما م ذلى 
من اللشتري ثمدر جع المشتروي على البائع بالثمن ى و بنصق قيمة الولد وان شاء رب لجا رية ضمن 
البائع نص النقصان فان لم يعلم ان الجارية لهذاا لذي حضر الا بقول المستود عبن لم تقبل شهادنهما 
في ذلك ولكن | لجارية ام ولد للمشت ري باعنيارالظا هرويضمن لشريكه نصى قيمنها ونصى عقرها 
فبدفعه الى شريكهكماهوا كم في جارية مشتركة بن شريكيى يستولد احدهما كذ اف المبسوط » 
البابالتاسع فى الااختلاف الواقع فى الوديءة والشهاد ة فبهافى المنتفو بشرعن ابي يوس فرح 
رجلادعئن كم د ديعة اي المدء ي بينة على دعو وافام المودع بينةءلى 
المودع 0 ءّ توا و1 + اذا اذا اقام رب العية ان ااا عاسال 
وأقا م المود ع بينة على الضيا وامسواي ا تب سركي 
لجالج اس ون على شاع مد جسودمردرد سوا هد لودع شاع ل 
أكون اويعد الج تون وأن جعد الوديعة بان قال ليس لك عند بي وديعة ثم اقام بيئة على الضياع 
ناقام بينة على الضيا ع بعد أ جتحود فيهوضامن وان اقام جينة على الضياع قبل !جود فلاضمان 
وان انام ينة ى وت ع ولابعدا مسوينهوامن وفىالاد دوري 
بسو عي و وب 
ردهاقبل الجود وقال فلطت فى | جحوداونسيت اوظننت اني دفعتة واناصادق في قولى 
ال ل اي 
الود بعةفقال مااود عنى ثم ادعى الرد | والهلاف لا بصدق ولوقال ليس له على ثم اد عى الرد 
م" | 





كتا ب الون يعة (وم) ( لباب الناسع ( 
والهلا كك : يسمع كذ افي خزانة المفتين *, رجل اودع رجلاعبد' وجحد ال مود ع. مات ني يدهثم اقام 
المودع بين على الابداع وعائ فيمنه يوم اجتحودتضي على المودع بقيمته يوم الجتحود ولوةالوالانعلم 
قيمته يوه أ #تعود وأكن علمنافيمته يوم الابداع وي كذ افضى القاضي على اللودع بقيمنه يوم 
التبض بعكم الايدا ع كذافى الذخيرة #اذا فال المود ع قد امطيتكها نم قال بعد 'يام لم ا مطكها 
وأكنهاضا مت فهوضا م ولا يصد ق فيما قال وفى الخانية وهوأ الصخير كذ فى التنا رخانية * ولوفال 
كذ اف البدائع # ولوقالالمود ع ضاعت الوديعة منذ عشرة يام فانا م المود ع بينة انها في يده 
ملذدوه. ين فقال الموي ع وجدتهائ م ضاعت قبل منهكذا فى الملتقط # فان 3 قال حبن خوصم أ س لدعندىي 
ود يعة ثم قال بعد ذ لى وجد نه افسافية معد ى كذافى غايةا لبيان #, #رجل قال لفلان عندمي لف درهم 
ود يعة ' م قال وجد نها فضاعت ضصن كدا في غاية البيان 8 : ارجالقال لفلان مندبي الفى د رهم 
ودبعة ثم قا ل بعد ذلك قدضاصت قبل اقراري فهوضا صن ولوة ذا لكا نت له عند بي الفى د رهم وه عنتل 
لقول قوله ولا ضمان ولوتالله عندي الفى درهم وديعة قدصا عت ووصل! لكلام صدق! ستحسا نا 
وصارتقد بهذ والمسئلة كانت له هندي الف درهم وضاصت كذاف الناتارخانية #اذافال ذهبت 
الوديعة ولا اد ري كيف ذ هبت فا لقول قوله مع دمينه ولا ضمان عليه وبه :أ خذكذا فى الملتقط + ولو 
ل ابندا لا در يكيى ذهيت اختلفوافيه ولمسبمانهلاي م كذ ىالنتارى العابي #ولوئال 
ذهبت الود بعة من منزلي ه ولم يذهب من مالى شع يقل قوله مع يمينه حكذا في خزانةالمفتين # 
وسيل عن قوم د فعوأ الى رجال د راه ليدفع الخراج من قبلهم فاخذ دراهم وشد هاعلن منديل 
و وضع في كد4ود خل في مسجد ف هبت!! دراهم منه ولايد , ول كيف ذهبت هله و ل لز إعند كولة 
قاللايقبلقولهه] لم ب الح يبي الذ ها بكذافى الحا وى للغتاو* رجل!, 8 .جلا مينافاده ىالمستوع 
هلاكه وكذ بها لمودع وا اراد تحليفه تنكل عن ! ليمير. فلكوله عن اليمين يكو ناقرا رابقاءالعيى ويعبس, 
الى ان بظهرها ويثبتانهالم تب قكذافي جوا هلف وى #رحِلةال لآخراخذت متك الى درهم 
ود يعة فف ) مث و قال الآخراخذ نهافصباضمس المقرولوقا لد فعتهاا بي واود عتنى وقال الآخراخذنها 
مسي د وقالالمود كانت وديعةوقال المود ع بل قرضالايضم.كذا 

فىالو جيزل ل رد ري *ه 5 3 ل المسئود ع قدضاع بعضهااواقرضتنى !ا ألبعض فالقول قو لا لستود ع 


كناب الود بع * (989م) ( الباب التاسع ) 
في مقدارة صع يمرئة كذاف الينايع 0 اده الى ن, رهمواقرضة الفافا ءطاةالو دع العانم! خنلعافقالا لودع 
هذاقرضك وقد ضا مت الوديعة صمد ق مع يمبنه حكذاني محبط | لسرخسي * ولوفال لي عندك 
الفى درهم ود يعة ودفعتها لى وتال المفرلهكذبت وه يلى القول قول المقرادكذافى الخلا صدّ *اذ1 
اختلفافةا ل امود ع هلكت! وفال رددتها اليك وقال المالى بل استهلكنها نالفو فول المودرع 
وكذلك اذا فال المود ع استهلكت من غيرا ذ ني وقال المالى بلاستهاكنها انت اوغيرك بامركف 
كان القول قول المود ع كذا فى البدائع *اذ١اختلى‏ الطالب وورث المود ع فقال الطالبقدمات 
ولم يبين فصا ردت د يناله في ماله وقالت ١‏ رئة كانت قائمة بعينهايو م مات ال مود ع وكانت معروفة 
ثم ملكت بعدم وه فالقول للطالف هرا لصحي كذ افى الذخبرة * و وإتجمب الضمان في مال اميت 
كنا في فنا ون قاضيخان * ولوقال ورئته قد ردالوديعة في حيوته ' م يقببل منهم الا يبينة والضما ن 
واجبب في ماله لان مات مجهلافان اتا م الو رث البينة ان الموبدع قال في حيوته ردد نهاتفبل و .اذا 
مات المود ع مجهلا وادعى الوارث الضياع حال حيوته لابقبل فول لوارث كذ فى النصول 
العمادية فى الجامع ولوقال المستود ع لصاحبب الال ود قبضمت بعض ود يعتك ثم ما تالمستود ع 
ولاددرى البافي وقال صاحب حب الما ل لم | فبض شيئا وثال و رثة المستود ع قد قبضت تسعمائة وبقى 
مائة لايصد ق الورثة ويقال لصا حب الال لابدان تفربقبض شوع منها تحلفى على مابقي با لله 
قبضت منه مأقالت الورثة لان اقرار المستود ع بقبض صا حب الوديعة جا زأحكو نه موثمنا 
من حهته ولهذ الو قران صاحب الوديعة قبض جميع الود يعفصيم ا قراره فهذ !اولي ثم وقع الخلاف 
يينهو بين ورئةالمستود ع في مقد اراللقبوض لانه لوافربقبض شوع مجهو ا المجيل نيكون 
القول قوله فى البيان كذا في محيط السرخه ى #فان قالى قبضت مائة وقالتأ نه نسعما مه ذا! اقول 
للمالك مع يمينه لانه بنك را لزياد ة كذا فى الكاني * وا اه اتروع بعاد 
موت قد قيضت بعض وديدئي كان القول فوله قي مقدا رما يقرمع يمينه وان قال في حوثه د فعت 
الوديعة١'وى‏ صا حبها الاشيماا نفقنه في حيوني! واستهلكته ف لقول فول في مقداره مع يميندكدافى البنابيع به 
ولرقال بعدمو وتالطودع, رددثها على الوص ي كان القول قوا همع | ليدين ولايضمسى كذافي نتاوئل 
قاضيشان ‏ ولوفصب من المود ع وهلى رادا مالف ان يضمر الغ صب فقال المردع قدرده 
علي وهلى عند مي وفال الماك بل دلى عندة الفول قولهكذا فى التاتارخ نية #اذاقال الأودع 


كتاب الوديعة (5ؤم) ( الباب الناسع ) 
اود عنهاءنداجنبي ثم ردهاعلي فهاكت مندمي والمود ع يكذبه في ذلك فالقول فول المودع 
ايا ووس با يا 0 
سيل والموو عبتكوذلكةالفول قول ووو و 5 
ارد ع رجلا ود بعة ده اب رب الوديهة ثم قدم بطلب الوديعة فقال المودوع امرضي ان انفقها ملول 
اهلى وولد وقدانفقتها عليهم ورب الوديعةيقول لم أمرك بذلك ذالفول قول رب الوديعة 
00 وكذلى أواد عون انهامرة بان يتصد قبها على المساكين 
يعد ص 

1ك ن كذاف المبسوط ‏ المود ع اذا فذ ددن ن امود ع م من مال الود يعة يضمن وا نكان 

الدي 0 و رعند البعض كذا في خزانه انين وام 
ياي براي وو ع 
ذلى أن 55 ٍ ا يي بحن بها المردع القول فول المودع في حق 
ف له بذكا ان مرت اضيا منك ثم يله من ذلك فقال لود ع فلا انانى 

ول قيال و ل فلان لمآ نه ولم ا فبضهامنه فا ن المستودع برو منهاكذافى المحيط *ر. رج اقام 
البيمة على المود ع ان صا حب الود يعة وكاء بنبض الوديعة منه ووقت لذلك وقنا ثم ان المود ع اتا م 
ادينة ان صا دربأ لود يعد اخرجه من الوكالة قبلت بينده وكذ الواقا م البينةان شهود الوكالة عبيد 
فبلت بينتكذا في فنا وى فاضبخان * واذا قال رب الوديعةاودمتك عبداوامة وقال المود ع ما 

ا ودعي الا ألامة وقدهاحكت اقام رب الوديعة بينك على مااد عون : ضمن المسئود ع قيمة العبد 

"ل تب الست الروك العااضري ادهو ولص يجيه لديا اا وسار العيدروبدو ا للقاضي 
والقاض ى يعرف مقدا رقيدة ملل ذلى العبد وان لم يعر فسا ل المدعي حتن يقيم البينة مل 
مقد أرقيمة العرد إواماادالع يفوا كيد وانماشهد و! انها ودعه عبد افالقاضي لايقبل شهاد تهم 
كذافى اطحيط * و'واود عه رجل امة وآ خرعبد| ثم اد من كل واحدان الامة له والعبد لآ خروقال 
ا مودع 


كاب الود كنم (لبابالناسع ) 
المووع ماود عثمانى الاهذ: الامة حلىمااودعهكل.احد الانصىالامة وفيفتا وول اهواون عاحد هما 
فلاما وال خرجارية ثمادعى كل واحد الغلام لنفسه وا نكوكل واحدان يكون اودع أ جارية واقر 
المود ع بالجار ب لاحد هما بعينه وصد ته المقرله وقال المودع لاادريايكما ودع مندى الغلام 
وا علم'ن! حدكمااود مه لكن لا عرف من كان منكمايد فه الجا ربةالىالمفرله وا لغلام لهما جميعا 
ثم يتحلفى المود علكل وا حد مهما انلم يود ع عند #الغلام ثم يضمن لهما قيمة الفلام بينهما نصفان 
كذافى النانارخانية * رجل في يده ام وال د رهم فقال رجلا نكل واحد ماهماله اود عتك هذة 
ففال المودع لاادرى لا يكماهذةوا بن ان يحلنى لهماذالالنى والا مم بينهما نصفان وعليه قيمة امة 
و الى آ خريينهما كذانى «عيطاأسر عه ى # اذاقال المستود عللمودع و وشية 1 ىلود بعةاو بعةي) 

مني وا ررب الوديعة ثمداكت لابضمن المود عكذ ا ى الخلاصة * اودع رجل ر درا هم فجاء 

جل وقال١‏ رسلنى اليك صا حب الود بعة لندفعهاالى فد فغها اله ٠‏ فهلكت عند ثم جا 0 
وافكرذلك فالمستود ع ضامن فان صد قه امود ع فى كونه رسولا ولم يشترط عليه الضما ن لابرجع 
وان كذ بن في كونه سولا ومع هذ اد فعا ولم يصد ته ولم يحكذ به ومع هذ إد فع! وصد قه ود فم| ليه 
على الضمان يرجع وهعنى! لصمان هناان يقول المود عللرسول انا اعلمانى رسول ولكن لا من 
ان #عضرالما لى وث#تحدا لرسالةويضمني فهل! نت ضا ص لي بما تأ خذ مني فاذا قال نعم حصات 
الكعالة بدي مضاف الى سبب الوجوب وانه جائزفيرجع امود ع على ال رسول بسكم الكمالة 
كدا في المصبط * ولوقال رد دنها اليك على يدمن في صيالى وكذ بهالمود عفالقول قول امود ع معيمينه 
كذافى النصول العمادية *سئل عمن اود ع عند آخرا وان صفرثم استردها بعد زمان فرد عليه 
سئة فقال المالى كا ذت سبعة فاين السا بع فقا للااد ري اود عتني سئة | وسبعة ولاادري ضاصت 
اولم نكن عند ي وثارة يفول لاادري هل جاء ني من عندك رسول فاسترد هاوحمله اليك ام لا 
هل يضمن قال لا لانه لم يقر باضا مته فلايتنا قض كذافى الفتاوى النسفى #رجل له مندرجل 
الى د رهم وديعة وله على المود عا لف درهم فدفعالمود عا ليه الف د رهم ثم ا ختلغابعد ذلىبايام 
فقال رب الال اخذت الوديعة والدين عليى على حاله وال المود ع بل عطيتى القرض وقد 
ضاعت١أوديعة‏ فالقو لقولالمود علانه لا عبرة لا ختلا نهمافى الال المرد ودةلانها وصلت الى 
المملى ا شو ع كان وائما! ختلانهمافى لال الهالكة فالمالك يدعى فيها الاخذ قرضا والمد من عليه 
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اناب الود يعم (دوم ) اليا ب العاشر 
دعى الاخذ وديعة وفيهذا القول قول مد عى الوديمةكذانى المميط*. الباب العاش رف المتفرقات 
دوك عبداا. وامة فقتل المودع بفنصفى!' عمدولى ىا لخطاء يدفع اويفدي وا نكانت ام ولد اوصد برا 
غرمالمو! ى القرمة اودعني فلان بل فلان فهوللثاني كذان الناًا رخانية *#ر رخا له علن رجل 
دين مائّة د رهم وله عند ود يعذما ثةد ره م فقال جعلتها قصا صا بديني | ن كانت الد رهم في يد به 
00 رعلى قبضهاجازوصارت قصاصا وان لم نك ن قريبة مه لايكون قصاصا 
لمبرجع اابهاكذافى الخلاصة #رادا عن المستود ع ماعندة من الود يءة ثم أود ع من ماله عند امو دع 
ف ذلك وسعة امسا كه قصناصا بمان هب به م., ن وديعته وكذلك ان كان الال ديا عليه و انكره 
ا ا و 00 
وف الامال اذا حلنى يحلنى ليس على شع ولاتتلى مااود مننى ى كداف التارنارخ 
اذا كار ىلرجلالفد رهم ما والمودع اللىدد ا ن وهو 
الغريم ان يأخدتلى١‏ “ود يعد من المود ع اذاظفروان د لم يكن للمود ع ان يدفع الالفى الى غريمه 
كذافيشا شاهان * ادا أودع - ندرجل عبد اثم ان المود ع وهب العبدمن اسنود ع وا لعبد يس عاضر 
فقبله المستود ع جا زو ينوب قبض ظ لود يعد عن قبض! لهبة , ويصيرالمستود ع فابضا للعرد بنعس الهبة 
حت لومات العبد قبل لان نجددامردوب ليه تبسايهاك من مال لموهوب ل حت لولم برجع 
كان لحك عليه ذان ١‏ ستحفه رجل فهوبا خيارا, نشاء ضمن الوا هب وان شاء ضمن الموهوب له 
نكانالموهوب لدقد جدد فيه تيضاتبل ان يضمن المستصق لا يرجم يماضمن على المود ع وان 
وو د ا المنتةي, عل عن بي بوس ف رح 4 رواية بن سماهة 
في رجأ ل عمدة الفى د رهم ود بعد لرحلل فقالهى قضاء بمالك علمي با نكان للمود ع على صاحب 
الالو فى درهم فلم برعا ل صنزه 'بقبف هاحتئى ضاست فهى صن مال المود ع مالم يقبضها اصال 
هذ والمسئلة ,١‏ ن فبض أ'ود يءة لا ينوب عن قبض الضمان والقبض بجهة الترض والا قتضاء فبض 
ضما ركدافى ا أعيط #اتلى ود يعة!| نسا ن للمود عان يخا صم ويغرمة| لقبهك كذانى الوجيرللكود ربى * 
واذاكان عند رحل, ودايعة أ وعاريةاء وبضاعة فغصبعامنة رجل فه وخصمة فيه عند نأ كذ افى | لمبسوط به 
اود اودع رجلاجار يه فغصبهاهنه رحال فابقتذن يدالفاصب كان للمود ع ويم جيه 
القيمة بتضاه ربغيرقضاء وتكون القيمة! انه في يدالمودع فان ظهررت الجارية فالموى الخياران 


كتا ب الوديعة (ووم ) ( الباب العاشر ) 
اخ الجارية وان شاءاخذالفيرة فان اخذا لجارية رجع الغاصب على المودع بما |خذمنه 
ان كانت قادّمة و بمثلهاا ن كانت هالكة فا ن كانت هالكة حت صمن المود ع مثلها رجع بهاعلى 
المالكبفان كان المود ع اقرانه قبض القيمة من فصب وام يعلم ذلى الا بفوله بروى الغاصب 
من القيمة فاى ظهرت الما ربةواخنارالموائ اخذها تان لهذلك ويرجع الغاصب على المود ع 
بالقيمة التى اخذ هامنه | ن . كانت قا ثم وبمثلهاان كانت هاالحكة ولايرجع المود ع على المولى هذا 
بما أعقه من العهد ة كذا فى الذ خيرة ‏ رجل اودع وديءة عند رجل فضا عت فلما طلبها صاحبها 
ادمن انهاهلكت فانكر ا مالى تسلو المود ع على هلاك الوديعة فنكل من اليمين فاعطن 
ماةد بنارالى ال الى ثم ظهرت الود بعذ في بد آخخرنا راد المسمود ع ان بخاصمة ويأخذ ينظران دفع 
المائة بقول ايهما كان فا نكا رب الوديعة قالكانت قيمة الوديعة مادة واقام البيذة عليهفان المخاصمة 
الى المستون علكن المستوي عاد استردهامن صا حب اليد ان يرههاا ل رب الوديعةو يأأخذا لا ئة 
مند لا نه ماكان و ضيابان يدملكهابهن ١‏ اقدروان كان اللْسدّود عقا ل كانت قيمتها مائة وحلى علل 
ذلك نالخصومة الى رب الوديعة كذا في جواهرالهنا ول لوا نفق على الود يعة حال غيبة المالكى 
بخبرامرالقاضي كانت متبرها كدافى السراجية *وان رفع الامرالى القاضي سأله التاضى البينة 
على كون العين ود بعة عند ه وعليىكون الما لك فا ئبا فان1اذام بينة علي ذلك ان كانت الوديعة 
شبئا يمكن ان بو اجر و ينفق عليه من فلتهاا مرهالناضى بذلى اوور 
ان بوًا جرفالقاضي بأمروناى نقق علشين والفيوهااء قد مين ' لل رجاءان عضرالمالى 
ولاباً مره بالانفاق زيادة على ذلى بل يأمره بالبيع وامساك لثمن والعاصل ان القاصى يفعل 
بالوديعة ماه و أ صلم وانظر في حق صا حبها وان كان القاضي ١‏ مرهبالبيع في اول الوهلة كان 
جا ئزاوماانفق المود ع على الوديعة؛! مرالقاصي فهود ين على صا حبهاير جع به عايه اذا حضر 
غيران فى الدابة يرجع بقد رقيمة الد لدابة لا بزياد على ىن ذلك وف العبد يرجع بالزياد ة على قيمنه 
كذ اف المعرط * رجل استفرض من رجل خمسين د رهمافا عطاة غلة ستين فاخذ | لعشرة ليردها 
فهلكت فى الطو دة ق تسد حي اعداين العرولآن ذلك مدر ترون واجازي وديعةكذافى 
البسراج الوماج * وهوالاصم هكذافى الثان اي ا سد 
كذا في فتايرئئ ا قا ضمضان يلاله ه علون آخرخمسون فا ستوفول عبلطاسئين فلماعلم اخذ.عشرةللرد فهلكت 


كناب الود بعة (-*-» ) ( الباب العاشر ) 
يضمن خمسة اسداس لعشرة لان ذ لىالقد رقوض والباقى امانةكذافى الوجب زللكرد ري *استقرض 
منه رجل عشرين فاعطاء ما ئة تقال خذمنها عشرين قر ضا والبافي وذد ك وديعة ففعال ثم ! عاد 
العشرين التى اخذ هافى ال ة ثم دفع اليه رب المال ١‏ ربعين د رهما فقال اخلطها بتلى الد راهم 
ففعال ثم ضاصت الد راهم كلهالا يف من الاربعيى وضمن بقيتها كذ افي خزا نة المفتين * ولوا مطاه 
عشرةوقال خمسة فرض وخمسة ود بعة فلوضاهت ضمن الخمسة ١‏ 'قرض دون الوديمة حكذافى 
الناتا رخا نية # هشام عن محمد ر ح رجلله على رجل الى دهم دين فاعطاء الفين وقال الفى منها 
فضاءمن حفك والى تكو بودوعة فقبض ها وضا صت قا ل هوا بض حقه ولايضمى شيتاكذا فى المسيط » 
لودع البعالى درهم يشت ري ويببع'رب الال باجرة في شه ركل عشرةد راهم فمات ولم يد رما فعله 
وقد نركرقيذاوثيابا صا ركلهد ينافي مال الميت و كذا ارض دفعهام:ارعة والبذ رمنهماا ومن 
سدور ا لزرع قدوا حك راوا حصد و لم يد ربعد صونهقالحمدرحتيمه الزرع 
يوم مات اومئلالطعا م الذ يكان في يدة يوم مات صارد ينافي هال الم تكذا فى الينابيع *#رجل 
اودع عندانسان الى د رهم ثمان صا حب الوديعة اقرض الوديعة من الذي في يده قال 
ابوحنيفة رح لاتخرج الالى من الوديعة حتوويصيرفي يد المستودع حنى لوهلكت قبل نتص ل يدة 
اليها لا يضمن وكذلك فيكل ماكان اصلة امانة وكدلى ل وقالالمودع لصاحبهااوذن لي ١‏ ناشتري 
بالود يعة شية' وا بيع لا نه مو تمن كد دا في فتاوون قاضيخان * ابرا هيم بن, رسئم عن محمد رح رجل 
له عل رجل مائةد رهم ند دفع الممللوب الى الطالب مائني درهم وقال هذامالى فخذهافاخذها 
فضا عت وال خذ لا يعلم كماهي قال ا بوحنيفةر ح لااشيع عليه وةال ابو يوسو و محمد رح عليه 
مائة درهم كد افى الديط * بعث لئ رجل الو د رهم بضا عة ليشتر مي بها مدا عافد فع المبعوث 
اليه الغاالن سمسار واشترئى هتنا مائم بعث الل ى صا حبه فا صيب المتا ع فى الطريق لا يضمن ولو 
لم يقل صاحب الالف انهابضا مة والمسئلة :الها يضمن الاآن يكون السمسا راشترن بمحضرمنه 
كذ ا فىالظهب بية + سثل نس م الدين النسقي رح من رجل ارادان يحرج من تركستان الى سمرقند 
فابضعه رجل مالاليشتري له شيثافذهب واشترئ ثم لم ينهباًالر جوع من سرعة فبعث مال 
البضامة مع بعض امواله علق بد ي رجل الى تركستان ليوصله الى صا حب النضا مة فلماتزل 
بلدئفى الطريق اخذ و الي تلى البلدةّهذا المال ظلمامنه هل يضمن المستبضع فال نعم حكذا 
فى الفسول 


كناب الود بعة (1-*) ( الباب العاشر) 
فى الفصول الاستروشني فى ا لباب التاسع وا لعشرين فيا نوا ع الضما نات الواجبة * رجل مات 
وعليه دين وترك الف د رهم وتركف!بنافقا ل الابن هذه الالفى ود يعة كان صذد ابي لعلان وجاء 
فلان يدعي ذلى وصدقه فرمآءالميت في ذلك وفالواالالف لفلان فان الفاضي يقضي للغرماء 
بالالى قضاء من اميت ولا يجعلها لمد مى الود بعة لكن الفاضي اذافضى بهاد يون الغرمآ ٠‏ 
يرجع المود ع اليهم فأ خذها منهم با قرارهم انها له والواجب ف المضاربة والبضاعة والعارية والاجارة 
والرهنكالوديعة حكذافي خزانة المنتين * اذ ا| ودع وغاب فاقام ابنهبينة ان اباهمات ولاوارث له 
فيره واخذالوديعة ثم جاء ابوه حيا يضمن الابن ا والشاهدين ولايضمن الممرد ع ولوكان فصبا 
يضم كل وا حد منهم حكذافى الفصول العمادية * رجل فاب فجاءت امرأ نه الى القاضى 
واحضرت والد زوجها وادصت ان للغائب ود يعة فييدابيه وطلبت النفقة من ذلك الال قال المج 
الامام! بوبكر محمد بن الفضل' نكان في يد والدالزو جد راه اومايصام لنفةةالثز وجات صن الطءام 
والكسوة والاب مقربان ذلك في يدهلا ن للدرأة ان نطا لبه وللقاضي ان يأمرهبدفع ذلى ليها 
وليس للاب ان يدفع ذل بغيرامرالقاضي فان دفع بغيرامرةكان ضامناوان انكرالاب كون 
ذلك المال في يده ن القول قوله ولا يمين لها عليه وا ن لم نكن الود يعفمما يصام لنفقة 
الزوجات فلااخصومة بينهما ولوكا ن للغائب د ين على رجل والغريم مقربالمال والنكا ح فالدين 
بمنزلة الود بعةكذ ابي فتاوئ قاضبخان * رجل اودع عندر جل خمسمائةد رهم فانفق ثلثمائة 
و رد مائتين وحلف انه لم يبس شيئامس الود بعةفالقول قوله ولاتحنث كدان الخلاصة *وا نكانت 
الوديعة امةفوطثهاالموك ع فولدبت فالولد مملوك لصاحب الاصل وعلىالمودع العد ولايئبت 
نسب الولدمنه الاان يد عى شبهة لكا ح اوشراء فسينئذ يسقط العدمنه وبغرم العقرللشبهة حكذا 
فى المبسوط» ولوكانت الود يعة جاربة فزوجها المستود عفالكا ح فاسد ولود خل بهافا لعقرلصاحبها 
ولواكتراها ذالكربى له ذلورد هاالمستودع استحقت لايض مس كذ افي يط السر خسي * فا ن كانت 
الوديعة جارية فزوجهاالمسئود ع من رجا واخذعقر, هافولدت ونقصتهاالوا لادة ثم جاء سيد عاله انيأخذ ها 
وولدها ولد ان يفسد النكا ح و اذا افسدالنكا ح اخذعقر هاو يضمن المستودع نقصان الولادة 
ا نكانت نقصتها ولم يكن فى الولد وفاوً ها وان كان فى الولد وفاءء ها الجبرواشقصان بالولد 
وا نكا ننةصانها من غيرالولاد #من شوع احدثه الزوج صن جماعهافالمستود ع ضامن لذلى 
3 ]| 


كتات الود يعة (0++*8) (الباب العاشر) 
كان المستوداع| استهلى الواد فدمن قيمة الولدكذ افىالمبسوط #المود عاذ باع الوديعة ويلمها 
الىالمشترى وصءن المالى المو دع نفذ بيعه في ظاهرالرو ادم كذافى الذ خيرة # الود يعةاذاعانت 
ريني وود عير رجلا بغ رحق ونحقق ذلك للمود ع لدان يمئده م صن الرد اليه كذا 
فى جوادرالاخلاطى # سثال الها ضى دد يع ألدين عم. ى اودع عند رج خط قبالة و .مات المود ع دل 
للو نار يطا 'بواذلك' خط فال ب القاات ى بتسلوم أخطاليهم أودع مكا وصرف اداء بعض الحق 
وهات الطالب واكر تالور تقض الدين حبس امود ع ااصىا! بد أكذالى التانا رخانية #وسئل ابو بكر 
عمن خاصم أخربالف درهم وا بكرلا خرا ثم اخر ج الأذعى واسسووري 0 
حنين يأ تى المد عى بالببنةفلميات ت بالبيمة اسدرنالمدعىى عليه ا'د, راهممةا 2 ن أن دردعليهثه اعار واعلى 
الذاحية ونهبوا بالا لى هل يضمن قال ١‏ ر. ن وضع المدعى والمد عل و عليد عند فلا يضم, ىاذليس له 
ان بد فعا لل اموه ارا ركان ضاهت ل و نف سد المع مه كذابى لحار ى للفتاوى * 
رج لكان اه عند جل وديعة قال المودع ' ورب الرديطد فعت الوديعةاابك بمكة بوم حكذا 
واقام رب الوديعة بينة | ش ن المود عنى اليوم الذدى! دء ى الدفع بمكفكان بالكوفة لم جز دن ة الشيادة 
٠أوادا‏ م ا'بينة علن اقرا راطودع اندكان بالكوفة في ذ لك اليوم تبلت الشه'دة كدان الذ خيرة * 
أودعه بقرةوقال لدان ارسا نيراك الى المرمى للعلى ماذهب ييقرنبي ايضا هدهب بهادون 
برانه ضا مت لا رضم كدافى ااقنبة # فصب فرسامن عمرونة ل المغصوبمنداني اودعت فرسي 
طول يداللاو يحي سنت ثم هلك الفرس فيد 8 بغبرصنعد قبلان يطالب المغصوب منه لا يضمن 
كذا في جوا هرالا خلا ملى * رجلدفع ضاءة م نكرمان!لى اصعهان فرجعا ل كرمان وقال 
نركت البضاعة في ادغها ن لا يضمن كد افي جواهرا!فتا وج * ا ربعة سافر واوياكلون حملة وينزلون 
وي تحلون كذاى ومع واحد هنهم ددا ثورود يع أشخص ن خا طهافي قبا ده فترك القباء وند ا صبحابه 
فكأ علا بشون وكد منج اذانديال _السسار ورك لاط ارق جيالادري 
و يكون معه اربعة ريا كلون وينا مون جمبعا وقد ترك القباء عند هم ثى حضر وا القباءقد نقض واخذ 
الدراهم لابضم المستبضع كذاني جواهرالاخلاطي *( مود ع ه الى ركفت من بباغ مبروم وديعت 
ارابها: «دسابةحوبش ذلان :هم هال ككفت بنهبنهادوربا غرفت وبازآمدو وديعت را زهمسايهكرفت 


وك دود ش آمدونها ألوددريءث ازخانةاو فائت شد تاراند! رشودهودع ا ولياأي بايد كه نشون) 


كناب الءارية (م-*) ( البابالاول) 
كذا فى الذ خيرة وأو وكان هنده كا بود يعد فوجد فيه خطاء د يكروا ى يصلمه ا ناكر ذلك صا حبدكذا فى 
الملنقط #اود. ع عدد رج ل صك ضيعته والسىف لوس يأسمه نم جاء الذى الصى با سمهوا دعن تلى 
الضيعة والشهودا لذين بد لواخطوطهم ! بواان يشهدرا حتى بر واخطوطهم فالقاضي يأمرامودع 
حتى بريهمالصىابرواخطوطهم بلايدفع الصى الى المدعى وعليهالفتوو كذافى الفتاوى العتابية + 
دفع الى رجل مالاينثر: دا ى الغرس فانكان المدفوع دراهم ليس لدان #حبس لنعسء شيعا 
ولونثئرة بنفسه ليس له ان بلتقطمنهكذا في #حبط السرخسي #وكذ اليس لدان يد فع " ون غير لينثرة 
هكذافى السرا ج الوهاج * الأموربنثرالسكرليس لان حبس لنفسه شيئا ولايد فع أغيرة ان بنثر 
ولايلتقطعندابى بكرالاسكاف قال الصد رالشهيد بقول ابى بكرنا خذ وعليهالفتوى كذافى 
الغيائية * غريب ما كفي دار رجل وليس له وارث معروف وخل شبثايسيرا بساوني خمسة 
دراهمو و نهوهاوصا حب الدارفقيرفله ان يأأخذهالنفسه كدايق الجوهرة النيرة * رجل له على 

رحل الف درهه فقا ل ابعث بها مع فلان نضاعت من يد الرسول ضاعت من مال المديو نكذافى 
المحيط» موّنة رن الود يعةعلىالمالى لا على المود ع كذا فى السرا جية * أن نقلهاني بلدة من 

.محل الى محلقكان مونة الردمائ صاحبهابالائفاقكذافى الفنا وى العتابية* واذاسافربالوديءه 
فى الموضع الذى يجوزلها السفربها تكون الاجرة على اللككدافى !'سراجالوهاج * اودعه 
اجناساوفاب ومات ولم يجد المود ع وا رثاله سوون بنت'بنه المرا هقة يعذ رفى !١‏ بع اليهاان مانت 
تقد ر على الحفظ كذافى القنبة ف يكنا ب العارية * وسئل من امة اشئرت سوارين بمال اكنسبت 
في بيت مولاها ذاودعتهما| مرأة فقبضمت تلى المرأة ولم يكن ذلك بان.. صواى ' أعجارية فهاكت الوديعة 
هل تضدن فقال نعم لان ذلك ملى المولول ولاايدا ع بغيراذنه فصارت غاصبة كذان الفتارى 
النسفية *ولودفع الود ع الوديعة ال آخر باذن الماك اوبغيراذ نهفا جا زالمالى حرج الموددع 
من البين كد إفى الخلاصة * 

همس مسي 


كتاب العارية 





الي ىنس ابواب 8 أ الباب الا. | ول في تسيررتاور 7 ا ا 


كنا ب العارية زع ) (البابالاول) 
وهو الصحبير هكذا ف السرا ج الوها ج # وا ماركنها فهو الانجاب صن المعير واماالقبو ل من المسئعير 
بات وا ابورا اريم يثول | عرتى هذا الشوع | و منعتى 
هذا الكئوبا وهذةالدارا اوقال هولى مبية | واطعمتى هذةالارض | وهذهالارض لى طعمة أو 
آخذ من هد ا|العبدار<ملنى عل دذة الدابة ان" لم بنوبهالهبداودارء ي لى سكنون اودارى لى 
عمري سكنوىكذا فى البدائع * والاصل في هذا انهاذا | صاف فذة الا لفاظ الى مايمكن الانتفاع ده 
مع بقاءعينه فهو :مليك للمنفعةد ون' لعين واذا اضافه الى مالا ينتفع الا باستهلاك عينه فهوتمليى 
للعين فيكو مرضياهكذ افى السرا الء رهاج دوا ما شرائطها انواع منهاالعقل الاتصم الاعارة 
من انون والصسبي الذي لايعقل واماالبلوغ مابس بشرط حةو نص الاعارة من الصبى لون 
ومنها القبض صن المستعير ومنهاان يكون المستعارممايمكن الانتفاع به بدون استهلاكه فار ليمك 
فلانصم اعار ره كذ اف البدا تع » ذال الحاكم ا'شهود فى 'كافي وهاريد الدراهم والد ناير 0 
قرض وكذل ككل «ابكال اوبوزن اويعد عد امثل لجو زو البيض وكذلى الا قطان و الصو 
والابريسم والمسى والكافور وساكرمنا عأ عطروالصيادلة الني لائقع الاجارة 0 وهذا 
اذا اطلق العارية فاما اذا بين | أجهةكمااذااستعا رالد راهم | والد نانيرليعا بربهاميزاناا ويزين بها 
دكانا ا و يتجمل بهاا وغير ذلك ممالاينقلب به عينها لا ايكون قرضابل يكون عار ية دملك بها المنفعة 
المسماةدو.. ن برها ولا #جو زله الانتفاع بها على وجه آخرفيه ماسما وكذافي فا ية البيان #اذ! ا ستعار 
آة يتجمل بهااوسيفا محلى او سكينامحلين اومنطنة مفضضة | وخا مالم يكن شوع من ى هذا قرضا 
هكذ اف العا في * ولوة ل الآخرامرتك هذ القصعة من الريد فاخذهاواكها عليه مثلها ا وفيمتها 
وهوفرض الا ا ذاكان بينهما مباسطة حنون د ى ذلك د[ له الا با ده كذانى ١‏ أخلاصة» فى العيون 
استعا رصن آخر رقعة يرقع بها قميصه أوخشبة يد خلهاني بنائه وأجرة فهوضا من لان هذ اليس بعارية 
بل هوقرض وهذ!| ذالم بقل لا ردها عار امااذاقال لاردهاعلبك فهوعاريةكذاف المحيط»واما 
انواعها ذار بعةا حد هاان تكون مطلقة فى الو قت والانتفاع وحكمه ان للمستعير ان ينتفع بها بي 
فو عشاءواي و فت شاء والثاني ان نحكون مقيدةقيهما ذلا يجاو زماسما هماالمعير الا ذاكان 
خلا ذا الوق خيروالنالث ان تكون مقيدةفي حق الوقت مطلقة فى الانتفا ع والرابع مكسه فلايتعدل 
٠‏ 5 ماسمالة 


كتاباعارية (08-) ( البا ب الثالت ) 
ماسمالهالمعيرهكذان السرا الوضاج # وام! سكمهافهوملى المنفة للمستعي ريغيرسوض|وماهو 
ملسق بالمنفءة عرفا وعادة مد ناكذ فى البدائع * والعارية امانة ان هلكت من غير تعدلم يضمنها 
ولوشرط الضمان فى العاريةهل نص فالمها مشنلفون فيه و فى الخلاصة الفتا و رجل نال لآخر 
اعرنزي 00 | الي لسرن وا 0 
العارية ,. 0 حمس سيو وي 

شهرااولم بقل شهرا بغي ر موض كانت اعا ركذا في فتا ون قا ضمشان * ولوة ال جعلت لى سكنول 
داري هذوشهراا وقال عمري لى سكن كانت ها ربة هكذافى الظهيرية ف وتصي بقول افرضئكف 
هذ الثوب تلبسه يوما اوا قرضتك هذ و الد ا رتسكنه سنة هكذافى النا ا رخانية *ولوقال حماتى عليها 
فيسبيل الله فهواءارة عكذا ني فتاوى فا ضهان « ولوفال داري لك هبة سكنون | وسكنى هبة فهى 
هارية كذاف الهدابة في كاب الهبة * ولوةال داري لى تلى سكنون اوسكنوق صد قة | وصدئة 
عارية اوعاريةهبة فهذاكاه ءا رية كذانى الكاني ني ي كناب الهبة * ولوقاال دارى لك رقب ا وحبس 
يهوهاربة عندابي حنيفة ومحمدر ح وضدابي يوسف رح هبة وقوله ربك اوحبس باطال كذ! 
فى البدائع» ولوقال داري رقن لكا وحبس لككانت صاربة بالاجماع كذا فى اينابيع ذ فى الوبة* 
دفعت الم هذا العما ولنستعمله وتعلفه من عندك نهوا عارة كذانى!١‏ 'قنية* وقوله ا طعمتى هذه 
الجزورما مجيو دو يديت برد بحب و بوي 
للخملا يكونعا كو مارةوفي ةيخ لاملا 6 خلافه ا 
ارضاليني وبسكن ولاخرع” فالبناء ا نا لكيه البئاء 0 
بردي لس ال 0 كاير 
لبخلدو تيه لمارا يا مستا اجا امسر 


"ا 


كتاب:العارية ' (1-ه) (البابالثالث) 
فى الكافي * وكان الاجرله ويتصد ف بهني قول أبى حنيغةر كذ فى المصيط ف وان شاءالمعب رضن 
المستأجرفان ضمن المستعي رلا يرجع على المستا جروان ضمن المستأ جر يرجع على المْجرا ذا 
لميعلم انه كان عا رية في بده وان علمبكونها مارية في يد هلم يرجع عليه كذا فى الكاني # ولا يرهن 
كالوديعة كذ افى التبيين * واخئلى المشا ثم فى الايدا عقال بعضهم لايملى الا بدلاع ,ووالصمب. 
هكذا في :شر حا لجامع الصغب رلقاضيخان * والصحبر انلهان يودع وليه العنو كذافى الفتاوى 
ااعنابية * وهوالمضنا رحكذ في محبط السرخسي * وهذا الاختلاف ببنهم نيما يملي الاءارة امافيما 
لا يملى الا عارة لا يملى الا يداع بالانفاق كذافى الذ خبرة* ولهان يعيرغيرة سواء كان شيم 
ينعاوت الناس نى الا نتفا ع به اولابتفا ونون اذ احانت الاعارة مطلقة لم يشترط على المستعيرالائتفاع 
يها بنفسه فا ما اذا شرط عليه ذل فله ان يعيرمالا يتفا وت الناس فى الا نتماع به د ون مايتفاوتون فبه 
كذافي خزانة المفثين# مد ل هذا استعا رمن خرثوبا ليلبسه بنفسه | وداب ليركبها بنفسه فلي س له الباس 
غير ولا ركاب غبرة وأ واستعاأردا رالبسكنها بنفسهفله ا يسكنها ص شاءكذ! فى الظهبرية + ولوا سنعا ر ثوبا 
لبس ولم يسم اللابساردابةللركوب ولمبسمالرا كب فله الباس غيرة أواركاب غيروكذافىالطويرية » 
فان لبس اوركمب بنفسه نارلد ان يعير صن غبرةاوا لبس غيرة واركمب غيرةأولاثم ' رادا ن يركب اوبلس 
بنفسه فقد | حتلفوا فيه والاد اند لايملى ذلك ولوفطه ضمن حكذافى !لكا في *! ستعارد اب ليركبها 
بنفسه فركبهاوارد ف غير ؛ تعبت يضمن نص القيمقكذا فيغاية البيان # هذ اا ذاار دفرجلا 
فان ارد ف صميا يضمن قد را لثقل هذا اذا م نت الدابة نطيق حمله فان كا نت لا تطيق يضمن 
جميم القيمة ذا ني شر حا لجامع الصغيرلقا خضيان » للمستعير ان بر بط الداية فى الدا رالمستعارة 
كد | فى المسيط #اسنعاركنا باللقراءة فوجد فى الكتاب خطاء ان علم ان صاحب الكناب يحتكر, 
اصلاحه ينبني انلا يصلحء والافان (صلسه جا ز و لوم يفلعه لاائم عليه حكذا في خزابة المفتين * 
فى المنتقي | برا هيم عن محمد رح رج لقال لرجل اعرني دابنف في فرسخين ا وفال الو فرسخينى 
قال له فرسخان ذا هبا وجا ثيافيصيرار بع فراسغ وكذ لى كل عارية نكون ف المص رأم و تشيبع 
الجنا زة واشبا هها وهن !! ستحسان اخذ به علما ونا كذا فى المعبط * ومن ابي يوسف ر اذا استعار 
دابة ولم يسم لها موضعاليس له ان بخر ج بها من المصرهكذا في فتارون. فا ضيشان * وني فتاارئ 
رشيد الدين لواستعاردابة شهرا فهوعلى المصروكذا في عارية لخادم وا ستتجارة وكذ ١‏ الموسى له 


كتلبالعارئية ٠ ٠‏ ' (0ه) ( الباب الراب ) 
بالخد مةفهوعلى الحصركذافى الفصول العماد يع # ام" اسعا ردابة للعمل فلهان يركبهاالا جا رة 
كذلفىالقنية + الباب الرابع في خلاف المستعيراستعار من آخردابة لمعمل دليهاشيما نمل عليها 
عبرذلك نهذ المسئلة عل ار بع | وجةا وحمل هليها فبرساميا و المالى الا انه مثل ماسماة 
وا ا ..اسئعا الو ا مسال ني 0 
5 واذاخالنئى 0 0 
ما 0 .اما اذاحمل عليها! كثرمن عشرة مخنا تيم من الشعيرا الاانه 

فى الوزن مال السنطة ذ صكر شيخ الاماما'' لزاهد شع الاسلام لا يضمن | مشتحسا داوهوا لاص واذا 
خالنى الى ماهواضر بالدابة بان استعارها لتحمل عليها حنطة فسمل عليها آجرا | وحديدا اولبذا 
مثل وون العنطة مهوضامن وكذلك اذ حمل فيهذ: الصو رةقطداوثمنا اوحطبا اوتمراوان خالى 
فى القدربان استعا لمسمل عليهاءشرة مخائيم حنطة فحمل عليها خمسة عش رمخنوما فهلكت الدابة 
يضمس ثلث تيمتها وهذا بحلاف مااذ!استعارئورالبطسن به مشرة مخاتيم. مص احد مشرحيث 
مطلقا لها فيضمن جميعقيمةٌ الد ارة هكذا فى المسبط والذ خيرة #* وا ذ | اسنعا ردابة مطلقافا لمستعيريحمل 
حمل واعلفعالاضمان علية فياي ملكا ن استءمال! وفياي زماناوني! يدم لكذافى الملنقط#استها ر 
دابةلتعمل عليهاحنطة فبعث المستعير الدابة مع ركيله لحمل عليهاحنطة فعمل وكيله طعامالنفسه 
لم يضمن نص عليه في كناب الشركة وهذ | عجيب هكذا فى الصغريك * ولوكا نت مقيد ة بالمكان 
فحكمها حكم المطلقة الامن حيث المكان فلوجا و زذلك المكان | وخال ف يضمن وا نكان هذ االمكاان 
افررب من المكان المأذون حكذ افى الوجيزلاكرد ري #فان استعارد ابة الى موضع سماء فسا ربها 
خي فير طريق ذلك الموضع فا نكان نلى الطريقيسلك نبها الى ذلك الموضع فى العادة لم يضمن 
وان عأمت دوا كاد ا 0 
0 وبي ووب بي ا 


كناب العارية ([4. 0( ( البابا لشامس ) 
تتفاوتان فى الام حنى ان الطثر يق الذي سل فيه اذالم يكنى ا 
الب او ا اي 
كذافي جواهرالفتاوى *وفي فتاوى الد يناري ( مردي خري أربت خواست "ازموضهى 
بارآ رد دهند هكف تكه زيادة ١‏ زجهار رو زمد١روجهارروز‏ اين خررا | بباربانزدةروزداشت 
خرمردان غرراة مت كام رو راا ف تون "ال (روزلاجمازوقت ماريت )كذا 
فى الفصوا ل العمادية * وان 1١‏ ستعا رليركبها في حاجته الى ى ناحوة مسماة من '"! لنواحي فى الكوفة فاخرجها 
4 لى العمرات ت ليسقيها و الا حية ال لئى | سنعارها البهاص غير ذ لى المكان فهلكت نهوضامن بها 
كذافى المبسوط »ا سنعار ثوراليكرب ارضالة ومين الارض فكرب ارضا اخردئ فعطب الثور 
يضمن لان الاراضي تختلى فى إلكراب سهولة و صعوبة وكذالوامسىف الثور في بيه 
ولم يكرب <نول عطب من ابضاكذا فىالصغريى # استعا رداب الك مكا ىكذا ذاهمالا غير جا وزبها 
هنه ثم عاد اليه فهو قى! لضمان عليه حنئ ير دهاءلى المالى بلاخلاف فان استعا رهاذاهباوجائيا 
م مادالى الوفاق يبرأما لمود ع #طلفا وهوالااصم وللخنا رهكذافى الفتا وى العنابية * ولو ستعارها 
لمحمل مليها كذا منامن العنطة الى البلد وهلكت السطة فى الطاريق فله ان يركيهاابى البلدوى 
ا 0 يي 2-6 لح اام 
التصفان و هذ الذاحاى الى 0 دم وام ذاان لابسصكن فهو ئلاف 
تمن جميع خم ان كذ الفصول د 1 0 م 
ركف تكدد ريا بيه 58 وسم رق يضمن ل 
ومسعمسية تماعارها من فيرة ع بض الالى! يهماشاءكذ! فى القنبة + 
لبا بالغخامس في ذ». دمع ال:ارية ومايضمنه المستعيرو مالا يضمن ذال محمد رح فى الاصل اذاكان 
0 وعاريةفنزل عنها فى السككة ود خل ف امسج صل فخلىقبها منها 
١‏ : فيل . 


كتاب العاربة ا(4-1) البابالغامس) 
فهلكت فهوضا من من المشا ثخ رح مرن قال اذا لم يربطها بشع اما! ذا ربطها بشوع فلاضمان وملنهم 
من ال هوضا من عأ كل حال واطلاق محمد ر ح فى الكتاب يد ل عليه فلا ضمان وب هكان يفني 
شمس الائمة السرخسي رم كذافى!لذخيرة * ولواد خل المستعيرالحدل في بينه وترك الدابة 
المستعارة فى السكة فهلكت فه وضامن سواء ر بطهااو لم ير بطها لانه لمافيبها من بصره فقد ضيعها 
حتى لوتصورانه!ذادخل المسجداوالبيت والدابةلاتفيب عن بصرولايجب الضمان وعليه 
الفتووئ كذا في خزانة المفتين * لوكان بصلي ىأ لصبحراء فنزل عن الدب وامسكهافا نفلتت منه 
فلاضمان عليه وهذة المستلةد ليل علين ان المعتبران لا يغيبها من بصرءكذ افى 'لذهيرية * رجل 
استعارد اب شيع جنازة١'ن‏ م وضع كذا ذلما نتهن الى المقبرةد فعها الى اانسان ود خل لبصلي 
فسرقتالد ابد قال محمد ر حلادكه ون ضا منا 5ذ اى فتا وول فا ضبان ##وصا رألعفظ بنفسة في هذا 
الوقث مستثنين عن العقد كذافى الثانا رخانية * جعل الدابة المستعارة فى المربا حت 
الباب خشبة حتىن لا بعر ج فسرقت لا يضمن كدا فى! وجي زللكرد ري #رجال استعارثورا من ر. 0 

عائعان بعيرة ثورايوما ثم جاء! ليستعبرثورة وكان الرجل غا ثبافاسنعا رصن امرأ ته فد فعته اليه فذهب به 
الىى ارضه فضا ع ضمن حكذ اف المعيط * طلب من رجل ثورا عارية فقال له المعيرا مطيك فدا 
فلماكان الغد اخذ المستعيرالثو رنغيرا ذنه وا ستعمله فعطب الثورني يده ذكرني فتاوئ ابى! لليث رح 
ان عليه! لضمان وفي مجموع ا لنوازل! 4 لا ضمان عليه كذ افى! لذخيرة * ولواستعا ربقرا واستعمله 
نم تركه فى امسر ح الرعي فضاع ان علم ان صاحبه برضئ بكون البقرفى المسرح وحد ولايضمنى 
وان لم يعلم بذلك ضمن صخ افي فنا رك قاضمضان * وذكرا لسيد الاسام ايوالقاسم رح في كتاب 
خلاصة المفتى' سنعا رداب واستعملها الى الظهر'م تركهافى| لججبانة فاكلهاا لذ ثب ضمن وأ كانت 
الجبانة مسر ح هذا البترلله-يروكان المعبر رضي بكونه فيهاوبان برع فبهاوحد :يضمن كذا 
فى الفصول العمادية # ولواستعارحمارا الى موضعكذا فاخبران فى ا لطريق لصوصافذ هب فاخذ 
لاضمان علي اذا كانوا يسلكون مثل هذا الطريق كذا فى اللتقط * استعارحما رافعرج فى العمل 
الايضمن كذافى القنية *لو ربط الحمارامستعا رعلى الشجرةبا لعبل الذ مي عليه فوقع ا لحبل في منقه 
تق ومات لا يضمن كذانى الخلاصة »استمارثوراواستعددت فرغ ول يسل السبل من الى 
غذهب البق رالى امسر حنصا را لحبل في منقه فشدهومات سم كذا في خزانة الفناو * رجل 

ا 


كناب العارية (-81) ( الباب! أغامس ) 
استعارمن رجل داب فنام المستعيرفالمفازة ومقود ها في يدن فجاء انسان فقطع المقود وذهب بالدابة 
لاضمان عليه ولومد المقود من يدة وا خذا لدابة وهولم يشعربذ لى ضمن قال!'صدرالشهيد وجب 
افكون ناو يلها انا نام مضطجعا اما| انام جالسا فلا قالواوانما يضمن بالنوم مضظجعاا ذا ان 
ف الحضراما ا ذراكان ف السفر: فلاكذا فى الظهيرية # اذ !| ستعاردابة يوصااويومين فاذامضت اادة 
لم برد هامع امكان الرد حت عطبت ضمن قيمتها هئ وجه هلك تكذا ذ كرنى الاصل من مشا تخنا 
من ةآل بان هذا اذ انتفع بها بعدالوقت فا لم ينتفع بهالم يضمن وهوالمختارولانرق بين ان تكون العارية 
موقنة نصااود لاله حتون فيل أن من استعا رقد وما ليكسرحطبا فكسرة وامسى حدّى هلكت عندة 
ضمن هكذا فى الفتارى العنابية #( ستو ري عاريت خوا ست وكس فرستاد نا از نزد معيرييا 
مأمورسنورراد درراه برنئست ) وهلك يضمن الأأمو رولا برجع على ل مراذا! باينا 
من جهته وهذ| ذاانت تناد م ,غير ركوب فا كانت لا قاد لابالركوب ل يضس كذا 
فى الفصول العماد بة#سئل القاضى بد بع الدين استه'رحمارا( تاخارآد) فا عطاة الاجير(ةاخا رآرد) 
وذهب بهوغاب قال لولم يكن الا ري لي الجر وقالا لفاضي جمال الدينانكان الاجير 
ميأومة يضم ٠‏ وقال القاضىي ى بد يع الدي لا نذافى التانا, رخانية#انارسل, رجلا ليستعيركددابة الئ موضع 
سماوشجاء الرسو ل فقال لصا حمبا لدابة بقول فلان! عرنى الى موضعسماةا لرسول غيرالموضع الذي 
سماة المرسل قد فعها اليه ثم ان المرسل بداله من الموضع ضع الذي | رادة وساربهاالى الموضع الذي 
سماالرسول فعطبت فيه فلاضمان علي لانه قدئنا وله الاذن قان ركبهاا لى المع الذي سماد المرسمل 
فعطبت ضمن قيمثهالانه قصد مبا حا ذاصاب *حظورا ولا برجع بماضمن على الرسول لمن 
جنايته دان كان الموضع الذمي سما المرسل في طريق الموضع الذي سماةالرسول لصاحب 
الدابة مل ان يقول له قل لفلانيعيرنى دابته الى المعقرفيقول الرسول لصا حب الدابة يقولى فلان 
اعرني دا بتى الى سها مفيدفعها البه فيركبهاالمر- ل الى المعقرفعطبت فلاضمان عليه لان المعقرعلول 
طريق سهام وتدحضمل الاذن فيه فلهذ الميضمى كذ افى السراج الوها ج * رجل استعا رم آخردابة 
لئن أن يذهببها حب ثشاء وام يسم مكا ذأ ولا وقتأولا مائحم ل علبها ولا ما يعمل بها فذهب بها المستعير 
الى أ لحيرة! وامسكها بالكو فة شهرا فحمل ليها فعطبت الدا بة لايضمن في شوع من ذلك كذا 
في فناوول قا سمشان*استعا ردابة وبعث غلامة الى المعيرليا تي بهاالبه فاخذ الغلام من المغيرلياً ني 


كثا ب العارية 81١(‏ ) ( الباب الغخامس ) 
بهاالى مولاة فعمل الغلام بالدابة قبل ان يأنى بهااليه وهلك تمن عمله يضمن العبد ويكون في 
رقبته بباع فيدفي لكا لكذافى الفصول العمادية #بعث الرجلاجيرة الى رج ليستعيرمنه دا بةفاعارها 
عليها عباية فسقطت العباية ان سفطت العبايةبءننى الاجبرفهوضا مص والا فلاضمان كذاف المحيط » 
رجل استعا رحمارا في الرستاق الى البلد فلماانى البلدلم يتفق لهالرجو ع الى الرستاق فوضع 
العمارني يد رجل ليذهب به الى الرستاق ويسلم الى صاحبه نهل لحما رف الطريق قا لوا 
انكان شرط فى الاعادةان يركب الستيير بنفسه ىا ن ضما منابالد فع الى غيرة ولواستعا رمطلقا 
لايكون ضامنا كذافي فتاو ون قا ضيخان #ولواستعار ثو راليستعمله فقر نامع و ربساوي ضعفي 
قيمته فعطب الو رالمستعا ر وكان الناس يفعلون مث ل ذ ل ىلم يضمن وان كانوا لا يفعلون مثلهضمن 
5ذاف الينابيع * استعارد اب نئو جا يعنى حاملا فان زلقت من غير عنفه واسقط ال ولد لا يضمن ولو 
كبسها باللجام اونتأ مينها بالضرب يضمن كذ في حزان الفدا وى #استعا رحمارا فقال بى حماران 
فى الاصطابل خذا حدهما ايه ماشئت فذه ب باحدهم از يضمن لودلك ولوقال خذاحد هه اواذهب بدهوالباقي 
بحاله يضمن كذا في خزا ند المعتين *! عار دابة لمسملدليها وقا ل خذ هذارة ولم تخلهفانه لايستمسى 
الاهكذالمامة ى سامةخلي عذارةةا سرع ف المشى فسط وانكسر رجله يضمن كذافى الوجيزللكرد ري * 
قال!| عرت دابتي اوثوبي هذا لفلان وأم يكن حاضراول يسمع نجا ع و لاسب دك يصمن ألا أذاسمعهواو 
رجل استفرض من آخرثورا يعنى استعارة ليستعملة يوما فيعيرهوثو ره ايضافهلى الثورف الاستعمال 
لايكون ظٌُّمناكذا في خزانة النتاوئ #قروي استفرض ثورا فاغا رعليه الاثراك لايضمن صكذا 
ف الملتقط #ءبد “جور استعاردابة فاعارهامن عبد #حجو رمثله فاستهلكها ضمن الثانى لال 
كذافى السراجية * واذا اما رعيد #كتجو رعليه عبد امثله دا بة فركبها فهاكت تعته ثم استسقهارجل 
رقبة الراكب وكذلىا ركان تالدابة لمولى المعيرفلهان يضمن الراك كذافى المبسوط > لعي د المسيجور 
لواستعار شيثافا ستهلكهيرٌ | خذبعد العتق استعار دابة واود مها في مد ة الاستعا رة لم يضمن بها فني 
ابويكرين الغضل والفقية ابوالليث وبه اخذ حسام الديكذافى السرا جية * رج لاستعارقلاد ةذ هرب 
فقلد هاصبيافسرقت فا ن كان الصبى يضبط حفظ ماعلية لايضمن كذاني محبط السرخسي * ولوزلق 


كتاب العارية (18ك ) ( البا بالخامس ) 
المستعيرفى السراويل فنخرق لم يضمسكذافى الينا بيع * وني فناوىالد يناربي! ذا! نتقص مين المستعار 
ويعالوا مسال لاجو السان سب اسان ذا اسدعمأه استعما لا معهود ااكذانى!: لغصول 
العمادية * ولواستعار ثوبالييسطه فوقع عليه من ددة شوع ا وعثرفوقع عليه فتخرق لايكون ضامناكذا 
فيفتاوون قاضيخان #استعارثوباللآذين ويقال بالفار. سبة ( خوازه ) نضا ع لايضمن لمستعيراذالم يتف 
حفظه كذ فى الخخيرة ‏ وفى الجامعالاصغرامرأ سنارت ملأ وضعهاداخلالدار لباب مفتوح 
مصعدت السطم فلم نزلت لم جد الملا ة قل لاصمان عليها وقبيل هى ضامنة كذا فى المحيط * رجل 
استعارص امرأة شيئا مماانملىالزو جفاءارت فهلكت أن كان شيئافي داخل الببت ومايكون 
في ايديهن عاد ةلا ضمان على احد اماف الثورو'فرس يضمن المستعير والمرأة كداق الخلاصة * 
اذ اوضع المستعيرالمستعاربين يديه وذام قا عد الا صمان علب وأن نام مضايءا وهو المصريضمن 
والا فلاكذ فى خزانة المعتير. نين * قا لوالو وضع المستع ردت رأ سها وجنبه ودام مضطجءالم يضمن 
كدا فى الفناوى العابية * رجل استعارمن رجل مراليسقي بهارصه هفلم الماءبه وثام نام شيا 
ااا ارو ا ا 00 
لايضمن كذافى الظهبرية *اذاوضع العارية ثم قام وتركهاداسيافضامت ضمن كذ افى السرا 
رجلد حل الحماء فسقط تصعة السمام من يده وادكسرت فى العمام اوا نك سركور نقامي ص بده 
قالابوبكرا لخي لا .كون ضامناقيل هذا اذ الم يكن من سوء اصساكه فا ن كان من سوء امساكه 
يكون ضامناكذا في فتا وو فا مان * أذ ١‏ ركب دابةغيرة ولء تسولهاعس موضعها حذول مقرها 
آخرذااضمان على الذى عترهاد ون الذمى ركمها هكذانى الخلاصة * رجل اعارشيئاوشرطان يكون 
مضمونالا يكون «ضموناهكداذكر, مو او 0 
فأ رضاع فانيضا م نضاعلا يضمن كذافى الوجبرللكردري * اعارفر سا وسيفا ليقا دل متلى 
لايضم كذ فى التاتارخانية * و لواستعا رمن ر جل ملاحالقائل بدنضرب بالسي تع نصنين 
اوطعن بال رمم فانكسرفلاضمان عليه وان ضرب به حيرا فيه وضا مىكد ل السوطه امارد 
لغسال الثياب ولم يسلمه حت سرق ليلا ضمن كذافى الوجيزللكرد ري #صبي استعا ره رصن صبي 
يما كالقد .م وأعصوة ذاعطاه وذ لى الشوع لغبرالد افع نهلك ني يدة | نكان ١‏ لصم ى الاه ول مأ ذونا 
وجب 


كناب العارية (مماهةغع 0 ( البا بالسادس ) 
لا يجب على الثاني وانما يجب على الاو ل لانهاذاكان ما ذونا يم الدفع ركان الهلاك بتسليطة 
ول و كان ذلك الشوع للاو ل لايضمن وان كان الاول تجو راعليه يضمن هذا بألدفع ويضمن 
الثاني بالاخذكذافي خزا نزائة المشين * استعا رفاسا وضريه فى أ لععطب ( و سخت شد درهيزم وثبر 
72 رفث وبمهرةآن تبرود ) وانكسريضمن حكدافى الفنية* وبهاتى القاضي جمال الدينى 
وقال القاضي بديع الديى (اكرزدن معتاد دود ١س‏ ت )فلا كذا فى التاتارخانية #اعا رم نآ خر 
شيئا و« 1ك في بدا لمستعي ستيه مستسق فلا لخميا يضمن يهماشاء فا نضمن اللمعبرفليس لدان 
يرجععاى المستعيرران ضمن ال معيرفكذ لك_لايرجع على المعيرلا ن| لان المستعيرض القبض عامل لنفسةذلم] 
ضوس بسبب وعمل صمل لنفس لاب رجع عن غيرةكذاق المحيط #ولواس استّه ار حملا وقسطاطالهاوهوني ا مصر 
فسافرده ا يضمن ولواستعا ره سيغا او ثوبا اوعماهة فس افربة يضمن كذ اف الفصول العماد يه * رجل بعث 
رسولا الك رجل يستعيرصه مناعافذهب الرسول ذلم يد صا جب المنا ع في منزله ووجدالمةاع 
في صنزله ما خذووجاء به الى المستعيرولم: يغ لله شيئا وضا ع في يد المستعيرفلصا حب المناع أن يضمن 
الرم سول وله ان يضمن المستعيروا يهماضمن لم يكن لدان يرجع على الآ خركذ ا في جوا هرالفتا و *» 
ولواستعا رقد.! للطبخ فطين فيهامرقة ونذالهامن الكانون معالمرقة اوا خرجها من الببيت فوفعت من 
يدف تكسرت الصسب انه لا يضمن بخلاف السمال اذا زلق كذافى القنية* الباب السادس 
فيردالعار ية ولو ردالعا ر يه مع عبد وأ واجيرة مشاهرة| ومجائهة لإمياوم ارمع عيد| غير واجيرة 
فضا ع لم يضه كذافى التمرناشي * د و 0 
عبد صاحيب الدابة الذى يتوم علبها ويتعاهدهاييرا عن الضمان وارا رادبة ضمان الرن لاضما ن العين 
ولوهلكت الدابة بعدذلك في يد العبد لا يضمن ضمان العين قالشمس الاثمة السرخسي رح 
وهذ! [ ستسسان والقياس ان يضمن كذ افى الظهيرية #ولم يفصل محمد ر ح فى الكناب يبن عبدة 
الذي يقوم على الدابة والذي لا يقوم عليهاو وضع المسئلة فى الاصل فى العبد الذمي يقوم غليها 
وقال برع عن الضمانفلاجل ذلك فال مشا نخنار ح اذ اردالى عبد الذي لايقوم عليه وجب 
انلايبرأ من الضمان وقالل تخرالا سلا م علي البزد وي والصحبم انهماسواء لان الذي لابقوم 
على | لدابة قد يأخذها في بعض الا وقات كذافي غاية البيان * فان ردالمستعيرالدابة مع خلامة فعقرها 
الغلام فهوضامن بقيمتهايبا ع في ذلك اويؤّدي عنه مولاوكذ فى المبسوط * ولوردها الو 
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كناب العاربةٌ (ماه) الباب السابع ) 
منزل المعيراو مربطة فضاءت القياس ان يضمن وف لاستحسان لإ قيل دن في صاد نهم وعلون هذا 
البراءة من ضما ن الرد وقيل ' ن كان | لمربط خار جالدا رلايبرا لان الظاهرا انهالاتكون هناف 
بلااحانظ ولوردها الى ارضه لايبر لان المعيرلا يحفظهابا رض كذافى النه لنمرناشي *ووكانت عفد 
جوهرار شيئانيسافرد» ال عبد المعيراواججيرة يضمن كذا فى الوجي زللكرد ري * وف البتيسة سثل 
والدمي عمن استعا رشيئا ثم جاء به الو بيت المعير فقا ل للمسنعرضعه في هذ| لجا نب فوقع من 
يد هفانك رمن غي رتقصيرمنه فقال لايضمن كذاف التاتار خانية * ولو رد الثوب المستعا ر فلم جد 
المعيرولامن في عياله نامسكه اللبل وهلى لايض من ,لو ووجد في ديا لهوام يردة يضمن كذافى القنية * 
الباب السابع فى استردادالعارية ومايمنع من استرد ادهاللمعران يرجع فيه اطلق وونّت 
كذا فى الوجيزللكرد ري #ولواستعارا رضاليزرءهاام تؤخذ منه حت يحصدا لز ر ع استعساناوقت 
اولم يوقت لانه نهايةمعلوسة فيترك با جرالئ ل لان فيه م رما ةالتسفب ن كذافى التببين 4د ؤان | أستخحصدن 
الع ذكرني بض ر وايات المبسوط ان صاحب الارض ,أ خذالارض مع الاجرولم بذحكر 
هذا ني بعض '", ل شيل انما جب الاجر لصا حب الارس اذا 
آجرالارض منه صا حب الا رض! والقاضى فامابدون ذلك نلا يجب الاجرفا ن ابى المزارع 
ان تكون الارض ف دده با جرامثل و كرة قلع , زرع ايضاوارادان يضمن ٠‏ ربالارض قيمة الزرع 
وقال زرعي منص لبا رشك فاغ الم النصل ويك فلي ان اسن فبث لميذ كريد 
الم لة فى الا صل وذ كرفى! انتقو في موضع! ن له ذلك الاان يرضىئ رب ألا رض ان يتركف 
ل زد فارص حثون يصاتحصد وذ لى منه و ف ٠‏ بالشرط الذي شرطفي عفدالعارية فلايلزمه شوع 
آخروةال في موض ع آخرليس للمزار ع ان يضمن ربالارض فيمةالزرع كذاق المسيط » 

لوا وارادرب الارض ان يعطيه بذر رقو نففته ويا خذالا, رض مع الررع ررحي السدرةوي 
قبل خرو ج الرر ع لاجو زوا كان بعد يجوزهم هر اشنا ركذا فى الفتاو بى العدا بية #اذ! | ستعا رمن 
آخرارضاليبنى فيها اويغرص فيهائم بد اللمالى 'ن يخرجه فلهزلى سواءكانت العارية مطلقة 
وموفتة فيرانهاا ن كانت مطلقةله ان يجب رالمستعيره ليى فلع الغرس ونآض!لبناء واذا قلع ونقفض 
لابضمن الاميرشيئا من قبءة الغرس والبناء كذا فى البد اع * ذا كانت بعدال تنقض بذلى أن رضي 
المعب ره لنقض فلعها مان طلب الاستعيران يضمن اللعير تيية البناء والغرمن مقلوما انه لا جبو. 


كتاب العارية (فقهاه) ( الباب السابع ) 
عأ ذاك و يكلفه على الع وان ام يرض أن يس”رد الارض نا قصة ضمنى له قيمة | لبناء وا لغرس 
مقلوهاغبرة بت ولابلتفث الى قولالمستعيركذ فى المصمرات * وان كانت موقتة فا خرجه 
قبل الوق تلم يك له ان بنخرجه ولا يجبرهلى الننض والقلع والمستعيربا لخبارانشاء ضمن صاحب 
الارض قيمة غرسه وبنائه ذا ثمامبنيا و ترك ذلك عليه ويملك صاحب الارض البناءو الغرس 
ا اي ير على صاحب الارض و انمايثبت خيارالنقفض 
لذاع للمستعيران الم يكن المقض والقلع مضرابا لارض فان كان مشرابها ذا لخيار للمالى كذا 
0 | أن شاء انتظرالى هضى المد و فمجدره على القلع! ويغرم له قيمةٌالبناء والغرسهخلوعا 
انك نت الارض تنفص بالدلع وان شاء ضمى لد قيمة ابناء كما هو مبني وقيمة الغرس ثابنافيكون 
البناء والغرس لهو أبس له غير ذل) ك كذا فى اليا بيع # هذ| اذا | راد صاحب الارض اخراجه قبل 
الراتد ن مضدوى فصا حب الارض يقلع عليه الاشجا رو البناء رلا يضمن شيئا عند نا الاان يضو 
لذلع الا رض في ةذ صا حب الارض ينملك البناء والاغراس بالضمان ويعتيرى الضمان قيمنه مقلوعا 
مسيم آخرارضا واذن لدان يبنى فبهابناء مفءل ثم جاء مستمق واستسق 
الارض قبل مضي المدة ونفض بناء المستعي رفليس داى المعيرقيمة الم ا «للمستعيرسواءمانت العارية 
موفتة | ومطلقة وذكر'لخص' فر ح في شرو طه فيمااذ اكاذت العارية موقئة فاستدق الارض تبل 
مضي الوق تان عأ فول'بي حنيفة وابى يوس , ح يضمن اْعير له قيمة اليناء ذا بوحنيفة 
وابويوسف ر عل مان كر ألخصاف سويا ف العارية الموتتة بينه'ان كان نقض | لباءمن المعيروبينها 
اذاكان نضا لبناء من المستيق , محمد رح فرق بينهما فا وجب القيمة على المعيراذ كان الشقض 
من التق ولم برجب القيمة على المعيراذا كان النقض مندكذا فى الذخيرة * فى النوارل 
استءارمن رجل داوا وبنئ فيهاحا ئطابالنراب ويقال بالفارسية ( باخسه ) واستأ جرالاجيربعشرين 
د رهما وكان ذلى بغي راذن ر بالدارثم ان صا حب الدا ريسثرد الدارمنه فليس للمستعير 
انبر جع بماانفق لا نه فعل بغيراذنه وهل له ينقض أأسا ئاان كان فدبناةمن تراب صاحب 
الدارفليس له ذلى كذافى المسيط * رجل فال لغيرة ابن في ارضى هذ لنفسى على وآن ائركها 
في يدك ابد اا وفال الى وقت حكذافان لماتركها ذاناضامن لىما ثنفق في بنائى ويكون 
لا كلاق بض تع يوسي كه عفرن رين اياتب 


كتاب العارية (819) ( الباب الثام ) 
الارض كذافي نتاو ين ذا خمضان * وا ذ! طلب ١‏ لاعيرالعا رية فمئعها! لمستعيرمنه فهوضاءن 
وان ام يمنعه ولحكن قال لصاحبه دء: عند ي ال فد ثم اردةد ليك فرضي بذلى ثم ضاع 
لاسمان عليه كذإفى المحيط * طابدافقال نعم ادفع ومضىى شه رحن «لى ان ان ما جزأ 
وقت الطلب صن الرد لايضمن وا ن كان قاد راان صر ح المع إلكرا هذ والسخط فى الامساك,امسىف 
يضمن وكذاان سكت وان صر ح بالرضوى بان قال لا بأس لايضمى وان لم يطلب وهولميرده 
حنن ضاع ا نكانت العارية مطلقة لايضمن وان قيده برقت ومضبى الوقت ولم يرن «ضمن استعار 
و اموت هلم يضهرة بالضيا ع ان له يحكن ا نش وجود الاضمان وان انشأ من وجوده 
يضمن و ةال الصد رالشهيد هذ |التفصيل خلا ف ظاهرالر واي فاذء اذاوعدة الرد ثم ادعى الضواع 
يضمن 'أشاقض اذاكان دعوى اليا ع قبل الوعدو به يفن كذافى الوج.زللكردري 0 رجل 
استعارصن رجل م لترضع ابماله ذا وضعته لما صارالصبي لا يأ خذ الا منها فال لدالمعيراردد على 
امتى لبس لهذلى ولهاجرمئلامتهالن ان بعظه الصبي كذافي خزاة المنتين * وادااستعا رمن 
آخرزةاقاوجءل فبهاز بناذا خذونى | لصعراء فليس لدان بأخذ'زقاق وله! حرمثلهاا ليك موضع 
جد فيهاز قاقا فتحو ل زيتدكذ فى المحيط » ولواستعارص رجل فرساليغز ووليه فاهارة اربعة اشهر 
ثم لفيه بعد شهرين في بلاد المسلمبن فاراد اخذهكان له ذلك وان لتيهفي بلادالشرك في موضع 
لايقد رعلى الكراء. الشراء كان للمستعيران لايدفعه اليهوءلى الم تعيرا جرمثئل الفرس من 
الموضع الذمى طلب صا حبه ال ادئى الموفع الذي بودفيه الركوب بكرا ء اوشراء كذافى 
الظهبرية * الباب الثامن فىالاحتلاف"وافع فيهدا الباب,الشهادةفيهة ل “مدر حف الاصل 
استعارصن رجل دابة تيركبها الي حدام امين فجاو زبها حماما مين ثم رجع الى حمام اعين 
اوالتى الكوفة والدا بةءلئ حا لها ثم : طبت الد ابة ففال رب الد ابة قد خا لعت وام تردها الى الموضع 
الذي اذنت لك فقال المستعير قدخالفت فبهما ثم رجعت بها الى الموضع الذي اذنت لي فلا 
ضمان على فالتول قول رب الدا بوالمستعيرضامن فان اقام البينة اندقد ردها الى الكوفة اوالى الموضع 
الذى اخذهاالبدثم نفقت بعدمارد ها قال هوضا من لها حنين يد فعها الى صا حبهارنا و يله انه استعارة 
ان ذلكا لمكا ن ذاهبالاجائ.! ومتويكا نكذ لكان ضامنافام ان لكان ذاهباوجا ثيافانه يبرأ دن لضمان 

لانه 


كتاب ١أماريعة‏ ) و ( ( البابالناسع ) 
لانه عاد الى الوفا ق والعقدقائم فيب رأعن الضمان كذافىالمسيط #فا ن اقام صاحب الدابة البينة 
انهامطبت تحتهف الموضع الذبي تجا و زونعديئ فيه واقام المستعيرا لبينةانه ردها الى يد صاحبها 
اخذيبينة صاحب الدابةكذا فى السراج الوها ج * اذانفقت الدابة نحت | تعبرئم اقام رجل 
البينة انهادابته يقضى القاضي له بالملك ولايسا ل البينةاندلم يبع ولم يهب فان ادع ذلى الذي 
اراد ان يضمنه | وقال اذ ن لي في عاريتها تحلنى على ذلك فان نع لكان نكولدكاقراره فلا يضمن 
المستحق احدا وان حل كان له ان يضمن يهماشاء فان سمو امعبرلم يرجع على المستعيروا ن ضمن 
المستعيرل يرجع على المعيرايضالا نه ضمن بفعل باشرهلنفسهكذاف المبسوط * اذا قال اعرتني دابتى 
وهلكت وال امالك غصبتها مني فلاضمان علي ان لم يكن ركبهافا ن كان تدركبها فهوضا من وان قال 
اعرئني وفال المالى1 جرنكه اوقد ركبها وهلكت من ركوبه ذا لقول قول الرا كب ولاضمان علية 
كذافى المحبط» اذا اختلى ١‏ عير والمستعيرفى الايام ا وفى المكان | وفيما تمل على العارية نالقول 
قول, ب الدابة مع يمينه ولوتصرف المستعيرواد عون ان المعيراذن له وجحد امعبرضمن المستعير 
الااذااقام بينة على الاذن كذانى الفصول العمادية * راذا قال المستعيرفي حنه ا و مرضه 
قد هلكت منى العاريةفالقول قولهمع يمينهكذا فى المبسوط * وف المنتقى رجل قاللغيرةاعرتنئ هذه 
الدااروهذه الارض لا بنيها اواغرس فيهاما بد الي من التخل! والشج رفغرستهاهذا التخيل وبنيتها 
هذ | البناء و قال المعي را عرت الداروالارض وفيهاهذا البناءوالاغراس فالقول قول المعبروان 
اقاما البينة فالبيئة بينة المعيرا يضا كذ افى المحيط * جاء رجل الى المستعيرفقال انى استعرت الدابة 
الني عندك من فلان ما لكهاوامرني ان افبضها منى فصدقه ود فعها ‏ ليه فهلكت مند ثم انكر 
المعيران يكون امرة بذلك فالمستعي رضاصص ولا يرجع على الذي فبضهامنه وا نكان فد كذ به 
١ولم‏ يصد ق ولم يكذبوصد قه وشط عليه الضمان فانه يرجع عليه كذا فيخزانة المفنين* وا نكان 
الذي جاء بقبضالعاربة منه خاد م المعير وادكرمولاة ان يكون | مرة بذ لك فلا ضمان على المستعير 
كذا فى المبسوط » رجلان يسكنا ن في بيت وا حدكل وا حد في زاوية فاستعاراحد همامن صاحبة 
شيئا فطلب المعير'الرد فقال المستعبرو ضعته فى الطاق الذي في زاويتى وانكرالمعيرنا ن كان 
الببت ف يد يهه'لاضمان عليه ك ذاني محيط ا لسرخسي * الباب التاسع فى المتفرقات ومؤنة 
ردالعار على المسكعور والوديعة لى! هود ع والمستأجر على ا موج روا لغصوب دلى الغاصب 
1 *"| 


كتاب العارية (816) الباب التاسع 
والمرهون على المرنهن والاصل ان مؤْنة الرد على من وقع له القبض لان الخرا ج بالضما نكذا 
فى الكافي #قال محمد ر ف الكتاب نفقة المستعا رعلى المستعيرفال القاضي ابوعلي النسفي حاكيا 
من ا ستان :ان المستعير لا جب رع الى الا نفاق على العارية لانهلاازوم فى العارية ولكن يقال للمستعير 
انت احق بالمنافع فان شئت فانفق ليحصل لى المنفعة وان شئت فخل يدك عنة اماان بجبر 
على الا نناق فلا كذ افى الذ خيرة* علنى الدابة على المستعب رسواء كانت العا رية مطلقة | وصقيدة 
ونفقة العبد كذلى !ماكسوته على المعيركذ ا في خزا نه العناوئ *# قال ل خرخذ عبدى وا ستعمله 
وا ستتخد مه من غيران يستعيرةالمدفوع اليه فنفقة هذا ا لعبد علو مولا «كذاى الوحي ز للك رد ري * وصح 
اللكعيل برد العارية والمغصور ولوتوكل بالردلا جب رالوكيل على! لنقل الى منزله بل يد فعه اليه 
حيث يجد وكذا فى الكا في * رجلٍ د خلكرم صديق له وئذا ول شيئا بغيراذنه ان عام ارصاحب 
الكرم لوعلم لاييالي هذا رجوان لايكون به بأ كذانى الخلاصة بادا استعا ارضابيصاء للزراعة 
يكتب المستعيرانى اطعمتنى ارضك وهذ ا عندا بي حنيفة رح وقالاا نك عرني كذاف التبيينى * 
وى الثوبه والد ا ريكنب فدا عرنني اجما عاولايكتب البستني وا سكنتني هكد اف الكاني *و فى 
الجامع الاصغرارض بين جماعةاذن واحد منهم للباقين ان يبنوا فيه قصورافب واثم اراد الآ ذن 
ان يهدم بناء قصرمنها كان لهم منعه وله ان يأخذ هم بر فع قصو رهم اذ العارية لا تكون لازمة كذ | 
فى'ححاوي للفناوئ * وذكرشمس الائمة في او ل شر ح الوكالةان الاب يعيرواده وهل لدان يعير 
مال ولدة بعض الما خرين من مشا ضما قالوالهذلى وعامة المثها نغ على ان ليس له ذلى كذا 
فى المحبط»*ذان فعل وهل ى كان ضاء ناوا لصبي المأ ذون اذااعار ماله سحت الاءارة كذاني 
فتاوى فاضيخان #و في شر ح بيو ع الطعا وي للقاضي ان يعيرمال اليتيم كذ اف المتنط» العبد 
المأذو نيملى الاعارة كذافى السراجية #استعا رالوصي دابة لعمل الصبى واميردها بالليل حتئ هلكت 
فالضمان على الصبي دون الوصى تال رضي الله عنهوانهاعجيبةكذافى القنية #سث ل برهان الدين 
( لشت عاريت خواست ناطشت را آب دا ردياجامه شويدمقيدشودبهمين أب داشتن وبهمين جامه 
شستن بانى )ذال ينبغى !ن يتوق ت وبدافتىئ فاضي بديع الدين ومعناا(يكبا ر)وفتوى القاضي جمال الدين 
بخلا فه كذا فى النان رخانبة امار الجزءالشائعتص مكيف ماكان فى الي تحنمل القسمة ول حتملها 
من شريك اواجنبي وكذااعارة الشوع من | ثنين اجمل اوفصل بالتنصي او بالا ثلاث كذا 


كتاب العارية (819) ( البا بالتاسع ) 
ف القنية * مات المعيرا والمستعيرتردالعاريةكذ افي محيط السرخسي *ا ستعا رسهماان استعارليغزو 
ال ى دا رالحرب لايصم وان استعارلرمي الهد ف صم كذ فى التاثارخا نية #ارادان يستمدٍ من 
محبرة غيرة أن ن استأ ذن له ذلك وان ا علم فكذلى ان لم بنهه وان لم يفعل شيثئامن ذلك ان كان 

يينهماانبساطأفلا يس به ايضا وان لم يكن احب'ن لا يفعل ذلك كذ افى الوجيزللكردري * رجل 
رهن عند رجلخاتما وقال للمرنهن نختم فتختم فهلى 'لخاتم لايهلى بالدينى ويكون الدين 
على حاله لانه صارعارية ولوتختم ثم اخر جالخاتم من اصبعهثم هلى يهلىبالدين لاذه عادرهناقلوا 
هذا اذا امرة ان ينختم في خنصرة فان امرة ان يتختم بدفى السبابةفهلى حالة التخن. يهلى بالد ين ولوامرة 
بان لخنم به فى أ لخنصرويجعل الفص من جا نب الكفى تسجعل الفص من ألخا رج على ظلهرالاصبع 
كان اعارة وهوومالوا مرة بان بتختم بدفى | لخنصرولم يأ مرة ان بعجعل الفص في جانب الكفى سواء 

ْ ويكون اعارة هوالص حبس كذاني فناووئ قاسبخان »وف رهن الاصل لورهن عبد قيمته فى بالف 
مأ ستعارالراهن لم رد علي وقيمته خمسما ئة فهلى :هلك بجميع الدين تعتبرقيمتفى الره هن يوم النض 
الاول و لوكان مكانه غصب فعلى الغاصب قيمئه حين فصب ثانيا كذافى الفصول العمادية * 
استعارة الشوع للرهن من غيرة جائزة وانه معروف والاستعارة ليوّاجرغيرة جا ئزة كذا فى المديط » 
وف الفتاوى عا بي يوسف رحفين استارض من آ خركرحنطة عفنة واستولكها المستقرض ثم قضا ٠‏ 

جيداقال المفرض كانت حنطنى جيد #فصد قه المستقرض ورد عليه جيد اثم تضاد قاانه مانت عفنة 
فله ان يرجع بما قضاه وان لم يقل شيئالكن قضاه جيد اجا ركذا فى الحا وي للفتاوئ »رف الجامع 
الاصغ ركان لرجل علئ آخ رقفب زحنطة دين فاشترى منه ايضا قفي ز حنطة معينة ثم دفع اليدغرارته 
واهرةان جعل فيهاكلالقفيزينففعل فهلكت الغرا رة بمافيهاان صب فيها المستقرض | أعنطة 
المببعه | ولاثم القرضية فا لهلاك على الا هروا ن صب ألحنطة القرضية اولافهي على ملى 

الْأُمو ركذافى! أحاوي للفتاوى *وذكر ف الفصول رجل وضع لبذ و ع على حا طرحل 
باذنه ا وحفرسرد ! باح تد ارهباذنهثم باع صا حب الدارداروثم طلب المشتري رفع الجذوع 

لوزلىك وكذا السرد! بالا اذاشرط البائع فى البيع بقاء أ لجذ وع : وو 

لايكون للمشتري ان يطالبه بوفع ذلى والوارث في هذا بمنزلالمشتر بي الاان' 0 

برفع البناء واالسرد اب علوئكل حال كذا فى الغصو ل عدا د ية فى لمننرة 0 | 


كاب الهبة )00 ( لبا بالاول) 
من | اف عبار ح فبمن استقرض صن آ خر عطا رذة #خا رافالتقيافي بنّدة لايقدر مليهافبها نال 
دو جله قد ,المسانة زاهباوجا ثب حنوى بعطيه مثلها ويسئوثق منه كذافى الاو للفتا وى * استعار 
منشارافا نكس رف السشرنصفين فد فعه | لى أ أعداد فوصلكه بغيراذ ن المعي رينقطع حقه وعلى التعير 
قيمته صخ را وكذا الغاص باذ اغصبه متكسراكذانى الفنية في كناب الغصب * 


سحو < 0 ج سخا << )»به 


وفه اث عشربابا الاب الام تسبولهية ركهارترالطهار ترام رحكمها وفيما يكون هبة م 
الالد'ظ وصايكون متامها ها و مالابكون اما نفسيرهاشرعافهوتمليك مين بلاموض : دافى الكنزيه 
وامارركنها نفول الواهب. رهبت لإنه تمليك وانمايتم بالمالك وحده والقبو ل شرط ثبوت الملمى 
الموهوب ليق أوحلى أن لايغتب وهب ولم يقبل ال خرحنث كذ افي “حيط السرخسي 5 
واماشرائا هامانوا ع جع بعضها الى نفس الركن وبعضهايرجع الى الء واهب وبعضها ير جع الى 
الموهوب اماما يرجعا'ى نفس الركن فهوان لايكون معلفابماله خطرالوجود و العدم من دخول زيد 
وقدوم خالدو نحوذلك ولا مضاءا الى وت بان يفول وهبت هذا ا لشئ منك غد أو رأس شهر 
كذ اف البدا ئع * والرقنى باطلة وه ي ان يفول داري لك رقبئ ومعناوان مث فهي لى وان 
مت فهى لككان كل واحد منهمايراقب موت الآ خركذافى الاختيار* وامامايرجع الى الواهب 
فهوان يكون الواهب من اهل الهبة وكونهمن ١‏ هلهاان يكون حراعا تلا بالغامالتاللموهوب 
حتى لوكان عبد أ ومكا نبااوءد برااوام ولد اوه.ن في رفبئه شو * فين الرف اوكان سغبراا ووز 
اولايكء رن ماك للموهوب لا يصم هكذ افى النهاية*وا ما مابرجع ١١‏ ى الموهوب انوا ع منها' نيكون 
موجوداوقت الهبة نلا تجو هبة ماليس بموجودوتت العقدبان وهب هايثمر تخيله العام 
وماللداعتا قدالسنة و نحوذلى وكذلى لووهب مافي بط هذ الجارية اومافي بطن هذء الشاة 
اومافي ضرعهاوان سلطه ءلى القبض عند الولادةوا حلب وكذلك لووهب زبدافي لبن ! ودهنا 
في سمسم أ ود قيقاي حنطد لا يجوز وان سلطه عل فبضه عند حد ونه لا نه معد وم للعال فام يوجد 
محل حكم العقد وهوالاصج هكذ افي'جوا هرالا خلاطي *اذا وهب صوفاءلى ظهرغنم رجزه وسلمه 
فانه 


كتاب الهبة ْ (801) ( الب بالاول ) 
فانه يجوز و منهاان يكون مالا متقوما فلانجو زهبة ماليس بمال اصلاالعروالميئّة و الدم وصيد 
العرم والخنزيروغيرذلك ولاهبة مال بس يمال ” كام الولد والمدبرالطلق والمكاتب ولاهبة 
ماليس بما ل متفوم/ا خم ركذافى البد ائع * وصهاان يكون الموهوب مقبوضا حتوى لا ينبت الملى 
للموهوب له قبل القبه لقبض وان يكون اللموهوب مقسوما اذا كان مماحتمل ا لقسمة وان يكون الموهوب 
متميزاص غيراموهوب ولا يحكون منصلا ولا مشغولا بغيرا موهوب حنئ لووهب ارضافيها زر ع 
للواهب دون الزرع اوعكسه | ونخلافيهائمرةللواهب ب معلقة بهد ون الثمرة او مكسةلا تجن .وركذا 
لووهبداراا و ظرفافبها مناع للواهب كذ ا فى النهاية * ومنها مة 
المباحات لان تمليك ماليس بمملوك محال ومنها ان يكون مدلوكاللوا هب فلانجو زهبة مال ظ 
الغير بغيراذ نه لاستصالة تمليى ماليس بمملوك للواهب كذاف البدائع *وهى نوعانإمليى 
واي 1 اما حكمها فثبوت الملى للموهوب له فيرلا زم 
حت يصم الرجوع وأ مو ا وا ا 
تلثقايام سحت الهبةاناخنا رها قبل أن يتفرقاوانهالا تبطل بالشر وط الفا سدة حت لووهب الرجل 
عبد :على ان يعنقه صسحت الهبة وبال الشرط كذ افى ا لبحرالرائق ق #واما الالفاظالنى تقم بهاالهبة 
فانوا ع ثلثفنو ع تقع بها الهبة وضعا ونوع تقع بها الهبة كناية وعرفاو نوع تحتمل الهبة والعارية 
مستويا !ما الاو ل كفوله وهبت هذا الشوع لكا وملّكته منى ! وجعلته لى اوهذ الى اواعطيتكف 
اونحلتى هذا فهذا كله هبة واماالثاني ورا كرد الرواراف لبود فهوهبة 
كذا لوقال هذه الدارلك عمري ازعم كك نع د ي اوحبونك فاذا مت فهي رد علي جازت 
الهبة وبطل الشرطواما الثالث فحكقوله هذة الدا رلك رقبن | ولك حبس ود فعهااليه فهي صارية 5 
مندهما وعندابى بوسر ح هي هب كذا في محيط السرخسي * ولوفال المعمنكهذ ابالطعام فان 
قال فاقبضه فهوهبة وان لم يقل فا قبضه يكو نهبة اوءا رية فقداخدلى المشا نخ رح في شروحهمكذا 

ف المسيط * ولوقال حملتى علىن هذه الدابة د يكونعا ريةالاان ينوى الهبةوقيل هوم السلطان هبة 
كذافى الظهيرية * والاصل في هذه المسا ثل | نها ن !تون بلفظ ينبوع عن تمليك الرقبة يكون هبة واذا 
كان هنبا عن تمليك المنفعة يكون عاريةٌ واذ!احتمل هذاوذاك ينوي في ذلك كذا فى المستصفي 
شر جالنافع * ولوقال داري لى هبة نسكنهاا وهذ! الطعام لىثا كله اوهذ االنوب لك تلبسه فهية 

لعا 


كتاب! لهبة ( ممه ) ( الب بالاول ) 
وركذالونال احجوافلانا وم بةا ل عنى فانة بعل قد مأاعتعوه ولدان لانسمج وكذ الوا رصئق, 

حيو اويعط, يأف 00 ااه 
ا كذ فخ معي ا 59 552006 
كانت هبة كذافي شرح ا للسساوى * ولوقاال جعات لى هذ والدا روهذه الدار لى ذا قبضها ذهو هبة 
هكذا في ذتا رج قاضبخان + قوله هذ و الدا رلفا ودذ : الارض لى ه«بةلااترا, ركذ افى القنية * ولوفا| فال 
هذه هبد اك ولعقبك من بعدك فهوهبة وذ ك رالعقب لغو وكذلى اذاقال هي لك ولعقبى من 
بعدككذا فىالأعيط * رج قال لغيرة هذه الامةلك تال ابويوسف رح هذه هبة جائزة يملكهااذا 
قبضها ولوقال هي لى حلال لاثكون هبةالاان يكون تبله كلام يسندل بهعان انها رادب هالهبة 
ولوقال وهبت لك :. رجها فهى هبة يملكها اذا فبض كذ في فتاووى ذاضيخا | ن * وفي هبةالاصلل اذ١‏ 
قال هى لك فاقبضهامهى هبة كذ : فى المحيط» عبد بي هذا لفلان وله يقل وصية ولا في ذكرها 
ميقل بمدموني ىا نرت هب قيأسا واستحسا ناكذا فى القنية * وان ىقال وهب تهذا! الءبدلك حبوتك 
وحي و تدوقبف دفي ذوهبة جا از كذ افىي فاية الب يا * قال لآخرا (أد جيزترا) فهوهبةيشترط فيها القبض 
وأوفال ( تراست ) فاقرا ركذ فى الوجبزللكردري #رجل قال لختنه ( اببى زيى ثرا )فاذ هب 
فأ : ز رعهامان قال الخدن . عندما قال هذ المقالة قبلت صارت الا رض له فيتم بالقبول در يأ لخدن 
ذلك لا تصيرألا رض له كذافى لطهير بك ا وان وذ كرفى الزي زياد'ات|أ ذال لجمامة ملسي هاما 
لكم بكون هبة كذا في فتاه وى قاضيخان * رجلة ل لآخر. خذهذالمال واغزفي سبيل! للهمزوملافهو 
00 اا ا 9 
الغرارة والزقدد وي الظيم 0 ن فهو 
5-8 رجرع المئرها 00 اا ا ا 
كترمشا تخناكذا ب اا-90 افرسه باسما د 


كتاب الهبة ظ ( 80 ) (البابالاول) . 
هب كذا في فتارىئ تاضيخان #ال الا بجميع ما هوحقي وه لكى نهوملك لولدي هذا الصغيرنهذا 
5 رام ةلا تمليى بخلاف مالومينه نقال حانوتي الذي ملكه اوداري لابنى الصغ, رفهوهبة ولثم 
بكونها ني يد الاب كذافىالقنيك * رجل فال جعلت هذ الولدى فلا نكانت هبة ولوةال هذ الشوع 
لوأدى الصغيرفلان جاز وئنم من غيرقبول كذافى التانا رخائية » قال لا بنه (اين مال تراكردم ) 
اوفال ( بنام نوكردم ) او( أن توكردم ) اوتكلم بكلام يجري مجراهةانه تمليك من الابن 
كذافي جواهرالا خلاطىي * رجل قال لرجل تقد متعتك بهذا الثوب اوبهذ الدراهم فقبضهانهي 
هبة وكذالوفال لامرأته فد تروجها علن غيرههرمسمىى قد متعتى بهذ الثياب اوبهذ والدراهم 
هي هب كذا في مجحبط السرخسي * عن “مدر حاذ١‏ كان في بد ي رجل نوب ود بعة لرجل فقال 
لصاحب التوب! عطنيه قال | عطبتى يكون هبةٌ هَ كذ اف الظهيرية * وان ' كان في يد صاحره فهو 
وديعة كد الى المعيط * لوةل منحتى هذ: الا رض اوهذة الدا راو هذوالجارية نهى اعارة 
الااذانوى الهبةو ولوقال مبنعتى هذ !| الطعا ماوهذة الد راهم اوهذة الد نانيروكل مالايمكن 
الا تا دمع يناء مين بكو هب قا اضافه ااي مابكن الاتتقاج به مع قيامه حملناها على العا رية 
لانهاالادنن وان اضا فها! لى ما لايمكن الانتفا ع بهالابالا ستهلا ى حملناهاءلى الهبة كذاى 
محيط السرخسى * وفي فتاويئ آ هوسئل عن دابة مشتركة بينهما قال ااحدهما ( من حص خود را 
بتوارزانى داشئم ) 5 قال لايكون هبة كذافى التا تا ر<انية »وا ولوقال فى الداره ى لى هبه اجارة كل 
شه ربد راهم اوقال اجارةهبة فهى ا جا ركذا : في صعيط المرخسى + رجل 5ل لآخرهب منى 
هذا الشوعفقال ( فداهي توباد ) اوقال ( ازنود ريغ نيست ) لم يكن هبة كذافى السرا اجية *رجل 
آل لامرأنه ( اين كنيزكف خوبش مرا خش ) فقالت ( فداينوباد ) لابصبرملكاللز وج رجل 
قال لامرأته ( مي بايد كه اين غلام مراببخش "| , زادكنمش ) قال ( ازتودريغ نيست ) لايكو 
ذكذا في جواه وناو » ذكرلحاك ف التي ااا لرجل مد نودي رجلل ريع 
لمولى العبدهبه لي فقالهولك فقال لااقبل فهوهبةكذافى المحيط »ام مانت وتركتابنينمن زوج 
آخرفتال احدهما مند قبرها وهبت لزوج امي المهرا لذي كان عليه لامي فقيل لابن ى خرماتفول 
انث قال (وى جنان بايك نبو كدويرا بيازارم )لايكون هذاهبةللمهر ولاابرا اءفا ن طليه تحصةةمن ذلى 
لايكون ايذاءكذ افي جوا هرا لفتايئ * قال لمتفقه! صرف هذ و الشبة الى كتب نهوهبة والصرف 


كئاب الهبة (ع80) ( الباب الثاى 
الوالكشب مشورة كذافى الفنية * ذكر#حمد رح فى السير الحكبير رجل ل كال توه تك وفيت 
جاري' أي فليا خذمر, 0 0 بماتجوز 
ا تدا سنس ب سالنتها م الذي مان قمل القسمة ليت بيت الصغير والصمام 
لصغير ولا يص في مشاع يقسم ويبقول منتفعا به قبل القسمة و بعدها هكذ اف الكافي * و يشترطٍ 
0 ا لأوهوب مقسوم ومفر زا وقت ا لقبض لاوقت الهبة بدليل انه لووهب له نص (لدارشا دُعا 
ولم يسام حنى وهب الصف الآ خر وسلم الكل تجوز كذافى الظهيرية * ولووهب نص الدار 
لرجلو وسلم ثم وهب النصف ف الباقى وسام لا جور وكنتا هما ؤاسد ثان هكذ١‏ ذ فى النهاية * ولابنم حكم 
امي يسوي فيه الاج'مى والولد اذاكان بالغاهكذانى المحيط * والقيض الذي 
ينعلق به تمام الهبة وثوت حكمها لنبض باذ نالمالك والاذن تارة ثبت نصاوصر بحا وئارة بئبت 
دلالة فالصريان بقول اتبضهاذ كان الموهوب حاضران املس ويقول اذهب واقبضه اذا كان ها ثباءى 
المجلسثماذ مان الموهوب حا ضرا اوقا| ل له الواهب اقبض ه فقبضه فى ا مجلس وبعد الا فتراق من مجلس 
ص قبضه وصاكه قياسا وأ ستحسسا نا اوها عن الفبض بعد ا لهبة لايصس قبفه لا فى المجلس .لبعد الافثراق 
عن المجلسوان لم يأذن لبالقبض صرحا يجام ربضيق املس سي بذ امنساتلايا 
وأن قبضه بعد اراق من املس لايس تبضفتياساو استحسسا ذا ولوكان الموهوب غا نبا فذ هب وقبض 
ان كان القبض باذن الواهب جار أ ستحسا نالا قبا ساوا كان بغيراذ ذه لاحو رقياسا و استحسانا هكذافى 
الذخبرة #وهب لآخرفرسايهبة فاسد قوخلي بين الفرص والموهوب له فقبض الموهوب له لا بج ىكذ | 
فيحواهرالإخلاطي» لوود. وهب شي شي احاضرامن رحال فقا ل اللو هوب لهقبضئهصا رقابضا عند محمد رح 
حلانالابى يوسى رحكذافى!! سراجية * و فى البقالي عن ابى يوسف رح اذاقال اقبكه فقال 
تبضت والموهوب حا ضرجا زا ذالم يمر 00 
لم يقال اقبضه ذانما القبض ان ينقله فا ذالم يقل قبلت لم يجزوان نقل الاان نكون الهبة 

بسئلةكذاف للعبطءأوتا جل هب لي هذا مدقل الآخرودبت نمت الهبتكذاف نايع » 
قال لآ خرهب لفلان الفىد رهم عل اني ضامن لهانفعل المأمور ذلك وقبل! لموهوب منه 
كان ثالهبة 


كتاب الهبة (9م ) ( البابالثاني ) 
كانت الهبة ا ب وي بي 0 
مزاج هبالى هذا ال ومشوال الأخرفات مادا اي 
قآل و هبت منك «ذا العبد وا لعبد حاضو فقبضة جازت الهبة وان لم يقل قبلت كذافى الممنقط » 
ولوكان ا لعبدفا ثبافقا لله وهبث هنك عبد بي فلاناذا هب وا قبضه فقبضك جا زوان لم يال قبلت 
5 0 رح 
حيو سد وي بي 
فقبضاه فهوللثاني وكذا لوامرالاول بالقبض فتبضهكان باطلاكذ في خزانة المفتين *وفي ببوع 
الغتاوئ لواشترول مبداولم بقبضه حئول وهبة من جلا ورهنة و مرة بقبضهفقبضه جاز كذا فى الخلاصة به 
ولا تج وزهبة العبد المأ ذون فان اجازة مولا ة ولادين عليه جا زوان كان عليه د ين لم يجزذلىف 
وان اجا زةالمولن والغرماء كذ ف المبسوط » قال لآخروهبت لك قفيزام نهذ هالصبرقفاكتال 
الموهوب بحضرة الواهب لم يجزولوقال وهبت لك من هذء الصبرة قفيزافا كتله فا كتاله جا ركذ | 
فى السراجية * ولووهب لرجل ثياباني صندوق قل ودفع اليه الص ندوق لم يكن قبكاوان كان 
الصند وق مغتوحاكان قبف اكذا في معيط السرخسي * واذ كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له 
وديعة أ وعاريةاوامانة ملكها بالهبة هبة والقبول وان لم يججد دفيها قبضاكذ ا فى الكافي * ولو وه وهب 
المستأجر من الج روا لغصو ب من الغاص ب جازوبريئ من الضما نكذافي مخيط السرخسي *ولوكانت 
مضمودة في يد بالقيمة اوالمثلكالمقبوض علئ سوم البيع فوهب له صم ويثبت الملى جرد العقد 
كذ افى الكا في #ولوكان الموهوب مرهوناني د : ة ذكرنى | لامع انهيصيرةا بضا وينوب قبض الرهنى 
دن قبض الهبة واذا صححت الهبة بالقبض بطل الر هن فبر جع المرئهن بد ينه على الراه كذ فى 

البدائع * وتفسيرا لقبض المستأنف ان برجع لىالموضع الذي فيه العيى ويمضي وقت يتمكن قبه 
من قبضها اكذافى المشتصفى شر حالنافع #والاصل انه مت تجانس القبضان ناب احدهما من الآخر 
واذااختلعاناب المضمون عن غيرالمضمون ولا ينوب غيرالمضمون عن المضمون كذافي الجوهرة ا لنيرة ب 


| 


كناب الهبة (8891) ( الباب الثاني ) 
استود ع ااه عبد ااوثوبا اومنا عااودارا اودا به ثم قالوهبت لك ود يعقوهي ني بد المودع بجوزاذا فال 
قبلت ولو وهب عبد االاخيه وقبضهف املس وبعدء بامرة بالفبض نصا صم فشر القبول فى الاول 
دون الثاني كذافى القنية» وهبةالمشا ع فبمالايستمل القسمة جو صن الشريك ومن الا جنبي كذ افى 
العصول العماادية* هبة المشاع فيما حنمل القسم ةلا نج زسوا كانت من شربكة اومن غب رشريكه 
ولوقبضه اهل تفيدا ملك ذكرحسام الدين رح فيكتاب الواقعات ان الحختا رانه لاتغيدا لمك وذكرفى 
موضع آخرانه تفيدالملكى. لمكافاسداوبه يفت كذافى السراجية »ريش رطفي صبحةهبة المشاع الذي لايحتمل 
النيمة ان يككون ند را معلوما حول لووهب نصبيه من عبد ولم يعلم يدا تجزلانها جبهالة توجييت 
المناز عةكذ الى البحرالرائق * *واذ اعلمالموهوب لهنصيب الواه ب ينبغ يأ ن تجو زعند ابى حنيفة 
رح و عند همالا'جو زهكن افي مصبط السرخى *هبةالمشاع فيما تمل القسمة من رجلين! ومن 
جما م “#عتيىةؤ وند همأ وفأسدةٌ عند الامام وليست بباطلة حنون تفيد املك بالقبض كذ افي جواهر 
الاخلاطى * ذكرالصدرالشئيدا ذا وهب من رجلين ما تمل القسمة حتون فسدت الْهبةَ عندة 
ثم قبضهايئبت الملكى ملكافاسدافا له وبه يفن كذافىالعنا وى العتابية #لايثبت للك للموهوب لدالآ 
بالقبض هوا مختار هكذافى الغصو ل العماد ية »و الشبوع من ى االطرفين فيمايحتد ل القسمة مانع 
جوا زالهبة بالاجما ع وا مالشيوع من طرف الموهدوب له مانع جوا زا'هبة عند ابي حنيفة رح 
خلادالهما كذ انى الذخيرة * لورهف من اثنين أن كا نافقيرين اجوز بالاجماع كالصدقة وان 

كا تاغنيين فوهب ل واحد منهما نصفها اوانهم ففال وهبت منكما او وهب ءا التماضلفقال 
دان ارلهةاللاماال البرططر جلا تجوز الفصول الثلثة وفال#حمد رح جورف الثلثفوقال 
ادو يوسف رح تجو زفي فصلين وهما! ذاو هب منهما | ونصفين ولا تجو زعلى التعاض لوف الكرخى 

قال بر.. سماعة دن ابي بو سف رح اذاقال لرجلين وهبت لكما هذةالدا لهذا نصغهاولهذا نصغها 
جا زلا نه وهبهاجملة وفسر بما قتفنه أ لجملة من الحكم بعد وقوع الهبة ولوقال ودت لى نصفها 
ولهذانصفهالم نج زلانه! فرد! حد النصفين عن لل خر بنفس العقد فوقع العقد مشا عاولوفال وهبت 
لكما هذه لد رئلئها لهذ اوثلثاها لهذ الل تجزعندا بي حنيفة وابى يوسو رح وجأزعند محمدر عنافق, 
| بوحنيفة واابويوس فر دلى فسادهذا العقد من | صلين مختلفين| »)| بوحنيفةر ح فا فسدةلوجود 
الاشاعة فى القبض واما | بويوس ف رح نقال لما خلى بين نصيبهما دل على ان | لعقدلا حد هما غير 


كتاب الهبةٌ (بعه) ( الباب الثاني 
العقد للآخر فصارك نه افرد ة بالعقد ولان الفبض شرطف الهبةكالرهنى كذا فى السرا ج الوهاج » 
اذا وهب اثنان من رجل دا رامانه يصم بالا جما عكذا فى المضمرات + وا 1 والمفسد هوا لشيو الارد 
لاالشبوع الطارى كما اذا وهب ثم رجع فى البعض الشائع وا ستحق البعض الشائع بخلا 
الرهن قانال* لشيوعالطارئ مفسد كذافي شر حالوتاية *أو,« وهب مشا صافيما يقسم ثم افرزة د 
هكذافى السراج الوداج * ولووهب النصى وسلم أ لجميع لم يجزولووهب الجميع و سام متفرتا 
جاركذان التانا رخانية #قال ولووهب نص دا ره لرجل وسلمها البهثم وهب نصفها الآ خر 
لرجل آخرلمجزشوع من ذلك ,ان لم يسلم النصف الى الاو لحتو وهب النصفى الثاني للثاني 
ثم سلم الداراليهما جا زت الهبة لهما عند ابي يوس ومحمد رح بمنزلةمالووهب الدارلهما جملة 
كن رهما سعتيحامن رجلين اختلفوافية والصحبم انه يجوز والد ينار 
بم قالواينبغي ان يكون بمنزلة الد رهم رهم الصععبي كذافيخنا وول قاضبخان #لوو وهب بعض 
الل لد رهم م انسان جا :كذافى الصغرئ #رجل معددر همان قال لرجل وهبت منك در همامنهما 
قالواا نكان الد رهمان مستويين فى الوزن والجود ةلا بجو ز وإ نكانا صتفا وثين جا زلان فى الوجه 
الاول تناولت!حدهما وني الوجهالنا ىندا ولت وزندرهم منهما وهومشاع لا يعتمل القسمة ر. دل 
اعطن رجلا د رهمين وةال نصفهمالك وهما فى الوزن وا أجودة سواء عن ابي حنيفة رح انه قال 
لم جزو وا نكان احد هما اثقل او أاجود اواردأ بجو ز ويكون مشا عالاتحتمل القسمة وان قال 
وهبت لك ثلثهماوهمانى الوزن والجود ةسواء اءود فعهما اليه جاز وان قال احد همالك «بة لم جز 
كاناسواء ا ومختلفين كذافي فتاول ى فاضيخان * وني فتاوو آهو وبل سثل القاضي اديع الدين 
عمن قال لذي رحم محرم ( بك راين يني دينارثرا و وبسوى وي انداخت ) قبل ان يقبض 
( با زكرفت) قال ام نص المهبةكذ الى النانا رخانية * رجلدفع الئ رجل تسعة دراهم وقال ثلثه قضاء 
من حقى وثلثه هبةلى وثلئه صد قد فضا ع الكل د يضم ثلثة الهبة لانها هبة فاسد 5 ولايضمن للد 
الصدقةلان صدقة المشا ع جا ئزةالافي رواية كذافي محيط السرخسي * اذا وهب الرجل 
للرجل نسن عبد او ثلثه وسلمه جاز كذاف المدبط »قال ولووهب رجل لرجلين نصى عبدينى 
اونصف ثو بين مختلفين | ونصى عشرة اثواب مختلفة طي ومروي وهروي حوذلى جاز ‏ 
وكذ لى الدواب المخئلفة علوي هذافان كان ذلك من نوع واحد لم 'جزهبتهالامقسوماكذا 


كتاب الهبة (808) ( الباب الثانى ) 
فى المصيط * واذ اوهب نصيباله في حا تطاوطريق اوحمام و سمئ وسلطه على الفبض فهي جائزة 
كمالووهب بيئالهلآ خرمع جميع حد ودة وحقوته مقسومامفر وذا فقبضه الموهوب له باذن الواهمب 
لكن ممرالبيت مشترك ببنه وبين آخرجا ,كذا في جواهرالاخلاطي * رجل دفع ثوبين الى 
رجل وقال ايهماشئت فهولك وال خرلفلان فان بين الذىى له قبل ان يفترقاجا زو الافلا كذانى 
السراجبة * قآل عبد مأذو ن عليهدين كثيروهبه مولاه لرجل لم تجزهبنه والدين في رقبته يا ع فيءا لا 
ان يودي عنه مولا الذي في يديه ومعنوى قوله لا يجو زان الهبة لاثنم وللغرماءان يبطلواهبتهقال 
فان ذهبالموهوب له بالعبد ولم يقد رءليه فللغرما ء ان بأ خذوا | لواهب بقيمته يوم وهبكذا في 
المبسوط * والهبة الفاسدةمضمونة بالتبض نص ف المضا رب انه اذاكان دفع الى آخرالفا وقال 
نصفها مضا ربة وذ خهاهبة لى فهلكت الالنى في يدة ضمن المضارب حصة الهبة كذ اني الفناوى 
العنابية * رجل اعطئ رجلا نصئ دار هبة له واللص !لآ خرصد قة عليه قبل ذلى الرجل 
وقبكهافهوجا نزوله ان درجع فى التصنى الذمي سما هبة كذافى الظهيرية * ولووهب نصق 
الداراوتصدق وسلم ثم ان الواهب باع ما وهب! وتصدق ذكرفي وقف الاصل انه جوز بيعة 
كذا في فتا وى قاضيخان * ونص ف الاصل انه لو وهب نص دار من آخروسلمها اليه فبامها 
ا موهوب هلم يسجزنص فى الفتاويى انه هوالمختار كذافى لوجي زللكرد ري #عبد بين رجلين وهب 
|احدهما لهذ ! العبد شيئا ذا نكان الموهوب مما حتمل ا لقسنة لا نصم اصلاوان حكان ممالا تحتيل 
القسمةتصيفي نصيب صا حبه لانه هب مثما ع لايحته ل القسمةكذ في محيط |السرخسي * وف الفتاوى 
العتابية ولووهب العمربي المستا من المسلم و حاد الى دا رالحرب ثم عاد جا زالقيض استسسا ناولوكان 
عليه مالان مختلفان فوهبه احد هراصح والبيان اليه كذا فى الناتارخانية + ولووهبدارافيهامتاع 
الواهب وسلم الداراليه اوسلمها مع المتا ع لم نصيع وأ لحيل فيها ن بود ع المتاعا ولا عند الموهوب له 
وتخلى بينه وببنةثه يسلم الد اراليدشنصم| لهبة ذه وبعكسه لو وهب المتا عدون لدار وخلى ينه وبينه 
دع وان وهب له الدار والمنا ع جميعا وخلي بينه و بينهما ص فيهما جميعا هكذا فى | أجوهرةالنيرة + 
وان فر قف التسليم نحوان يهب احدهما وسلم ثم وهب الآ خر وسلم ان قدم هبة الدارفالهبة 
فى الدارلاقصيم وفى المنا ع نصصم وان قد م هبة المنا ع فالهبة “#تيحة فيهما جميعا ولووهب الا رض 

دون الزرع 


كنا ب الهبة (89) ( الباب الثاني) 
د ون الزرع اوالزرع دون الارض اوأ لشجرد ون الثمراوالئمردون الشجر وخلي ببنه وبين ذلك لمقص , 
الهبة فى الوجهين لا نكلو احدمنهما متصل بصاحبه! تصال جزء بجبزء فصا ربمنزلة هبة المشاع 
فيما تمل القسمة ولووه بكل واحد منهم! عل حدة كمااذاوهب الارض ثم الزرع او والزرع 
نم الارض ان جمع الار ضف النسليم جات الهبة فيهما جميعا وان فرق فى النسليم لانجو زالهبة فيهما 
0 جازت 
انم اناتؤن لأسي ان اهلها ومتاعة 1 ب عي 
لور والاصل في جنس هذة الما ثل ان اشتغال الموهوب بملى !١‏ اواضيب يع الاي لان 
القبض شرطوامااشتغال ملى الواهب بالموهوب فلايمنع تهام الهبد لهبة مثاله و هب جرابافيه طعام 
لاجو زولووهب طعاما في جراب جازت وولىئن هذ انظائره كذافى الفصول العمادية * رجل 
وهب امة ل وسلمها اليه وعليها حيو نيا ببهاجا زت اهم و وكذا | لصد تة ويكون 2 
للواهب لا للموهوب لهوالمتصد قعايهلمكان العرف والعادة قال رضم ضبي اللدتعالق عنه فا ن كان الثم 
عليها قد رما يسنرعو رنها ينبغي ان يكون ذلى للموهوب له ولووهب! أعلى الذي اده 
والثوب ولم يهب الجارية لم تجزالهبة حنوى ينزعه ويدفع النوب ,أ أحلي الى الموهوب له كذا 
في فناوون قاضبخا ن* اذاوهب داب وعليهاسر ج اوأجام دون السرم واللجام وسلمها اليه فالهبة 
ثامة ولووهب السرج واللجام دون الدابةفالهبة غيرتامةكذافى المحيط * ولووهب الدابة وعليها 
حمال لم تجزولووهب العمل على الدابة وسلمه معها نجو ز وكذلى لو وهب الماء فى القمقمة جوز 
ولووهب القمقمةد ون الماء «لم نجزكذا في محبط السرخسي # وهبء وهببت دا رها من ز وجها وهي سا كنة 
فبهامع الزو ج جا زكذا فى الوجبزللكرد ري *ف المنتقى عن ابي يوسف رحلايجوزللرج لان 
نا اولاجنبي دارأ وهمافيهاسا كذان وكذ لى للولد الكبيركذانى 
الذخيرة * ولووهب زرعاني رض | وثمرافي شجرا وحلية في سيف 'وبناء في دارا وقفيزامن صبرة 
وا مروبا لعصاد والجزا زوالنز ع والنفض وا لكل و قعل ص ا ستعسبانا نجع ل كانه وهبه بعد الجزاز 
و لعتضاد ونحوهما وان لميأذ ن لهبالفيض وفعل ضمن حكذا فى الكافي *و لو لوكا نت الدار في بده 
ل 


كناب الهبة (٠مه)‏ ( البابالثانى ) 
,باجارة فوهب له البناء جا زكذ فى التانا رخانية * ولو وهب دارا بمتاعها وملمهائم استسق المتاع 
صحمت! لهبة فى الد ا ركذا فى لكا في * واشتفال الموهوب بملى فير الواهب هل يمنع ثمام الهبة 
ذكرصا حب المصبط فى الباب الا ول من هبة لز ياد ات انه لإيمئع ذانه قال لوا عاردارةمن إنسان 
ثم المستعيوغصبب مناعا وو ضعه يا قفا ولي ا ا 
وان ثبي نان الدارمشغولة دما أ بس بموهوب لال يكن مشغول ملك لواهب:وهوامانع م قمام: 
الهية كذا فى الفصول العمادية#لواودمة المنا ع والدا ثم وهب الدا رصعت الهبة ذا نهلك المنا ع 
ولم تحواه نم جا مسنستق المنا كان له ان يضمن الموهوب له وذكرين رستم ان هذا قو ل مسمدرح 
ماني فول ابي يوسف رح لواسشحق , وساد ةمنهانبطل الهبةفى الواركذ الى التانا رخانية #ولو 
وي او ا ا وا وهب د رابأبمافيه من الطعام ثم استسق 
٠ 00‏ الطوا ا “جرابه ا ات 
وهب دارا وفيها صنا ل ا قافا ا 
وقد حوله المو هوب له اولا ذان شا ءالمستحق ضمن الموهوب لقوان شاءضمن الواهب قي لهذ افول 
مسد رح فاماعند هما الم ينقل لايضمن وقيل هذا قولهم جميعا و هوالصحبر حكذ ١‏ في محبط 
السرخسي* ولو وهب دارا لرجل فقبضهائم! مسق بعضها بطلت ااهبة كذا فى الينابوع ولو في 
ارضابمافيها من الزرع وسلمهما! ووهب خيلا بمافيهاص التمروسلمهائم استععق الز رع والتمر 
وى التغيل والارض فالهبة باطلة ى الارض والنضيل كذافى الحسيط »وهب ار ضا, وؤ رعافيها 
لصون ا عوراو كدو بيد امرخسي » ولوودب سلية 
في قفر ح. رفال مدر ل ةريره زومت 
مىهذا ا" خر جازت ااهبة ؟ كذ فيوخزانة 0 [المتارىالمنارة ولو وهب دارفلامراتم 
ولمافي بطنهااوتصدق مليهمالم جم زولووه ب لي وميت اويجائط جا زكله لل يكذا فى النانارخانية * 


كناب لهب (1”مه) ( البابالثالك) 
وان وهبهاواستثنن ما في بطنها جا زت الهبدّفى الام والولد والاستثناء باطل كذافى المبسوط #« 
ولواعنق مافي بطن جاريته ثم وهب الجارية جازت الهبة فى الام وذكرفي مثا ق الاصل لود بر 
ماني بطنهائم وهب الام لم يجز قل فيها روايتان في رواية لا نجوزالهبةفى !لا متاق والتد ببررجديعا 
وقيل جازت الهبة فيهما والصحبى هوالغرق بين الامناق والندبيرف الا متاق تجوز وف التديور 
لانو ركذا في ذنا ويئ فا ضمضان * رج ل صل لو لوة فوهبها لآخرو سلطه علو طلبها وقبضها من 
وجد هاقال ١‏ بويوسى وح هذههبة فاسّد ةلا نهاهبة على خطركذانى الظهيرية * اذ !وهب مال 
المضاربة للمضار ب و بعضهاعلى الناس وبعضها في يده جا زت الهبة فيما في بدة وام ماكان على 
الناسفان قال اقبضهافهوجائز وا نكان ف المال رب فلانجور كذا فى المصيط * احد الشريكين 
اذا قال لشر يكه وهب ت لى حصتي من الرب قالواان كان المال قائمالا نص لكونهاهية المشارع 
فيمايقسم وا نكان الشريك استهلى المال دعست الهبة لكونهااسقا طاحينئذ كذ اف الظهيرية 1 
الباب الثالث فيما ينطق بالتعليل و'وقال لآ خرانت في حل مااكلت من مالى فلهان يا كل الا 
اذاقاصت امارة النفاق كذا فى املتقط * رجل قال لآخرص اكل من مالى فهوفي حل الفنوئ 
علئن ان بع لكذا فى السراجية # عن بن صقاذل فيمن له شجرة ففال صن كل منهافههوفي حل لابأس 
ان يأكلمنها الغني والفقبرهداهوالمختاركذا فى الغتاوى ا عثابية* قال لآ خرحللتني من كل حقهولى 
على ى ففعلوا برأدا ركان صلح ب العق مالمابهيروع حكماودياتقوان لميكن عالمابه بروع حكمابالاجما عراء! 
د بانة فعندابي يوس فر ح يبرأوعلية الفنو هكذافى الخلاصة #* رفع لىن أخرشيئًا فخاطهبماله م شل 
صاحبة وان بغلبة ظنه إنه لا يمكنه تمبييزة فجعله في حل وسعة ثم وجدذلى وعرفةيرد وكذافىالقنية * 
ولوقال ل خرانت في حل من مالي حيث ما | صبت ثخذ منهما مت عن | بي يوسف ر ح ا هذا 
على الدراهم والدنانيرخاصة ولواخذ من ارضه | رشجرفاكهة اولوزة! وحلب يقر اوغنمة لايسال 
لهدزذلىف ؛ كذافى الظهيرية * ولواخذ فاكهة اوابلاا وفنما لايم لكذافى الخلاصة #«رجل قال ابت 
لعلان ان بأ كل من مالي والبا ح هلا يعلم بذلى لايباح له الال كذا في محيط السرخسي * فان 

ناول فلان صن ذلك بالجهلل فا نه يتناولى حراماً ولاايسعه ذلك مالم يعلم با لان والا باحة كذافى 
الناتا رخا نية رجل له هلئ آ خردين وام يعلم بجميعالمال فقال لهالمديون ابرأثنى ممالى 
هلي تقال ف | لدارين | برأئك قال نصبرلا يبرأالابقد رماينوهم أن لدعليه وقال محمد بن ملْمة 


كتاب الهبة (0م8 ) ( البابالثالك ) 
ييرأمن الكل فال الفقيه ابوالليث رح | لجواب ف القضا ء كما قال بن سلمة وفي حكم الآ خرة 
كمافال نصبركذافى الذخيرة #قال للآخرانت في حل ممااكلت من مالي واخذتاوا امطيث . 
حل يله الاكل وأماعمل له الاخذو .الاعطاء كذانى السرا ج الوها ج * قال جءلتى في حل السا مة 
اوفى الد نيا برع فىالسا عات كلهاوالد ارين كدافى الوجيزللكرد ري والخلاصة #ولوقال لا اخاصمك 
ولااطلبف مالي قبلك قال ليس هذا بشوع وحته عليه علون حالدكذ افى الحاوي للفتاريى * 
وسئال' بوالقاسم رح عمن سبت دابته لعلفها خذهاانسان واصلسهالمن يكون قال لمن سبتهاوا نفال مى 
شاء فلرأخد فاخدها رجل فهى لدقال الفقدابوالليث الجواب هكذااذاقال لقوم معبنين مر بعاء شاء 
منحكم ليأ خذ هاوان لم يفل ذل لقوم معينين ‏ وام يقل ذلى اصلافالدابة عل ملى صا حبها 
ولهان يأ خذهااين وجدها وف الفتاوئى حك رالمسثلة مطلقة من فيرفصل بين مااذافال ذلى 
اقول وفال مطلقاكدافى المحيط #,ولوسبت وابته وقال لاحاجة لي ا ليهاولم يقل هي لم ىاخذها . 
فاخذها انسان لإ تكون له ولوارسل طيرامملوطا فارسال الطب ربمنزلة نسبت الدابة قالوانى الطير 
لااينبغي ان يرسلها اذ كان وحشي الاصل اذالم بقل هى لمن اخذهاهكذا في فتاروع قا ضيضان »« 
رجل سبت دابته فاصلحها انسان ثم جاء صاحبها وا راد اخذ هأوافرو قال قلت حين خليت سبيلها 
من ا خذفهي لها وا نكرذا قيست عليه البينة! وأ ستحلى فنكل نهي للآخرسواءكان حاصرا سمع 
هدع المقالة اوغاب فبلةغ | أخبركذ فى الخلاصة * سثل ابو بكرعمن رم ثوبه لا يجوزان يأخذه 
احدحنين بقول حين رماه من ارادان يأخذ هفل خذه وفى الواقعات صم رفع عبنازم الرافع 
انالملفي قال من اخذ هافهي له واقام البينة عليه وحلفى المد مي فابن فانه يكون الأخذوان كان 
الملقي غير حاضرلكن ! خبربما قال الملقي وسعه ان بأ خذهابالغبركذافى الحاوي للفتارئ » 
رن لبون اد رجلا فصب من رجل دارا اود, راهم وهي في يد الغاص ققال المغصوب منه 
ات منهما من أ ل انه يبرأه ن ضمانهماو هي علو حالها للمغصوب منه كذافى التاتار خازية * 
غصب عينا دلله مالكه من كل حق هو وله فبلدفا ل ائمة بلغ التحايل بقع علىن ماهو وااجب فى 
الذمةلا على ى عن قائم كذافى القنية #. ص ومن محمد رح اذا كان لرجل على آخرمالافقال 
قدا حللته لكيقال هرهبة الس #ولوقال. ) تراتجل كردم ) 
وله عليه 


كاب الهبة (عرصموة) | ( البا سالثالك ) 
وله عليةد ين يبرأ المديون ولوفاال (همه غريمان خود را اعمال كردم ) يمرأ غرمار ولايد خل نحت 
هذامال الاجارة الطويلةكذانى الخلا صة »في نواد رهشام رح في سرقين الدابة فى الخان اذا وهب 
صاحبها نبي رن خذها ولايكون صاحمب الا نا ولون بهاكذ فى النا تارخانية اذ اوهب لفصغير 
شيثا من المأ كول ل قال محمدر جيبا حلوالديه ان يأكلامنه وقال اكترمشا أ بخار ارح لاعلكذا 
بق السراجية + وا كثرمشا نض بخاراعلئ انه لا يبا كذ في جواهر الاخلاطى*اهدىن للصغيرا لفواكه 
بعل لوا لد يه اكه لان الاهداء اليهماوذ كرا لصبي لاستصغارالهدية ولوان رجلااخذوليمة 
أخختان فا هد و اليه الناس اختلى المشائخ رح فبهاقال بعضهم هي للولد سواء قالواهي للصغير 
اولم يقولوا سلّموها الى الاب والى الابن انههوالذى اتخذ الوليمة وقال بعضهم هي للوالدين 
وال بعضهم اذا قالوا للولد فهى لهوا ن لم يقولواشيثا مهى للوالد قال ا لعقيه ا بواللييث رح ان مانت 
الهدية ممايصلم للصبي مثل ثياب الصببي! وشوع يستعمل للصبيان فهوللصبي وا كانت الهدية 
دراهم! ودذانيراو شيثاص منا ع البيت ارا أحيوان فان اهداة احدمن اقرباء الاب اومن معارىه 
فهي للوإلدا ذا اتخذ الرجل مذيرة لأختان فاهدى الئاس فدا ياو وضعوا بين بدي الولد فسواء 
قال المهدمي هذ اللولد ١‏ ولم يل فان الهدية نصاعللولد مثل ثياب الصبيان وشوع يستعمله الصببان 
مئل الصوأجان والكرة مهولاصبى لان هذ تمليك للصبي عادة وا نكانت الهدية لا تصلم للسبي 
عاد ةكائد راهم والد دانيرينطرالى المهد بي فا نكان من ا قارب الاباومعارفه فهوللاب وانكان 
من! فاريب الا م اومعا رفها فهوللا م لان التمليك هنا من الام عرفاوهضاك من الاب فكان التعويل 
على لعرف حتوى لووجد سبب او وجه يسئد ل به على غيرما قلنايعتمد على ذلك وكذلى اذا اذ 
وليمة لزفاف ابننه فاهد بى النا سهدايا فهو على ماذكرنا من التقسيم وهذا كله اذالم يقل المهدي 
شيئاونعذ رالرجو ع الئن قولهامااذاقال اهد يت للا ب اوللام اوللزوج اوللمرأة فالقول للمهدي 
كذانى الظهيرية + رج قدم صن السف روجاء بهد ايا الى صن نزل عندة وقال له! قسم هذه الاشياء 
بين اولادك وبين امرأتك وبين نفسك فا نكان المهد بي قائما يرجع فى البيان اليه وان لم يكن 
قائمافم يصاع للنساء خاصة فهي لام رأ ته ومايصلم للصغارص الاناث فهي لهى وما يصلم للصغار 
من الذكو رفههي لهم وما يصلح لفهي لد فا كان يصام للرجال والنساء جميعا ينظرالى المهدى أنكان 
من قارب الرجل! ومعارغدغله وا نكان من قارب المرأة اومعارفها فلهافا ذا الثعويل على العادة 
مس 


كناب الهبة (ممه) ( الباب الثالك ) 
هكذا ف المعيط فر جل بعث اليه بهد بة في اناه اوظرف | نكان تزيد! اونسوه يبا حلها نيأ كلهافي 
ذلك الاناء لانه مأذْ ون في ذلك دلالة لانه اذا جمله في اناء آخرذهبت لذ ته وان كان شوع 
من الفوا كه | ونسوها! نكان بينهماا نبساطيباح لهايضاوالافلاويقال ذا بعث اليه بهديةفي ظرف أو 
اناء ومن العادة ردالظرف والاناءلم يملى الظرف والاناء وذلك كالقصاع والجراب ومااطبه 
ذلك وا نكان من العادةان لايرد الظرف كقواصرالتمرفالظرف هدية | يضالا بلزسة رد ه ثم اذا 
لم يكن الظرفهد يذكان امانة فيد | مهدو اليه وليسله ان يستعمله في فير لهدية وله ان يأ كل 
البدرد د داك عون !لجال تخريظافاى ابتصيت بار يه و جو يله هه لزع اريف كد افى السراج 
الوها ج #سثل بن مقاثل عن قوم جالسين على خوان وتنا أولوا نامس علي انآ خروص 
هوئيس بججالس معهم تخدمهم قال لبس لهم ذلك ولوناول من معد علوق خخوان لابأس قال الففيه 
هذ! قياس وى الاستحسان انكل مر كان في تلك الضيافة اذ١‏ عطاه جاز وبهنا خذكذا فى العاوى 
للفتاوئ * وقال لآ خراد خ لكرمى وخذمن العنب ولم زد علوى هذا فالمضتاران يأخذ منه سبعه 
كذافى الفتاوى العتابية *# وان قال خذمن! لبر يَأخد منوين كذانى المسبط + صب اهدوى وقال ان ابي 
ارسل اليك بهذه الهد ةيل له التناول الاان يقع في قلبه ا ندىاذب كذا فىالملنفط* قال | بويوسف رح 
لواشترون نوبا بعشرة فارج للا يقبل حنى يقول! نتفي حال | وهول ىكذ افىا لحا وبي للفتارئ + 
ولوقال الوكبل لاسلم من تناول مالك فقال الآمرانت في حل من تنا ولى من مالي 
00 هم الى مائة درهم فد خل في وكالته ليس له ان يأخذ جملةماكة | وخمسين ولهان يتناول 
دن مالهمن الْأكول والمشروب والدراهم مالابدمنه كذا فىالملتقط * رجل اهدى!! و مقرضه 
شبئا فا كان لم يهد | ليه شيئا قبل الاستقراض كرة القبو لكذا فى السراجية + بقرة بين اثنين تراضيا 
على ان ُكون ن عند كأ واحد خمسة عشم ريوما تلب لبنها فهذ : مهاياة باطلة ولا بل فضل اللبى 
لإحدهما وان جعل فى حل الاان يستهاى صاحب الفضل فضله ثم جعله في حل فسينئذ يتل لان 
الاول هبةالمشاع فيما بعد دتمل القسمة ذلم يجزوا لثاني هبةالدين وانه عجو ز وأ نكان مشا عا كذانى 
الاري ساب ا سودي العروس وباعهائل ا نكانت وضعت للنه ب كدافى 
القنية * فىالفتاوئ قبل لصاحب الع قان غريمى مات ولم ينرك شيئافقاال فهوني حل فانه يبرأ 
وعلون هذا لوقي| كذ فقال هوبري ثم تبي بخلافه فانه يبرأ ولوفال فهوبرئ لايبرأكذافى الناتارخانية * 


كثاب الهبةٌ ظ (4"2) ( البابالوابع ) 
ولوبعث الوى غبره صتراطاهدية ثم بان اند بقرة ابن المهدى "الصغيرلا يجو زولا يماحتكه 
الاب بالعلاج حنون صارا لبن صقراطاوكذ الوموضة المهد ي كذافى القنية * الباب الرابع في هبة 
الدييى من عليه الدين هبة الدين ممن عليه الد يي جائزة قباسا واستحساناوهبة الدين من غير 
من عليه الدين جائزة اذاا مزة بقبضه استحسا ناكذا فى التاتارخا نية* هب الدين صم عليهالدين وابراركة 
ينم من غبرقبول من المديون ويرئد برد ذ كره عامة المشا ‏ مرح وهوالمغنار كذاني جواهر 
الاخلاطي * وهذ! اذالم يكن الدين بدل الصرف فامااذا كان بدل الصرف فابرأة رب الديى 
منه ا و وهبه منه فانة يوتف علن قبوله فان قبله بروى وان لم يقبل لايبرأ وني سام ثرالديون يبرأقبل 
اولم يقبل الاانه ترتد لهب والابراء في سائرا لديون بالرد هذاكله في حق الاصيل واماهبة الدين 
من الكفيل وابراوكة عن الدين فالهبةمنهلانتم بدون القبول وترد بالرد وابرا وينم من غير 
قبول ولا يرند بالردوان وهب الدين الذى عليه الاصيلا وا برأوفمات قبل الرد دفهوبرئ وكذاى 
لوكان ميتافابرأة منه وجعله في حل منه فهوجا تزفان رد الوارث هذ الا براء يعمل رده ويقضئ 
الما ل وهذا فول ابي يوسى رح وقال محمد ر حلايعمل ردة والبراء #ماضية عل حالهاكذافى الذشخيرة *« 
لوابرأ الطالب الاصيل عن الدين او وهب الدين منه ان قبل برئ الا صيل والكنفيل 
وأنلميقبل ليبرأ أكذا فى لخلا صة*رجل عليه دين فمات قبل! لقضاء فوه ب صاحب الدين لوارث 
المديون صم سوا ء كانتا لتركة مستغرقةاولم نك كذ افي فتاوئ قا بخان » ولوك الوارث الهبة تردد 
١‏ بالرن خلاالمحمدرح ولو وهب لبعض الورثة فالهبة أكلهم ولوابراًالوارث صم ايضاكذانى الوجيز 
للكرد ري #وفي فناوو آهو ولوابرًالغريماحدا لورثة من الدين دفي نصيبه وى الخزائة عفد ان يكون 
الموت فيهما بمنزلة القبول فى العقدهبة الدين من المد يون اذالم يقبله حنىن ما تا مد بون والوصية 
اذالم يقبله الموصوى له حتئ مات الموصي عجبلهبة والوصية وفى | إفتاوى العتابيةلووهب ا لدي 
لابن من عليه! لد ين وهوصغيرا لم نجزهكذا فى النانا رخانية + ولو لله الغريمابرأني عمالى علي فقال 
قدب رأتك من ديني عليك فقال لا افبل فهوبري كذ افى الخلاصة *#وهب احدالورثة حصتة 
من الدين للمد يون قبل القسمة وفى التركة نقود وعر وض دح أستعسساناىا لصايم قال رضي الله 
عنه وهبة حصته من ا لعين لوا رث! وغيرويصم فيما لا يحتمل الفسمة ولايصم فيما يحتملهاكذا فى 
القنية #و وفي فناروئ آهو ولوفبضالمال مر المديون مقال له( وامىكه مرا بودهاست بتواخشيد م ) 


كتاب الهبة (لمه) ( الباب الرام ) 
صبدت اليهبة واذاصعت الهبة مان للمديؤين ان يرجع طو وب المال بماد فع الون .رب الشين 
جذاق التاتارخاية * وهب رب الدين من المديون فلم يقبل ولم يردة حن ا فنرقا من المجلس 
فجاء بعد ايام ورد اختلى فيد والصبسبم انه لا يرئد كذا في جوا هرالا خلا طي * رهل يشتر ءا لصهمة 
الرد مجلس الابراء اختلف الممنا ثم رح فيه كدافى التاتارخانية *ذكرف المأذ ون الكبيرفي باب 
هبة العبد النا جر من لدد بن علىي عبد رجل فوهبه لمولاة #م سوا كان على العبد ديرن مسئغريق 
اولم يكن وهل برند برد المولى قبل بانه يرد اجما ماهوا مشنار>ذا فى الغيانية #اذاكان الدين بين 
شر بحكين فوهب! حد ههانصيبه من المد يون صم زان وهب نصف الدين مطلف ينفذ ىهالربع 
وينوقف ف الربع ذمالووهب نصف العبد المشترك كدافى الصغرئ #من عليه الدين اذاوهب 
مالامن ر بالدين يملكه رب الدين بالهبة لا بالدين كذافى المسيط » رجال قال لكا نبه وهبت 
لى مالى عليك فقال المكا تب لإاقبل عق المكا نب والمال دين عليه كذا فى السراج الوهاج * 
وف فتاوئئ آهوسثل برهان الد ين عمن مات مفلسا و علية دين فتبر ع انسان بتضاءن ينه هل 
يسقط د ينه قال لالان! سقاطالساقط لابتصو رلا نه سقط دمونه صعلسا ولايطل هق المطالبة فى الآخرة 
كدا فنالثانا رخانية #سئل ايضا صن المستأ جراذامات حنى انفسخت الاجارة فقال ورثة المستأجر 
للآجر ( ماازين خاده بيزارشدم ) هل يبرأ من مال الاجارة قال لايبرأبل يسقطذاقال عند القبر 
(آزاد كن كردن ابن غريم را ) ففال الوارث ( وى خودآ زاداست ) لايبرأكذاف الملتقط ع 
قلت سئل الفا ضي بديعالدين صن ام رأة المنوفي قالت ( هشت يك خويش وكابين بغر ز ندان 
ارزاني داشتم ) هل يمرأ عن التركة فال لاحكذا فى النائارخانية * لوفال لمد يونه نركت 
دينى علبى! وقال بالفارسية ( حق خويش بتوماندم ) يكونابراء حنئ لايملى ان يدعي 
ذلك كذا فى الفصول العمادية #وسئل القاضي جمال الدين رح عمن تبر ع بقضاء دين رجل 
ذابرأالطالب المطلوب بعداستيفاء الدين هل برجغ المتبر ع بما ادئئ قال لدان يرجع ولوقال لآخر 
( كردن شوي ماد رخود !ا زحقى كد ماد ر ترا بركردن وي بودآ زاد كن ) فقال (أزاد كردم 
اكزوى ماد رمن بم لكند ) فقال (كردم ) هل يكوييي براءًتاللالانهنمليق بخطروهذاباطل 
وكذالوقال لوجل ( رامل كن ) فقال ( تسمل كرد م اكراسرا ل كنو) فقال ( بع لكردم ) 

لإبصع 


كنا ب لهب | ( اسم ( البابالهامس ) 
الاسم برا ود تدم اباعالنا نبي ولوقال فى للصورةالإولون (كرد ن ١‏ ونيز ركرد م) اوتالي (ازادكيدم 
ولكزقامادرمرابج لكند) بصعم هذا ابا تال ا ولوةال (موامس ل كن تارايسل كنم ) فقا( بال 
كود م ) نغا ل(من نبزيت ل كردم هرجه دين اس )يبرا منه( وهرجه ين اسث) الغصب والود بعة 
لابرأمندكذا ىالنان رخانية # الباب الخامس فى الرجوع ف الهبة وقيد ينع من الرجوع رمالا يمنع 
الفتارى العنابية الرجوع فى الهمة مكروة فى الاحوالكلها ويصمركذ فى التانارخانية + يجب ان يعلم 
بأن الهبة انوا ع هبة لق رحم مسرم وهبة لا جنبي أولذي رحم ليس امسر م اوأحرم ليس بذي رحم 
وفيجميع ذلى الراهب حق الرجوع قبل النسليم هكذافى الذخيرة #سوا موا كان حا ضرا وغائبااذن له 
وفضه أن كنا اليس أبس لدحق الرجوع داس يذى ممصو 
مويل ذ لى له حق الرجوع الاان بعد التسليم لا ينفردالواهب بالرجوع بل ينا ج فيه الى 
الغضناء انوا لرضاء وغبل النسليم ينفرد الواهب بذ لك هكذا فى الذخيرة * ولو هب ان يرحع 
فى بعض الهمةان شاء كذا فى الظهيرية * والماظ الرجوع رجعت في هبتى ا وارنجعتها اورددتها 
الى ملكي ا وابطلتهاا وفضنهافان لم يتلفظ بذلى ولكنه بامهاا ورهنهاا واعئق العبدالموهرب 
و ديو لم يكن ذلك ر. رجودا وكذالو صبغ الثوب! رذ لكام ولدام قوم يكن رجيوعا وأوةال 
اذاجاء أ ىله درتال كد البودرةل مي 
فانواع سه آهلاك الموهوب لائه لا سبيل ١‏ بى الرجوع في قيدةه لعدم انعقاد العتد عليها ومنها 
خر وبج الأوهوب عن ملك الموهوب 'غباي سب ب كان من البيع| والهبة وتوهما كذ ابالموت 
لان الثابت للوارث غيرما كان ثابتا للمورث لووهب لعبد رجل هبه فنبضهاالعبد للواهب 
ان يرجع فبها, ركذا المكائئب اذا وهب له هبة فقبف ها فللواهب ان ي. بجع لان تجرالة سورد 
فى الرق فللواهب ان.يرجع عند ابي يوسف رح ومنهاموت !١‏ لواهبكد فى البدائع *ولواخرج 
بعضيهامن ملكه فله الرجويم فيما بي دون الزائل أل ولووهبالموهوب له لآخرثم رجع فيهاكان 
للاول ان يرجع فيهاكذ! فى الجوهرة النيرة * ومنهاالزياد: فى الموهوب زيادة مئصلة سواوكانت 
:يفول الموهوب له ولا بفعله .وبروا كانت منولدة |روغيرمتولد ةنعتوما ذاكان الموهوب جارية 
هزيلة فنسمنت | وووارا فبنولفيهاا وا ها وار أفغريرفيه افر ونس بد ولا يا وفيرذ لى ممابسنيقون به 
باينا لالقرار جار اهاري يدخل في يبع الا رض من غير تسبية ذلبلاكان اوكثيرا 
]| 


كتاب الهبة (ه"* ) ( الباب الخامس) 
اوكان الموهوب ثو بافصبغه بعصغراو زعفران ا وقطعهقميصا ا وخاطه إوجبة وحشاهاوقهاء وان صبغ | ثوب 
بصبغ لايزيد فيه اوننقصه ذلدان يرجعكذ افى البدائع # اسمن بن زياد ف المجرد من ابي حنيفة رح 
ياب لرحل تو بافصبغه بسواد فله اى يرجع فيه كذا فى اأحيط #ومند صاحبية لايرجع كما 
لوصبغه بشوع آخروا بويوس ف رحكان يفول ارلابقول ابي حنيفه رح ثم رجع وقال ريمايتنق على السواد 
اثرمماينفق على صبغ احمروتبل هذا اذامان) عرد لايعةررادة ذا نكان يعدزياد ةتزدان قيمته بذلكف 
لايرجع عند الك لكدافي فتاوى قا ضبيخان * والز زياد ةالمتصلة هوا ريادة في نفس الموهوب بشوع 
نوجب الزيادة فى الغيمة ا مال و أخباطة والصبغ ونعوذلى وان زادمن حيث السعرفله 
الرجوع وكذا اذا زادفينفسه من غيران بزدد فى القيمة ولونقله من مكان الى مكان حنى ١‏ زدادت 
فيمةه واحةا ج الى موّنة!لنقل ذكرفى المذنقى انه صند ابي حنيفة محمد رح ينقطع الرجوع ولو 
وهب عبد أكافرا نأسلم في يد الموهربببله او وهب عبد ا حلال الدم فعفاولى الجناية في بدالموهوب له 
لايرجع ولوكانت نت لجنا ية خطاء ففداء الموهوب له لا يمنع الرجوع ولايسترد منه | لغداء 
كذا فى الشيين * وان رجع قبل ان يفديه فاأجنا على لجرك د لراقت بها وراد 1د 
ف المبسوط * ولوتطعت يده واخذالمو هوب لهارشه كا ن للواهب ان برجع ولاياً خذالارش كذا 
فىألبى رالوا بق * ولوعلم اموهوب له العبد الموهوب القرآن وأواكتات ا وا سدم لم بسع الرجبواع 
لان هذ ليست زياد ةف العين ذاشبه الزيادة فى السعركذا فى التبيين وان كانت الزياد ةمنفصلة 
فانهالاتمنع الرجوع سواء كانت ه ولد ة من الاصل #الولد وا للبن والثمراوغيرمنوادة كالارش 
والعفروا لكسب والغلة وامانقصان الموهوب فلايمنع الرجوع ولايضمن الموهوب د النقصان 
ومنهاالعوض كدافى البدا ئع * ومنهاان يتغيرالموهوب با نكانت حنطة فطينها | ود قيقا فخبزة 
اوسويقا فلن بسمن اؤكان لبنا فاتخذه جبنا ا وسمنااواقطا هحكذا فى النانا رخانية * ومنهاالزوجية 
سواءط ن احد الزوجين مسلما اوكافرا كذا فى الاختيارشر -المختار* واذا وهب احدالزوجينى 
لصا حبهلا برجع فى الهبة وان ا نقطع النكا ح بينهما ولو وهب لاجنبية ثم نز وجها| ووهبت لاجنبي 
ثم زوجت نفسها منةكا ن للوا هسب ان ير جع فى الهبة لان النكا ح بعدا لهبة لا شدنع الرجو عكذا 
في فتاوون قاضهان *وصنها القرا بة ا حمر مبة سواه كان القريب مسلمااوك فرا كذافى الشمني 1 
ولايرجع في الهبة من للمتا ر م بالقرا ب كالآ باء والامهات وان علوا والاولاد وا نسفلواوا ولادالبنين 


كتاب الهبة (1مه) (الباب الخامس ) 
لبنات في امبر اءوكذااا خوقو الاخو ات والاهمام و العمات واللمحرمية بالسبب لا بالقرابة 
اواتب ا و والاخوات من الرضا ع ركذأ لمحرمية بالمصاهرة 
كامهات النساء والربائب وازواج البنين والبناتكذا في خزانة المفتين * فال حر بيد خل علينا باءان 
ولقمتوناح عسل فوه ب احد هما لصاحية شيئًا وقبله فلارجوع له فيدفان لم يقبضالمودوب (ء حت 
رجع الى دا رالحرب بطلت الهبةفا نان الحربى اذن للمسلم في فبضهوتبك ه بعد رجوعه الول 
دا رأأححربجا زاستعس ناو القياس ١و(‏ كذافى المبسوط * وهب لوكيال! خبه لايرجع فى الهبّلان 
الملىك والعتد وقع تعالاخيه بخلاف مانا وهب لعبد احيه ولوردائو كي ل الهبة وقبلها م وكل صم حكذا 
فى القنية * واذاوهب عبد الاخيه ولاجنبي وقبضا سأوفلهان يرجع في نصيب الاجنبي اعتبا, راللبعض 
بالكل كذا فى المبسوط *#رجل وهب دارا فبنى الموهوب له في بو تالضيافة النى امون بالعا رسية 
( ا شانه) د تنورا للخبزكان للواهب ب ان يرجع في هبته وكذا لوننن اربااى معلعا كذا فى الظهير يذ » 
ولووهب له حماما فجعله مسكنااو و هب له بينافجعله حما مافا نكان البناء علو حاله لم يزدفة 
شيثافله ان يرجع وا نكان زادفيه بناء اوفاق عليه باب وجصصه وا صلصه اوطياه فليسلهان يرجم 
فيه كذا فى المصيط # وان هدم البناء رجع فى الازض ولواستهلى البعضلهان برجع فى البافي 
كذافىالوجيزللكردري* رجل وهب دارا ١‏ لرجل تخصصهااوطيتهااو زخرقها بالذهرب! واندن 
فيها مغتسلااوار ضافبنى في طا ثفة منها بناء فلا رجوع ني شوع ع من ذلى عند ذا والزخرفة الاذهيب 
هكذاف الظهيرية *#وان وهب لددا انناف اهارن قيرن لك اتام كينها علو حالهلميكريله 
الرجوع في شيع منها كذافى المبسوط »ان وهب للآخرار ضا يضآء فانبت ا موهوب له في ناحي' منى] 
نخلا ا وبنون بناء اودكا نا'وكان ذ لك زبادةفيها فليس له ان يرجع في شوع منها فا ن كان لايعد زيادةٌ 
اويءدنقصانافانهلايمنع الرجوع حتول لوب ى دكا نأ صغيرا #ديث لا يعد راد اميه عبر ره وان 
كانت الارض مظيمة لابعد ذلك زياد #قى الكل وانمايعدز رباد ةفي تلك القطعة فله أن برجع في 
غير هاكذا فى الكاني + ولوكانت الزبادة بناء فانهدم يعود حق الل لرجوع كذ افى الا ثارخانية * وان 
باعها نصفهاغيرمقسوم رجع فى البافي وان لم يبع شيئامنهاله ان يرجع في نصفهالا, نله أن يرجع 
ف يكلها فكذافي نصفهابا لطريق الاو! وكذا فى الجوهرة النيرة* واذا كانت الهبة دارا افهد م بناهاكان له 
ان يرجع فى الارضكذاف المبسوط# أ ن كانت الهبة د ارافانهدم البناءكان لها يرجع فى الباقى وكذلىف 


كناب ايب («مه) ( الب ب لهاس ؟ 
اذا استهلك بعض الهبةٌ يسقط حق الرجؤع ى المسنهلئ رييقوى فى/لاكمكذا فيغاية البيان » 
ٍ واذاوق ب دارا افرجع في معضها لا تبطل!لهبةف الباني كذانى الما را تارخانية 4 دأو العبد المريض 
١و‏ الجريع حنى بر أوكان ا هئ لو الي بط لالرجو وكذ افى الشلاصة.+* ولومرضس 
عند فد[ واه قانة لايمتنعكذا فى المسرائرا ثق# وهب عبدافد برو ا موشوت له نقطع | لرججؤ عوا أ نكا قبه 
تعجزوردةرة تيثافله الرجوع ولو زالت الرقبة من ملحكه ثم ضاد اليه با لفسر ذالواهب الرجوع 
ل ولوجنى 0 المودوب ل الو ا جوع وأ أجناية باط 00 غيء 
ا 0 لبها بيه لبود اذاف المراج اواج 2 8 
نحيفافسمن أو دميمافحسن لايرجع فيه كذاتي خزابة الافنين *ولوكان ظويلانوهبه فازداد طوله 
وهذا الطول تقصان كان سدس ذه وينقص ثمنه ولا بزيدةخيرا فللواهب الرجوع فيه كذاني 
ا ا 0 
إلتاف ىكذا فيقتار اي 05 نا رقب الميداماد يون اه 
وكدا لوكان طيايه جما بك خطاء فودبه لوي الجنابة فين وبيبكون. 0 
الى قر راسم :هف لودو رصبي مرجي 
وف الزوادات دبي له عل مملوك وصيه دين فوهب الوصى المملوى للصبي ثم اراد الرعوع 
في «بنه عن “عمد رح لبس له ذلك وفي ظاهرالرواية يرج عكذافى الغلاصة #رجل وه بعبدا 
لرجلين فله ان يرجع ني نصيب! حدهما وكذ لك ان جعل نصيب | حدهمادبة وفصيب الآ خر 
صد ثةكان له ان برجع فى الهبة كذا فى المبسوط #رجلان وهيا عبد الرحل وسلماثم راد اعد هما 
ان يرجع حصئه والآخرغائ بكان كذ لى كذا في فتاووق فا ضيخان *.ولووهب مو غيرة جارية 
ملم ها الموهوب له القرآن ا والكنابة| شط ليس للواهب ان هرجع فيه اها مضنا ركذا المضمزات * 


ولووهب 


كتاب آلبهة (١مة)‏ ( البا بالخامس ) 
وأو في بها جارية فيد ا را أععرب فاخرجهااموهوب له الى دا رالاسلاء لي سله الرجو عكذافى المحر 
الرائق #ولوولدت الهبة واد ان للواهب ان برجع فىالام تحال وقال١‏ بوبوسف ر حلا برجع 
فيها حت يستغني | ولد منهام برجع فى مدو الولدكذافاللهيري * قال بشرظات: وان اختصموا 
فى الرجوع والولد صغيرثم ادر الصغيرو فد كا ن ابطل القاضى الرجوع لدف الامة قال له 
الرجوع فيها كذ اف العاوي للفتارئ * ولوازدادت الهبة في بد نه خيرا ثم ذهب تالزيادة كان 
للواهب ان يرجعفي هبتدكذانى الظهيرية وهب لرجل جا ريكلان لواسدان برج فى الجار 5 
دون ولدها وكذا في جميع لس وانات والثماروفيرذلى كذ فى الونابيع * وا .آنأ راد الواهب 
الرجوع وهى حبلن فا نكانت قدازدادت خيرا فليس لدان يرجع فيها وان كا نت قدا زدادت 
شا هن يرجع فيه والجواري في هذ انختلف فمنهن من اذا حبلت سمنت وحسن لونهانكان 
ذلى: زيادة في عينهافيمتنع ا لرجر ع ٠‏ ومنهن من اذ احبلت صف رلونها ود ق سانها فيكون ذلك 
نقصاناميهالايمتئع الواهب من الرجو ع كذافى المبسوط * ولووهب امة فشبت وكبرت لا يرجع 
وكذلى جميع الحبوانا تكذا في محبط السرخسي *وان وهب جا موا 
فيها قبل الوضع ا نكان رجوعه قبل ان نمضي مد ة يعلم فيهاز زيادة العمل جازوا لافلا وان وهب 
بيضافصا رف ر وخا لي سهان يرجع تي ذلى كذ افى أ لجوهرةالنيرة» اذا وهب الام ا 
النكاح نان رجع فى الهبة صصح رجوعة ولايعودا لنكاح كمالا بعودالدين والجناية كذافي خزانة 
المفتين وفتاوون قا بخان #اذا وهب المنكوحة لز وجهاحتى فسد الكاح ثم رجع الواهب يعود 
النكاح ذكرةالصدرالشهيد رح فى الخلافيات ذكر محمد ر ح فى الكنب ف مواضع ان بالرجوع 
فى الهبة يعودا لى الواهب ديم ملكه والمراد منها لعود الى قد يم ملكه فيما يستقبل لافيما مضئل 
الاترئان من وهب مال الزكوة من رجل قبل! لحول وسلمه اليهثم رجع فى الهبة بعد ا لععول 
لا جب على الواهب زكوة مامضوى لم يجعل قديم ملك عائد ١‏ البه ني حق زكوة ما مضئ وكذلى 
من وهب من آخرد ارا وسلمه الى الموهوب له ثم ببع تدأ تجنبها مر جع الواهب فيها لم يكن للواهمب 
ان بأ جذهابالشفعة واوءاداليه ديم ملكه فيما مضى وجل كان الد ارلم قزل عن ملكه لكان .اله 
الاخذ بالشفعة كد اف الذخيرة * وا وان وهب له جارية فوطئها الموهوب لهقال بعضهم له 
ان يرجع فيها مالم نبل وهوالاصم هكذ افى الج وهرةالببة ولو ودب لاخبة وهومبد لغيره فل 
9م 


كتاب الهبة ْ (0م») ( الباب! عافن ) 
ان يرجع ولووهب لعبداخيه فله الرجوع عندابي حنيفة رج وهندههالارجوعله ولوكاناجميها 
و و 0 وانى لبس ان يرجع في فولهم كذ ابي محبط 
السرخسي #هرا لدحبر «حكذاني فنارئ قاضبخان * ولووهب للمكاتب وهوذ 50538 ظ 
فان ادى لمكا نب فعئق لم يرجع و ان عجزفعند محمد رح لابرجع وعند ابي بوسر م برجع 
ولوكان!بلكا تب ١‏ جنبيا وصولا قريب الوا هب فان عتق المكاتئب يرحع و أن عب زنحكذ لى عند 
ابي حنيفة رح كدا في محيط!اسرخسي * رجال وهب لعبدرجل جارية فقبضهائم اراد الواهب 
ان برجع فيها والمولئ غا ثسب فا ن كان امال في بدالمولى لبس لان برجع نبها وان كان في يد 
العبدفا نكان العبد مأذ وناله فى التجارةفله ان يرجع كذا ي خزانةالمعتين وان كان مسجو راعليه 
لم يحكن له ذلى حنن احضرالمزين ذان قال العبد انا *متجورونال الواهبانت مأذ ون 
ولى ان ارجع فيهاق ل حضو, رمولاك فالقول قول الواهب مع يمينه الوارهذ ‏ أستعمسان والقياس 
ان يكون القول قول العبد ثم انما <لفنا | تواهب ملى العلم ولواقام العبدبينة انه #حتجو رلا تقبل 
بينئههذاكله ان ا كان المولين غائباوالعبد حاف رافان حضرالمولئ وغاب العبدفا راد الواه ب أن يرجع 
قي هبنه فا كان ال موهوب في يد العبد لميكن امول خصما وا نكانت اله عينافي يد امول كان اموب 
خصما فان قال المويى اود عني هذ والجارية عبدسي فلان ولا د رجي اوهبتها لهام لافاة مامد مي ببنة على 
الهبة فالموب خصم وا ذاقضى القاصي با جا ريةللواهب فقبضهاالواهب فزادت في بد نهافي يد الواهب 
ثم حضرالموهوب له وا تكوان يكون عبد ذالقول قوله فكان له ان يأخذالجارية ث لبس للواهب أن يرجع 
5 فالهنةون كانت أجارية قدما نت في يد الواهب كان للموهوب لد أ لخياران شاء ضمن الواهب قيمتهاوان 
ضمن الموب ع ذا ضمن!! أواهب_لا يرجع على الحو ب ع بماضم نه و00 
ا وجب الضمان ف الكئاب على! لودع م ام تح فيه خلاداوذ ذكرالكرخيان هذافول 
ممدر جفا ماعندا بِى يوس ر جلايضمن وان قال اولي قد علمت انى وهبنها للدي ود مني 
الااله ليس بعبد مي فاقامالمدهي بينة على انفلا ءا الغا رئب عبد ولا تقبل هذه لبينةا كان العبد حياوان 
قال الواهب ليست لي ببمة وطلب يمين المود ع بالله ١‏ ان الغائب ليس بعد لك استسلعه الفاضى فان 
حلبروع موى الخصومة وان دكل لزنه أ لخصومة ولواقام المدهي بينة على افرا رالموين ان فلا نامبدء 
تقبل بينته وة نضي بالرجوع وان اقام المدعمي ينه على ان الغائ ب كان عبدهذ ‏ الرجل وانه. 


كتاباليبة ,١‏ ْ ( ممه ) (البا ب الشامس) 
فد مات قبلت بينته وصارذ واليد خصما وان اقام المدعي بينة علن ان الغا ئنبكان عبدء وانه 
قدباعه صن فلان بالف درهم وقبضه فلان مند بالف درهم لم تقبل يبنته ون اقام المد عبى بينة علو" 
اقرارالذي في بديه الجارية انه قدباع فلان الغائب من فلان ولم يقم البينة على اقرارة ان الغائب 
عبدة فالقاضي لايق لهذهالبينة ولا يجعل!لذي ني يديهدخصماكذ افى الذ خيرة * ولووهمبكرباسا 
فقصرة ا موهوب كد لابرجع لانه زدادة منصلة وصفة متقوصة وأ لوفسله يرجعكذ افي محيط السرخسي * 
وان فتله لايرجع اذاكان بزيد بذلك فى الثمى كذافى الوجبزللكرد ره , * * و لونقط المصحى 
باهراب فلا رجوع كذ في خزانة المفتين * وان وهب له <ديدا فضزب منهسيفا| وذ لا فنسيه 
لم يكن لهان برجع في شع من ذلك ذا ى ا ابسوط» ولوو هب حلقة فركب فبهافصاان كان 
لايمكن نزعهالا بض رر!ا يرجع وان ا م5 هنزعه بل ضر ريرجع وان وهب لهو رقة فكتبةفيها سورة 
او بعض سورة يرجع لانهلايزيد بهذ افي ذمنه وان قطعه مصعفا و كتب لايرجع لان كثية المصسى 
يزيد فى الثمن وان كانتد فائرثم حكنب فيهانقها أ, حد يا او شعرا ان كان يزيد في منهلا يرجع 
و .أن كان نقص يرج عكذ في محبط الس رخسي *و هب له مرآ ةفصقلها فله الرحو ع كذافى القا مل د 
ولوحد السكين لاايرجع كذافى الوجي زللكرد ري * وهكذ! فى المحيط * ولووهب له سيفاثجعله 
سكينا ا وكسرة وجعل منة با مرا ريرة كذافى اللمعيط * ولو وهب لرجل اجذا ما فكسرها 
الموهوب لهوجعلها حطبا ا ووهب له لين فجعله طب'فل| ن يرجع فبها وان اعاد» لبنالم ؛ رجع فيهكذا 
ف الظهيرية * ولووهب له تراباهبلهبالماء لايرجعكذافي محيط السرخسي * ولووهب له سويقا فله 
بالماء فله الر جوع كما اذا وهب له حنطة فبلّها بالماء كذ! فى الجوهرة النيرة * و لووهب له بخمنيجا 
فجعاه خلالم يرجع لي لنب الذمي ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ثم يصب عليه من ' 
الماءمقد! رماذهب منه ثم طبع اد نى تمخة خة ثم بنرك حنئ يشند وبقذف بالزبدوهومعرب واصله 
( هته ) كذاني خزانة الى ارج ربلا برل 
اوهدي اوجزاء صيداونذراو قلدالبدنة ا والبقرةاوا بجواكره ار فب او يرجم قار وايات 
الظاهرة وعن ابي بوس فرحلا ير جع كذافي “بط السرخسي * و لوو هب له شاء فذ بها ذله 
ان يرجع فبها وهذابلا خلا ف ولو ىن بهاا وذيعمها في هدي المئعة لم يكن له ان ير جع فيها في قول 
أبى يوسف ر ح وقال محمدر ح يرجع فيهارجزيه الا صبحية والمئعة ولم ينص عل قول ابي حنيفةر 4 


كتاب الهبة ْ (ممه ) ( البا بالشامس') 
واختلى المشا ور حثية ذال بعضهماندكقول محمد ر ع وهرلم حبر كذا فى المحيط * ولووهب درهما 
ثم استقرضدمن الموهو ب له فاقرضهاا با جاز وليس للواهب ا نيرجع ابد اكذا في خزانة المفتين * 
رجألوهب لرجل د رهم تقبضه الموهوبلهوجعلءصد قة لله تعاى فللواهب ان ير جع فيه مالميقبضه 
المصدق عليهكد افى المبسوط ل رجل وهب دينا له عليهلم برجع ووهب لهثمرة في نخل وامرة 
بالقبض فقبض ان له الرجو عكذا فى السر اجبة *ر جل و هب شجرة واذن له بنطعها فقطعها 
وانفق فى الفط عكان للواهب ان يرجعفيه ولووهب شجرة باصلها نفطعها ا موهوب تدكا ن للواهمب 
الواهب فيه وروي انه يرجع فى الجذو ع كماجعلها حطبافانه برجع فى لط بكدا في فتاى 
فاضيخان * اذا وهب الر جل عبده من رجل ثم ان الموهوب له وه ب ذلى العبد من رحل 
آخر بعد مافيضه و قبضه ا موهوب له الثاني لا يكون للوا هب الاول سبيل لاعلى الواهب الثانى 
ولا على الموهرب له الثاني ولكن برجع الواهب الثاني في هبته ان شاء ثم برجع الواهب الاول 
على الواهب الثانى كذافى الذ خبرة * ولووص ل الى الواه ب الثانى بهبة او صدفة اوارث 
اووصية اوش رول اوما اشبه ذلك لميكن للواهب الاو لان يرجع في كدان المحبط ع لوبا ع الموهوبله _ 
الموهوب من آخرفردة المشتري بعبب ليس للواهب ان يرجع كدافي شرح مجمع بحري *وف 
السغناقى ولووهب ماغصب اوباع|وتصدق ارآ جراورهن ا واود ع او مارنهاك ضمنوائيمةء 
ولايرجع ا موهوب له والمنصدق عليه بماضمنوا على الغاصب ويرجع المسةا جر والمودع والمرنهن 
كذافى التاتارخادية # لاخلاف في ان الرجو عفى الهبة بقضاء القاضي مسغ وا خنلف فى الرجوع 
النراضى فمسائل اصسابنائدل علىع انه مسيع ‏ يضاءا لرجوخ بالقضاءفا نهم قالوابصي الرجتوع 
فْ المشاعاذي يحتمل القسمة ول وكان هبة مبندأ ليسم مع الشياع وكدالا تقفى محنه على القبض 
ولويا نهبة هبتد أة توففى صححنه عاى القبض وكذ الووهب لانسا ن شيثاووهبه الموهوب له لآ خرثم 
رجع الثاني في هبتدكان للاول ان برجع ولوان هبة مبند أة لم يكن لها لرجوع نهذه ندل *لى 
ان الر جو ع بغبر قضاء فسيع ذاذا الفس بالرجوع عادالموهوب الى قديم ملكه ويملحكة 
الواهب 


كتاب الهبة . (888) ( الباب السادرس ) 
الواهب ون لم يقبضغلان القبضاندايع تبر اتنقال الملكلافي مودمل قديموالموهوب بعدالرجوم 
يكون امان في يدا لموهوب له حنئ لوهلك_لايضمن ولولم يتراصياءلى الرحوع ولايقضى القاضسى به 
ولكن المودوب له وهب الموهوب للواهب وقبلهالواه ب الاول لايملكه حدر يةبضه ,اذ افبضغكان بمارلة 
الرجوع بالتراضى اوبةضاء القاصي وليس للموهوب لدان يرجع فبدكذا فى البدائع #أبن سماعة 
من ابي بوسف رح ولجو زتصرف الموهوب لدف الهبةم الم يحكم القاصي نقضهافاناحكم فلاتعجوزتصرفه 
وكذلك قول محمد وابي حنيفة رح كذانى المحيط* وان مات في يد الموهوب له قبل ان يقبضه 
الواهب بعد ماقضى القاضى ددلم يكن اي مو ا رو 0 
الواهب ولولم يرن الهبة بعدالر جو عولم يكم به أ أحاكم جتول ور وهب الموهوب له ا'هبةمن الوا 
وقبضه الواهب فهو بمنزلة ردةاو, دالساكركذا ف الدخيرة ران واذا قضبى! لقا غمي بطالالرجوم 
المانع ثم زالالمانع عاد الرجوع كدانى > المسيط #اداء وهب > المقيرشية لايملى الر. لرجوع ‏ ددا 
اذانوىالصدقةكذاى ال المرا حلاف ,يقفا ار 5 ل نم قال الواهب اسقطت حقي فى الرجوع 
لايسقطحفدكذا ني جواهرالاخلاطي * ولوصا'حهءن <ق الرجو ع علون شئي فاده بصم ويكرن 
عوضا على لهبة ويسقط حق !ل رجوع “ذا في جواهرالعنارئ *رجل وضع م لاني المسجد | وعلق 
قنديلالك الرجووع بخلاف مااذا على حبلا للقنديل5د دافى السراجية #ويس ويستوى ي فى الهبة حكم 
الرجو عا نان الموهوب له مسلما لما فراكدانى اليسوما ‏ سثل من رجل دفع خمسة دنائير 
الى ام بمته الصغيرة وفال!جعلي لهاجهارائم اراد الاب ان يرجع واخذ اك الد ن'يرفالابس اه 
ذلك لإنه هب للصغيرة وق لغيرة *ن . العقها عله ذلك لا نه توكيلكما اذاقال! شئري لهاجهاراكذا 
في فتااو الى فنع مسمد بن ممحمود بن تبن الاستروشي * الباب السادس ف الهبه للصغير 
ولوب رجال شيقالا ولاده فى!اصحة وارادتفضيل البعض على البعض فيذاك لا رواية هذا الإسل 
من | ضيها ينأو روي عن ابي حنيفة رح ندلا بس بهاداكان عضيل ايان فض لاه فى!'د ين وا نكانا 
سواهيكرة وروى المعلي من ابي بوسف رح انه لابأس بداذالم يقصد به الاضرروان قصدبه الاضرارسوي 
ينهم يعطنى الا بئة مل مايعط يللاب وعليه الفنوئ هكذافي فتاو تاضيخان * وهو اللمدنار / 
3 الهيرية #رجال وهب في صستدكل امال لدجا رف القضاء ويكوىا ثم فيما صن ع كذافي فتاوئ 
فاضيضان * وا ريا ن في ولد ه فاسق لا ينبغي أن يعطية اكثرمن قوثه كيلا يصيرمعينا في المعصية كذا 
بض 


1 


الهبة دع ) ( البا بالسادس) 
اال عزون اشنا أ ارادأن يص, رفماله الى وجو الشير واترصه من المبراث . 
ذ اخبرمن در ثرئه كذاى الخلاصة * ولوكان الوا لد مشتغلا بالعلم لابالكسب فلاب س بآأن بفضله 
و زَ ولغيرة كدا فى الملتتط ع وهبه الاب اطفله ننم بالعقد و ف الا اي ا 
مود عه ؛خلاف مااذ !كان بي بد الغا صب! وي بد المر تهنا وي بد المستأ جر حيث لا تجو زا لهبة 
لود م قبضه و وكذا لو هينه أم : ؛ وهوني يد هاو الابءيت وله او اد 
ف الحبيه بين * وهك ذافى ١‏ كا ني * وذ ارسل فلامه في حاجة نه وهبه لا بنه الصغي رصحت صحت الهبة 
ار 0 1 لوا لدذالعبد (لوأ ولابصبرهير اذأعناأء والد حكذافى الذ خيرة* اذا 
وهب 'لا بقا لين دا زارب لابنه الصغيرلا تجو زولوكان في دا رالا سلام بجر ويصيرتابضاكذ ١‏ 
فى الصغرى * وأوباعهنيء'فاسد او سلمه اليه اوباعه بشر شط الف أرللمشتري ثم وهبه لابنه الصفي, 
لم :جز كذ فى ال لوط 2 راد عدن كي وك لكان * وصي ال ليئيم اذاوهب عبدة 
لله غيرو لأصغير فلك دد. ى عدت !١‏ لهمة ودمتطددةفان ,١‏ راد الواه ب أن يرجع فى هبتهكان له 
ذلك في ظاهر الروايةكذافي فتاوئ قاضيخان * الاب ان ذاوهب عبدالابذه | صغيرثم مات العبد 
ثم ا #حق رجل العي: دو صمن الابة لذب لابرحع على كل حال وان ضصن الاب يعد اليل وح 
أن جد دالابن فيه كرف بعد البلوغ لا درجع على الاب بمافممن وان لم جد ديرجعكذافى!!ذخيرة » 
الاباذ اوهب دا, رمن انه لصغم. , وفهامناع الواهب ؤانه جور وهوالماخوذبه وعايه النترول 
54 'فى1. نتاوى العتابية #و ال من محمد رح رجل وهب ند رالابه الصغرروفيهاسا كن 
جرال لالجو زواوكان بغيراجرا وكان هونيها يعنى الواهب فالهبة جائرة وعدن أ بي بو ف رح 
برواية بن سماعةلوءهب لا بنه الصغردا راوع و ساكن يها يعنى الواهب لامو زكماهورواية من 
ابى حنيمةرع كذاف الذ خررة. والمحيط» ولو وهب دارالابنه 'صغررثم اشتر بهادارا ا خرئ 
ولاه ثانة لا بنه ا لص غيء ركذا فى الممانط * رجل نسدق على عواي راوالاب سا كذها جاه ادك 
الل 
ابي بوسف رح وعايه الفثوون كذا فى السراجية * " عحسن سن زيا نابي حنيفةر ح في رجل نصدق 
بدا رو على ابنه الصغير وله فيها متا ع اوكا وباابسو يع ام 
رجل باجارةام نجزا'صد فة وف ل حوا به فى الصد قة فيما ان ؛كان فيهاساكن باجرا وبغبراجريوائق 
جوابه فى | لصد قد فيما | ذ اا ن السا كن | وكان فيها متاعه يخالى جوابه فى الهبة فالمروي عنه فى الزبة 


كنا بالبهة ٠‏ ْ (امه) 2000 عون ( 
اذاكان الواهب ف الداراوكان فيهامنا ع الواهمب انه لا يجوز وكما ان الهبة تفتقرالى القيض 
فالصد :ة تفتق الى القبض فيكون فى المسثئلتين روايئان منه كذ الى المسيط وا!ذ خيرة * نصدق 
بارض مز روعة عأ ابنه الصغير' نكا ن الزر عله جاز وا نكان لغيرة باجارة لاكذا فى الوجيرللكردرى »* 
فال صاحمب كناب الاحكا مكثب الوع ظهيرالدين في رجل لها رض مز روعة ببذرة في يد مزار' ع 
وهبها رب الارض من ولدة الصغبرمع حصنه من الزر ع دل نصح ودل يفترق الحال بينها اذارضي 
المزار ع بالهبة وبينهما اذا لم برض ا جاب لا نص الهبة كذاني ناويإ بى الغنم مسدى بن م>. .ود 
بن العسين الاستروشني* قأل لولده الصغي رتصرف هذ والارض فاخذ بتصرفها لاتصيرملكالد كا 
فى القنية # واذا وهب لابنه وكتب به عل شريكه فما أ م يفيهن لابملكة ولودع الى ابذه مالا 
فتصرف فيدالابن يكون للاب الااذاد لت دلالة عأ ى التمليىكدافالملتتط » رجل دنع ا علي 7 
مالابتصرف فيهففعل وكثر ذلك فمات الاب ان اعطاة «بة مالك لله وان دفع الية لان يعمل فيه 'لاب 
فهوميراث كذا ني حواهر الفتاوئى * رجل اتخذ لولدها ييه ان وبحم من 
الآخر 5338 لله ذاك الااذا بين ونث الاعخا ذا نو اعاريةكذانفى ل ا 
فتطع لولد والصغي رصا رواهبابالقط- سلما اليدقبل أ خياطة ولوكانكبي. !لم يضر 0 
والتسليموأ رقا اغتريت هذالنها. ملكا له كذا فى القنية »قال ابوالتاسم ولوجهرت المرأه ليد هاالذي 
ف انه الوادت ان وضع الولدعلى الثيابنالثياسميراث قال الفقبهوعندي ان الاب لهاملم 'قرالمرأة 
انها جعلته ملكا للص, ي الائروى انه لوكان اصببي مقد ارعش رسنين اونحوذلك فبسط تكل 'يأء فراشا 
وبسطت عليه أعفة اولس فا لم بصرالولدما لم تقل «دالهكد لى ههنا و ليس هف' بمنزراة ثياب البدن 
فا البو لقاسم لوجهرابنته في حال صغرهااو حال كبرهالكن سلمه اليهانان يكون له'اذا كان ذاىف 
يي دي امرأة لهامهرملئ زو جهاوهيتالمهرلابنهاا لصغيرالذبي هومن هجا 
ان جَ الصسب | نعلا تضم عدو" لهبة الااذاوهبت وسلطت ولدها على القبض يجو زو يصير ملم 
للولد اذاقبضكذافى فاو ون ذ! ضيخان * الموهت لدان كان من اهل القبض فسق القبض اليه 
ون حتكان الموهوب لغب ومجذونانصق البض الن وله ووايهابو! ووصي ايندم جدوثم 
وضى وضيدام اكاضي ون ى نصيبه لقأ ضري سوأ ء كان الصغيرفي عيال واحد منهم اولم بحكن 
كذافى شرح الأساوىي » فلوان الاب ووصيه والجد بالاب د وصيه فاب غيبة منقطعة جا زقبض 


كناب اهب (6مة) | الباب السادس ) 
00 مافيرالاب جد نوالا خ والعم ا القرابات 
ى ألا سخ ان يملكون قبض الهبة | داكان الصغير في صيا لهم وحكذ لى وي هوٌلآ يملكه 
بمو كد لكب الا جد نبي الذي يعول الْينيم وليس للبايم احد سواه جا له 
قبض الهبة استحسانا و يستووي في هد المسا دل اذا كان الدبى يعفل القرص 0 
كله ان ان الاب ينا وحياغا تباغيبة صقطعة فا ما'ذاكان حياحاضرا رأوا"صبي في عبال هر 1 » 
00 رهذا الفصل فى الكتمب نصاالاانه ذكرفى الاجنبي اذاكان عول البتيم فم انين لهذا 
اليتيم احد سواة جا زقبض الهبة عايه وهذ ١‏ اشر طيقتضي ان لا يصع فبض وله اذاكان الاب 
خاعر ارد كر حداف يضاانه لايداى"قبض على الصغيراذاما . الاب حياولم يفصل بين صااذاكان 
الصغير في عوالة وام يكن ظا هرما اطلفه يقتضى أن ن لابصم كذا فى الذ خيرة تن كان الصغير 
في تيج رالعم وعياله فوهب للصغير هبة و وه ي الاب حاصرفقبض العم قبل لانجوزةبضه وأن قبض 
الاخاوااعم اوالا م وا لصغرربي هال احسي لالجوزيان بض ذلك الاجنبي الذى الصغيرفي 
عياله جار ؟: دافي فنا قاصبحان * و الم لصغيرة| لني امع مثلها وهي في عيال الزو جاذاقبغدت 
هي اوالروج جازاقيض نم شط فيفبض الزوج عليئ رو جنه الصغير اذا ن تسامع مثلها نمن 
اصبعا بنامن قال اذاكا نلا جامع مثلها لا بصم تبض زو ج وعليها. أ ضى يه ن يعولهاوهى 
لانجا مع مناه حار فبضه عايها والصغيرة 'ذالميبن ا زوج به لاتجوز :مضا زوج عاب كن بس 
الولى عليها هكذ فى الد خيرة * ولو ذت الصغياة ني عبال الجداوالاخ اى الامراوالعم فوهب أهاهبة 
مفبضازو ج حار ءا كافىالتا رخانية #فان' 'دوكت م جرفي الابد ولااكز واج عليها الا بان'ها كذا 
فى الجودرة" لير #صغيرة فيء. | ل اجنبى هلها برضاء ابهاؤلابه انب فنبض الاجنبي لها حيسم دون 
و ضالاخ كتدافى'' 0 اجيف *. مان | صفيرقعبا "جدارالات خ أرالاماوالعم فير «دالدهبةفةبض الهبة 
7 منكان الم خيرفي عب لدوالاب حا ضراحتل الما تضفيه وا" 0 ع ل 0 
وده يفثيل دكذا فى الفنا و ىعار "د ران فبفه الصبي كيال جازوآن تا ن ابوه حيا 
دن !فى الوح ,زللكردري* وهداقول عاماشا اللئةر حكذافىالد< بر # وا ن كان لا يعذل لم بعجز 


كذافى السراج الوها 2 قبول الهبة من الصبى متب ان المحعصت الهم لهبد منفعة في حق الصغير 
امااناكان 


كناب الهبة (ومة) ( الب بالسابع ) 
اما اذ كان خبها ضر رللصبي لايعسم ستو انه اذا وهب رجل لصبى عبدااعمون اوثرا بافيدارقيل 
ركان يشترول منهزلى بشوع فانه نص فبوله ولادرف وأ نكان لايشترول منه بشوع ويلزهه موئة النفل ونفقة 
العبد فانه يرد ذلك ورد اليهبة من الصبي الذي يعبر نفس صحبم كذا ىالذ خبرة * وذكرالعنا كم 
وشب دارا لا بن له احدهماكبير والآخ رصغير وتبض الكبيرانها باطلة وهوا لمتحبيس لان هبة الصغير 
منعقد حال مباشرةا لهبة لقيام قبض الاب منام قبضه وهبة الكبيرمحنا جة الو قبول فسبقت هبة 
الصغيرفتمكن الشبوع ,الحيلة ان يسلم الدارالىالكبير ويهبهمامنها كذافى الوجبز/لكردر 3 
مالتخاص به عن العترام ١‏ ويتوسل بها! ى | أسلال من | أيلفهوحسن والصدقة على الصغير 
. كهي على الاجنبيي كد افى التمرناشي * الاجالاع ف حك عيض اله أحوش توما 
مثا خرعن العتدومشر وطفى العقد اما العوض المأ تأخرمن العفد فا لكلام نيه في موضعين| حد حد هما في يبان 
شرط جوا زهذاا لنعويض وصيرو رة الثاني عوضاوالثاني في بيان ماهية هذا لتعو لتعويض اما لاول فله شرا نط 
ثلثة الاول مقا بل العوض ,الهبة وهوان يكون التعويض بلفظ يد ل على المقابلة نعسوان بقول هذا صوض 
هر هبتك اوبدل من «بتكى | ومكان هبتك اوأعلتى هذا من هبتىف أونصد قت بهذا بد لاعن هبتك 
اوكافا نك اوجا زيتك اوا ثبتك ارما بجر هذا المجرئ حنئ لووضب لانسان شيثاوقبضه المودوب له 
ثم ان الموهوس له ايضا وهب شب ] للواهب ولم بقل عوضا عن هبئ وحوذلك مما كرثالم يكن 
موضاب لكان هبة هبد أة اكل واحد منهما حق الرجوع والثانىان لا يكو ن العوض ف العند 
«مملوكا بذاك العقد حت لوموض الموهوب له ببعض الأوهوب لاليصح ولا يكون ءوضأاوا نكان الموهوب 
د حاله تغيرايمنع الرجو عفان بعض !ل وهوب يكون عوضا عن الباقي هذا اذاوه شيئاواحدا 
شيئين في عقد وا حد ذاما اذاوهب شيئين في عقد بن فعوض ا حد هما ءن الآخرفقد اختانى فيه قال 
واب يكو نعوضاولووهب لدشيةا وتصدق عليه بشوع فعوضه الصى قة من الهبة كانت 
عوضا بالاجماع اثالث سلامةالعوض للواهب مان لم يسلم بان استحق من يد ةلم يكن موضا وله 
إن برجم فى الهبةانكان الموهوب قائما بعينه لم يهلى ولم يزدد خيرا اولم يدث فيه صايمنع 
الرجوع ذا ن كان قد هلىاواه :هلكهاالمودوب له لم يضمزه كما لوهلى! واستهلكه قبل التعويض 
وكذ اذ ازداد خيرا الم يضم نكما قبل العو ض كذ افى البدائع* ون | ن |استسيق بعض العوض فمابئئي 
ونه فهوصوض عن الهبة كلها زان شاء رد ما بقي في يده من العوض وير جع بالهبة كلها ا نكاننتي 
مما 


كتاب!١‏ لهب (-هه) ( البا بالسابع ) 
ذا ئمة لم خر ج من ملى الموهوب لدولم يز دفي بد نهاكذا فى السراح الوها بج #واماسلامة المعوشس 
وهوالموهوب در التعويض حتى لواب نشبوا بيط أرقن ولو أستنسق 
نصنى الموهوب فللموهوب له ان يرجع في نصنى /١‏ لعوض ان ككان الموهوب ممااحته لا لقسمة 
سواء زادالعوض اونقص قا عفرا وراد فى البد, ن ١‏ ونقص فيه حكان له ان يأ خذ نصفه و نصف 
النقصان كذافى البدائع #*, داك قال ارد صابقي من الهبة وارجع فى العوضكله لميحكن له ذلك 
وا نكان العوض مسنهلكا ضمن قابض العوض بقد ره وجب الرجو ع للموهو ب (ه به سن العوض 
كداف السراج الوهاج ب واذ!! سنس قكل الهبة والعوض مستهلك يضم كل قيمة العوضكذ اذكر 
فى الاصل من فيرخلاف كذا فى البدا تع #هذ | اذ ١‏ كان الموهوب ا والعوض شيئلا يحتمل القسمة 
زاستعدق بعضه فأسا! ذ! كان صما ينه ل القسمةذا ستعق بعض اح دهمابط ل العوض ١‏ كان هوالمستمق 
وكذا نبطل الهبةان كانت هى المستسقة واذا بطل العوض رجع فى الهبة واذ! بطلت الهبة 
يرجع فى العوض هكدا فى ا لسرا ج الوهاج * الثاني بيان ماهيته فالتعويض المأ خرن الهبه 
هبة مبتد أة بلا خلاف بين أصسا بنايصم بمايصم بهالهبة ويبطل بماييطل بها لهبة لا يخالفهاا لآ 
بي اسقاط الرحو ع على معنن انه يثبت حق الرجو ع ف الاوأئن ولا يثبت فى الثانيةة'ما فيما ورا 
ذلك نهونى حككم هب صند أة ولو وجدالموهوب له بالموهوب عيبا فاحشالم يك ل له أن يرد 
و يرجع فى العوض وكد لك الواهب اذا وجد بالعوض عيبا لم يكن له ان يردا لعوض وبرجع فى الهبة 
فاذ! قبض الواهب العوض فليس لكل واحد منهماان يرحع علوق صاحبه فيماملكه سواء موضة 
الموهوب لها واجنبي دامرالموهوب له وبغبرامرة كذافى البدا ئع * وبشترط شرائط يمبة فى العوض 
بعد الهبقس القبضوا ليا زة والاقرا ركذافي حزانةالمعتين * ولابكون في معنى المعاوضة 
ابنداء وانتها«فلايثبت للشفيع اشفعة ولاللموهوب لها لرد بالعي بكدا في “حيط السرخسي + 
النوع الثانى! لعوض المشروط في عقد الهبة # فان كانت الهبة بشرط العوض شرط لهاشرائطالهبة 
فى الابنداء حنن لايصم ف المشا ع الذي حنمل القسدة ولايثبت بها الملى قبل القبض و لكل 
وا حد منهد )ان يمتنع من التسليم و بعدالتقا بض يثبت لها حكم البيع فلايكون لاحدهماان يرجع 
فيما كان للدويٌبت به الشفعة ولكل واحد منهما ان يرد بالعيب ماقبض والصدقة بشرط العوض , بمنزلة 
اهب بشرط العوض وهذ | استحسان والقياس ان تكون الهبة بشرط العوض ببعا | بندا ء وانتهاءكذ! في 


كتاب الهبة (841) ( الباب السابع) 
فتاوول قاضجهان وهب د رامن ر جلين بشر طعوض الى د رهم ينقلب بيعاجا ئزا بعد التقابش 
كذا فى الفنية * ولوموض عن جميع الهبة قليلاان العوض ا وكثيرا دانه يمنع الرجوع ولوموض 
عن بعض الهبة من ملكه فله الرجووع فيمالايعوض عنه وليس له الرجو عفيماءوضكذافي شرح 
الكععاوي * اذا تصد ق الموهوب له على الواهب بصد قة اونحلة اوعمرة فقال هذا عوض هبتك 
جا ١‏ زركذافى الصغرئ * وجو زتعويض الا جنبى سوا ار 
للاجنبي المعوض ان يرجع على الموهوب لدسواء موض بامرة | وبغيرا مرةالاان يقول الموهوب له 

موض فلانا صني على |: ي ضامن وهوككما لوال هب لفلان عبدك هذا عت فا نالأمور 
لاايرجع على الآ مرالاان يقول لهالآ مرملئ ٌ اني ضامن هكذا في فتاوئ فاضيخان * والاصل 
في جنس هذه المسائل ان حكل ما يطالب به الانسان بالجنس وا للازمة يكون ال[ مربادائه سببا 
للرجوع من غيراشتراط الضمان وكل مالايطالب بهالانسان بالجنس والملازمة لايكون الآمر 
بادائه سببا للرجو ع الابشرطالضمان كذافى الظهيرية * ولووهب لههبة فعوضه عوضا عل غير 
شرطفقبضه ثم استحق العوض فله أن يرجع فى الهبة ا نكاذت قائمة في ملى الموهوب له ولم يزدد 
وأم يحددث فيها ما يمنع الرجوع فيهاكذا فى السراجالوهاج وان استحق العوض وقد ازدادت الهبة 
لم يرجعكذافى الخلاصة # وا نكانت الهبة قدهلكت | واستهلكه! ا موهوب له لم يضمنها في قولهم 
جميعا كذ افى السراج الوهاج * , ررقت لرجل الى د رهم فعوضه ا للموهوب له د رهما من تلى 
الدراهم لم يكن ذلك عوضاعندناوكان له ان يرجع في هبه وكذ الوكانت لهب دارا فعوضة بيتاامنها 
كذ ا في فتاوئن قا ضيضان * وف العتاوى العتابية ولووهب دارة بشرط عوض وقيمته الى فباعها 
بالفيى قبل نقد الثمن ١خذ‏ ها الشفيع بالفين ويد فع الموهوب له للواهب ما شرط اوقيمته ولوحضر 
الشفيع بعد ما دفع المشروط الى الواهب ا خذهابه كذ فى التانارخانية * رجل وهب لرجل ثوبا 
وخمسة دراهم و سلم الكل اليهثم موضه النوب| والد راهم ام يكن عوضاءند ناأ ستعساناكذا في 
فناروئ قاضبخان * ولووهب له حنطة و معن بعضها وعوضه دقيقامن ى تلك الصعنطة كان عوضا 
وكذلك لو وهب له نيا باوصبغ صنها توبابعصف راوخاطه قميصا وعوضة اها ن عوضا وكذلك لووهصب 
له سويقا فلت بعضه و موضه كذافى الذ خيرة * ولووهسيثْ نصرائي لمسلم هبة قعوضة المسلم خمرا 
اوخنزيرالم يكن ذلك عوضا وللنصراني ان يرجع فى الهبة وكذ ا الم جل اذا عوض الواهب شاة 


كثا ب الهبة (489) ( الباب!الثاصس ) 
مسلوخة ثم ظهرانهاميتة ر جع الواهب في هبئهكذافي فتا رون فا ضضان © وهب لرجل ثوبا لفيرة 
وسلمه اليه واجازرب الثوب الهبة جازث من ماله فله| ن يرجع فيهمالم يعوض ها موهوب اها وم يكن 
ذارحم معرم منفوان موض الرجل الذي وهب له كان ينهم اق ل بنع ذلك رب الوب 
من الرجوعكذا ف المبسوط * عبد مأ ذون لدفى النجارة وهب لرجل هبة و موضةالموهوب له من 
ال الصغير وارعف اا ريا او ايهال وار 0 
الدب امم ع م ا 
يرجم نبهماكذا ف السر اج الوماج » ريض وب الصصم مهاري الفاولا ما ل لدخي, 
فعوضه ألصسيي منه هوض وقيضة | دض ثم م' 0 العوض عند فا نكان العوض مثل ثلثى قيمة 
العبداوأكئرفالهبة ماضية وا نكانت قيمة العوض نصى قيمة !لهبة برجع ورثة الواهب في سدس 
الهبة وا ن كان العوض شرطافي ا صلل الهبة عان ش'ءالموهوب له ردالهبة كلهاوا خذ العوض وان شاء 
مساب رةه الباب الثامن في حكم الشرط فى الهبة 
فى البقالى عن! بي يوسف رح اذاقا أغيرة هذ هذ 'العيى, ن لكان شئت ودفعه اليه فقال شئت جوز 
رفن عدار على لدبرا ‏ ظام قال صاحب التمر انيرو قراك! نأدرف اوقا ل اذ كا نغد فهوجائز 
بخلاف دخول الدار كذافى الذخيرة » لووهب غلامااوشيئا على ان الموهوب له بالضيارثلئة 
-- سي جازوا لين اراي كي مني 
5 ون تان برحل دعل نآخرال ,درم تقال اذاجاءغد ل ا 
صنها | وقال اذ اديت الي نصى !مال فانت بري من النصق الباقي اوة ل على النصى الباني 
نهوباطل كذافى الجامع الصغير * وف الفتاوى العتابية إذافال ا برأتى على ان تعنق عبدىكف 
أو الى انت بري على أن تعيقة بابرائي ايأى فقال قيلت ١‏ وامتقت له يبرأمن الدين كذا 
فىالناتارخانية . 


. 


كناب الهبة ( 84 ) ( الب بالثامن ) 
فالنانارخانية + وفي هناو ابى اللبث رح سئل! بونصرصن رجل تال لآ خرابرأتى من الح ق الذي 
لي عليك ملي اني با لبا رقال البراء ةجائزة ولخي رباط ل الا يرئ انه لووه باه شيئا علونانه بالشيار 
جازت الهبة وبطل اهيا رفالبراءة ولين كذانى المسبط » فى النتفى بن سمامة من محمد رح 
رجل قال لغيرةو هبت لى هذه الامة علئن ان نعوضني الى د رهم فدفع اليهالامة فوطئها 
وولدت له فال آمرة ان بدفع العوض الذى شرط والقيمة كذا فى الذخيرة * قال١‏ صحابنا جميعا اذا 
وهب هبة وشرط فيه شرط'فاسدافالهبة جائزة والشرط باطل كمن وهب لرجل امقفا شتر ط عليه 
أنلايبيعهاا وشرط عليه ان يأخذ هاام ولد اوان يببعهاص فلان | ويرد هإعليه بعد شهرفالهبة جا ئزة 
وهذة الشروط كلها باطلة كذان السراج الوها ج #وان وهب لرجل امة علئن ان ير دهاعلره 
وعلوق ان يعنقها اوعلن ان بستوادهاا ووهب لددارا اوتصدق عليه بدا رعلى ان يرد عليه شيثامنها 
ا وبعوضه شيئا منهافالهبة جائزة والشرطباطال كذ فى !لكا في #و الاصل في هذ | نكل مقد من 
شرطه القبض فاى الشرط لايفسد: كالهبة والره كذا فى السراج الوهاج * وجسلة مالا يصم تعليقه 
بالشرط و يبطل بالشر و طالفاسدة ثلثقعشر البيع والعسمة والاجارة والرجعة والصلم ه من مال 
والا براء ع دين وا" والتجرملىالأذ ون وعزل الوكيل في رواية شرح الطيسا وي وتعليق اباب 
الاعنكاف بالشر ط والمزارعة والمعاملة والا قراروالوقف في رواد اية * ومالايبطل بالشروط الفاسدء 
صتة وعسشرون الطلاق والخلع بمال وبغيرمال والرهن والقرض والهبة والصدقة والوصاية 
والوصية والشركة وا وا مضار ب والقضاء والامارة وأ لتعكيم عند محمد رح والكفالة وا لوا لة والا: والاقالة 
والسب واذن العبد فى التجارة ودعوةالو ل لدو لصلم عن دم العمد والجراحة الني فبه القصاص 
حالاار مؤّجلا وجناية الغصب والوديعة والعارية اذا ضمن فيهار جل وشرطفيها كفالة او حوالة 
وعقدالذهة و تعليق الردبالعيب بالشرط وتعليق الردبخبارالشرط بالشرط وعز لالناضي والتكاح 
لا يصم ذعليقه بالشر طولااضانته و لكن لايبطل بال: لشرطويبطل الشرط وكذ! ! أجرعلى 
الأذون وكذاالهبة والصدفة والكتابة ب: شرط متعارف وغيرمتعارف يصم ويبطلالشرط 
ومانص اضا فنه الى زمارد نف المستقبل اربعة مشرالاجارة وفسخها والمزا ردة ولمعا مل والحضاربة 
والوكالة و الكنالة والايصاء والوصبة وا والفضاءوالامارة والطلاق والعتا ق والوقفت, مال ومالانصهم 
ب مان ف المستقبل نسعةالبيع واج ارده وفسخه والفسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصطم 
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كتاب الهبة (مده) ( البابالثا من ) 
دن مال والانراء من الديى هكذافى الفصول الاسنر وشنية * رجل وهب ل خرارضا على ان 
ماتخ رج صنها من زر ع بنفق الموهوب له ذل على الواهب فال ابوالفاسم الصغارا نكان فى 
الارض كرم اواشجارجازت الهبة ويطل الغري وان مانت الارض قراحانالهية اسدة كذ 
في فنارئ فاضبخان * ولوكان امو هوب كرما وشرطان ينفق عليه من ثمره تصم الهبةر ييطال 
الشرط كذافىي مح.طالسرخسي بي # وى الاستجابى رجل وهب لرجال هبة | ونصد ق عليه بصد نه 
على ن يرد عليه ثاثها ا ور بعها او بعضهاا وبعوض ثلثها او ربعهااوبعضهافالهبةجائزة لاير دعلية 
ولابعوضه بشوع كذا فى التاتارخا خانية * وف المنتفئ ١ص‏ رأة فا لت لزوجها تصدفت مليى بالالى 
التى لى عليك علبئ ان لا ننسر ى علي| وقالت علي ان لا نتزوج فقبل تم نزو ج ا ونسروئ فلا 

رجوع فالالى كذ ف المديط »ره وهبت مهرهالزوجهاءاىن ان يجعل امركل ا رأة لزوجها عليها 
وله يقبلالزو ج فا مضنا ران الهبة نص بلا قبول المديون قبلان ن لجع أل ١‏ هأ بيد هافا لابراء ماض وان 
لم يجعل هالمختارانه يعود المهر وكذ الوا برأت على ١ن‏ لابضر بها ولاثنجر هاا وبهب لهاكذا 
و اااي الخلاصة »فا لت الامرأة 
لزوجهاتركتمهري عليكان جعات امري بيدي فععل ذلى فمهرهاعا ١‏ ن <اله مالم نطلق 
قسهالانها جعلت الم رعوضا من الامربا ليد وهولا يسام موضا كذاف المضمرات *امرأة 
نالت لزوجهاوهبتٌ مهري لك ان لم تظلمني فقبل الزوج ذلى ثم ظليها بعدذلى قال الفقيه 
ابوكرالاتاك وا بوالقاسم الصفارالهبة فاسد لان هذا تعليق الهبة بالشرط بخلاف مالوفقالت 
وهبت لك مهري علون ان لاتظلمني نقبل صحت الهبدّلان هذاتعايق الهبة بالقبول واذا قبل 
نمت الهبة ولا يعودالمه بعد ذلك وقبل مهرها علئ حاله ا ذاظلمها والمنوئ علئ هذا القول 
وان ضر بهاالزو ج بعد ماقبل الشرطان ضربها بغير<ق بعودالمهروان ضربهاالزوج لتأديب 
مستعى مليهالا يعود المهرهكذ اف الظهيرية وفناويى فاضيخان *وسئل ابوبكر صن امرأققالت 
لزوجهاانخذا لوليمة وقت جهازبي فماانففته فانقص من مهري قال يكو ن كماقالت له كذ اكذا 

فى الععاوي للفتاوئ * اذا قال الرجل لامر نه ابرأتتي من المهرحنن اهب لى كذا 
فاب رأنه ثم | بى الزوج ان يهبها قال نصير يعودالمهر عليه كماكان وذ حكرني كناب الي 
امرأة نركت مهرها على زوجها على ان بعس لها فلم نعم قال محمد بن المفاتل ١ن‏ 


كناب الهبةٌ (888) ( الب بالثامن ) 
المهريعو د عليه ملو حا له قال الصدر الشهيد راح في وا فعائه المتا رللفتوىى ما قالهنصير 
محمد بن مفا تل ر حأن المهر بعودكذافى المضمرات # امرأة قالت لزوجنهاانى تغيب مني 
كثيرا ان مكنت معي ولانغيب فقد وهبت ل الحائط الذي في مك نكذافمكث معهاز مانا نم طلفها 
فالمسئلة علو خمسة وجوه الوجه الاول اذاكانت عد ةمنها لاهبة للحال ذفني هذا !١‏ أوجهلايكون 
العائط للزوج الوجه!اثانى اذا وهبت له وسلمت اليه ووعدها ان يمكث معهاففي هذا الوجه 
١‏ أحائط للزوج وان لم بسلم ا لسائط الى الزو جلايكون لها لعا ئطالوجه الثالت اذاوهبت عل 
شرط ان يمكث معها وسلمت اليه وقبل الزو ج نفي هذا الوجه العائط الزوج وهكذاذ حرا لشم 
ابوالقاسم ر ح وعلين قول نصبرو#حمد بن مقاتل رح وهواأخنارلا يكون السائط ! للزوج الوجه 
الرابعا ذاقالت وهبت لك ان مكئت معي نفى هذا الوجه لايكون الحائطللز, جالوجه الخامس 
اذا صالسته على ان يمكث معهاءلى | نأ لسائطهبة ففى هدا الوجه لا يكو, ن العا تطللزو ج كذا 
الممرات » أمرأة رهبت مهرهالزوجهاليقطع لهاني كل حول توبامرئين وقبل الزوج ذلى 
فضي حولان ولم بقطع فال الشيخ الامام ابوبك محمد بن الفضل ان كان ذلك شرطافى الهبة 
فمهرها عليه عن حاله وان لم يكن شرطافى لهب سفط مهرها ولايعود بعدذلى وكذ الووهبت مهرها 
على ان تسن اليهافلم يحسن اليها يات الهبة باطلة كذ في فتاوى فا ضيخان #امرأةقالت 
لزوجها( كابين ثرإ بخشيدم جنك ارصن بدار) ان لم يطلقهالم يبرأعن المهركذافى الظهيرية > 
امرأة وهبت مهرهامن ز وجهاعلئ ان دمسكها ولايطلفها فقبل الزوج ذلى فال الشمن الامام 
ابوبكر عمد بن الفضل رح ان لم تكن وفنتٌ للامساى وذتا لايعود صهرها على الزو ج وان وقنت 
وقئا فطلقها قبل ذلى الوفت كان المهرعليه على حاله فتيل اذالم توفت لذلك وقتاكان قصدها 
ان يمسكهاما ماش تال نعم الاان العبرةلاطلاق اللفظ امرأة رهبت مهرهامن ز وجهاعل نان 
لايطلقها فقبل الزو جنال خل فرح صحت الهبة طلقهاا ولم يطل قكذافي فنا ري قا ضمخان * وسئل 
ابوجعفررح عمن منع ام رأنه عن المصبرالئ ا بويهاوهي مريضة فقال لهاان وهبت لي مهرب 
ابعثى الول بويك فقالت المرأًة فعل ثم قد مها لى الشهود قوهبت بعض مهرها واوصت بالبعض 
على الثقراء اوفيرذلك وبعدذلى لم يبعثها الى ابويها ومنعهاقال الهبة باطلة فال الففيه رح لانها 
بمنزلةالمكرهة فى الهبة كذافى الحا وي للفنا وى * امراًةفالت لز وجهاالمريض ان مت من 


: ظ 7 
كتاب اليهبة (889) ( البا ب التايسع ) 
د 89آآ3آ 0 
اوفانت في حل من مهرى فمانت من ذل المر تقولا باطل و والمهره على الزوج كذاني 
خزانة المفتين * المراة اذا ارادث ان يتزوجها الذى طلقهافقال لهاالمطأق لا انزوجي حنئل 
هبني مالي على فوهبت مهرها على ان يتزوجهانالمهرباق على الو ج تزوجهااولم يتزوجها 
لا نهاجعلت الال على نفسهاموضا صن التكا ح وفى النكا م العوض لا يكون على المرأ قكذا في فتا وول 
قاضيخان #لوابى الاضطيجا ع عندامرأنه نه فقا للها ابرئيني من الد.رفااضطجع معك فا برأئه وقيل يبرألان 
الاب روعي يمه - سعوة وبي يي 
لي او سي وهو* خا طرة كقيله 
ان د خلتالدا رفانت برئ ممالى عليك لا يبأ كذا فى الوجيزلاك رد رى *ا برأه من الديى 

اسارسيه ااانا ن لايبرأوهو رشو ذا فى القنية * البا ب النا تناع ى اخللا ختلات الواهب والموهوب_له 

والشهادة في ذلك عبد ني يد ىار جل حا «رجلو .ادعارا ن صا حب اليد هبه مئه وسلمة اليه 
وجعد صاحب اليد ذلى نجاءالمد عي ببينة شهدت عأ ١‏ وناقرأ رالواهب بالهبة و" لتبض كان 
٠١‏ بوحنيفة رح اول يفول لاتقبل هذه الشهاد ثم رجع وقال تقبل وهوةول ابي بوسى و محمد رح 
وعا 02 هذا ا لغلاف!! لرهى والصدقة ولوكان هذاالا ذتلاف بين الشاهدين يمنع فبول الشهادة 
بلاخلااف بان شهدا حد الشاهدين علين معا ينه ا لفبض وشهدا لآ خر علىن اقرا رالوا هب بذ لى 
ولوكان العبد في بد الموهوب له فتشهد الشهود علس ترا رالواهب بالقبض جازت الشهاد: على قوله 
الاول وال[ خركذا فى الذخيرة* وا نلا ن الواهب افريذ لى عند القاضى والعبد في بدهاخن 
باقرارة هكذ اذك رالمسئلة ههنا ولم يذكرلابي حنيففر حقول اول وآخررذ كرني كتاب الاقرارقواه 
الاول قال مشا تخنار ح ماذكرههنا صر كذافى المحيط» اف !اسنود عالرجل رجلا ود يعة ثم وهبهاله 
ثم جد وفشهد بذ لك عليه شا هد ان ولم يشهد | بالقبض فهوجائزفا نجعد الواهب ان يكون ف 
يد يومئذ وقد شهدت الشهود على ! لهبة ولم يشهد وا عل معاينة الفبض ولا عل افرارا الراهب 
والهبة 


كتاب الهبة 0 (4807) ( الباب التاسع ) 
واأهبة ذ في رد الموهوب له يوم بدا صم الى الفاضي فذ لى جا ئزاذاكار, ن الواهب حيافا كان ميا 
فشهاد تهما با طلة كذا فى المبسوط * رجال وهب لرجل منا عانم قال انما كنت استود عن فالقول 
قول صاحبالمنا ع مع يمينهوا ذا حلنى اخذالمنا ع فان و جده هالكا فان كان هلى بعد ما ادصى 
المسنو دع الهبةفالمستود عضا م لقيمنهوا نكان الهلا ك قبل دهووى!لهبة ذلاضمان كذافى المسيط 5 
وهب لرجل عبدا وقبضه الموهوب له ثم جا ء رجل واقا مبينةانه كان اشتراه من الواهب قبل الهبة 
والقبض بطلت الهبةوان لم يشهد واعلى! لشراءقبل الهبةوانما شهد وا على الشراء لاغيرنه وللموهوب له 
وكذلك ان ار خ شهود الشراء شهرا اوسن وا نكان العبد ني يدالواهب فاقام الموهوب له البينة 
انه وهبه له وفبضه قبل الشراء وا قام المشئر ى البينة انه اشتراة قبل لهبة وقبضه صنه فالعبد لصاحب 
الشراءكذا فى الذخيرة * في المنتقفى بشرعن ا بى ليبوسفف رانأ اذا ثفق الواهب والموهوب ئه ان . الهبة 
كانت بشرط العوض ولكن ١‏ ختلغا في مقد| رالعوض فقال الواهب العوض الى وةال الموهوب له 

خمسما والعوض لم يغبض بعد وا موهوب فا ثم مقامة بعبنه فللواه ب | لخواران شاء قبض خمسمائة 
وان شاء رجع فى الهبة وان كان الموهوب مسنهلما رجع بقيمنه ان شاء وان | خئلعا فياصل العوض 
فقال ا لمودوب لهأ واهب ماشرطت لك العوض اصلافالفول وله وبحكون للواهب الرجو ع 
اذاكان الموهوب فا ئماواري كان مستيهلعا فلاشوع على الموهوب له لكى يحلنى الموهوب له هنا مل 
دغوى الواهب بالله م شرطا لواهب العوض يريد به ذاحان الموهو ب له مستهلكاكذا فى المسيط » 
رجل يديه دارة تال رج ل آخرنصد فت بها علي واذنت لي في قبضهافقبضتها كان ,القول للمتنصدق 
ولوقال الذي في بده الداريانت في يدي نلصد نت لي فجازت وقال المنصد ق لابل كانت 
حينئذ في يدي وفبضتهابغيراذني كان القول للمتصد ق عليه ولواده وى رجل عبدافي يد غيرة 
وزعم اندكان وهبه للذي في يديه ه وكان العبدغائبا عنهمانقيضه ا موهوب له بغيراذ نه و قال الموهوب له , 
وهبته لي وقبضنه باذنى كان القول للموهوب لدوان قال المرهوب له حين وهبتهي كان 
في منزلك لا بحضرتنافامرتني بقبضه تفبضتهلايصد قكذا في فنا وى قاضمضان * فى المنتى اذا 
اراد الراهب الرجوع فالهبة واد مى الموهوب له انها هلكت فالفول قول الموهوب له ولا يمين 
عليه ان مين الواهبشيتارقال هذاهوالهبةحلى الموهوب له عليهكذ فى المسبط + ولوقال الزورج 
وهَبتٌ مهرهافيمعبتها وقالتالورثة بل في مرضها فالقول قول الزوج كذافي خزانة الفنا رئ »ع 

م 


كناب الهية )0 (الباب التاسع) 
اختانى الموهوب له الوارث مع وار ث] خران الهبةانت فى الصبعة ا والمرض فالفول فول من 
بد مى أ لصعمة لان تصرفات المريض نافذ ؤ وا نما ينتقض بعد الموت واختل فيه فالقول أن يبكر 
التقض وفبل"فول لاد عىالمرض لانه بتكرلزوم العقد والملى كذا فى القنية في باب الدعو 
والغصومات ف الهبة * رجل اشترئ حليا ود فع الى امرأته واستعملتها نه مانت واختلى 
الزوج وورثتهاانهاهبةاوها ريه نالفول نول الزوج مع اليمين انهد نعالبها مارية لانه منكر ٍ 
للهبةكذ افى < جواهرالعنا وئ * ولوق ل للمد مون عليه وهب لك وا'دي هذا العبن فلم “قبضه الا بعد 
وله وة ةل الموهوب له فبضئه في حيونه والعين في بد الذي دد عى الهبة فالقولى للوارث 
كذاى! لذ خيرة # واذا ارادا! لواهب الرجوع فى الهبة فقال الموهوب لها ناااخوف!| وثال عرضتكف 
اي ا 0 ريةمةالوهبنها 
م و لفول قو وو وب 
ف خرانةالمفتين 7 ولواد مى الموهوب لها نه سمن عند ي وكذ بدالواهب فالقول للواهب مندنا 
رييب رضأ وفيها بناء اوجرا اوسويقا وهوملنوتاوثويا واو ومصيرة 
بد لالرقوب عرنهالى رفي بجر مسحرأه فبنيت فبها وغرست وقال وهبته لى وهوفيرملنوت 
0 وغير مصبوغ فلثةٌ. انا وصبغته وخطته داوقال الواهب لا بل وهب تكذلى فالقول فول 
الموهوب له وكذ لك اذا | خثلهافي بناء الداروحلية السيىكذا ف المحيط » فى المنتقى بن سماعة من 
محمد رح في رجل وهب جاربة من رجل وقبضهاالموهوب له و ولدهاثم اذام 'واهب يبئة انهكان 
دبرهاقبال ان يهب قال يأخذ ها ويأخذ عقرهاوقيمة | ولاد ها وكذلى لوما تالوا هب راقا مت الامة 
يدان الواهب قد كان د برها قبل ان يهبها من هذا الرج لكان الجوا ب كمافلا كذا فى المسبطع 
وبى المتاوى العتابوة ولواستولد ها الموهو ب كه فاقام تجار ية بينة ان الواه ب كان د برها خذها 
الواهب وعفرها وقيمة ولد ها والولد حربالفيمة كذافى الناتارخانية* رجل وهب عبدانسأن بغير 
اذن الموأى وسلم نماد مئ مولاة انه عبد دوا قام البينة وقضى الفاضي له نما جا زا لمولى هبة العبد 
ذكرا أخصاف ر حانه لاجو زاجازته فقولا بي حنيفة رح وهذا على الرواية التي روبت عن 
اببى حنيعةر ح ان قضاء القاضي للمستعى يكون فسخاللعقود الماضية امافي ظاهراارواية لايكون 


كتاب الهبة . (281 ) ( البابالءاشر) 
فسنا حكذ اذ كر شمس الائمة الحلوائي ر ح واذالم بنفسيع الببع بالاستسفاق لا نفس اليهبة فتصيم 
اجازة المستسق و البنوئ فى البيع على ظا هرا لوواية ذال الآ.خركنت وهب تاي الى درهم ثم 
ذال بعد ! سكت لم ١‏ قبضها فالقول قوله وعليه العنوى كذا في جواهرا لاخلاطي * ولووهبت 
المرأة شيئالزوجها وادعت انه استكر ههانى ا لهبة تسمع د عواهاكذا في فنا وى قاضيخان *ا مرأة 
وهبت مهرهامن الزوج وقالتاناصدركة ثم قالت بعد ذلك لم اكن مدركة وكذبت نفسهاا نكن 
فد حافدر ا د ركات في ذلك الوقت اوكان بها علا م المدركات لايصد قا نهالم كن مدركة 
وان لم نكن كذ لك كان القول قو لهاكذاني خزانة الفتاوئ *ف البقالي وجو زالر جوع فيما 
وهب للعبد بغيبة المولى ١‏ نكان مأذ ونا له ويصد ق الواهب انهماً ذون ولا ثقبل بيئة العبد صل 
نه #تتجورالاان يكون علىن! قرا رالواهب ويحلف الواهب عند عد م البينة على العلم وأوفاب 
العبد والهبة في بده ذلاخصومة مع المولن وان كانت في يده فهو لخصم ‏ ن! صد قه | وقا صت عليه 
الينة كذ افى المديط» رجل فال لغيره وه تلك هذا العبدا مس فلم تقب لكان القول فول 
الواهب كذ افي فنا وئ قاضيخان * الباب العاش رفي هبة المريض قال فى الاصل ولا تجوز همة 
المريض ولاصد فتهالامقبوضة ذاذا قبضت فجازت صن الثلث واذامات الواهب قبل التسليم 
بطلت يجب ان يعلم بان هبة المريض هبة عقد اوليست بوصية وا عتبارها من النلك ماكان 
لانها وصية ولكن لان حق الورثة ينعلق بمال المريض وقد تبر ع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ماجعل 
الشر ع اه وهوالئلث واذ كان هذا النصرف هب عقدا شرطله سائرشرائط الهبة ومن جملة شرائطها 
فبض الموهوب له قبل موت الواهب كذا فى المععيط ١#‏ نكانت الهبة د ارا فقبضها ثم مات ولامال له 
فيرهاجازت الهبة في ثلثهاور د الثلثين الى الورئةو كذلى مائرمايتسم ومالايقسم كذانى 
المبسوط * مريض وهب لرجل جارية فوطئها الموهوب له ثه مات الواهب وعليه دين مستغرق درن 
اليهبة يجب على الموهوب له العقرهوالمختاركذا في جواهرالا خلاطي * وروي اذاوطوى الواهب 
المريض الامة لم يثب تالنسب و عليه العف رألموهوب لدوله ثلث الامة وثلث الولد وبا نبها لورثة 
الواهب ولوقطع الواهب بد هاهفي وجوب الارش روايئان كذافالنانا رخائية * ان كانت 
الهبة جا رية فكانبها الموهوب له ثم مات المر يض ولا مال له غيرها فعلى الموهو ب له ثلنا فيمتها 
للورثة والائرد الكتابةفان قضى الذا ضي عليه بثلئي فيمنها ثم عجزت المكا نبة ام يحكن للورئة 


كتاب الهبة (418) ( الاب العاشر) 
عليها سبل وان عيجزت قبل القضاء اخذ وا ثيه وكذ لك ان لا تبهابءد موت المريض فالجواب علو 
ما نقدم مال يض الغاضي بئلئيهاللورثة كذا فى المبسوط #ف الفتاوى العدابيةٌ ولووهب المريض عبدا 
هوجميع ماله بشرط ان يكون له عوض تيمنه مثل نلثئي الهبة اوا كثرجا زوا نكان اقل فالمودوب له 
ان شاء كملا لثلثين وان شاء رد جميع الهبة وااخذ موضه وكذا اذا موضه صن غير شرط تعدا 
التاثارذ؛ية #مريضوهب لآخر عبدا وسلمه اليه ثم الموهوب له قتل الواهب عمد || وخطاء فانه 
برد 'لعبدالى ورثة!! اواهمب كذ فى القنية* رجل وهب لرجل عبد في مرضه وفيمته الفى د رهم 
فداه بعشرة آلاف وان اختا رالد فع دفعه ولاشوع عليه لا ن المولى يتخلص عن عهدة الجنارة بدفع 
5 نى يدفع نصفه اليهم علو وجه رد الهبة ونصفه على وجه الدفع بالجناية هكذافى المبسوط ب 
مريض وهب عبدة ولامال له يرة فباعه ا موهوب أ ثم مات المريض بم نصرفه وضمن لي 
فيمته لورئتههكذا فى السراجية # مريض وهب عبد هلرجل وعلية د ين #حيط بقيمتهولاما ل لهغيرالعبد 
ظ وو به عَنته مي ير د ية #مريض 
وبي م ل رهم اي يضرب ثية 
غرماء ا موهوب اه بد ينهم و ورثة الواهب بئلئي قيمة العبدهكذاف المبسوءً * واو وهب المريض 
داراقيمئها لثما نه علئ ان يعوضه عبد قيمئه مانّة ونةا بضافللشفيع ان يا خذه بتي.ةالء.دفان مات 
وابى الورئة الاجازة خب رالشفبعكالموهوهبله اي ربالشفيع ثلث الداراوكل الدار واخذ عبد: وأن 
ل يحتكن العوض مشرر , طالا با خذ بالشفعةكذافى العا ني # مويض وهب عبد! قيمته ثلثما ئة لر. حل 
بي هلين ان يعوضة عبد ا قيمند صائة ونقابضاث مات المر رض مر ذل المرض ولامال له فهر 
العبد _ا00 وموس 0 000 
من العرض شبء لي ل 
ذلى 


كتاب الهبة (911ة) (الباب العاشر ) 
ذلك كذافي خزانة المفتين اذاو هب المريض شيئالا بخرج من الثلث يردالموهوب له مازاد 
على الثلث م غير خبار وف الببع تخيرا مشتريكذا فى !لصغرئ * ولووهبالمريض حك رنمر 
فيمته تلثمائة على ان يعوضهالصحبس كرتم ريساوي مائة وتقابضا رمات ولم نججزالورثة ردكر الهبة 
واخذ كرنفسه او رد نصف الكر وا خذ نص كرة ولولم يشترط العوض ان شاء رد ا لهبة وا خذا لعوض 
وان شا رد ثلثيها ولا برجع شورع كذاف الكافي * مريض له عبد يساوي خمسة آلا ف درهم 
وهبه لرجل وقبضه الموهوب اغولا مال له غيرةثم ان العبدقثل المريض خطاءفانه يقال للموهوب له 
ادفعه اوافدةفان اخنا رالغداء فد ١و‏ بالدية وسلم له العبدكله لان الدية بدل نفس الواهب بمنزلة 
مال خلفه فتبين به ان ماله خمسة ءشرالعا وقيمة العبد خمسة آلا ف فهوخار ج من ثلثه فلهذاتنفذ 
الهبة في جميعه واذاظهر نفو ذالهبة في جميع العبد ظهران على الموهوب لهالدية كاملة للورثة 
باختيارة فان كان يسا و بي ستة آلاف دره م وا ختارالفداء ء فانة وردعلولو رثة الواهب ربعه ويفدي 
00 ال ا #وق العيون 0 
المملوكف وبطل الدين وهوقول ابي حنيفة , ا 0 
يعود ثلثا الدينى فان وهب الرجل في مرده غلامالا بنهولا بنه هاون هذا العلام دين فال فان صع 
فهوجائز وان مات فصا ر” لأور نك عان د برد خذافن التانار خانية * وادآ رجع الواهب في هبنه 
والموهوب لدمريض وقد كانت الهةفىالصعة مان يان بقضاء قاش اجو ع نب مسي ولاسبيل 
0# وو د عي 00 ناض كان رد المريض اه 
واس 0 ذلك الرجوع وردثالهية الى تركة اميت مكذافى 
ان وهب جا رينه لمر بض فرد هاالموهوب له على الواهب بهبة منه فهوحائزوليس 
ورثةاالموهوب لهان يرجعوا في شوع مما وهب فقد | عتب رالرجوع بي هذ» المسئلة فسخا من كل وجه 
وانديوافق, روايةابى حنص رح من محمد رح حكد افى الظهيريبة *مريض وهب فلامالامراًته 
فنبضته وا عتقته ثم مات المريض فالعتق نافذ وتضمن القيمة كذا في خزانة المفتين * مريدة وهدت 
صدافها من زوجهافان برأت من مرضها ص وان مانت من ذ لى المرض فان كادت مريضة غير 
|| , 


كتاب الهبة (81) ( اباب العاىي مشر) 
مرض اموت فدكذلى الوا واب وان كاذت مريضة مرض الموت (ا يه مالاب جازة الورئة وتكلموا 
في حد مرص الموت والحخنارللفنوئ انه اذا كان الغالب منه المو تكان مرض الموت سواء مانت 
صاحبة الفراش! ولم تك ىكذا فى المضمرات * فال ا بواميث رح هوان لابفد ران يه لي فا ثمارهواحب 
وبهنأخد كدا فى الجوهرةالنيرة * مريضة وهبت مهرهامن زوجهائم مانت قال 00 رح 
ان كانت هبد لهبة تقوم حاجنها وترجع من خبرمعين على القبام فهو بمنزلة الصحيسة نصم هبنها 
كدا في فاوي قاصبيخان »و المقعد والمفلوج والاشلوالمسلول'. نطاول ذلى ولم يخنى منهالموت 
فهبته م نكل الال كذافى التبيين في حكناب الوصايا» وا رأة اذا اخذهاالطلق فمافملته في قلى 
|! عالة يعتبرمن الثلث فان علوت ها زه) فعلتهمن ذلىكله * ندافى العوهرةًا لنب * رلووهبت المرأة 
مهرهامن لزوج في حالة الطلق ومانت فى النعاس لم يصص م كذاى الس راجية * وهبت مهرهامن زوجها 
يووا عبات بي يساما عدر سيو 
لاثمت و وص لهابال درهم ثم مانت وهي ف المدة ف لوسية ىواست 
الببع باطلان مان اجازسا ثرالورثة نهذا على ٠‏ جيرا الوا جزنوما مره ليت جار الوصبة 
و بطلت الهبةوان قالوا اجزناما فعلالميت جازت الرصية والهبة جمبء كذا في خزانة المفتين #وادا 
000 ات تا اك 
فى التغرقات فيتتجموء النوا عي 2 
واسنهلكه غرم قيمته للموهوب له ولووهب لرجل شاة وقبضها! وهو ب كه ثم ذ بها لواهب بغيرامرة 
اووهب له: زوبائم تطعهابغبرا مرة نننى الشأةيأخذ الموهرب لها لشاة اذ بوحة ولايغرم | لواهب له شبثا 
و الثوب يأخذالموهوب له الوب ب ويغرمالواهب له مابين القطع والصسة كذا فى المحيط * وفي 
فنا و آهورجل له عل آخرمائة وخمسود رهمامائة حال وخمسون مؤّجل فوهب رب الدينى 
للمديون خمسينفتلى المودوب بنصرف الى الحال ام الى المؤّجل افتى الامام الاجل برهان 
الدينالمرفينا ني رح بانه ينص رف اليهدا وبهافتى القاضى بديع الدين روكذ ف الداتارخالية * 
المريضة اذا فالت لبس لي عل زوجي صد اق لايبرأ مند ناكذا ني خزا نة الفتاوئ *وستل على 


كتا ب الهبة ( 81 ) ( البابالعاديعشر) 
السغدىي مس قال لا.رأتء هبي لى جميع ملاكك تقالتٌ وهيتٌ هل بد خلنبه المهرام لافقال ظ 
لإكذانىالنانا رخانية * رجل جهزابنته بماله ووجه الابة سع الجها: زالوي زوجهانما نت الابنة قاد صى 
الاب انه كان عا ريه وزوجها يدعمى العا ج تانود قال يمسيو القول ول لز وجو البياة على ألاب 
وبه فال الشييرا لامام! بوبك رم عمد بن العف ل رحو وفال بعضهم القول فول لا ب لانه هوالد افع 
والمملك ثال رضي الله منه وينبغي ان يكو ن الجواب على النفصيل ان كان الاب من | لحكرام 
والاشراف لا بقبل فول الاب لان مثله يأ نفى صن الاعارة وانكان من اوساطالناس يكون القول 
قولالاب لانههوالدافع وليس بمكذب فيماقال من حيث الظاهرجكذافي فتاوى فاضيخان * 
امطىى لز جتدد نا برليتخذ هائيا باوتلبس اعند ه فد فعتهاهي ال معا سلة فهي لهاكا مت تدف علزوجها 

ورقاعند الساحة الى النفقة او شيئاآ خرودوينفقه عل عباله ليس لهاان نرجع بذلى عليه كذا 
والقية» أ مرة الت لم بحكنلى على زوجي شوئ هوابراءن المهرولوجعلت زوجها في حل 
برأإلزوج من المهركذا في حزانة الفتاوى * قال لهاوهي لاتعلم العرية قولي وهب تمهري 
منى فقا لت وهبت لايصيم بخلاف الطلاق والعتاق ولهد الوا؟ على الهبة نوهب لصم كذ| 
في الوجيزللكرد ربي* ولووهبت المرأة شيئالزوجها وادعت انه استكرههافىالهبة نسم عد صواهاكذافي 
فتارئن نا سيان * وادا ارادت المرأة ان تهسبمهرها م لها ان تعيد المهرصلى الزوج فتضا لمعن الميهر 
على اللؤّلوٌة اوعلى الثوب ولائراه فتبروئ الزوج نم رأت ذلى الشوع فرد نه يبا رالروية عاد اميه رعلى 
الزوج ولومانت لزم العقدربط لخي الروية كذا في خزانة العناروى * واذاارادتالمرأة ان تهب مهرهالزرجهها 
ان مانت وان لم نمت بقي في ذ منه ينبغي ان تشتري من زوجها نوبافي مند يل بمهرهاان مانت 
بطل الخيا روان عاشت ترد الثوب بخيارال روي كذا في حسب المفني *هبة مهرم الزوج المت 
قصر أ ستتسمسا نا كخذانى السراجية * والبنت لو وهبت مهرهامن ابيها ان امرته بالقبغن آم 
كذانى الخلاصة * قال فى الاصل الوكيل في باب الهبة في معنى الرسول حنى يجعل العاقد 
هوالموكل دون الوكبل ون البقاليى التوكيل بالهبه توكيل بالنسليم وللوكيل بالنسليم ان بوكل غيره 
بخلاف الوكيل بالقبضكذا ف المحيط *ونى الفتاوى العتابية ولووكل الواهبمرجلابا لتسليم وول 
الموهوب له رجلا بالقبض وغابا ص النسليم سن الوكيل فان اصتنع وكيل الواه ب خاصمه وكيل 
الموهويب له وينفرد! حد وكيلى التسليم ببخلاف وكيلى القبض لا ينفرداحدهما كذافى الناتارخانية 


كتاب الهبة (م؟ه) . ( الب بالسادي مشر ) 
فيفصلنيما جو زص الهبة ومالا عموز » ولوانفق علن معند الغيرملئن ى طمع| ئيتزوجها بعد ددتها 
فابت ان يتز وجهافان شرط فى الا نفاق التزوج يرجع بما انفق والافالا همان لا يرج عكذا قال 
الصد رالشهيدر حوقال الاسئان ةاضيخان الا ص انه يرجع عليهاز وجت نفسهاا ولم نز وج لانها 
رشوة ولوا كلت معهلا يرجع بشوع كذافى القنية * و سئل' بوالقاسم عمن ا مرشريكه بان يد فع ماله 
علون ولدة عل وجه الهبة ركبو ال !لكي اع الجريقي من الا داء هل للابن أ لخصومة 
معهقا ل هذ اشع لم جب بعد ولا بيجب لد الا بالقبضفليس للايى خصومة في ذلى قال الفقيه رح 
ولولم يكن علن وجه الهبة فللاين ان يخخاصم اذاكان مقرابالمال وبالوكالة كذاى العاوي 
للفتارئ #*امير وهب جا ريةلرجل فاخبرتها لجار يهانها كا ت اناجرقنل في غير يسنولى عليها 
ونداولنهاالايد ي والموهوب لءلاتجد ورئوالمقتول هويعلم انه لوخلاهاضامت ولا مسكهاربنا 
بقع في فتنة ذله ان يرفع الامرالى لقا ضي ليببعهاللغائب من ذى اليد حنن اذا ظهرا ا لكىكان له 
علن ذى اليدالك نمس كدا في جواهرالعنا و * وفي فنا و ابى الفضل سثئل عن رجل وهب 
لرجلارضا كنت في يدابيه مدة وبعد ابيه يانتفييده فجاء مد يخ اصمه قال بوحنيعةو وابويوسف رح 
خصومته مع الموهو به دون الواهب وقال محمد رحا ناراد ا خذا لارض فكذ لك وان اراد اخذ 
القيمة حيث استهلكهابهبة كان لان يخاصم الواهب كذافى أأا وي للفتاوئ * قاض اوغيرة 
دفع اليه صحت لاصلا ح المهم فا صل ثم قدم يردمادفع اليه المتعاشقان بد فع كل وا حدمنهما 
لصاحبه اشياء فهي رشو ة لايثبت املكف يهلد اع استرد ادها لب امرأفويت اخبهانابى 
ان يدفعهاحنوى يدفع لبه دراهم فد فع وز وجها بجع بمادفع لانهارشوةكذافى القنية * أذاد فع الرشوة 
لدفع ‏ لجو رمن نفسه اوا حد من اهل بيته لمأ نماذ اجاء ملى د ارلعرب لرسول ملك دا رالاسلام 
جارية فهى له ولواهدى ملك العد والى امي رالعسك رفوي لجمبع الءكركذ اف السراجية * 
وسئل بن مقاتل عمايهد.ي ابوالهبى الى المعلم اوالى المودب ف النيرو زاوف المهرجان 
اوفى العيد قال اذالم يسئل ولم لج عليه في ذلك فلابأس به كذافى لا وي للفتاوئ * وسئل 
الحلوائي ممن علق كوزة او ضعه في ستاح فا مطرا لساب وامئلا الكوزص المطرنجاء انسان 
واخذ ذ لك الكوز مع الماء هل لصاحب الكوزان يسترد الكو زمع الماءفقال نعم فال رض وجوابه 
0 ف الكوز 


كتابالهية 0 (258) 222 (اباباحادي مشر) 
فى الكوزمما لا اشكال فبه ف ماف الم فائه ينطرا ىكان اعد ه لذ لك حينئذ يسترده ون لم يعدة لذلى 
لايستردة كذا فى الناذا رخانية #* وقبول الهبة والصدقة على ١‏ للقيط الى الملتقط وقبضه جا ئزا ستحسانا 
واو اوري وايس لهذ | الصغيرا حد سواه جا للا جنبي 
ان يقبض ما وهب من الصغير وان كان الصغيره مناهل ان يقبض بنفسه ولهذاالاجنبى ان يسل.ة 
نعلي الاعمال و لبس لاجنبي آخران يستردمنه نص عليه إلمر خسى ني كناب الهبة كذافى 
الصغرئى * وسئل عن دن! حمدر ح من رجلى د خل العماء وقددفع الى صاح ب الحمام الاجر 
فافترف م الازاء ماه باناء رفعهائيه صاح ب الماء كما هوالادة في.لدناهل يصيرذلى الماء ملكا للمغترف 
اميكون وذلك لصاح الحمام ويكو ن منه 'با حةللداخلين فقا ل صاراحق بدمن غبرةولكن ماصارملكاله 
كذاىالتانا رخانية #د فع الى اجنبية عرنا لارادة الزذافان ن قا ل دفعت اليك لا زنون بك فلهالطلب وان 
وهبهاا رادة الزناوهي فائدة هله الاسترد انوالاذلاكحذان القنية *« وفي فوا د شمس الإسلام اذا 
حوف امرأنّه بالصرب حنئ وهبت مهره! لانض ان كإن قاد را على ١'ضر‏ ب كد افى الخلاصة * 
وسئل والد بي عمن حا صم ز وجته واذاها ولصرب والشتم حديل وهبت الصداق منه و لم يعوضها 
هللهاحقالرجووع نقال هده البراء ة باطلةكذ الى الت نارخانيه »ني دنا وى النسفي سثئل نج الدينى 
من امرأة اعطت زوجهامالا بسواله ليتوسع بالتصرف فيه ف المعيشة مظفربالرو ج بعص غرماءالزوج 
استولن على ذلك امال هال الدرأة ان تأخذذاكالمال من ذلك الغريم تالا نكانت وهبته من الزو ج 
اواقرضته منه فلاوا ىا نتاعطته ايتصرف فيه علو ملكها دله' ذل كدا فى المحيط * هبة البناء بد ون 
الارض جائزة كذانى الذخيرة * ويد حل تي هب !ال رض ماود خل في بيعها صن الا بنية والااشجا رمن 
فير ذكر كذ افى الصلم على ارض! وعنهاتد <ل ولايد حل الزر م فى الصلم من غير ذ كرقال ركن 
الصبافي الز رع يدخل ف الرهن والاقراروالفي بغيرذكر ولايد جلف البيع والقسمة والوصية 
والاحارةوالكا حوالوقف والهبة والصدقةوف التضاء بالملى المطلق ولايد خل الئماروالاوراق 
المتقومة في هبةٌ الاشجا, رنثبره كراد الم يدكروهها مروورن سودت الههه لزنه بيع السام 
كذا فى القنية * فى اليتيمة سئل والدي من رجل قآل لآخرادفع الى ى اصطبلك حنى تحكون فيه 
ابر ى فدفعها لآ ى يكون السرقين قال لصا حب الدابة قال , رضي الله تعالن هنه و هكذااجاب به 
ملي ب العسين السغدي وسئل علي مرةا خروئ فقا هومن الفى العشيش سواءحا ن فاصبا 
]م | 


كتاب الهبة (84514) ( الب بالعادري عشر) 
للاصطبلاو مستعيرا! وغاصبا للدابة | ومستعيرالها الا ان يكون جع للذلك موضعامعر وفااوقال 
صاحب الاصطبل لصاحب الدابة ادفع لى د ابتى حنول 'بيث في اصطبلي تسينئذ يكون 
لصاحب الاصطبل كذافى الدانا رخانية * وني فتاوى النسفى رجل قال لامرأته بي يدي الشهود 
ففراللى حيث وهبت لى المهرالدي لك علي فقالت (آري بخشيد م )فقال الشهويهل تشهد 
على هبتك فقالت ( هزارنن كواة باشيد )فقال يعرف الرد والتصديق في اثناء كلامها نمل على 
ما ترون كذافى الذخيرة # اذا وهب بنئه من رجل كا ن نكا حا ولو وهب ١مرأ‏ نه من نفسهاكان 
طلاذاولووهب عبده من نفسة كان هتقاكذا في خزانة لفنا وى * وفي جا مع الفتا وول عبد مد يون 
وهب فاراد الغرماء نقض الهبة فللغرماء ن لك فلوفدى ا لواهب اوالموهوب له قبل النفض تمضى 
الهبة وكذلك الصد قة وبيع المولئن من غيرة كذ لى ولواجا ز وا الهبة بطل حقهم الاان يعن قالعيد 
ولواوصون بالعبد لرجل نم مات ليس للغرماء نفض الوصية بل يبا ع العبدفي يده ولوفضل! لثمن 
عن لد ين فا لفضل للموصىى لهو الصد قة والهبة لايبكون الفضل للموهوب له والمتصد ق عليه 
كذ فى التاثارخانية * وسثل ابوبكرعن هبه العبد الما ذون من مال دفعة مولاة اومن كسبه قال 
ان كان بعلم انه لو بلغ مولاه كره ذلك فلا يل له ذلك والا فلا بس بهكذا فى العا وي للفتاوئ به 
ايموي سر ار ياس 
الوجيزللكرد رى #اقرانه وهب من فلان د | راكان هذا اقرارا حاوف الغيائية الا قرار بالهبة 
لا يكون اقرارا النبض هوالاصى كذ في جواهرالااخلاطى »وى الجامع الاصف ر خلف من 
#عسدر حانه قال يدن وهب لرجل أخلة وهي قائمة لا يكون تابضالهاحنين يقطعها ويسلمها اليه 
وفى ال؟ شراء ان اخلى بينه وبينها صا رقا بضالها كذ افى الذ خيرة * واهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة 
المسلمين لانهم التزموا١<ك‏ م الاسلام فيمايرجع الى المعاملات الا انهلا تجوزالمعاوضة با لغمر 
عن الهبة فيمابين المسلم والذ همي سواء كان المسلم هو المعوض لأخمراوالذ مى وان صارت 
الخمرخلاني يدالقابض لم نصر عوضا ويرده الى صاحبه ونجو زالمعاوضة بالغمر والغنزير 
فيما بين الذميين كما يجو زابتداء المبايعة ولاليجو زبالميتة والدم كذا فى المبسوط * وهب 
المرئد للنصرانى ١‏ والنصرانى له علو ان بعوضه خمرافذلى باطل كذا في محيط السرخسى * 
مسلم وهب رد هبة فعوفه منهاالمرئد ثم قل او لعق بدا را لسرب جا زت الهبة وله تزع ويضاة 


كاب الهبة (99ه) ( البابالعادي مشر) 
عند ابي حنيفة رح وفي قول ابي يوس ومحمد ر ح تعويضه سير كسا ئرئصرفائهالاان عند 
ابي بوسف رح يكون صن جميع ماله وعند محمدر ح من ثلثه بمنزلة سا رتصرفات المرتد مل 
وجه التبرع فا نكان المرئد هوالواهب وقد موضهاللموهوب له صن هبئه ثم قتال! ولق بدا رالحرب برد 
هبته الك و رثته ويردعوضه الى صاحبه ا ن كان قا ئما وا نكان قد استهلكدكان ذلى د بنافي مال 
المرئد سواءكان ال خر علم بارتدادة اوام يعلم واذا وهب الحربي المستا من هبة لمسلم اروهبهاله 
مسام فقبضها ثم رجع الى دا الحرب نم عاد مسستأمنا لكل واحد منهماان يرجع في هبنه وان سبي 

واخذت الهبة منه لم يكن للواهب ان يرجع فبها وان حضرقبل القسمة وا وان وقع الحربي في سهم 
رجل فا منقهثم وصلت تلى ااهبة اليه بشر ول ا وغيره ام يكن لأواهب ان يرجع فيها وان كان 
العربى هوالواهب فسبى ووقعفي سهم رجل لم يكن لدان يرجع في هبنه وكذ لك ان اعنق 
لايستطيع الرجوع فبهاكذا ف المبسوط * نصراني وهبلمعلم شيئافعوضة خمراله الرجو ع في هبه 
كذ في محيط | لسرخسي # قال حر بي وهب أربي هبة ثم اسلم اهل الدار اواسلما جميعا وخرجا 
الى دا رالا سلام فله أن يرحع ني هبدّه فا نكان عوضة منى هبئه ام يكن له ان يرجع فيها كذاف المبسوط ب 
وف البتيمة سثل عموالنسفي عم امراولادةأ نيقنسمواا رضه الني في ناحية كذا بينهم واراد به 
الثملي فا قتسموهاوثرا ضوا عل ذلك هل يثبت لهم الماىام بحا جفبه الى ان بقول لهم الاب 
ماكنكم هذه الاراضيا وبفول لكل واحد منهم ملكنى هذا النصبب المفر زفقال لاو ستل منها 
العسن فقال لايثبت الملى لهم بالقسمة كذا فى التاثار. خانية فى الفصل السادس ف الهبة من 
الصغير» سثل عن امرأة بام ت كرباسا من ز وجها واحالت بالثمن لابنهالصغي ربط ريق الادعام واصلة 
فمات الاببن فلم يكون الثمن اجاب بكون كله للدرأة ولايكون مبراناكذا في فتاوئ ابى العزم 
محمد بن المسمود بن العسين ا لا ستروشني * رج وابنهفى المعاز ؤومعهمامن الماء مابكنى 
احد هما من احق بلماء منهما قال الابن احق به لان الا ب لوكان احق لكان على الابن أن يسقى 
ابا وان سقو ابه مات هو من العطش فبكون هذا منه! عانة علئ قئل نفسه وان شرب هوام يعن 
الاب عل قتل نفسه فصا رهذ! كرجلين ١‏ حد هما قت ل نفسه وا لآ خرقتل غيرة فقادل نفسه ا عظماثما 
فال عليه السلام من قد ل نفسه بعد يد ة جاء يوم القيم وفي بد و ثلى العحديد ة بجا بها بطن نفسه والوجاء 
الضرب بالسكين راصله يوجأ كذا فى الطهيرية * قال رضى الله عنه ماما لنه مم كتنب قصتها لى 


اد 


ني 


كتاب الهبة (9118) (البابالثانى عشر) 


السلطان وسأل منه تمليك١رض‏ معد ودة فامرالسلطان بالتوقيع نكتب تب السلطان على 
ظهرالقصة ان يودي عو جد جع ور أ عوبر 
وا حدذانه نمليك يكنا ج الى التبول فى المجلس هذاهوا لقا سلكن لمانعذ رالوصول اليهافيم السؤّال 
لقصة مقا حف.ور و نامر بذلى وق الع شل كذا في جور لفتاوئن * 
ذال محمد رح فى السيرالكبيراذاة نسم الامام الغناثم في | رض | أرب بين الغانمين ١‏ وباعهامنى 
فوم من الجا رد خلوامعه فلتحقهم العد ووعجزواعن اخراجها الى دارالاسلام نارادالمشثرون 
والذين وقع ذلك في سها مهم ان يلقو بالمتاع أمحرقوة فرموا ب ثم بدالهمفقالوامن اخذمن ذلى شيما 
نه وأد ف خذذ لى اقوام من المسلمون صار ذلك لهم حين اخد واوا خرجوا الى دارالاسلاماو 
لم خرجوه عل ل محمد ر ح فقا ل لان هذا بمنزلة الهبة منه م كذانى الد خيرة * وذ كرفي كناب الصيد , 
حديئا يدل على ان الهدية مشتركة بين جلسائه و بين المهدئ الي قال الطعاوى اذا كانت الهدية 
حنمل الفسمة كالثوب اوصمالابوكل فى المصا ل للحم رئحوه لم نجل لاصحابه صن شين وأ ن كانت 
الهدية تحتمل القسمة وهومهباً للالل حال بجعال لا صحابه من ذلى حا ويمس البقية لاهله 
كذافى النا نا رخا نيد * رجل مات فبعث ر جل ١‏ لى بن الميت بئوب ليكفنه فيه هل يملكه الاب 
حنن يكون له ان يكفنه في غيرة ويمسكه لنفسه أ ن كان اميت مم بنرك بتكفينه لفقه| وور ع فان 
الابرن لايملكه نوكه فيغيرة وجب عليه رد #علول صا حبه وان لم بكيكذاكجازللاين ان يصرفة 
الىى حيث اححب كدا فى السرا ج الوها ج *اذ اذاوهب الاب لطعلةنا, را وأم يسن حد ودها وحقوقها 
وكانت الدا رود يعة عن أخروقت الهبة والمود ع سا كن ملك الصغيربالعقد١!‏ لصد قة في هذامثئل 
الهبة كذا في جواهرالا خلا طى * الباب الانى عشر فى 'لصدفة الصدقة بمئزلة اله لهبة فى المشاع 
وغيرالمشا ع وحاجنهاابى التبض الا انهلارجو ع فى الصدقة اذا نمت ويسنوي ان تصد ق علق 
فني ا وفتيرفي انه لا رجو ع فبها ومن احا بنار حم يفول الصدثة على الغني والهبة سواء كذا فى 
المسوط *اذاتصدق على رجال دا راليس اه ان يرجع سواءكان التصدق مليه فقيراا وفنياكذا فى 
المضمرات * ولودفع الين رجال ثوبابنية الصدقة فاخذ:المد فوع اليدظاناانه وديعة! و عا ريةذرده 
على الدافع لا بحل للدافع اخذ : لإندفد زال عن ملكه حين قبضد الر جل فان | خذ :لزمه ردة 
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كناب الهبة (899) ( البابالثاني عشر) 
كذافى السراجالو لوماج * الهبة لانصى الا بقبول بالقول واستسسن في صبعة الصدقة من غيرقبول 
بالفول أسجربان العادة في كافة الا عصاربالتصد ق ءا ى العقراء صن غيراظهارهمالقبول بالقول كذا 
ال يا سر يان 
جازني روايةعن إبي حنيفة رح وهوقولهماولوتصد ق على نقيرين جا زبالا جما عكذا فى السراجية 
ولوتصدق قطعة نقرة على فقيريى جا زاتفاقاكذانىالتهذيب * رجل وهب لمسا توب 
لم يرجع فبهاااستحسا ناوفى القياس يرجع كذافى المبسوط * واذ ١‏ مطئ سا ثلا ومحتاجا علو وجه 
العاجة. ولم ينص على الصد قة فلا رجو ع فيه ستحسانا كذ فى الذ خيرة * رجل فييدةدراهم 
فا للله علي ان اتصدق بهذه الدراهم فتصدق بخيرهاقال نصي ررح جا جازوان لم يتصدق حنى هلكت 
الدراهم في دد دو فلاش و عليدكذا في فناووئ قاضيخان * وفى الفتاوئ سثئل بن سلمة عمن تصدق 
على امرأة وهى معسرةغيران لها ز وجا جاموسراقال! نكان الزوج بوسع عليها النفقة فهى موسرة بغناء 
الزوج كذافى الحاوي للفتاوى * وفالمنتغى ابراهيم عن محمد رح رجل تصد ق علئ رجل 
بصدثة وسلمها ليه ثم استقاله !١‏ لصد قد فا قاله ام يج زحتوى يقبض لانها هبة مستقلة وكذلى الهبة اذا 
كانت لذ مي رحم متعم و قال كل شوع لا يتفسضه القاضي اذا ااختصما اليه فههذ احكده وكل شوع 
نسهه القاضى أذ أختصما اليه 3 له الموهوب له فهوما ل للواهب وان ميقبض يجب ان يعلم بان 
الصد قد لا ثقبل الاقالة وا لفسر فيجعل ا فا! له الصد قة تمليكا مبتد أ وهبة مبتد أ ة كذ فى | طحيط »قال 
ابويوسف رح لوتءاقضا الصدقة فما تالمتصد ق عليه قب لان يقبضها المتصد ق فا نالمنا قضة باطلة ولو 
كان ذلك في «بةكانت المناقضة جا ئزة كذ انى المحرالرائق * عن! بى يوسف رح لواعطول وعد 
دارا علن ان نصغها صدقة عليه وأصفها هبة وقبض الرجل فلهان يرجه ع في نصنى الهبة لا نكل نصف 
عل حدةٌ وا'شيو علا يمنع الرجوع كذا في محيط الس رخسى # اذا تصدق بداره على! مرأ نه وهل 
مافي بطنهارهي اف لم جزشوئي ي صن لصد فة ولوقال لها تصد قت عليك وعلئ فلامى اول عليكى 
وه ىن نفس هذه الدارام جز ولوقال تصدقت عليك وعلىالرجل! لذي فيهذا البيث وليس فبه احد 
انماهذ ابمنز!ذ رجل قال تصدقت بهذه الدا رعلى ابنى الصغا رالثلةة , وهويظن انهم احياء وكان 
بعضهم ميتأو هولا بعلم فالصد ةذ باطلة ولوة كبا اي 
وكاهاللعىاشارا'ئ ١‏ ن الايجا ب اذا وقع لمن ى يملى بوجه من الوجوه كان الالداب بكما له 
دغل 


كناب الهبة ( 00 ) (البابالثانيعشر) 
لمن يملك وصند ذلك لايتمكن الشيو ع اصلافسجو رالا جاب واذا وقع ا لانجاب لشتخصين كل واحد 
ممن يملى بوجه من الوجوه فالا يجاب يكون لهما وعند ذلى يتمكن الشيوع من احد 
الجانبين فيمنع جوا زالايججاب علي قول من يرى الشبوع من احد اليجانيين ما نماهكذ فى المسبط ع 
واذاتصد ق على رجل بصدقة وسلمها البه ثم مات المتصدق مليه والمنصد ق وارثه فورث تلى 
الصدقة فلا بأس عليه فى الاصابة منهاكذافى الظهيرية * اذافال جعلت فلة دا رى هذه ء دئة 
فى المساكين ا وقال داري هذ «صد قة فى المسا كين فماد م حبايؤصر بالتصد قواذامات قبلآنفين 
الصدقدفا لدار والغلةميراث صندكذ | فى الذخ.رة * وان كان جما وتصد ق بقيمنه' اجزا ةكذافى المبسوط »* 
من قال مالى ا وما املك ف المساكيى صدقة فهو علوو مال الزكوة و يدخل فيه جنس مايجب 
فبه الزركرة وهى السوائم والنقدان وعروض التجارةسواء بلغت نصاباا ولم تبلغ قد رالنصاب 
وسواء كان عليه دين مستفرق ارام يكن عليهدين ود خل فيه الاراضى العشم ريه علد ابى دوسف راح 
وعند محمد ر حلاثدخل ولاتدخل الاراضى الخراجية ولايدخلالر قيق لله مة ولا العقار 
واثاث المنازل وثياب البذلة وسلا حالاستعمال ٠‏ ونحوذلى مماليس من اموا الزركورة ومن 
مشا نُخناص فال فى فوله ما املىا بج سيو و 
بجميع مايملك قباسا وأ ستيسا نا وانما القياس والاستحسان في قوله مالي صد فة ا رجميع الي صد 

والصبحيم هوالاه ول لانهما يستعملان استعما لاوااحداكذا فى التببين في مسائل شي وكتابادب 
القاضى *ويمسك من ذلك قونه فاذ!| صاب شبئابعد ذلى تصد ق بمااصسى , رأم يبي فى الكثاب 
مقدارمايمسك لان ذلك يختلى بقلة مياله وكثرته وقي لان كان معترفاو.سى قوت يوم وا ن كان 
صاحب فلة امسك قوت شهروا نكان صاحب ضياع امسى قوت سنة كدا ف المبسوط * 
وذكرف الاجناس فال معمدر ح لوقال مالي فى المساكين صدقة وله دراهم على الناس لا يلزم 
التصدق بهاوفا ل بوبوسف رح لوقال مال فى المساكين صد فة ولهد يون ولانيةد خل فيه ولوحلى 
اد بكوكل زلى لدوم وخا د مه وثيابه وهنا ع البيتكذافى الينابيع * ولوقال 
مالي صدقة فى امسا كين ان فعلت كذ ا فنعل قال | بوحنيفةر حلايد خل الاالصامت واموال 
التجارة ولايد خل ماله على الناس كذافى الملتقط + قال الخبجند مي اذافال لله على ان اهدئ 
جميم مالى | وجميع ملكي بد خل فيه ما يماك وق ت النذرث جب ان يهد ي ذلك كله الاقد رقوته 


كناب اليب )87١(‏ ( الباب الثانى عشر ( 
فا استفادمالا أخرا هد مثله هكذافى السرا ج الوها ج + ولوفال لله على ان اتصدق بهذا الثوب 
فءليه ان يتصد فى بتيمته ويمسى الثوب وله ان ينصد ق بثمنهكذ | عن خلنى والفقيه وكذ الواودئ 
بالتصد ق بهذا الثوبكذافى الملتفط *وذكرهلال بن يحبئ في وقغه لوفال ١‏ رضى صدقة فى المسأكينى 
لانصير صد قذ لا نها مجهولة ولوقالا رف ضي هذ وصدنة واشا را ليها ولم يد دها نص يرصد قةلان الارض 
بالاشا رةصا رت معلومة و كذ ل لوحددها ولم يشراليهالانها بالتحديد صارت معلومة فاستفنى 

عن الاشارة وتكون هذوصد ةا لنمليى لا صد قة م وقوفة كذ في محيط السرخسى * و في فتاوئ 
٠‏ آهورجلدفع الى رجل مشرة وقال تصدق بها على فلان الفقيرنتصد ق بعشرة من عند نفسه 
لمر يضص بالا ثفاق رجلدفع ال رجل عشرةد رهم 
| وما نه صن حنطة و قال ادفع ال فلان الفقير فد فع الول غيرهفى الحا وى انهيضمن و قال 

ظهبرالد بيرح لايض من لان المقصودا بتغا مرصات !للد نعالى وقث وجدفي حق فقيركذافى الناثارخا نية به 
صحنا ج معدد راهم فالانفاق على نفسه افضل صن التصد ق على النقراء وان اثرهم علي نفسه فهو 
افضل بش رطان يعلم من نفسه حسن الصبرعاى الشدةوا وان خاف ان لايصبربنفق على نفسهكذا 
فى اللتقط» وسئل بعضهم من النصدق على المكد بين الذين سأ لون الناس العساءا ونا كلوى اسراها 
قال مالم يظهرلك ان مابتصد ق عليه ينفق فى المعصية | وهوغني لا بأ بالتصد ق عليه وهوم جور 
بمابوول من سد خلتدكذانى الحاوى للفتاون # الصبر بي اذا تصدق ماله باذن الاب لايصم 
كذافى ال راجية * ذ كرى امتقو عن ابي بوسف رح اذاتصد ق بعبدآ بق له على ابنه الصغير 
لاعجو زو روىالمءلي عنها نه يعجو :فصل عنه رواينا نكذاف الظهيرية * رجل في يدودا ننصدق بها 
عل ولدة الصغيروام يقل قبضتها له د ثم اخرجها .ن ع دق بلغ ١‏ أصبى واقام البينة على قول 
الاب فالدا رلهكذ فى التانا رخانية #التصدق بئمن العبد على المعتاجين ااضل من الا مداق كذا 
فى السراجبة * رجل تصد ق على الميت اود ماله فانه يس ل الثواب الى الميت ا ذاجعل ثواب 
همله لغيرةمن امو صنين جا ركذ افى السراجية # تصد ف عن فقيرطازجة عل ظن ١‏ نهفلس ليس له 
ان يسترد هاظاهرا فال الفاضى ي عبد ألجبارا ن كان قال ملكت منه فلسائم ظهر انه لها طاز جة له 
ان يسترد وان قال ملكت هذالايسترد قال سيى السائلي لا يسترد فى أ الي كذا فى القنية * 
رجل اخرج الدراهم من الكيس اومن الجيب ليد فعه الي ي مسكين نم بدا له فلم يد فع فلاشوع 


ونا لخن ( 0 ( البابالا د 
اليب سس للذى تصدقبها كذ فى خزا نه معي بابر ايا + د 
تصل١‏ لي من مالك فعلى ان اتصد ق به فان وهب له شيئا وجب أن يتصدق بهو ان اذن له 
انيأكله من ماما لايل له ان بتصدق يدوا متسل أن ! وأ كل من طعا مه كذ١ذ‏ في العاري 
للعنا وى # ومن الب عن البصري فيمن شر ج كسرة! لل ى مسكين ولم جد 6 تال يضعهاحتئ جوع 
5 وان اكلهااطعم مئلهاقال ابراهيم التضعي مثلدوة ال عامرا لشعبي هي بالخيا را ن شاء قذاها 
1 وشاء بوي نا لبي وال باماسر خرع سد اران 

ا ل ا ال 
جا مع لان ذلى !عانة عل اذى اتناس ه ون خلق بن ايوب رح قال لوكدت فاضيالم اقبل 
شهادةم ن نصد ق علون سا كل المسجد وص ابي بكرين اسمعيل الزاهدرح قال هد افلس وأ أحد 
يعتاج الى سبعين فلسالتكون ثلى السبعون كدا, يعن الفلس الو احد رلكن يتصدق قبلان يدخل 
المسجدا بعد ماخر جمنهكذافي متاوئ قا دخان * وي .بي تجديس الناصررى 'اذاقال السائل بعمق الله 
ربمق محمدصلى الله عليه وأ له وسلمان تطيني كذالا يجب عاي فى السكم الا حسف المروة 
ان بعطيه ومن دن المبارك قال يعجبني اناسل سائل لوجه الله تعالىن ان لايعمطى اكذافىالتاثا رخانية » 

مده < 0< الله هه مله 10 46 وس 
كتاب الا جارة 

وهو مهل ملي الب وق بل ابول سرااجار 2ر307 
وشرانطهاوبيان انوامهاو حكمهاء كيفية انعقادها و دعتها ام تعس رهاشرعافهى مقد على 
لمنافع بعوض كذا فى الهداية * واما ركنها دالا يجا ب والقبول بالالد'ظ ا وضوعة في عقدا لا جارة 
واما بيان العاظهانقول الاجا را نما تتعقدبلمظين يعي رهما ءن ال'صى نسوان يفول | حدهما جرت 
هذه الدار ويقولاللآخرقبلت اواستأجرت ولاتنعقد بلنظين 5 احدهمايعبربه دن المستقبل نسو جرني 
فينول 





كنا بالاجارة | (مباة) (البابالاول ) 
نيفول الآ.خ رآ جرت كذا فى التيفاية * وذ كرشمس الائمة العلوائي في شر ح صحناب الصلم 
ان الاجارة تنعقد بلفظ الهبةو أ لضم وذكرشمس الائمة السرخسي , رح ان الاجار ‏ تتعقد بلفظ الاعارة 
وامااذاوهب منفعة الدارمن آخرشهرا بعشرة در اهم اواعارعينا بعشرة دراهم شهرا حكن 
ابوطاهرالد باس عن | بي حنيفة ر انه لا بلزمه,قه ل استيفاء المنفعة وبعد استيفاء المنفعة يعتبراجارقكذ | 
فى الظهيرية في باب العطية مس هبة الاصل * اذا قال دا روي هذه لى ' جارةكل شهربد رهم اوقال اجارة 
هبةفهي اجارقى الوجههين وام يذ كرف الكتاب انهذه الاجارة هل تكون لا زمة ذكرالخصاف رح انها 
لا نكون لازءة حت كا ن لكل واحد منهما ان يرجع منهما قبل القبض ويكون لكل واحدمنهما 
١‏ يفسيةبلالقيض وان اسكنها يجب عليه اجرالمئ لكذافى المحبط * لوا ل ملكتى منفعة داري هذه 
ض شهرا بكذ احا نت الاجارة جا ئزة ولوق ل آجرثك منفعة هذ دالا رشهرا بكذ بيجو ز على لاصم حكذ | 
في خزانة المفنين * وذكر فيكنابالصلم رجل اد عو شقصامن .د ا رفانكرالمد عون عليه فصا لعه عل 
سكنون بيت معلوم من هذ الدا رعشرسنين جازفلوان المدعي آجرهذ! البيت مز الذي صالحه جاز 
في قول اد لوسف رح ولا تجوزني فول محمد ر كذ في فتاوى فاضيخان #ولوباع المدعي هذا 
السكنون بيعامن رج أل لم يججزبعض مشا 0 بعالم جريع السكنى لتر التوقيت وقال 
بعضهم لا يجو زبيع السكنى وا نكان موقتاكدا فى الذخيرة * واذاقال لغيرة بعت منك منافع هذه 
الداركل شهر بكذا اوهذا الشهر بكذان كرف العيون ان الاجارة فاسدة كذا ف النهاية #ذكر 
: س الائمة العلوائى ان فى انعقاد الاجارة بلفظ الببع اختلاف اللمشائخ والاظهر تتعقد بلفظ البيع 
اذا وجدالتوقيت كذاف الغيائية * رجل قال لغيرة اشتريت منك خدمة عبدك هذا شهرا بكذ ا 
كانت اجا رةّفا سد ة كذا في فتاورئ قا صيخان * عن “عمد ر حاعطيتى هذا العبد سنة خد مك بكذ| 
جاز ويكون اجارةكذافى الخلاصة * وتنعقدالاجارة بالتعاطى بيانه فيمان كر مدر ح في اجارة 
الاصل في باب اجارة الثياب اذا استأجررجل ين ارد أ بغيراعيانها لا :جوز للتفاوت بين 
الفدورمن حيث الصغروالكبرفا ن جاء بقد ور وقبلها المستأجرءلى الكراء «الاول جا زويكون هذا 
اجارة مبندأة بالنعاططي كذا ف الظوير ب * ولا تنعقد الاجارة الطويلة بالتعائمي ولا بقوله (بم نكر وكردي) 
وفال الآخر ( كردم )وانكان مرادهماالاجار #كذافى الخلاصة * وف اليتيمة سألت ابايوسف رح 
من الرجل يد خل السفينة اوتمتجم او يدخل الحمام ا ويشرب الماء من السقاء ثم يدفع الاجرة 
مرمر| 


كتاب الا جارة (ع7») ( اباب الاول ) 
وثمن الماء فتال لجو زاستيحسا ناولا تاج الى العقدقبل ذلى كذ فى الثانا رخانية »فال الآخر 
هذوالد! ربدينا رفي سنة هال رضيئهذة ال نعم ود فع اليه المفتاح هوا جا , رة بعت منك عبد ي بمنا فع 
دارك سنة وقبلل فهواجارة كذا فى القنية * , رجل ذهب!! لى الصكاك ليكتب له صى الإجارة 
11 لطويلك معد ود له مع رجل وبين لعدود ومال الاجارة واه مودو يز 
التسغ ا خركل سنة فحتتب الصى بعضرة الآجر وا الدنا هرا لعضور تنبو الشهاد ولك 0 
بينهها زيادة عائن هذ الا تنعقد الاجا ره بينهماكذا فى الخلاصة * اذا ا ضاف الاجارة !١‏ ولو 

فى المستتبل بان قال آجرتك داري هذه غدا اوما اشبهه فانه جا ئزفلواراد نتضها فبل مجوع 
ذلك الوقت فعن محمد رح فيه روا يتان في رواية قال لايصم الننض وفي: رواية قال بصم كذا 
فى المشبيط * رجل قاللغيرةآ جرت دابني هذه غدابدرهم ثم آجرهاالبوم من غبرة الى ثلئة 
ايام فجاءالغد وا راد المستا جرالاو,ل ان يفسغ الاجارة الث نبة فية روايتان عن اصحابنا في رواية 
للأول اق يفسخ الاجا رقوبه ااخذ نصير و في ١‏ لاع ار وباالعدائدي يدر ه أنغقيه 
بويت وشمس الائمة اتحلوا بي رح وهوفول عيسى دن ابان وعليه الفنوئ وذكرش.س |لائمة 
السرخسي رح با ن الاجارةالمضافة لازمة قبل وقتها فلايضرالثانيةفي حق الاولن 
هذا اذا كانت الا وأئنى مضامة|! ى الغد ثم أجر من غيرة اجارةنا جزة ولوكانت الا جارة مضافة 
الى ! لغدثم باع + من غبرة ن كرفى المتقى فيه ر واينان في رواية قال أء بيس للآخران يبيع قبل مجوع 
الونت وني ر وايةقا لان اباع ا ووهب تبل مجيع لوقت جا زما صنع والفنوئ على انه ينفذالبيع 
وتبطل الاجارة المضافة وهوا ختيا رشمس الا ددا لحلوائي ثم اذاندذ بيعه فان رد عليه بعيمب بقضاء 
اورجع فى الهبة قبل جع وقت الاجا رةعادت الاجارة عل حالها وان عادت بملى مستقبل 
لاتعود الاجارةكذا في نناوو قا بخان * وني فنارىئابى الليث اذاقال لغبرة اذاجاء رأس الشهر 
نقد جرنك هذ الدا وواذاجاء الغدفتدأجرت هذه الداريجوزوا ا نكان فيه تعليق كذاف المسيط يي 
وبه يفتىى حكذا فى الفنية * آل شمس الا ئمة السرخسي , رح قال بعض اصا بن ضاف الفسم الم 
مجوع الشهروفيرذ لك من الاوقات صحتبم و تعليق الفسن بمسجيئ الشهر و هيرذلك لايح 
والفتوويل علوى قوله كذافي فتاو ون قا ضيخان * والعراذاقال بعت نفسى شهرابكذ ابعال كذا 
فهواجارة “عميدة كذ ! فى الظهيرية * ودكذافى | لخلاصةَ + نابي بوسى رح رجل دفع ثوبا الى 


كنا ب الاجارة (8178) / البإ بالاول ) 
رجل يبيعه علول ان ما زاد عل كذ هول تال هذا على جهة الاجارة فهذ١‏ اجا رةناسدة ولوضاع 
الثوب ميد وصمن كذافىالأحبط * اما شرا ثطهافانوا ع بعضها شرط الإنعقاد و بعضها شرطالنفان 
و بعضهاشرط الصىخ و بعصها شرط اللزوم اماشرطا طالانعتاد فمنها العقل حت لإا تنعقد الاجارة من 
المجنون والصبى الدب لايعقل واما البلو غ فليس من *؛ 1غ 
عند نا حنن ان الصبي العاق| لوآجرماله اونفسه فا نكان مأذ وذا تنفذ وان كان “حتجورا يقف 
ى اجازة الولي عند نا وكذالوآ جراء. 8 مجو رنفسه وسام وعمل وسلم العيل يستحق 
الاجرفيكون الاجرله وكذاحرية العافد ليست بشرط لا نعتادالاجارة و لائفان ها عند نافينفذ مقد 
المملوكت او اسان ناويقف علون اجا زةالمواين ان كان “عتجورا واذا سام من ى العمل فياجارة 
فس اواجارة مال المولئن وجب لاجرالمسمى و بكو ن للمولى ولوهلى الصبي! والعبدني يد 
المستأجرضمن لانه صا رغاصبا م حيث استعمالهماصض غبرلذ ن١/‏ لوي والمولئ ولا يجب الاجر 
ولوةتل العبد وا لصبى ادا ون عا قلئهالدية والقيمة وعليه الاجروا للمكا تبان يوّجرويستاً جر 
واماتون! العاقد طائعا < هارا عامدا فليس بشرط لا نعقاد هذ العقد ولا لنفان: عند نا! حكند من شرائط 
الصحدة واسلامه ليس بشرط اصلاثنحجوزالاجارة والاستتجارمن المسلم والذ مي والحتربي والمستأمن 
وام خلوا لعاقد عن الردة اذا كان ذ كرا فش رطفي قول ابي حنيفة رح وعند هماليس بشرط ومنهاالملى 
١‏ لاف اهدجا را تعيوى عدم 00 يا جازةالمالى عندنا 
وضنهاقيا م المعقود عليه فاذ ١‏ آج را لفضولى فا جازاللا لى العقدبعد استيفاء المنفعة لم نج زاحارته وكانت 
1 الاجرة للعاقدلان المنافع المعقود و 0 لابفوكذلى 
الاجارة مالاب والوصى والقاضي وامينه نافذة لوجود الانابة من الشرع ولا جورا :اجارة غير 
الا بووصيه 00001 رحم السرم اذا كان له احد ممن ذكرنا ولوبلغ الصببي 
00 فاهأ لخياران شاء امضى الاجارة وان شا 2-6 
مسد جرفي اجارة المنازل ونحوها اذ١‏ كان العقد مطلنا من ؛ شرط لعجيل مند ذا حنوى لواتقضت المدة 
0 يس تسق شيتا من الاجرولومضئ بعض المدة نم سل فلالجوله فبمامضى ومنها 
ان يكون! لعقد مطلقا من شرط أ لخي رفا نكا نفيه خيارلا ينفذ في مدة الخيار واماشرائط الصة فمنها 
رضاء المنعا قد ين ومنهاان يكون المعقود عليه وهوا لمنفعة معلوما علما يمنع المنازعة فا نكان مجهولا 


كتاب الاجارة (00») ( الب بالاول) 
جهالةمفضية الى امنا زعة بمنع صحة العقدوالافلاومنهابيان مصمل المنفعة حنون لوقال جر تى 
حد ول هائين الدارين! واحد هذينن العبد ينا واسناً جرت هذ ين الصابفين لم بصع العفد ومنها 
بيانالمدةفى الدوروا مازل والوانيت وفى | ستيجا رالظئرواما وامابيان مايستاً جرله في اجارةالمنا 5 
نليس برط حنن لواستا حرش يمام ذلك ولم يسم ما يعمل فيه جا زوامافي اجارة الارض فلا بد 
من بيان ما يسنا جرله وفي اجارةالدواب صن بيان المدة والمكان ومن بيان ما يستأجرله من ا لحمل 
والركوب وصهآبيان العمل فى استيجا رالضياع وكدابوان المعمول فيه فى الاجيرالمشترك بالاشارة 
و النعييناو بيان لجنس والنوع و القد رو الصفة في ثوب القصارة و الخياطة و بيان الجنس 
والفدرفياجارة الاعي صن الخيلوالا بل والبقر والغنم وعددهاوامافي حق | لاجيرالخاص فلا يشترط 
بيان جمس المعمول فيه ونوعه وقدرة وصفته وانما يشترط بيان المد ة فقط وديا ن الادة فى استمجا رالظئ رشرط 
لجوا زبمنزاة! ستيجا رالعبدلأخدمة وصهاان يكون مقد ورالاستيفاء حقيقة اوشرءاذلايجو: استبجار 
البق ولا ا لاستيجا رعلىالمعا صي لا نه | سيجارعلئ منفعة غيرهقد و رالاستيعاء شرها ومنها ان لا يكون 
العمل المستأجراه فرضا ولا واجباعلى الاجير قبل الاجارة فا نكان فرضا ا وواجبا قبليهالم بصم وصنها 
اىنكى المنععة مقصود ة معاد استيفا ئها بعقد الاجارة وجري بها التعاء.ل؛ بين الناس فلا يجوز 

| ستيي] رالاشجا اتجفيف الثياب عليها عاك ووس المواجر اذام منقولا فان لم : يكن 

في قبضه فلا نصص' جا رنه ونان تكون الاجرة معلومة وسنهاان لاتكون الاجرة مننعة هي جنس 
امعقود عابةكاجارة السكي بالسكنون والخد مة بالخدمة ومنها خلوالركن عن شرط لايقتضيعالحةدولابلائمة 
واماشرط اللزوم فمنها ان يكون العقد حتتحاومنها ان لايكون بالمست جرعيب في قت العند ووقت 
القبض بل بالانتفا ع بدفا نكان لم يلم زم العقد ومنها ان ن ليك ونالمستأجريرى المستأجرومنها سلامة 
لستأجرعن حد وث عيب به يل بالانتفاع فان حدث يعيب نخل بالا نتفاع بهلم ببق العقد لازم 

وسهاعدم حد وث عذ رباحدالعافدين وبالمستأجرحتن لوحد ث باحد هما| وبالمستأجرمذ رلا يبنى 
العقدلا زماوسها عنق العبد امسن ج رحني لوآ جر رجل عبده سئة فلمامضىع ستة شهرامتقه يهو 
بالخياران شاء مضئ على الاجارة وان شاء فسن ومنها بلوخ ١‏ لصبي المستاأ ج رآجروا بوه ا ووصي 
ابه اوجدة!ووصي جد واوا والقاضي | وامينه هكذ ا فى البدا ع* وا م بيان انوامها فنقول انهانوعان 


وخ 


كناب الاجارة (07ة) (البا بالاول) 
نويع يرد على منافع الاعيان/أ ستيج رالدورو الاراضي والد واب والثياب ومااشبه ذاى 
ونوع يرد على العمل سنيجا رالمحترفين' للاعمال حكا لقصارة و الخياطة و مااشبه ذلك 
كذالى اعبط * واماحكمها فوقو ع املكف البدلين: ساعة فساعة الا بشرط تعجيل ا لاجرة 
و اما حكيفية انعقادها فالاجار 5 عند نا تنعقد هيما بين المتعا قدي للحال و تنعقد ساعة فساعة 
في حق ا أحكم وهوالملك على حسب حد وث المنفعة كذ في محيط !١‏ خسي * واماصفتها 
فهوعةد لازم اذا كانث #عصعة مرية عن خبارالشرط والعيب والر يي عند عامة العلماء هكذانى 
البدائع غدوما صما ن يكون ثمنافى البيع كالتقود والمكيل والموزون مان يكون اجرة فى الاجارة 
واب لاعيان مدل العبيد والثباب كذا فى الكا فى *أى كانت الا جرة 
د راهم | ودنا نيرفلابدمن بيان القد راندكذ اوبيان الصفةا نه جبدا ورد يع ويقع علي نقد البلد ا نكان 
فى البلد نقدوا حد كذا فى | لنهاية * وا نكان فى البلد نقود مشتلعة فا نسكانت فى ا'روا جَ على السواء 
ولافضلللبءض على البعض فالعقد جا ثز ويعطى ا مستا جراى النقودشا ٠وانكانت‏ ا لاجرة مجهولة 
لان هذء الجهالةلا تفضى الى المنازعة وان كانت النقود فى الروا ج على السوا اء و لبعض صرف 
على البعض فالعقد فامد وا نكان احد هما رو ج فالعقد جائزوينصرف الى الارو وا كان لاخو 
فض ل ليك يحكم!! لعرففكدا فى اللمترط *وانكا نت الاجر قكيليا اوو زنيا! وعد يامئقاربادمةرطفيه بيان 
القدروالصفة ونإ نان لحمله موّنة يشترطفيه بيان موضع الايفاء عندابي حنيفة رح وعندهما 
لايشترط وان! كان الاجرة حمل وموّنة ولم يبي موضع الايفاءفسدت الاجارةفي قياس قول 
اببى حنيفة رح وعندهمالا تفسد ويدفع حيث الارض والداروفى العمولة حيث ماوجب له يعني 
كل ما حمل من المسافة يا خذ حصته من الا جرة وى العمل حيث يوفية العمل ان طالبه في موضع 
آخرام يكلى, بل يستوثق منه ليوفيه في ه وضعه فان لم يكن لها حمل وصوّنة اخذبه حيث ك شاء كذ ا في 
مبط السرخسي #ولا متا ج الين بيان الاج فان بين صا رصع جلا كالثه من ف المببع وان حكان 
مروضاا وثيا بايشترط فيهُ ببان القد ر والصفة الا جل لا نها لا نندت ف الذمة الاسلما فتراءئ فبها 
شرا ئطالسلم وان كاذت مر العبيد وا لججراري ولا ثر أالعميوا ناث فلا بد فيها من ١ن‏ يكون معيئة مشا رأ 
الُهاوان كانت منفعة فهوعلى الوجهين ان كانت من خلاف لجنس كالسكنى بال ركوب 
والزراعة باللبس ونسوذلك فالاجارة جائزة وكذلك من استا جرد ا رأبخدمة عبد فهوجائزواما 
4 مما 


كتاب الاجارة )0ه (:الياب الثلي) 
اذ! قوبلت بسجنسهاكما اذا استأ جردا را بسكنوق د ارا خرئئ)! و رسستلؤنب دابة بركوب دابة | خرجيي 
0 راعة ارض بزراعة ارضاخرئ فالاجارةفاسدة لان الجنس بانفرادة يحبر م النساء كذانى 
لسراج الوهاج * وف نواد ر بشرن ابي يوسى ر اح اذا كان الا جرة فلسانفلااورخص قبل 
وي ن كسد فعليه قيمة المعقون عليه وكذ لى كل شوع ممايكالاويوزن 
مما ينقطع اذااستأجر بشئع » منة وجعل اجله قبال | نقطاعه فهومثل الفلس كذافى المسيط »لواس:أجر 
عبد الخد مه شهرا؛ ابخدمة امته فهذ ‏ فاسد لانساد لجنس كذافى السراج الوهاج * ولو لوامطى البقرواخذ 
السمارجازلاختلاف ا لجنس نكذافى التاثار. خانية *و وف فتاوولابى اللبثر حلاخيرني معاوضة 
الثبران بالثيران للأكد ا سلا نها! ستبدال منفعة بمنفعة من جنسها ثم اذ | قوبلت المنفعة بمنفهة كانت 
من جنسها حنيى فسد العقد واستوف الجرالمنفع ةا ن له عليه اجرا مث ل بي ظاهرالرواية ولوكان عبد وإحد 
بين ثنين فتهايا فخدم احد هما ولم تخد ملآ خرفلا اجرله وقا ل ! بوالسسن في جامعه اذا كان عبد واحد 
سن انين أجرا حد همانصيبة من صاحبة مخيط معه شهراه أ ان يصوغ نصيبة مع هذا شهر' شهرافانه لالعموز 
فى العبدالواحد وانما بيجو زف العملين المختلفين اذ كان في عبد ي كذ فى المسيط »الباب الثانى في 
ين انهمتى يجب الاجرة ومايتعاق بد املك وقيرة الآ جرلا يملك بنفس العقد لا يجب 
تسليمه بدعند نا عينا كان | ود يناكذا فى لكافي #هكد ان كر مدر ح فى الجامع في كناب التصري ها 
وعامة المشائ ر عل انه الصسبر هكذافىالنهابة *» ْم الاجرة تستسيق با حد معان ثلثة امابشرط 
التعجيل! و بالتعجيل! و باستيعاء امعقود عليه فاذاوجد|حدهذء الاشياءالثلثةفانه يملكه كذانىي 
سر عالطا وي * وكما نجب الاجرة باستيعاء المنافع تجب بالتمكن من استيفاء المنافع اخامانت 
الجا رة*معة حنوى ان من استا جر دارا اوحانوتامدة معلومة ولم بسكن فبها في تلى 
المد ةمع تمكنه من ذلى تجب الاجرةكذافى المسيط * ولوآجردارا او سلمهااليه فار االإييناكان 
مشغولا بمنا ع الآجراو سلم ا ليه حميع الدارثم انتزع بيتامنهاص يده رفع عن الاجر بحصة الييت 
ويشترط التدحكن من استيفاء النافع فى المد #الني ورد عليها العقدف المكان الذي اضيف اليه 
العقدكد افى العلاصة #فام]أ ذا لم يتمكن من الامتتيفاء اصلااوتمكن من الاستيفا م المدةفي: يرالمكان. 
الدى اضيف اليه العقدا ونمحكن من الاستيفاء فى المكا ن ١‏ لذي اضي ( ليها لعفد خار جالمدة 
لإيجب الاحرحتيئ ان من امنا جردابة يومالا,جل الركوب بسها المستأجرني منزله 


كناب الا جار ' (809) ( الباب الثاني ) 
ولميركبها عنون «ضى البوم فارجا سا جبها للركوب ف المصريجب عليه الا جرلنمكنه من الاستيفاء 
فىالمكان الذمي اضيفى اليه العقد وان استأ.جرهاللركوب خا رج المصرالين مكان معلوم لابجب 
الاجراذاحبسهاف المصر وان ذهب بالدابة الى ذلى المكان فى اليوم ولم وركب يجب الاجر 
وان ذهب الى ذلك لمكان خار جالمصر بعد مضي اليوم للدابة لعجب الا جروان تمحكن من 
الاستيفاء ف المكان الذى اضينى اليه العقد لا نه تمكن بعد مضى المدة كذا فى الذخيرة* وان قال 
لا مالكود ونك المنزل فاسكنهالاانهلم يفنم الباب و قال امسج ربعد المد ةلم اسكنهان فد على 
العنم بلاموٌ نةيلزمة الاجر والافلاوليس للمو جران يسنم ويفول هلا كسرت الغلق ود خات 
المنزل ثم الاجرة لو معجلة طالب بها وله حبس الدا رلاستيفائها وان موّجلة لامالم نمض المدة 
ولو منجمة يجب اذ امضى النجم ا لواحد وان نقصتالاجارة بعد ماقبض الموّجرالاجرحط من الا جرة 
فد المستوفين من المنفعة ورد الباق الى المستأ جركذافىالوجيؤللكرد ري * ولرب الداروالارض 
طلب الاجر ة كليوم وللقصا والخبازوا لشباط بعد الفراغ من عمله وا ذ اعمال في ديت المستأجرولم بغر ع 
من العمل لا يستسمق شيةامن الاجر علئ ماذكر :صا حمب الهداية ولج ريدوذ كرف المبسوط وشرح 
الجامع الصغيرلفخر الاسلام ونا ضيشان انه اذا خاط البعض في بيت المستأج ريج ب الا جرله 
بعس بدهكذا فى لتبيين * أن استاً جر سمل الىى موضع حكذ ! نسمله بعض الطريق ثم طالبه بالاجر 
بمقد ارما حمل فله ذلك وكان عليه ان يعطيه حصته من الا جرولحكنه يبر على ان حمل الى 
المكان الذمي شزطفاذا حمل يسئوفي جمبع الاجرة ولواستاً جر تحمل لهحمولة من مكان ال 
مكان فحمل بعضه وطلب حصته من الاج رفي ظاهرالرواية لدان يطالبه بالاجرة بمقدارما حمل 
وتجبر علو حملا لباني ويعطى الباقي صن الاجرة هكذا في شر حا لطسا وبي * ولوعجل الاجرة 
الىى رب الدارلايملى الاسترداد ولوكانت الاجرة عينافاءارهاا واو دعهاالى رب الدارفهو 
لتعجيلولايملى الاجرةٌ باشتراط التعجيل فى الا جارة المضافة وتملىبالتعجيل كذاى 
الغبائية وني نتاوئ آهوقال لآخر( اين سبوي سركدرابرتابدروا زةٌ مرج ) بكذا نسملها فاذا 
هي خدرهال تستب الاجرة قال لامن ابي يوسى ر ح وعند متمد رح كذلى ان علم انه خمروالافله 
الاججرامام له اجرة ارْض فزرها ولم يعضدهااولم يدرك الزرع ولم يأخذمن الاجرشيئااحننٍ 
مات دل لورثته ان بطلبواذلك من المنولي بقد رما لزم لهم افتي بلأكذاف النانارخائية *ولو' 


كتاب الاجارة )660ه) ( البابالثاني ) 
استأجر حلبايزين به عرومه مشرة ايام وض السلي ولم يزب العروس قال بلزم الاجركهذا 
في مصيط الس رخسي فوص ابي يوسنى, حني نواد رهشام فال سألت معمدار صمن أكترو محيلاليرك كبه 
ال مكة فخلعهفي اهله من غير صذ روم يركبه فلا اجر دلعدم النمكن م اسنيفاءالنفعة في مكان الاستيفاء 
مومسلل اوضاخ ذلك لاس جد .لش مكة وكذلىاواستأج لحمل 
شهرالي ركبه الى مكفكذالى الذ خبرة * وفى الاجارةالفامدةيشترط حقيقةاستيفاءا لمنءفة لوجوب الاجر 
دما رحد لاسا حققة انايب الاجر جراذا وجد النسليم الى المسئً جرس جهة امو جر 
اما اذالم يوجد التسليم لائجت الجر بيانه فيمان كرف الجامع رجل اشترول من أخرعبد افام يفبضه 
حتى | جر سن البائع شهرا مانت الاجا باطلة فان استعمله البائع بسكم الاجارةلابلزم الاجر 
كذ فى المعبط» ستل علي بن احمد عن اشترول من أخرسجرة نائعة وتركهافي مورمي خمسن 
صنين فا اردادت الشجرة في نلى المد ثم ١‏ رادا نيلعهافقال صاحب الارض ادفع| لى ا جرةهذه 
المدة هل له ذلك فقال لااجرله في نلى المدة حذاى التانا رخانية * رحال استا جرقديصا ليلبسه 
ويذهب الول و مكان كذافيليسه في صنرا لدولم يذهب الى ذلى المكان قال الفقبه ابوبك را لي 
لا! جرعله لانه مخا لضا من | قال الفقيه | بوالليث , رحعندي عليه الاجرو ولايكون مخ الفالان الاجر 
مقابل بابسلا بالذهاب ا لقا ضمي فخرالد ين ان كان لبس النوب في بيه مل اللبس في ذلى 
المكان فى''ضرربا لثوبا ود رنهفالجوا بكماقال المفيه ابوالليث والا فكمافال ابو بكرر حهكذانى 
الكب 5-5 راذا تكران يكون مند ثوب هذا الرجل ثم اثر: ودسوب يه 
الاجروانقصر يعدا * ذلا جرل هكد افي خزانة المفتين *وفى الصباع ا 5 صبغ قبل ا لجسون. 
لاجرلا زم وان صبغ بعد اتحمود فر الثوب بالخيا ران شا «اخذالثوب وا اعطاة ما زاد الصبغ 
وان شاء ترك ا لثوب وضمنه قيمة ثوبه أ بيض ه وفى النسا ج ان نس قبل! #حود الا جرلا م و بعد 
الجورالثوب للنساج وعليهفزل مثلدكذانى لخلاصة * ولوا سن جرد اب ثم نكري نص الطريق 
قال ابوبوسى رح يلزمة الاجرقبل الانكار ولا يلزمه بعدالاتكار وقال مسمد رح لابسقط منه الاجر 
لانه ليس للموًا جرا ن يأخذمنه الدابة في نص الطريق فيبقئى في يده بكم الاجارة كذاني 
مسيط | لسرخسي #ولواستاً جرعبد اسنة وقبضه فلمامضيع نص السنة جحد الاجارة واد ماه لنفسة 


كناب الاجارةٌ (481) (الباب الثاني ) 
وقيمةالعبد يوم التجسودالفان فمضت السنة وقيمته الفى ثم صا ثالعبد في يداالمستأجر وفيمته الى 
روول هشام عن “مدر حجان علية الاجرو يضمن قيمة العبد بعد منة قألهشام سأات محمدار 1 
كيف | جتمع الاجر واله مانا ل عمد رح لم جنمعافسرهشا م ذلى فقا لالاجروجب لاستعماله 
العبد فى السئة و الضمان وجب بعد مضى السنة لان بعد مضى ا لسنة و جب عليه رد العبد ملى 
وعلئن قياس قول ابي يوسفى رح ينبغي ان بأزمه ا لاجرقبل الانكا رويسقطعنه الا جر بعد الالكار 
كذا المسيط #كل صانع ليس لصنعه اثرقائم فى الع كالحمال والملاح والغسال لايكون له حبس 
العين بالاجربالاجماعكذافى الذ خيرة *و صن لعمله اثرفى العين حبس العين بالاجرة الااذا كان 
مو جلة وللنساج ومن حلق الشعرو كس رأ أحطب وكل من صارالعين بعمله شيئا آخربعيث 
لوفطه الغاصب زال ملى البائع حبس العيى وهذاكه اذا همل ني دكانه ولوني بيت المستاأ جر 
لايملى العبس كذ فى الوجيزالكرد ري * واماالقصاراذاقصرالثوب فان ظهرائرعمله 
ف الثوب باستعمال البشاست كان له حق الحبس وان لم يحكن لعمله اثرلازا له الدرن اختلفوا 
فيه والاتح ان له حق !أبس بكل العال كذ اف النهاية * الذي له حق | لبس اذا حبس 
وهلى الشيع في يده فانه لايكون له الاجرةايضاوهذا مندابى حنيفة رح كذافي شر ح الطحاري + 
ولوهلى العين في بدالا جيرص ذيرصنعه ومن غيران تتبسه بالا جرفان كان لعمله | ثرفى العين 
كما فى الخياط وا لصبا غ سقطالا جروان لميكن لعمله اثرنى !لعي ىك مال والمكا ري لايسقط الاجر 
كذا فى المسيط به فان حبس العين صن ليس له حق | حبس فهلكت ضمنهاضمان الغصب والموؤجر 
فى المضمرات * اذا قال صاحب الثوب للنسا ج اذهب الثوب الل منزلك حتئ اذا رجعنا من 
الجمعة سرت الى منزلي واوفي هليك | جرك فاختلس الثوب من يد اأحائ ف الزحمة قال 
الفقية ابو بكرالبلى ١‏ نان السائى د فع النوب الى صاحبه! ومحكنه من الاخذ ثم دفعه الى 
السائى ليوف اليهالاجريكون الثوب رهناناذاهلى هلى بالاجروا نكان صاحب الثوب 
دف اليه الثوب علق وجة الوديعة لايضس العائى نيكون اجرة علوى صاحب الثوب على حاله 
ولومنعهالعائى باجر قبل الدفع ا ختانى فيه العلماء فان | صطليا علو شرع كا ن حسناكذافي فتارئل 
مما 


كثاب الإجارةٌ (48) ([ البابالثالت ) 
لمارا ررطار ازمر 2 5-8 وا اي 
وى الاكريت ١‏ أذ لجوتخواس 
ديد والسمسا اه ببوعة من يد حب الثيار ب الثم 
وسوس عي 0 صاحب الصمولة ذال للصمال 
امسى ا لحمولة حت ! مطيكف الاجرفسرقت العمولة لا يضمن العمال في قولهم لانه ليس بعل 
السمساراثرفى العين ومن لااثرلعمله فى العين لابدلى الحبس الاجر فبحكون امانة يده 
على الآ جريجوزوكذ لك لوا سنا جرعيدا بدي ن كان للمستأجرعلى الجر يجوز وان فسخاالاجارة 
اراد المستأجوان يعمبس المسنأجربالدين السابقكان له ذلىكذا فى المحبط » أستأ جردارا من مد يوه 
وقاص بعض الدين بالاجرفا ذا انقضت امد ليس لدان عبس الدار مابةى من د ينهو أوسكها 
بعد مضي المدة الاجرعليه فيماسكن بعدمضي المدة؟. فى لنارى كبر اذ أجن دارة رع ها الاجر 
ول يس لم ال ى الم جرحنى مات الآ جروانفسن العقدلابكور 7 ,ليهأ 055 استوققي 
الاجر ةالمعجلة كذ فى النانا رخانية» وفىالاجارة الفاسدة للممئا جرحق ا لبس لا سينا لاجر 
المعياة > كذ في الخلاصة * ذكرالحاكم استأ جر عبد! لخدمة مد ةمعلوءة و عجل الاجرة ثم مات 

ا مؤؤجركان للمسئاً حر ا ران يمسك العبد حثول در دحصة ما بقى من المدة من الاجر هليكو كَ 0 
سه نمه بح سس ني بالاجرة فبأخذه هكذا فىالحيط » ١'بابالثلث‏ فى 
0000 يعم العقد فد على مدة معلوءة اي مدة كانت فصرت المدة 
كابيوم وأتتموة اوطال ككا سني .كذ فىالمضمرات * وعتبرا بتداء ءأآ: مما سمي وان لميسم شيئا فهوءن 
يت انون ال #وأواًحررا. 5 0 م أجردا م خرش رصفررالعفدفى 

العو اما عيب بو و ع 0 


كنا ب الاجارة ظ (88) ( الباب١لثالك‏ ) 
بعض لشي ري اجار شو ريقع على نين بومابالاجم ع امافي اجا ةالشهزففيها يتان من لبي حنيةة 
رح في رواية ا عتبرالشه ركلها بالايام وفي رواية | متبرتكميل هذا ا لشهربالايام من ا لشهرالا خبروا ما في 
بالاهلدكذافىا لبد ا ئع * وان وقعتالاجارة عل كل شبدروكان ذلك في وسط ا لشهريعتبرالشهرالذي 
يلى العندبالايام وكذاكىكل شه ,بعد ذلك بلاخلا ف_كذافى المحيط #«فا ن استاجرها سنة مستقبلة وذلى 
حين يهال اله لال يعتبرالسنة بالاهلةاثنوى عشر هرإوا نكان ذلك في بعض الشهريعتبرالسنة بالا يام ثلئمائة 
وستين يوه افي قولا بي حنيفةر ح وهورواية ص نابي يوسى ر حوعند 0 ح يعتبرشهرهالايام 
واحد عش رشهرا بالاهلة وهورواية دنا ب ي بوس فرح كذافالمبسوط *وان آجرداراكل شهر 
بد رهم صب العقد في شهراحد وفسدفيبقبة الشهو روا ذ انم الشهرالا ول فاك ل واحد منهما ان تلفض 
الاجارة ا نتهاء «العقد الصعيم : ولوسمن جملة الشهو رجا زو في ظاهر'لر وايةلكلمنهماا لخيار 
ف الليلة الاولىن من الشهء | لداخل و يومهاهكذ افىالكا في #مرالمتوئن على ظاهرا! و ايذهكذاني 
فاو قاضمخان » لوفسم في اثناء الشهر لم ينمج وقيل ينفسم بهإذا خر ج الشهر وبه كان بقول 
محمد ابو نصرولوقال في اثناء الشهر فسخت رأس الشهر ينه لساري 
اجرةشهر ين ا وثلثة وقبض الاجرة فلا يكون لواحد منها فسن ني قد المعجلاجرتهكذا فى التبيين 
لفغ احد هما الاجارةبفيرعضرصاحبه قبل لا يسم عندا بي حثيفة ومحمدر م 
في قولهم جميعا كذ افي محيط السرخسي * ولوقال آجرنى هذ الد ارسئة كل شه ربدرهم ب از 
الجاع لاوا له مداو والاجرة معلومة فتجو زفلا.لى احدهما الفسم قبل عاد للدم غير 
هذ ركذ الى البدائع *, وان استأ جرد اراسنة بعشرةد راهم صحه ببس 
لان اللدةمعءاومة كذافى !كا في * رجل اسنأ جراجيرا يوماليعم للهكذ | تالو ان كان العرف ننه 
انهم يعملون من طلو ع الث افيس الى اتمرزوردل (البدرا وا اغراف دوين 
طلوع الشمس الن ضر وب الغمس فهوعاول ذلك وان كان العرف مشتركافهومن طلوع 
الشمس ال غرو بها ا عتبار' لذكر اليوم كذا في فتاوئ قاصيخان * وخدمة الاجيرف البيت 
ان.يقوم وقت لصم فيسر ج السرااج وأ : و ا 
الماء الى البالوهة وايقاد النارفى الشتاء بالغداة والعشاء وغم زرجليه وجميع بدنه الى ان ينام وشير 
ذلك كذافي خزاءة العتارئ * ولوا ستأجردابة للركوب يوماكان لدان يركبها من طلوع الفجر 


كاب 'الاجارةً (ع6*») (البا بالثالنك) 
الثاني الول غروب الشمس ولواسثا جرليلافانه يركبها صضد روب الشمس ويردها عند طلوع' جر 
الثانى كذا فى خزادة المفتين #وان تكاروى دابة نهارالم يذكرهذا فى الكتاب فال بعضهم يركبها من 
طلوح الشمس الى فر و بهالان اليهاراسم للبياض وقال بعضهم هدااذ ا كانامن ادل اللغة يفرقان 
بين البوم والنها راماالعوام فلايفرقون بين ذلك فيكون ا لجواب فبه ا لجواب ف اليوم كذافي 
فنا وى قاصيخان + وان تكار ون دابة من الغدوة الى العشي يردها بعد وال الشمسقالواهذا في عرفهم 
فامافى عرفنالاجارة لا تنتهى بزو ال الشمس وانماتننهي بغروب الشمس لان أسم العشاء في عرفنا 
انماينطلق على مابعدغ روب الشمس ركذ لى اذاقال بالعارسية ( اين تغريذ ر مكرفنم تاشبائكاء ) 
نذا الو فو وب الشمس في عرهناكذا فى المحيط * استأ جرنجا راليعمل له عشرة ابام يتتاول الذنى 
يليه ولوقال عشرةاياء فى الصيى لايصم لانه مجهو ل مالم يقل عشرة ابام من اول شهر كذا 
فى الموجبزللكرد رى * سئل ابويكوممنا مط رجلا درهمين ليعمل له يوسين نعيل يومارا متم ع من 
العمل فى اليوم الثانى قالان سمىىله عملاجازت وجب رعلى العمل تان مضىىن لا يطلب مه العمل 
بعدمضى اليوصين ولوقال مع تسمية العمل يومين من الايام فسدت الاجارة وله اجر مئله ان 
مملكذ افى الاو للفتاوئ #في فا وى الفضلي اذ١استأ‏ جر رجلايوما لعل كد افعليهان 
يعمل ذلى العمل الى تمام المدة ولايشتغل بشع آ خرسوى ا اكنوبة وفي فناورئ اهل سمرقند 
فدقال بعض مشا ُخنار ح ان لهيؤدى السته ايضاوا تفقواا نهلا يؤّد ي نفلا وملبه الفنوى كذانى 
الذخيرة #وفي غريب الرواية قال بوعلى الدقاق المسنا جرلايمنع الاجبرف المصرمن اثيان الجمعة 
و يسقطمن الاجربقد راشتغاله بذلى ان كان بعيداوا ن كان قر يباام عمط عنه شوع من الاجر 
فا نيان بعيد افاشتغل قد رر بعالنها رحطعنه ربع الاجرفان قال الاجيرحط من الربعمقد ا راشنغا لي 
بالصلوةلم يكن لهذلى ثم قاليححتملان بععتمل من الربع مقداراشتفاله بالصلوة كذاف المحبط » 
استأجرا جيراشهرالبعمل له حكذ الايدخل يوم الجمعة للعرف وابتد او من صلوة الف ركذ افي 
خزاءة الفتاوئ *استاً جرنجارا يوساالى الليلة فاصرة أخران ينخذ لهد وارة بد رهم فاتخذان علم انه 
جيرلابحل وان لم بعلم لابأس وينقص من اجر ا لمجارقد رةالاان يجعله في حمل كذ فى الوجيز 
للكردري #واذاوجدالاجبرمكانا خيرا من الا ول من حيث الطعام و أصموةا ن كان الا ول 

ظ “رم 


كتاب الاجارة (همو) ( الب ب الرابع ) 
بد رهم والناني بد رهمين لم جزل ان يعمل لغيرة وان اليلد قندها؟ نه د رهم كذ انى النا تأ خانية * 
الباب الرابع في تصرف الاجيرف الاجرة اذا ابرأ المؤجرالمستا جرمن الاجرة اووهبهامنه 
اوتصدق بهاعليه و كان ذلك تيل استيفاء المنفعة ولم يشترط نعجيل الاجرة فى العقد لم جز 
في قول! بي يوسف رح عينا كانت الاجرةاودينا والاجارة على حالهالاشنفسخ وقال محمدر ح 
ان كانت الاجرة ديناجا زذ لك قبل المستأ جراوام يقبل ولا نسنقض الاجارةوان كانت عينا 
فوهبها منه وحكان ذلى تبل ان يثقا بشامان تبل الهبة تبط ل الاجارة وان ردالهبة لم نبطل 
وعادت الاجارة على حالها كذاف المسيط » ولوا برأة من الاجراووهبهمنهفان كان دينا 
وشرط التعجيل صم بالاجما ع والعقد باه ولوا برأ من الكل الادر هماصم بالاجما علا نه بدنزلة 
العطولوكانت الاجرة مينالايصم الا براءكدا فى الغيائية * فا نكانت هذ «التصرمات عن الموجر 
بعد سديفاء المنفعة جازت بلاخلااف حكد ا فى المحبط * ذكرابوالليث رح في نوازله لووهب 
المؤجراجر رمضان هل يجو زقال على قول محمد رحان استأجرسنة بجو وان استأجره رمشاهرة تجوز 
اد'د خل رمصان ولا يجوز قبله كذا بي عبط االسرخسي * وبه باخذ كذا ف الوجيز بزلل رد رى * 
ولوءضى صى السنة نصفهام ابرأوعن جميع لا جرة اووهبه منهفانه يبرأعن الحكل نبي قول 
محمد رح وعند ابي يو سف رح جوزا براءة عن النصف ولا جورم النصنى كذانىي محيط 
السرخسي » ذكر الحا كم الشهيد فى امف رجل آجرا وك من رول لزاه معلوة وامين 
الاجرةذلم بزر رع المستأجر حنون: وهب الا جرالاجرة للمستاجرود فعه اليه ثم ! نتقضت الاجارة 
بوجه من الوجوة كان للمستأحران يرجع على الآ جربما! مطامن الا جر الابعصة مامضئى 
من السنة والارض في يدالمستأ جر ولووهب ل قبال القبض لم يرجع بشوع عكذا فىالمسيط »و لوا اشترى 
امو جرمن المستأ جرعينامن الا عيان جا زفي قولهم و اي 
الذمة وتقع المقاصة بين ١ل:‏ لثمن وبين الاجرة كذا فى اذ خيرة # فان تعذ رايفاء العمل رجع بالدراهم 
فون الماع كذا في مخيط السرخسمي ولوكانت الاجر دا اهم ذاخذمكا نهاد قيقاا و زينا اوموصاآخر 
جا ركذا فى الغياثية * راذا نصا ال جور المسناً جرد الاجر فاخذ بالد راهمد نانيرفا نكان ذلك بعد 
بسي نو لالس بلا داع و0 تا أصارفة! جما ماو نكان 
قبل استيفا «المنفعة وام يشرط النعج ل والمسئلة على الغفلاف ملس فول' بي يوسف رح الاول وهو 
لعز | 


كاب الاج حارة (؟8859) ( الما ب الرابع ) 
قم در رع جوز ريخلآ خرا عو كه نيع لعما_ وهذا اذا نت الاجرةدينا 
ا 
الاحارة على حمل شيع بعسه بعشرةد راهم فدات قد لان حمل شيثاا وبعد ماسا رندق_الطريق فانه 
برد الاجركله علي المستأ حرا ن ام يكن حمل شِيمًا وا انسارنصفى الطودق يرد عليه نص الاج وذلى 
عرو ار كه او 0 الا يي وت بجي 200 : 

50 ميو السور اا سر 57 لسار 
ل ,الاجروان مات في ده ف الطريق فان و رثة السمال تردالد يناره مىالمستا جر ولورئة ال عمال على 
المستجرنصف الإجرهكدا فى المسيط # ولو جردارة من رجلفامى صنكُ بد أ نهم معلوهة ثم استقرض ١.‏ حل 
من رت الدا رشهرين فامرالعا مي أن د يعطيه ذلك فكان الرجل يشثم ري به من اله ذا مى الد قيق والزيت 
وغيرذلك حتى استوذى | حرالشهرين فهوجا ئزوليس للفامي على المسنقرض شوع ولكذه قرض لرب 
الدارعاى المستقرض ممنزلة مااوقبض بنفسة ثم | قرصه منكذ فى المبسوط * ولواشترى الأستقرض 
من الفامى بالاجرد ينارادانه بيجو زاذ! اشترى الدينا بعد وجوب الاجر بان هعضت اد ةا وشرط 
التعجل عندهم حميعا وان له يكن وجب الا جربان كان قبل مضي المدة واشترا ط أ لتعجول فعلى 
فول ابى يوس ف رح الاول وهوقول محمد ر حو ز وعلئن قول ! ني يوس رح الا خرلا اجوز 
ولوكان للفامى على الر<ل للستفرض دينارا را حرابيت عشرةد را ه مكل شهر فمضئ شهرهامر 
ياست اناس اويل اجرجنيي توربي اوها الرول ارداعلة رودي الرجل بدا 
فهوجا ثزمان قاصه بالدينا رالذم_له عليه واخذ بالفضلٍ حوا نجه قا لفهوجا ئزلان المقاصة فى لجنس 
المختلى انما لابجو قافا المقا وسو زالاانه يكون صرفائم جوز 
ين 4 كون الى له مأ اسهد وَل 
ولاب جورف قولابى يبوسفر ع الآخركمالوباشرالمفرض الصرف باجرلم يجب بعد وهوالشهر 
النانى ثم قال وليس هذا الضرف فيما بين رب البيت والمستفرض لكنه صرف فيمابين المستفرض 


كناب الاجارة. (0مه) ( الب بالرابع ) 
والغامبي هكذا فى المحيط »ول وكان رب البيت اقرض الدراهم على ان يرد علية دينارا بعثرة د راهم 
لم جز وان احاله على هذا الوجه بالد راهم فقا صه بالد ينارفا لماللمقرض على المستقرض مشرون 
درهها وأ ن كان اقرضه اج رالشهرين قبل ان يسكن شيا وامرة ان يعجله وطابت نفس العاعمي 
يذلى وأعطاة به وود بتااودينا او 0 
ا على المستقرض باد كال لسر . رسي 
رب البيث في قو ل انى يوس رحمالاول وهوقول محمد رح واماعلوق قو ل ابي يوس فر حالآخر 
ماعانت حصة | لوا ث ع لرجع ا د ل فانه لايرج. م علئن ر ب البيت 
بالد راهم ٠‏ ولكن بم 0 الأستترض فيا كذ هينه ا لذ ينار لا نه قبضه بسكم صرف فأ سد كذانى 

المحيط » ولواستاً جرداراوسكن فاستحفت فالاجرة للأجرو يتصدق بهالانه ظهران المؤٌاجر 

كان فاصباللد١,‏ انيم رهاكد افي محبط السرخسي * ولواستا جربيتابثو ب فأ جرة: بدراهم اكثر 

من قيمة الثوب داب لهالفصل ركد لكلل ما اختلى لجنس فيه حنىن لوا سجر «بعشرة دراهم 

وآجرة بدسارين طاب له الفضل ١‏ يضالانه لايظهر الفضل بين الدنانيرو الد راهمالابالتقويم يمكذ| 
فى المبسوط *ولوان رب البيت ا رادا لتعجيل ف الاجركه قبل الهلاك نابي المستاجرا ن يعطية 
فانه يجبر المستا جر علوى ان يعطيه بقد ر ماسكنى فامااحصة مالم يسكن لا بجبر علين ايغائكذا فى 
المحيط» واذا آجردازة من جل شهرا بثوب بعينه فسكنهالم يكن له ا ن يبيع الثوب من المستأ جر 
ولامن غبرة قبل الفبض وكذلى كل شوع بعينه من العروض والحبوان والمكيل والموزون 

يم حذاى اسراح ناا كه 
سل خا السش عا مامت دامس وومسا ا 
ي 0 افير و هويا اد 5-5 انا 
دعيد بعينه سنة واصنق رب الدار العبدقيل ان بقبض العبد من الممتا جر وقبل ان يسلم الدارالى 
المساجرفعتقه باط ل لان الا جرة لا تملك الا باستيفاء المنافع وبالتعجيل! وباشتراط التعجيل وام يوجد 


كتاب الاجارةٌ (9458) ( البا بالخامس ) 
شع من ذلك وارنكان رب لد إرفد قبض العبد الا نهلم يسلمالدارالى المسثاجر بعد حتون امنق العبد 
5 زاعتاقدكذا فى المحيط * مان فبض | لدارونمت السكنئ فلاشوع عليه وان نفسئ العقد باستسقاق 
الداراوء وت احدهما ! وغرق الد اراوانعد م التمكن مر الانتفاع باليهد م فعلى المعئق قيمة العبد لعبد ولو 

م ينبض العبدحنىى سكن الدارشهرانمامتقاجميعاالعبد وهوفي بد امسن جرفانه يجوزمتق رب الدار 
بتدراجرالشهر ويحنو زعتق المستاجرفيمابي منه وتننفض آلا جارة فيما بذىي كذا فى الممسوط #ولوسكنى 
امسا حرق ى بقية المد :يجب اجرالمئ لكذا في الغيائية * و! ن لاللقن اليداات 
العبداءاستسق كان عليه | جرمئلهابالغامابلغ وفىالاجا راكاج عب اجرالا ل لإار رم 
المسم وى كذا في محيط السرخسي * اذارد الجر العبدبخيا رعيب اورؤية وقد سكن المستأجر 
| ادار يجب اجرا مل لانفساخها من الاسال كذ فى الغيائية * ولوكان المست جرد فع العبد 
وله يسكن الدا رحنى اعتته فعتقه باطل لان العبد خر ج صن ملكه بالتسليم ىن رب الدا رفانمااعئق 
مالا يملكه كذا فى المبسوط ب ولوسكبن الما جرالدا رشهرا رهلى العبد بعد ذلك في بد المستاً جرقبل 
التسليم الى رب "دارا فان على المستا جرا جرمئل الداريعني بحصة الشهر!خلا ف مااذا كانت 
الإجارة فاسدة من الاباد اءفانهلا يا اداجرالمئل على ما تخص الشه رمن قيمة العبدكذا فى المسيط ع 
وأوتبض الآجر بغيراذن المستاً جر وطويعين و باعه ثم مض تالمد قنعذ البيع ولوأ تفسهت الاجارة 
ردع المستأجرعلى الأجريقيمة ذلى العين وزو نت الا جر عبدأ فعجلهتاعتقه الأجراو مات في بد اثم 
فسعت الاجار رجعالمستأجرقيمت وان مضىنصف امدةث لفسييت رجع بنصف قيمته كذانىي 
الغبائية # رج لآ جرد ارة بعبد بعينه سئة نسحت ن المستأجرشهرا وام بد فع العبد حنن اعتقه صم 
اانه ركان على المستأ جرالشهرالماصي اجرالمثل بالغامابلغ وتنتقض الاجارة مبمابقي وكذالو 
استأجرد ارابعين فسكن الدارو ول يسلم العبن حنوى هلك عليه برا مثل بالغام بلغ كذا في فناوو 
زاضيخان * ابا العامن فى الخيارف الاجارة 8 والشرطفيها استأجر عل ا نه با لخما ايام 

يجوزو ءايئ أكثر على الذلاف كدافى الوجيز للكردري * ويعتبرابتد اعمدةالخيارمن وفت 

الاجارةكدافى السراج الوه ج * ولو شرط ثلئةفكن في مدة الخيا رسقط الخباوولوانهدم المنزل 
بالسكنوي لا ضما نلانه عي الواراء ول امد امن وت مقو هرا ركذافيإلوجبزاكرد ري * 
ْ٠ 0‏ 1 وانكان 


كتاب الاجارة (49ه) ( الباب اأخامس ) 
وأ نكان الخبيا رلرب الدارفسكن فيه فلااجر و يضمن ماانهدم بسكنا وحكذالى الغياثية * وان كان 
بعد لاجارة لزم الاجروخبارالروٌ يه ثابت للمستأ جر ورثوية الداركرؤ يةالمانع كذا ف الوجبز 
للكرد ري *واذ! تكارون دارا لم يرهافله الخيار ذا رآهاول وكان رآها قبل ذل فلاخيارلةفيها 
الاان يكون انهد م منهاش.ع يضر بالسكنى فسينئذ بنخير بالنغير هكذا فى المبسوط »# ذ كرالصدر 
الشهيد رجف الفناوى الصغريئ اذا استأجرالرجل رجلا ( ثابيست ديك ر وين بسايد )ببدل 
معلوم ففعل ذلك بالعشرة وامتنع عن الباقى قال ان كان قداراةالقدوروقت الا ستيجا ريجبر 
على الباقى وان لم يرةلم يجبروا صلل هذة المسئلة ماذ كر محمد ر فى الا جارات ان من شارط 
قصارا علئن ان يقصرله عشرة ! ثواب ببد ل معلوم وام ير الثياب ولم يكن عنده كان فاسد وان اراة 
الثيا ب كان جائزا كذافى الذ خيرة * واذا سمن له جنسامن الثياب ذكرشيخ الاسلام خواهرزادة 
في شرحه ان هدانظير مالم يره يعني يحكون فاسداون كرشهس الائمة السرخسي ر ح ني شرحه 
انها ن بالغ في بيان الصفة على وجة يصيرمقد | رعمله معلومافهوواراء ةالثياب سواء ويجو زان يكون 
قول شمس الا ئمة السرخسى في مسئلة القد روالزند بمج ىكقوله فى القصا رفيتاً مل عند الفنوئ 
كذافى الممسيط » و في نواد رين سما عة عن ابي يوسف رح قصا رشارطه رجل علىن ١‏ نيقصرله نوبا 
مرويا بدرهه فرضي به القصا رفامارأ ى القصا رالثوب اللا رضىئى بهفله ذلك قال كذ لى الخياط 
والاصل فيه انكل عمل يخئلى في نعسه با ختلا ف المسل بثبت فيه خيا رالرؤية عند رؤية المععل 
وكل عمل لاتختلفى باختلاف المحل لابثبت فبه خبا را لرؤٌ ية عند رو يِة امحل والقصارة 
تغتلى باختلاى الم ل وكذ لى الخياط فلاجل ذلى ثبتناخبارالروّية فبهما قال (شم ) ولواستأجر 
رجلاليكيل لدكرحنطة فلمار أى السنطةقال لاارضى به فيس لهذلى وكذلك لواستأجر رجلا نيم له 
بدانق ورضي به فلماكشى صن ظهرة قال | رضىى به فلي سله ذل لان العمل قهنالا يختلى كذ | 
فى الدخيرة * اسن جرر جلا لبحلي له كذا منامن القطن | وليقصرلهكذ ا ثوباوليس عند الاجيرثوب 
ولافطن لا يجوز وا كان عند ولميرة الاجيرفللا جبرخبا رالررية فى الثباب لا فى القط ىكذا في خزانة 
الفتاوىن* وفي نواد رهشام من محمدر ح رجل استأ جر غلاماسنة بدارله فاستعمل الغلام نصىف 
السنة ونظراً جرالغلام الى إلدا رولم يكن رآهافقال لاحاجة لي فيها قال لهذلى ولهاجرمثل فلامة 
صحذا في المحيط * رج لاسأ جركرما لم برة وقد كان با ع صا حب الكرم الا شجارقبل الاجارة حن 
6م 


0 


كناب الا جار )4:١(‏ ( البا بالغامس ) 
صبحت الاج رقان للمستا جرخبارالرؤية فى الكرم ولوتصرف ف الكرم نصرف اللأى بطل 

حنيا رالرء ب كذافىالذخبرة فلو كل الثمارمى نلى الكرم لايبطل خبا رالروً يم لا نه تصرف 
ف المشترئ دون المستا جركذا فيفنارى قاضبخان * ويثبت خيا رالعيب ف الاجارة كمافى البيع 
الاان فى الاجارة يتفرد المستأ جربالرد قبل الفبض وبعدا لقبض وف البيع بتفرداالمشتري بالرد 
قبل القبض و بعدالقبض يحتاج الى القضاء | والرضاءكذا فىالمصيط # اذا استأجرداراوقبضهائم 0 
عييبايض ربالسكنو انكس را مجذوع ومايوهن البناء له الخبار وان حدث عيب بعدها قبل قبضها 
يرد هالانه عد يرد على المنفعة فسد وث العيب قبل الاستيفاء الموجود وقت العقد كذافى الوجيز 
للكرد رى * ومن ابراهيم من “حمدر ح رجل تال لغيرة اسن جرتك اليوم علي ان تنقل هذا 
التل ان موضع كذا وذلك لاينقلالافي ابام كثيرة قال هذا على اليوم ولابكون على العيل 
فالاصل المستا جرمتن جمع بين العمل وبين الاضافة الى الزهان فى العقد ومدثل ذل العمل 
ممالايقد ر الاجير على #صيله في ذلى الزمان م ن العقد على الزمان وكال استمناق 
الاجيرالا جرمعلقاب..! م النفس في ذلك اأزه م نكذا فى الذخيرة #رجلة قآل أجرتك هذوالد لداركل 
شهرددره على | ناه بلى اجرشهررمضا ناوفال علئوان لا اجرعليى بشهر رهضان فالاجارة 
فأسدةّ كذا فى محيط | لسر لمعه ى * آجر حماماسنة بكذاءلى ان خط عذه اح رشهرينللتعطيل 
الا جارةقاسدة ولوقال علوع ان بعط قدا رماكان معطلا بجو زولوفال على مقدارعطلته لااجر 
عليك وبين المدة جار كذا في خزانة المنا وى #ا سا جر حمامياعلن انه ان نابته نائبة فلااجرله 
سدت الاجار و كذا فى الخلاصة * حانوت احترقفا ستأجره كت ]| تير سجس واه كاي ١‏ 
" ن دعم رلا علىنان تحسب بنفتته فعمرة فهذ: الاجا روا سدة وان سكن المستأجر الحانوت فعليه 
اجرالمثل بالغا مابلغ وللمستا جر النفقة التى انفتها فى العمارةوا جرةمثله في قيامه على العمارة 
كذافى الذخيرة #خان حار بعضه خراب وفية حوانيت عامرة استأجر رجل العامرة كل شه ردمسة 
ديس 0 ل 
و عد ويم و ع 00 ن برد 


كناب الاجارةٌ (١91ه9)'‏ (البابالغامس) 


العين الى الجر وأه حد ل ومولة وا ن لم يكن له حمل ومو زهجا زهكذافى الغيانية #فالفتاو ول سئلعمن 
استأجرموٌجلاشهرا ليطبخ العصير واشترطرد على المستأ جرةسد العفد وان لم يشترط فعليهاجرشهز 
فرغ في نص الشي» راوفيآخرهكذانى العاويللفتاو ول #وفالغيائية فاذامضى ا اشهر فلااجر 
عليه وان ننى مد ةكذا فى النانا رخانية * ولوقا ل استأ جرنه من ككل يوم بكذا فاذا فر غمن عمله 
1115150 ىالمالى اولا فاذافر غ ني نصف اليوم يجب ثمام | جراليوم كما اد انزع في 
نصنى الشهركذا ني خزانة الفتاوول * استا جر جبابا وكيز انا فقال له اللو جرمالم ترد هاعلى 
صحيمة ذلى عليى كل مدر هم فقبذها وقدا نكسرت فالاجارةفى 'لُجباب فاسد ةوف الكيزان 
جائزة يعني اذاسء 1 للكيزانى اجر رلين كذلىك تيجب ف الكيزا, وحفة ماسمين الرن رقت 
ون اسان اه رالمثلكذا ف الفتاوى الكبرئ * قال القاضى فخر الدين الفتون 
علىى انه لا تفسد الاجارة فى الكيزا الا ذاعامان ن لهاحملا ومئوية تجري فبهاالمما كسة وكذ الو 
لم يسم اجرة الجباب واجرة الك,ٍ وآ فا لعقد فاسدوا نلم يك للكيزا, حمل وموء نؤكذاف الثانار. خانية* 
وفى الاصل رجل تكارئل من رجل داراسنة علو اده بالخيارفيها ثلثة ايام فان رضيها اخذهابمائة 
د رهم وا نلم يرضها اخذها تخمسين در همافذلك فاسدةان سكنها وجب عليه اجرا نل فى الثلثة 
ايام وعد الث ااام ولابضمن ماليددم من سكادلافي مدةالخبارولابعد مضي هذا الخياروهنا 
بخلاف مالوكان هس نع وطالصاحب الدا رفانه يضمن ا سنا جرقيمة ما انهدم من سكناة في مدة 
الن) يأرو 5 انا بالخما ابم وا 0 
كذافى ألمحبط ا 0 
الخيار فى اا قل ولوقال كل جبريب بكذا يلزمه الا جر 350 
ولواستأجردارا اشهرا مسا علم يسلم عليه لدا رحنوى مضت بعض الدة ثم راد ان يسلم الدارفيما 

بتي من من المد ةفله ذلى ونين المي هرانا بن ذلىك وكذلى ان طلبهامن الاجر 
اياهائم | رادان يسلمها فدلى له و 31 س للمستأ جران يمتنع فاذ! است جردا رين فسقطات احد بهما 
ومنعه مانع من احدنهما رحد ث في احد نهما عيب فله ان يتركهما جميعا كذا فى البدائع * 
وأواستا جر بيتين فا نهدم احد هما بعد الفبض فلا خيارله فى الباقى بخلاف ما قبل "قبس كذ | 


كناب الاجارة ( 818 ) ( الباب السادس ) 
فى المبسوط * وف الفتاوى النسفي سثل عمن اسنأ جر طاحونة على ان ماسمئ صن الاجرايا م 
حرى الماء و انقطاعةايضا قال هدا شرط واسدخلاف متنضى اأشر ع اذ الااجرلا جب حال 
انقتطاع الماء فعسد العقدكذ ا فى الحاوي للعثاارئ * رجلا ستأجرثورا من رجل علو ان يتأن 
عليه كل يوم عشرين قعيرا موجدة المت جر لاسن الا عشرة اقفزة كان امنأ جر بالخراران شاء 
رضى ب كدلى وان شاء ردفان رضي بهلزمه اجركل يوم بتمامة وان ردكان عليه اجر ليوم 
الى استعمله بنيامه ولابحطعنه شئئ بسبب النقصان من العمل لان الاحارة وئعت على الونت 
ولهذ ايستسقالاجرو لم لصن عله شبكذ فى الذخب ل رلوك رن داب الى بغداد فوجد ها 
لاتبص ربا ليل ! وجموح!ا ومثورا اوتعض دانكانت!١!‏ لدابة بعييها عله ألخوارا: ببرشرطالعقدعليه دلية 
من ألا جر بعساب مادا رلا بها سئوفى المعقون عليه بقدرة وان كانت يغيرعينها تلدار يبلغدالى 
بغداد علي دا ب غيرهالانه التزم العقك في ذهنه وهذا اذا قامت البينة عل عيب هذه الد اب كذا 
فى المبسوط * و .فى الخلاصة الخازية وتعليق الاجارة بانفساخ اجار 37 #اخرئ باال كمالوا < جردابة 
من انسان ثم قالى لغيرة ان انفسخت الاجارة بيننا جرت مك فانه لا يعجو وفى الجامع الفناو 
رأواعنا حرفاون انيضر بله م هذا التراب اومن تراب عندي في موضع كذاني كل د. م 
يضرب الف لبنة بهذا الملبنى وسميئ ملبنامور وها جو ركد كدانى النا '! رخانية * ولواشترطرب الدار 
لى البنا وضع الجذ و ع والهراوول وكنس ال طوح ونطبينها وسمى ذلك فهوجا نزوان استأجرة 
5 له باللبن فعلى البناء الطين ونقلهالبى | عدائط الاان يكون مكا نا بعيد ايكون با لخيا راذا علم ذلك 
فا نسكان ارا المكا ن فلاخيارله وان استأحرلببنى له حائطا بالره ص ,شرط عليه الطول والعرضوالا رنفاع 
مهوجا ئزلان العمل بماسميل يصير معلوما عند | هل الصنعة عل وجه لا يتفاوت كذا فى المبسوط في 
الجا #البناء» ان |استاً جر اليبنى لدحائطا بالرهص وشرطعليهالطول اوالعرض لا تجوز الاجا 
ل اسل لايصيمعلومكذافالسبط» اباب ادس فالاج ارم حدالفوطينوملىلشرطين 
وأكثرالاصل ان الاحارة اذا وفعت على احد الشيثين وسدىن لكل واحداحرامعلومابان فا ل أجرتىف 
هذوالد ار بخمسة اوهدو | لاخروى بعشرة اوكا ن هذا القول في حا نوثين اوعبد ين | ومسا فتين* خئلفتينى 
نحوان يقول الى واسط بكذ ا وال كوف بكذا فذلك كله جائز عذداما تناركذ لك اذاخير #بينى 


كتا ب الاجارة ْ (99) (البابالسادس ) 
تلنة اشياء . ير 00 000 

نا ع ركدا ف الذخير: # نافع الى خباطنواثقال لان 00 0 
ا و ب مود و ع 6 صبغته 
0 0 5 و سيل سواء كذاف البدائع » كذ الوقال 
لراد! لآ بق ان رد دنه من موضعكذافل ىكذا ون ردد نه من موضع كذ فلى كذ | جازوكذ الوقال 
و ا لوي 
' با الوا ا يي 0 
عند ابي حنيفة رح وعند همافاسد ة وان ستأ جرد ابة الى الحبيرة فبنصدرهم وان جا وزالى الفارسية 
فبد رهمين فهوجائز دك محمد ر ع واالطا ا مها عونا باس نيكون قول الكل واحتمل 
انيكونقول ابي حنيغة رح وعند هه الاعجوزوان استأجردابةاا لى الحيرة على انهان حمل عليهاكرشعبر 
فاجرة نص درهم وان حم لكرحنطة فأجرد رهم جا زعندة وصندهمالائيجو ركدافى الكافى #اق |1" 0 جردابة 
جائزفيةول ابي حنيعة رح الآخرخلانا هما واختلنى عبارة الما ثرح عون قول ابي حنيفة رح 
في آخر بم مسئلة الد ابة والدارانه اذا سلم الدا رولميسكن فيها وان سلمالدابة ولم يحمل عليهاشيئا 
ال 0 و الصحبم هكذ فى التببين #ذ كر 
الكرخى اذا استأجردابة من بغداد الى القصره لخمسة وأ الى الكوفة بعشرة دا ن كانت ايلسافة الى القصر 
نصن المسافة ١‏ لى الكوفةفا لعقدجا ئز وا نكان اقل اوأكثرفالعقدفاسد وهذ داوق اص مدر ح امامل 
اصل ابي حنيفة ر ح فالعقد جا تزنى الوجهين وذ كرا لحاكم الشهيد فى المنتقن ان صن استأجر 
ص آخودا به علو انها ن ١‏ تون عليها الكوذة فبعشرة و وان اثى القصر وهوامنتصى فبخمسةنهوجائز 
قال .وانقال وان اتى القصروهوالمنتصى فبسنة لايجورة تاللانه اذا انىالقصرلا يد ريل ماعليهستة 
رخس ةكذاف لمصيط * ابر سماعة م محمد رحني رجل استأ جر رجلاءلئ مد لزطي وعدل هروي 
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كناب !لا جارةٌ (896) ( الباب السادس) 


فال حمل ابي هذ ين العدلين شئت الى منزلي علن انى ان حملت الزطي فلى أ جرد رهم 
وان حملت الهروي فلىاجرد رهمين فسمل الهروي والزطي جميعا الى سنزله فالاجارة جاكزة ْ 
وايهماحمل اول مرةمهرالذ ي لاقاةالاجارة وهومتطوع فييحمل!5 خرضاس له ان ضاع في 
قواهم جميعاوان حملها جملةفعليةنصف ا جركل واحدمنهما وعلية ضمان نص ىكل راحد منهما 
مندابى حنيفة ران صاعا وعلئ قولهماضمنهما ان ضاعاوفي نواد ر هشام من “حمد ر حاذا 
قال لغير وان حملت هذه الغشبة الى موضع كذ اذلى درهم وان حملت هذه أ لخشبة لاخر 
الو ذلك الموضع ذلك د رهما ن فحملهماجملة الوى ذلك الموضع فلةدر همان اوجب!١‏ كثرالا جردنى 
بكماله وانه تخالى رواية بن سما مة فى العد لي ىكذافى الذ خبرة * اذ اقال للخياطان خطنه اليوم فلك 
درهم وان خطته غدا ذلك نص د رهم قال ابوحنيفة رح يصع الشرط الاول ولايص الشرط الثاني 
وقال صا حباء يصي الشرطان جميعافان خاطة فى اليوم الاول يجب المسمى في ذلك البوم وان 
خاطه فى اليوم الثاني يجب اجرالمثل لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصف درهم وى اتنوادر 
يجب اجرالمال لايزاد على نصى د ,هم ذ كرا قدو ري الصحبي روايةالنوادركداني فتاوئ 


زاضبشان * وان خا طدفى اليوم الثالث فلها جرمئله في قولهم ثما ختلفت الرواية عن!: 


نابي <خيفارح 
في اجرالمثلايضافرودي عنه إنهلايزاد على د رهم ولا ينفص من نصفدرهم وروي عنه أنه 
لا نجاو زيه نصفى د رهم ويتقص من نص د رهم نكان ! جرصئله اقل من نصى د رهم وهوألص جيم 
من اببى حنيفة رح وعنهدا' يضاكذافى العناوى! لكبريئ هذ !ذا جمع بين البوم.الغد فا مااذ افرد 
العندءلى البوم بان قال ان خطته اليوم ذلك درهه فخاطه فى الغد هل يستحق الاجر ندا بي حنيفة رح 
قبل لااجرلة وقيل له الا جركذا في محيط السرخسى * ولوخاطهنصفه اليوم ونصفه غداذله نصفه 
ونى الغداجرالمال لابنقص عر بع درهم ولا يزاد على النصى وعند هما ثلثة الاربا ع كذاق 
التمرتاشى * وان بدابالغد ثم باليوم فعند ابي حنيفة رح الصحيم هوالشرط الاول لفظا كذاى 
الفتاوى العتابية #لوقال ان خطنه اليوم فبد رهم وان خطته غد افلا اجرلك فان خاطه فى اليوم 
ذله د رهم وان خاطه فى الغدفله اج رمثلهلا يزاد على درهم بالاجما م كذا في عبط السرخسي * 
ولوقال ماخطنه البوم فبحساب د رهم وما خطنه غدا فبحساب نص درهم يفسدلانه مجهول وكذا 
لوقال ماخ خطت من هذة الثيا بر وميافبكذاوماخطته فارسيافبكذانهوفاسد لجهالة العمل ولوقال 


كتابالاجارة (898) ( البا ب السادس) 
استأجرتى عند التخطية بدرهم وخاطه فى اليوم فلا جرله لان الا ضافة #حيحة كذافى الغيائية * 
ولواستاً جريوما بد رهم فان بداله فكل يوم بدرهم دالاجارةذ آفاسدة قياساو فى الا ستع.ان جا ئزة 
كذا في معيط | لسر خسي *# ومما يتصل بهذ | العصل اذ | جمع في : في عقد الا جارة بين الوقت وا والعمن 
اما ررجلاليعمال له عملا البومالى الليل بد رهم صباغة | وخبزا اوغير ذلك فالاجارة فاسدة في فول 
اببى حنيفة راح وفي قولهما بجو زأستعسا ناويكو ن العقدءلنى العم لدو اليوم حتى اذا فرغ منه نس.ىفى 
اليهارفك الاجر ملاوا ن لم يفرغ فى'ليوم فلها نيعمله فى الغد وعلي هذا الخلاف لواستاً جرد' بن 
الدوفة الى بغداد ثلثةايام باجره سمى فذكرالمد والمسا فة والعمل وكذ لك لواستأجره لينق لله طعا مامعلوما 
من موصح الى موضع اليوم م الى الليل فهوعار ى الخخلاف الذى يداف الغدكذا ف المبسوط * ولواس اسدأ جره 
رجلا لبخيط لههذا الثوب قميصا اليوم بد رهم لم يجزعند ابي حنيفة رح ٠‏ ولوقالى لبخيط لي قدرصا 
او لتخبزلى قفيزا ولم يقد رجا زبالا تفاق ولوقال لمخبط قميصامن هذا الثوب فى الم وم جا ركذا فى 
الفتاوى العتابية * وفي اجارة الاصل اذا استأجررجل من آخرثو.ا | لبط ن عليه كل يوم عشرين 
قفيزافهد : الاجارةجا ئزة ولم يذكرفيهاخلافافدن مشاتحنار حم. قال هذا لجاب جب ان يكون 
قولهما اما عأن فول ابي حنيفةر ح ينبغيان ا د وصنهم من 
للا بل هذه الاجارة جا ئزة على قول الكل وف الاصلايضالوشرطا على الخمازان يخبزله هذه عهرة 
المخائيم د قيقا وشرط عليه ان بعر غ عنه اليوم جوز هذو الاج ارة عنده. جميعاوان ذحكرالوقت 
ل اليقطعه و بخيطه قميصاءائ أن يفر غ صنه في«ومه 
هذااواكترل مر وح جل ابلاالى مكة على | ن يد خاهاا لى عشرين ليلةكل بعير بعشرةدنانير وأم يزد 
علوي ذلك روي عن #حمد رح عن ابي حنيفة رح انه تجو زهذهالاجا رةثان وفىن بالشرط 
كان له االمسميى وأ لم يغه كان له اجرالةا اي 0 ح ون 
ابي يوسى رح اذا استأجردابة من رجالايام' مسداة وأم يذكرشيةٌ شيئالااجوزذلك في تول ابي حنينة رح 
الور :عند دما ولوقال الغياط استأ جرتى ' ل وم لتخيطهذ االقميص بدرهم اوةالاستأ جرتك اليوم 
لنفبزهذ الفبزلدذيق بدرهم لامجوزفي قول ابي حنبتقرج وجوزماد هماو ل - تريس 
و المسئلة اختلاف الرواينين عن ابي حنيفةر ح وأ ص حبم ان ف المسئلة معنا بي حنيفةر ح روايتين 
لصحيم من هذهبه ان الاجارة فا سدة قدم|لء اعمل | واخراذ! ذكرا لإجربعدالوةت والعملاما اذ 'ذكر 


كتاب الاجارة (899). ( الباب السادس ) 
الوقت ا ولا ثم لاجر ثم العمل بعد وا وذكرالعم ل ولا ثم الاجرلا يفسد العقد هكذا في فتاوئ تاضمخان * 
ومتوى فسدات الاجارة ا نكان فسادهالسهالة المسمى مرى الاجر ا ولعدم النسمية :جب اجرالمل 
بالغام! بلغ حك دالوا س:أ جردا را وحانواسة بمائقدرهم علئ ان برمها امسأ جركان على المستأجر 
اجرالمل: لفاما بلع لانه لاش رط المرمة على المستا جرصارت المرمة من الا جرنيصير الاجر جهدلا 
!اذا كان فساد الاجارة بسكم شرطفاسدكان له اجرالمئل ولايزادعلى المسمى هكذافى الظهيرية * 
قال فى الاصل ا يضاواذادفع الرجل مبده ‏ لىع حا ثى ليعلمه النسهم وشرط ليها ن بعمذ قه في ثلثة 
شهر بحكذا وكذا نهذ الا جوز وكان بنبغى ان بجمورهذا العقد علئن قولهما وان لم يكن التحذيق 
في وسعه والاصل عند ابي حنيفة راح انه' ذا جمع بين الوقت والعدل في عقد الا جارة نمايمسد 
العقد اذا دكركل واحدهنهما على وجه يصلم معتوداعلية حالة انعراد الوقت والعملاماا ذا نكرالعمل 
على وج لايجو زا فراد العقد عليه لايفسد ا لعقد بيانه فيماذ كرني 1 خر باب اجارة البناء ادام رك 
رجل رجلايوماائى الليل ليبن له با عجص والآ جرجا زبلاخلاف وان جمع بي الوقت والعمللانه 
مان كرالعميل دأ وجه جور فراد العقد لانه لم يبين صقدارة وما لميكن متدارالعم|_معلوهالا عجو زافرادالمةد 
عليه فان عقدالعقدعلى المدقوكان ذكرا لبناءلبيان نو ع العمل حدول لوذكرالعمل عن وجهاجو زافرادا لعقد 
هليه با.. بين مقدارالبناء لاجو زالاجارة عنداببى حنيعة ر «كذافى المحيط#اد ااستاجالرجل رجلائل 
شهر بدرهه على ان بطسن لكل بوم قفيز! الى الليل فهوفاسدذكرالمسئلة من غبرخلاف وهذا الجواب 
مستقيم على قول ابى حنيفة ر حمشكل على قولهمافمن مشا ااا ات ياي 
الوىقول ابى حنيفة ر حمنهم من آل من ذكرفي هذ المسمئلة قياس قولهما وما ذكرفيما تقدم اسْعصسان 
على قولهمافال الشبغ الامام ابو بك ر محمد بن الفضل | لاصل في جنس هذه المسا ثل انه اذا 
اس جرانسانالعمل فا نكان عملالواراد الاجيران بأخذ فى العمل للحال يقد رعليه صحت الاجارة 
ذكرني ذلىك وقئااولم يذكرنحوان يقول استأجرتى لتخبزلي عشرين منامن | أخبزبدرهم 
جار اران المستأجرفي ذلك الوقت يمل آلات الخبزءالد قيق ونسوذلك وان لم يبين مقدار 
العمل لكنه ذكرلذ لى وقنافقال استأ جرتى لنخبزلى اليوم الى الليل بد رهم جا زايضاولوقال 
( بدين داد رم ديوا رصن باركن ) جازايضا بين لذلى وتنا اولم يبين ولوقال ( بدين يكدرم 

ابن 


كتاب.الإجارة ظ (897) (البا بالسابع ) 
اين خرمر., باركن ) ان لم يذكرلذلى وقتالا يجوز وان بين لذلك وقنا فهوهلئ وجهين ان ذكر 
الوقت اولائم الاجرذبان قال استأجرتى'ليوم ددرهم علوى ان نذ رجي هذا الكدس جازلانه اس جرولء.لل 
معلوم وانماذكراجرةبعدبيان العمل فلايتغيروان ذكرالاجرةاولائم| اعم لبان قال استأجرتى بد رهم أليوم 
على أن تذر' بي هذ|الكد سلا جور لان العقد وفع على الاجرة اولاوانمايستاج الى ذ كرالاجرة بعدبيان 
لعمل فاذائان العمل معد وما! ومجهولاصارذكرالوةت بعدبيان الاجرة للاستعجال ابي على شرط 
اوتععال! بوم ولم نؤخرفلم يكن ذكرالوت لوقوع اعقد على المنفعة فلايجو ركذا فيفتا وى فاسان * 
الب بالسابع فياجا 1 ارا لمسثاً جر جرالاصل عندنان المستاً جريملى الاجارةفيمالايتفاوت الناس فى الانتفا ع ده 
كنا فى سيط #* وم اسناً جرشيئا فا كان منقولاذا نه لابعجوزله ان بو اجرءق ل القبض وا ركان 
فيءنقول فا رادان يواجر قءا ل القدض عند ابي حنيفة وأببي ليوسف رح ,ل ند >عدمد : 
لاجو زكماقالبيع .فيل انه فى الإجارة لا يجو زبالا تغا قوف الببع اختلاف مكذا فيشر الطجاربي 
و'ذ|استأجردارا وقبضهائم ثم أجرهافاند يجو زان آجرهابمئل مااناي: هااواقل,١‏ سم 
ممااستاجرهافهي جائزة ايضاا لاانه! نى كانت الاجرةالثانية من جنس الاجرةالاولن فان 
ا ل بادة ولو زاد فى الداررر باد 
كمالووتدفيهاا و حفر فيها: بثرااوطينهااوأ صل ابوابهاأ وشيثامر حوائطها طابت لها لزيادةواما 
اأكنس فانه لايكون زيادة وأه ا والقصار والطسان ومااشبه ذلك مما 
يضر با لبناء ويوهنههكذ فى السراج الوهاج * ول وآجر مع مااستا جرشيئا من ماله بججو زان يعقد 
لي د الاجارطابت له الزيادة كذ فى لمي ودتكرالغصاف فيكتاب اليل انامأ 
المستأجردارا فكنسها من التراب نم1 جرها با حكثرممااستأ جرلا نطبب له الزبادةوان ن أجرها 
باكثر صمااستاأجر وقالى عند الاجارة علين ان اكنس الدار بطيب له العصلكذا فى الذخيرة #دكر 
شبع الاسلام في كتاب شرح ابن وانكان المسنا جرارضا ضافعمل بها مسناة ذلك ز ١‏ ياد ويطيب 
لهالعضل قال وكذ كذلى/1 مامملنيهامدلابكون اثافذلكز ؛ ياد ريطيب له الفضال وان 
كرئ انها رهاذكرا لخصافرجوانهازيا باد توجب طيب الفضل قال القاضى الا مام ابوعلي 
النسفي رح صا بنافي هذ امنرد دون بعضهم يعد ون هذ از إيادة وقالوا تيسرعلى المستا جراجراهالماء 
اليها و تسهل العمل نبهافكان ذلى زياد وبعضهم لايعد ون هذا زبادةوفي نواد ر بشرمن 
١4‏ 


كناب الا جارة (899) ( الباب السابع ) 


ابي يوسى رحا ذااستاجر ر جل شيثين صفقة وأحمد ةو زاد في احدهما شيئا وفي بعض النسيرل اصع في 
احدهماشيثاله ان ياجرهماباكثرمماا س:أ جرهماو لوكا نت الصعقة متفرقة فليس له ان يوّاجرهما 
بأكثرصم )اسن جرهماكد انى | أععيط * وكان الامامابوهلى النسففى يستكي عن ا سنا ذهان امسأ جرلرآجرة 
من الل اجرلا يصي وار. آحرة من غبرة مان الغيرأجوة من الحو جراصح وقال الامامالعلوائي وردي 
من محمدر حان الاحارةمن المالى لا يجوز مطلفا تخالل الثالثاولاوبه قال مامة المشا أخ وهو 
الصسير , عليه العثوون كذانى الوجيزللكرد رى #وهل يسقط الاجرصن المسنا جرالاول ان كان 
الأآحرةبض الدارمن المسكاً جبربعد الاجارة الثادية يسقط إلااجروان لم يفبض لا يسنط كذا في 
فتاردى فا صمخان # ثم اذاىانت لانصم د ناهل يكون ذلك ناه للعقد الاول فيه اخدلاف مشا أ 
والصجبسم ان العقه يعسن ذكروا طحاو كد انى السرا ج الوهاج * وذ كراأحلوائي المسنا جراذا آجر 
المستأح رصن الموٌاجرقيل تعس الا ولوى زاك ب رصصحبس لان الثاني فاسد والعاسد لايقد رعلوى دمع 
الصسير العامة عاجى انه ل[ تشفسم الاانهماذاداما على ذلى حتون نمت الاجارة بطلت الاوان 
0 1 ان 4ه 
لاى النانية “سخ ةللاو ون بل لان المنافع تعد سا عة فساعة و على حسب حد وثها يقع التسليم 
0 ع ١‏ 7 . مس ا 8 
امنا جردا داذادا ما ال عضى المدة على ذ لك فقد مضت قبا النمكن من الاستيفاء فشتعسيالا وول 
ضرورة حت لواراد المستأجرالا ول ان يستردة بعد مضى بعض المد اليسكنه بقية المد ة مله ذلك لان 
العند لاو ,انما ينفسم في قد رالمنفعة التي نلعت ودلوئ حا له فيمابقيكذا فى الوجي ز للك رد ري * 
ذا مكنهاال1 جربحكم هذه الاجارقلا 'جرملي هكد افى الحاوي للفتاوئ # ولوان المستأجرا عارالمنسا جر 
م المالك لايسقطاصةالاجربلاخلاف بين المشا تكد ف المسبط» ولوآجرها المستأجرم ناب ربالدار 
اوادنه اوه كاتبه | وعبد #المد يون يسوز ولا شفس الا جارة! لاولى بانماق الروايات وان لم يكن 
على العبد دين لا لورفا ن سلمغاليه لاشفسخ الاجارة الاولن كدافى النانارخانية * ولواسنا جرارصا 
نود فعها الى !لآ جرهزارعة ا نكان البذرمس قبل رب الارض لالجو زلان ذلك نقض الاجارة 
في ظاهرلرواية وان كان البذرضن قبل لطلستا جرجا زلان ال جرف الفصل الاول يضيرصمتا حرا 
وفى الفصل الثانى بصيراجيراكذا ف الظهيرية * الى تأجر إذا استأجرصاحب الارض 
لبعمل في هذه الارض بشي معلوم جازكذاني فنا ورئ قاضيخان « وني نواد رين سماعة من 


كناب الا جارة ( 895 ( ( الباب السابع ) ٠‏ 
محمد رح رج استا جرمن آخبردا را اوارضاو زان المسئا جرفيهما بناء ثم جره من الآ جرا واعارها 
منه كان هذا نقضا للا جارة الا ولي فال في فصل الا جارة في نواد رين سماءة وعلى رب الدا رحصة 
ب «المستاًجرمن الآ جرفال الساكم الشويد في هذ : المسئلةد ليل على جوا زا جارةالبًاء وحد» 
الغاصب اذ! آجرالمغصوب من غير ثم | ن المستأجزرآ جره من الغاصب واخذمنة الاجرة كان 
للغاصسب ان يستردمنه مادفع اليه من الآ جر كذافى المسيط حا رالغاصب ثم اجاز : ها المالىك 
بعد مد فالا جر السابق على الجا للغاصب لانه العاقد وبعد الاجازة للم لى لان| لغاصب فضولى ‏ 
ا و يو وعب 
ب ع هم المنفعة فالا و 5 ستيفا ثهالم م 
بعد | نقضا ء ٠‏ بعض المدة ذا لا جرالماضى والآني عند الثاني لإمالى وما ذكرنااولا فول محمد ر ح 
كحذافى١!‏ ا 0 
ا تاذاأج, سا وصعيسة جاركذا ف المغرون #وقى لساب هولصحهم وفالراجية 
وبهادنيع طهيرالدين المرفينابي كذا فى لذاتارخاية* نم علووفول م يقول بان المستأجراجارة فاسدة 
0 جره بعرم اوس ا ا 
الأمل شال مل الاي مشا 34 اسم امج 
ع ومين عي وينم الجر جر مى 
عبدالآجرفان كان بغيرا ذ نا لمولئ ام عمسب على المستاً جرمااخذ صن العبد من رأس ماله واما 
1 كان العبداستا جربا ذن المواى ققد توقفى فيه الشمع الاما لتحي أن يقال استهجار العبد 
باذن الموائق كامنمجا را طول بنفسه كداني جواه رالا خلا ملي * ل وأم يكن عبدة مديونا 
هذا فى الكبر * رجل جرد اره كل شهر بد رهم و سلم ثم بامهاصس غيرة وكان المشتري 
أخذاجر الدارس هذا المستأجرومضئ على ذلى زمان وكا المغتري وعد البائع انه 


كتاب الاجارة )9٠-(‏ ( البابالثامن ) 
0 0 رة عليه و سب مايض صن لسن جرمن نمن الدا روج اه 
رسخن امسا جلك الخنري ا وجب بد 9 
بان ال ويا ل 7 ال 
يي وري و و سس 
بغبرلمظ رذ العا يبقاءاالإجارة ا ا د بولااحر 
ا رالاني هذ 'جوابالكنا ب وروي عن اصها بناجب وص الكرخى و محمد بن 
سلمة انهمايوفةان بين الر وايتين بين المعد للاستغلال وغيرالمعد للاستغلا لمن غيرتفصيل بين الدار 
وأ لحمام والارض ال الصدرالشهيد ر ح وبهيفتى كذا ني خزانةالفناوئ *اذا سكن الرجل 
في دار رجل | بتداء من غيرعقد فا نكانت الد ا رمعدةللاستغلال يجب الاجر وا ن لم تكن معدة 
حينئذ يكون رض بالاجرا لوا وف المعد ةللا ستغلال انما جب الاجرعلى الساكن اذاسكن على وجه 
الاجارة عرف ذلى عنه بطريق الدلالة١مااذا‏ سكن بتاويل عقداو بئاود | ملكة كبيت اوحانوت 
بين رجلين سكن احد همافيه لا يجب الاجرعلى الساكن وا ن كان ذلك معد اللاستغلال كذافىي 
المحيط * خان نزل فية رجل دانه بكون باجر ولايصدق انه سكن بغي راج ركذ اقال محمد بن سلمة 
وابونصرس سلام وبهاخذ الفقيه ابوبكر والفقيه | بوالليث قال فخرالدين الفنووئ على انه سكن 
بالاجرالا اذا عرف خلا هه بقرينة نسوان يكون السا 5ن معر وف بالظلم ا والغصباوكان صاحب 
جيش يعلم نه انهلا يست جرمسكنا كذ افى المضمرات #حموا ني ت مساغلة سكن واحد في حا نوت 
منها قا لبن سلمة :جب اجر ا مثل وان ادعى الغصب لا يصدق اذ كان مقرابالملى المالىوان 
١ 1‏ هر . 
ادمى املك لابلزم' لاججروان برهن المالى عليه وكذ الود خلا لحمام وادعي الدخولفصبا 
ل دسمع.م 


كناب الاجارة ' (إ٠؟)‏ ( لباب الثامن ) 
لاايسمع كذا فى الوجيزللكردربى * وا كان المستغل لصغيرينظرالى وا جرالمثل وال ضمان النقصان 
هلما لصخيريج ب مف رقيمم ل نه القصارون وإرجل فها لحجا ري اجرهامنهم تعمل بها 
فصار ولم يشارط صاحب الا حبجا ربشوع فان أم د يحكن معروفامندهم ان من شاء عمل عليها 
وادى الاجرفلااجرعليه اذا صمل بلااذن رب ال حجار و لوكان معروفا عندهمان من شاء عمل 
عليهاوادى الاجرفعليه الاجرثم ان كانت لهاااجرة معروفة جب ذلى والافاجرالمال كذانى 
الكبرئل * | ستأح جرهاسنة باجرهعلوم فسكنهائم سكنهاسنةآخرود فع الاجرليس لدان يستردهذا 
الاجرفارض والنخريم على الاصول يقنضي ان تحكون له ولاية الاسترداداذالم تكن الدار 
0 عن “مدر ح في صا حب الد اراذاقال للغاصب هذة 
داري فاخر ج منهافان نزلنهافهى عليكى بكذ| "سد ها الغاصب ثم اقام المالى عليه البينة بعد 
اشهرفلا اجرله ولوكان مغر رالدا رللمدعي وباتىالمسئلة اله كان سكن 8 رضن با لاجا رة واتجب الاجر 
كذافى المحيط #* ولوا > لوا كتروى دا راسنة بالف د رهم فلماانشضت السنة قال له رب الد اران فرغتهااليوم 
والافهي عليككل يوم بد رهم فلم يفر غ زماناوامستكر بي مقرله بالداريلزسه ماسم من الاجر 
قآل هشا م محمد رما ذلاتجعلها فيمقد| ابابا واس بيات و ع اعدو 
مثلهافان فرفها الن ذلى !١‏ لوقت والا جءلتها بعد ذلك بما قا لكل يوم كذافي خزانة المفتين * 
رجل استاً حر حانو ناكل شهربئلثة د راهم فلمامضئ شهران قال لهصا حب أ أحانوت ان رضيت 
كل شه راخمسة د راهم والافر غ العانوت ولم يقل المسنا ركبا راك ماي ته رمال تير 
خمسة ن راهم لانه لماسكن فقد رضي بذ لك ولوقال المستأ جرلاارضئ بخمسة وسحكن لايلزمه الا 
الاجر الاول كذافي فتاووئ قاضيخان * ا ره ن يستأجرغلامافقال صاحب الغلام هوبعشرين 
وال المسجربعشرةوافترة عل ذلك فانه بحكون بمشرين ولوقال الم جريل بعشرة وقيض 
الغلام فالصحيم انه يجب الاجرالذى صر م به به امسا جرهكذا ني جواهر الا خلا طى *# ركل 
فال لآخ رآجرتى هذ الدارسنة بالف درهم كل شهر بها ئة د رهم قال نفع الاجارة على الف 
وا ثتيى قا الفقيه ابوالليث هذ اذ اقصدا ان تكون ن الجا رة كل شهر بمائة اما١‏ ذا غلطاف التفسير 
لايلزسة الآالا! فى فلواد مى الآ:جرانه قصد الفسئ واد عى المستأجر الغلط فى النفسي ا 
[لجركذا فى الخلاصة + ولوسكن الدار بعض المد ثم جعد ها وقال هوملكي ١‏ وقال غصبتهااوقال 


١ ا8]‎ 


كتابالاجارة؛ ' (87؟). ' ( الباب الثامن ) 
عاربة وهى ليست بمستغلة ثم اقيمت عليهالبينة فلا اجر عليه م. ين جد فيفول | بى يوسف؛ راح 
الدقام عد سدر سلابة الأسرلالة اسان الدازنا ىق ددة باجرولوكان مكان الدار 
دابةاوعين آخر والمملة ندالها كان الرن ول 0 
الردلانشغاصب بزعمهوان ردي وارث الآ جرا ان يكون على الاجارة| وطلب منهالاجرفسكنى 
يجب الاجر والقول قول من بريدابقاءالاجارة من الورثةاوالغرساء كذافى النانا 0 
لغيرة بكم نو احرهدة الغرارة شهرا فقال بدرهمين فال المستأ جرلا بل بد رهم وقبضهاومضى الشهر 
سير اله يجب د رهم هكذا في جواه رالا خلا مي * الراعي ادا كان يرعى الغن مكل شهرباج رمسم 
فقال ! لصاحب الغنم لاا رعوى غنم بعدهذا الاان تعطين يكل يوم درهه رهما ملم يقل صا حب الغنم 
شيئا وثرك الغنم عند كان علي كل بوم د رهم اراي زانة المفتين * قال الرا عي لاا رعئ ضمى 
الا ىتعطيني يوماد رهما ءلم يقل صاحبالغنم ‏ شيثاو ترك غنما اج بكل يوم درهمء .كذلى هذا 
3 رادو ركذا فا ملنقط* رج لاستا جراجي رأ محفظ نهره كل شهرد كذائم مات المستاً جرفنا 
للاجيرا عمل عملى علون ماكنت:عمال نانالا ا حبس عنى الاجرفا ل لوكا 1 
الوصي واو ل المشتري للاجيراءمل عمل انالا احبس عن الاجرفمقدار ماعمل الاجير 
في حيوة الاول جب الاجرني تركته ومن حين فال لها لوسي اعمل عملى بجب على الوصمى 
ومن حين قال المشترى عدب على المشترويالاان الواجب في" ركةالمي تالمسه ىن لوجود التسمية منه 
الواجب على الوصى وعلىالمشتربي اجرالمئل اذا م يعلما مقدارالمشروط وط من المي ثامااذا علمانلى 
وامرة ان يعمل عاىن ذلك الث باعي ام حل اننا جزمن رجل حمارا بعشرة 
بعضها جباد و بعضها زيوف تقال المكاربي فى الطريق ادا اطلب الكل جبادا ففال المستأ جربالفارسية 
( جا نكنم كه توخواهي ) فهذا : وعدمنه ولا يلزمه بدلى شوع وكذلى لواستزادهفى الاجر 
واجاب بذلكىكذا فى الذخيرة * فال فى الاصل وا ذا ستأجرد ابه الن مكان مسمن ذمات صاحب 
الدابة في وسط /١‏ يق كان للمسكري ان يركب الدابة الى المكان المسمى بالاجروانما 
لاتنقض لإن الحا حالة العذ روالاجارة تنعقدا بتداء بالعذ ردان من استأجر سفيئةشهرا فمضت المدة 
والمستأجرني وسط ا لبحرفانه تنعقد بينهمااجارة #سبتداًة فلان يبقيل حالة العذركان اولوق وبيان العذرانه 
ياف على نيسة و ماله لان لا جد دابة اجر ىن في وسطالمعازة ولابكون له قاض لبرفع الامراليه 


كتاب الاجارةٌ (م.0) (الباب الثامن ) 
فيؤٌاجرالدا به منه ثا نباحتىئن قال مشا تخ الووجد ثمه دابةاخر: ول !حمل عليْها متام هتنقض الاجارة وكذا 
لوكان ا موت فيه وضع عجددابة في ذلك الموضع يننقض الا جارة نم اذا رك بالمستكر ى الدابة ا كلل ذلى 
المكان وانفق عليهافى الطريق كان منبرءاحتئ لا يرجع على و رثة المكاري بذلى كذا ف الذخيرة * 
واذا انف قبامرالقاصى واثبت ذلك باابينة يرجع هكذافى ا لخلاصة * اذاكان المستكرى استأجر 
رجلايقوم على الدابذكان أ جرة على المستكري ولابرجع بنلك عل ورثة المكاروي ثم اذاوصل 
ا ور لي 
سي م ن آجرمن فعل وان رأى الصلاحفيبيع ا ام 
او رأى الدابة ضعيفة ظاهرافعام ان الورئةلا يصلون الوى عين مالهم ٠‏ وان وصلوا لحقهم ضم , 
عظيم يببع الد ا بة ويحكون بيعه حفظاللمال على الغائب لا قضا »على الغا ئب وا نكان المستأ جر 
قدعجل الاجرا لين رب الدابة وتسخ القاضى الاجارة وباعالدابةفادعى المستأجرذلى فالقاضي 
يمرو باقامة ا'بينةعلئند عواة و ينصب القاضي وصيا على ليث هه أ الات 
نكر محمدر جف السيرالكب رسئلة السفينة اذا انقضت مدةالاجارة والسغينة في وبط البح ومسئلة 
أ لزقالذى فيه ال ريت اذا !لضت مد ة الاجارة فىالمعا زقولا جد المستاأ جرسفينة اخرئ وز زقاآخر 
وابى الآ جران يؤْاجِرصنه وقد حضرهم الامام ا نكان الامام يجعل ذلك للمسنا بوبنا 
ان تكون هذ:ةالاجارةم الامام وقدذ كرين سماعة في نواد رة هذ والمسئلة ء ن #عتمد رم ولم يشترط 
1 ن بكون المراج رهوالا مام بل شرط ان يقول المستأ جراستاً جرت هذه السفينة كل يوم بكذا 
أويوئاجر واحد من أصحابه ورفقائه فان ابى الآجريعد ذلكان يعطيةالسفينةاوالزقاستعان المستأ جر 
باصوانه ورفقائه حتون يترك السفينة و لزق عليه الى ان بجد سفينة اخرئ و زقاأخروبهذةالمسئلة ذبين 
أن من سكن دارغيرة الا يجب الاجر لاا ذ لكان صاحمب الداريا بوي ذلك وإ نكانت الدارمعدة للاستغلال 
الا اذا استاجراا لساكن بنفسه فيقو لاستأجر تكل شهرد بكذا نه لبس في مسئلة السفينة والزقاختلاف 
الرايثين سان كرف السيرمحمول علو مااذاحضرالامام وماذكرفينواد رين سمامة محمول على ما اذا 
لم يحتضرالامام كذ افى الذخيرة * رجلا ستأجرا رضافزر ع فيهائم مات المستاً جرقبل انقضاء مدة 
الاجارة كان لين ورئته ماسمئ من الاجر ال ان يدرك الزرعلانالاجارةكما تنقض با لاعذا ربقل 


كتاب الاجارة (م٠1)‏ ( الباب الثامن ) 
بالامذار وكذا اومات المواجروبفىالسنا أجرنبقى!لاجارة الى ان يدرك الزر ع واذا اتقضت 
مد ةالاجارةوالزرع قبل فى الفياس يو موا مستاً جربقلع لزر ع وفى الا ستعسان يقال لهان شت 
الع الزرع فىالتال وان ثنت فاترحكه فى الارض ال ان يدرك وعليى لصاحب الارض 
اجرمثل الارضكذافي فتارئ فاضيضان * وف الاصل اذا انقضت مدةالاجارة وى الارض رطبة 
قلعت وف المنتفى ا ذا! نقضت مد ةالاجارة وف الارض رطاب ترك فيهاباجره ئلهاحتىن نجزوهو 
على اول جزة درك بعد انقضا تا اجر رف لارض رطاب نتركف 
ال ع لس الينين ان! استأج رم آخرز' قاو جعل فيهاخلا م ا نقفضت مدة 
الاجارة فى الصحراء جعل باجرمئله ال موضع جد فيور يي تَالمؤاجرةبلهضي المدة 
لااعجعل باجرمثلهالكنها تترك على الا جارةالا: ولو ىكذ فى الميط * ولواستا جرارضا سنة فزرعها 
م اشثراهاللستأجرمع رج ل آخرانتقفست الاجارة بنرك ينوك أأ: زر عف الارض حول | يسلحتصد ويكون 
ا زر عمثلنصاجرالارضكذافي خزانة امفنين * وصى ابي يوسف رخ 
لوا نقضتالمدةوالزر ع لم خرج بعدفا ختصما فسخت الاجارة #وردتالارض ال صاحبهاوان 
خر ج بعد ذلك ,د دتهاباجرالمسة جرولوانقضت وا لزع بقل وام يختصمواحنى اسحصد جب 
من الا جر ساب ذلى ولايتصدق١'‏ ازار ع بالنغل وكذا ان اختصما فيه| ستسسن أن يتركف 
باجرالمئ لكذا ف التمرد ناشي * ولوخر جالزر ع بعدانقضاء المدة تصد ق بهفان زر عفبهاالمواجر 
ابضانم خر ج الزر ع وتصادثاانهماسواء فنصفان وان كان احد هماغالبافهولصا حب الغالب 
ويضمن للا جرهثئل مالهكذا فى الغيا ثية * | ستا جرا ,: ضساوفرس فبهااشجا راثم نقضئ وتها فالصسبم 
انلربالارض ان يطالب المسنا أج ربتفريغ ارضهاذ اكان فيهاغرس بخلاف مالوكان فيهازرع 
حيث يترك باجروليس'رب الارضان يندلى الاشجا رهلىالغارس بالقيمة اذالم يكن في قلعها 
ضررنا فاحش بالارض هكذا فى المسبط » فا كان في قلع الاشجارف ررة اعان لاض عد انه 
ان يتملى الا تجارو. مليه تبمتها مقلوعة د فعاللف ر ردن نفسه هحكذا في خزانة المغنيى* استاجر 
من آخرحانوتاو وضع نيه جباب خل نانتضت مدة الاجاة ومس تأجربابيئ تريغ لعانوت ذل وكا 
الل بلغ بلعالايفسد بالتسويل يؤمرنا لتسوبل وانكان يفسد لا بو مربالتسوبل ويفال للمستجر 


أن 


كتاب الاجارة (8+*9) ( الباب التاسع ) 
ان شقت فرغ ألسانوت وان شئرة شت فا ستأ جره ضنه الوك وقت اد راكه والمراد بفوله استأ جر منه التسكم 
باجر المثل عليه لا الاستيجا را بتداء يبدل مسمىى ولومات الموًّاجراوالمستاأ جر قبل انقضاءالمدة 
ولم بتيسرالتفر بغ تجب المسمو | ستحسانا و القيا سان يجب اجر المثل كمابعدانقضاء المدة كذا 
فىا سيط * واد انقضت مدة ا لاجارة ورب الدارفائب فسكن المستا جر بعدذلى سن لايلزمة 
الكراء لهذةالسنة لانه لم يسكنها على وجهالاجارة وكذ الوا نقفهت المدة والمسدأ جرغائب والدار 
في بدامرأنهلاناارأة! م نسكنهابااجركذافيفتا وى قا بخان *ونى الامالي عن #حمد رح رجل 
استاجرا رضابد راهم معلومةسنةو زرعهائم مات اموا جرقبل ان يستسصد از رع واختا رالمستأجر 
المضي على ا لاجارة حتى يستحصد الزر ع وبال جركفيل قال لايبرأ الكفيل من اجرما بتي الى 
ان يسنحصد الزرع وكذ الولم يمت الآ جر ولكن مات المستأجر واختا رو رثنه ترك الزرع فى 
الارض حتنول وسار ير ليلو !ارال لجار ضئ الاان يكون الاجر 
علون, رثْة المييت ليس له ذلى ولوانقضت السنة ثم ما تالمستأحر والز رع بقل واختارورثته ترف 
الزر ع باجرالمثل فالاجرعايهم في مالهم دون مال اميت كذ اف المحيط » ا سنأ جرارضافزر ع 
فيهازرءا م انهما ثفا سخا عقد الاجارة والزر ع بفل هل تنرك الارض في يدا لمستا جر با جراء دل 
اول وان يستحصدالزرع فقد قبل لاتنرك وقد قي ل تنو وهذا القائ ل يستد ل بمسئلة ذكرهاحمد رح في 
كتابالمزارعة وصورتها رجل دفع أرضة مزارعة الوق غيرة وأجرالمزار ع لزرع فيه في آخرا لسنةوالز ع 
بقللم يستحصد فا راد ربب الارض ان يقلع الزر ع لا يمكن من ذ لك ويثبت بينهما اجارة في نصف 
الارض الى ان يستحصد الزر عصان لحق المزارع ف الزرع ويغرم المزارع نصى وي 
الا يي لالزروع سي ا غراتي والبى اليه مو ظامان الترع يق 
ثبت الاجارة في نصفى الارض كذافى الذ خيرة * الباب التاسع فيما يكون الاجير مسلمامع 
200 واذا اسئا جرا جيرا يعمل له في بيئه عملا مسمئق نفرغ الاجيرمص العمل 
في بيث المستأجر و لم يضع م من يد حت فسد العمل في يد المستا جرا وهلى فلهالاجركذانى 
المبسوط* رجل اسنا جر رجلا مخبزله فلما اخر ج أ فبزمن التنوواحترق لابفعله كان له الاجر 
ولاضمان عليه وهذ|| ذا خب زفي بيت المستاأ ج ركذا في شر ح الججامعالصغيرلقا ضمخان *واذا اخرج 
بعض ا لخبز من التنوراستق ا لاج ربحسابه كذ فى الينابيع #فان لم يكنفي بيه وا حترق لااجوله 
]8 ا 


كناب الاجارة (509) . ( الباب التاسع ) 
كذا فيشر الجامع الصغبرلقاضيخان * ولوالزقهفى التنورثم جاء لمخرجه فسقط من يده فوقع فى 
التتور فاحترق فهوصا من فان ضمن قيمته مخبو رأ ١‏ اعطاةالاجرو ان ضمبه د فيقا لم يكن ى لها جرة 
كذ انى اسرا جا 'وهاج #وان احترق الخب زف التنورقبل الاخراج لااجرله سواء كان في بت 
المسناً جراوني بيث الاجيركذا فى ا لنهاية #وان سرق أأخبز بعد م اخرجه فا نكان خب زفي ديت 
صا حب الطدام فلهالاجرةوا ن كان نهب رفي ديت لخب زفلاا جرله فسان اناي مر ينك 
ابي حنيفة رح وعند هما يضمن حكذانى الجسوهرة النيرة 4 لواستا جر خباطا 'مخيطله ثوبافي دارة 
تقلع النوب ونال الخبط فرق لنوب لايسنسق دازام صم لثيئا را وقع ذلك القدرمسلمالان 
يعمل في دارةلان الا جرمشروط مقا بل با أخياطة وماضنع ليس خباطة انما هوممل من اعمال 
الخياطة وكذلى اذ استا جر رجل ليخبزلهد قيقا معلوما في دار وففخل الد قبق وعجن ثم سر قتبل 
ان نبز لايستسق الاجرلان الاجزمقا بل بالخبزولم يوجد ا لخبز انما وجد عمل من ١‏ عمالهكذا 

فى المحيط بج ولوكا نت بثرماء فشرط عليه مع حفرة طبه بال جر ولجص نففعل منها ثم نهارت فله الاجر 
كاملا وان انهارت قبل ان يطويها بالا جرة رفله الا جر ساب ذلى كذاف المبسوط » اذ ااستا جر 
رجلا لببنى له بناء في دا ره ا ويعمل له ساباطا او جناحاا ويحفرله بثرااوقناةاونهرا ومااشبه ذلى 
ق ملك ارما فيد تعمل بضد فل ان يقالب بقدره من الاجرلكهنجبرعلىالبافي حنن لوتهدم 
البناءاوانها رت البثراو وقع فيهاالماء ها والتراب وسواهامع الارض اوسقط الساباط ذلهءاجرماعمله 
ف لان مير ذلك ف غيرملكه و يدة ليس لدان يطلب شيئامن الاجرة قبل الفرا غ من عمله 
وتسليمه اليه حثى لوهلى قبل |!: ان ليم لاجب شيع من الاجرة اذا رامو ضعامن الصسراء لتحفر 
شا تقال مصمدر جاه لابصيرة بال بالخ ىار اوضع ودوالصسيي وإنرستكان مين 
ذلىك في ملىالمسنا درو ويد وفعمل! لاجبربعده والمستا جرثر يبص العامل ندا ى الاجر بيئه وبينهفةال 
مستا جرلا اقيف» منى حتى ثفر غ له ذلك هكذافى البدائع» وف الاصل اذا استأج لبحفرلهبئرا 
فى طريق امججبانة فحفرها فلا اجر لمحت يسلمها الوى صاحبهقال مثها تُخناان محمدار حسلمهذ:الاجارة 
ولم يشترط بيان موضع أ لحبفر قالوا وهذ اشارة الى ان ببان الموضع ني فير ملكةليس نشرط كذافى 
الذذخيرة ‏ ولواستاً جرلباناليضرب لبنافي ملحكه | وفيما في يده لا عق الإجرةحتىن يجن اللبى 
وينصبه في قول ابي حنيفةر ح وقال | بوبوسف و#ححمد رح حنى بج وينصبة وبشرج هلاخلا 


كتابالاجارة ‏ 7 )0 ( الباب العاشر) 
في انه اذ اضر به ولم بقده ا نه لا استحق الاجرة و لوهلى بعد فله الاجروان كان ذلك في غيرملكه 
ويد ةله يساق الا جرة حت يسلمة وهوان بخلى الاجيربيناللبنى وبين المستأجرلكن ذل يعد 
أنصبه وندا بى حنيفة ر رحء ردقا عوماخرجه ذا الب الع لاو اللي نل ييه لي المؤاجر 

فهوه نما لا لاجيرسواء كان بعد التش رب اوقبله كذ فى الينا بيع *وا أن ستأجرة ليضرب 'لبنا بملين, 
معلوم ويطبخ لهآجرا على | / ن أ أطب من عند عند رب اللبن فهوجا زو ان فسد اللبن بعد ما اد خله 
الانون وتكسرلم يكن له اجر ولوطبخه حتى نضئمكفن النا رعنه فاختلنى هووصا حبه فى الاخراج 
فاخراجه على الاجير بمنزلة اخرا جالخبزعن ا لتنوروان! تكسرقبل ان يخ رجه فلااجرله وان اخرجه 
من الاثون والارض في ملك رب اللبنى و جب له الاجر ويب رأ من ضمانه وا نكا ن الاثون في ملى 
اللبان فلا اجرله حنى يد فعه | لى صا حبءكذا فى ا بسوط * وفى القدو ري الخراطا ذ! خاطه في بيت 
المستاح رفان خاطه بعضة لم يحكن لداجرلانه لا ينتفع بدوان هاى دلاضمان عليه فلم يوجب 
الاج ربذياطة بعض الثوب وانه يخالنى ماذكرف الاصل قال فى القد وري وان فر غمنه فله 
الاجروعلن قولهما اذا هلى قبل الفرا غ من العملا و بعدة قبل التسليم البى المالى فهوضا من 
الل مضكون في يد الا جيرعند همأ لاخر ج عن الضمان الا بالتسليم الى الم لكفاذا هلى كان 
صاحب الثوب بالخياران شاء ضمنه قيمة ثوبه ولا اجر َه وان شاء ضمنة قيمثه مضميطا واعطاة الاجر 
كذا فى المبط 4 الباب العاشرفياجارة الظئر ونمو را ستيج رالظثرماجرة معلومة كذا فىالهداية «وماجار 
واصبارلب عستا رابا رالظثرو ما بطل هناك بطل ههنا لاا ن اباحنيفةر ءا ستسسنى 
0 6 وكسوتها أن موص فوع مولي 1 تمن ذاف مر 

ليس للفثرا فريس نف لاط موز اه ا وو اللثرفي 0 
و ا وا عذ وعذ رهامن مرض يصبمهالانستليج 
وي بور يي زمهاذلىكذاق المسبام 
وطعام الظثر وكسوتها على الظثرا ذالم بشترطوافي عفد الاجارة على المستا جركذا فى الخلاصة * 
ولوضا ع الصبىي في يدها اووقع فمات!وسرق من حلي الصبي اوثيابه شوع لم نضمن الطئرشيئا 


كتاب الا جارة [ ) 057 ( الباب العاشر ) 
كذاى المبسوه طغ ثماذ لماذا اسن جرها بالدرا د را هم فلا بد من بيان قد رهأوصغاتها, وأ ناسنا جرها بمكيل! وموزون 
فلا بد من نيان قدرة وصفته وا واذ! استا جرهابئياب يشترطفيه جميع شرائط السلمكذا ف المسبط #فان 
ى الطعامد راهم ووصف جنس الكسوة واجلها وذرمها فهوجائزبا لاجماع وى بتسلمية الطعام 
د راهمان ببجعل الاجرة د راهم ثم يدفع الطعام مكانها ولوسمى الطعام وبين قدرة جا زا بض ولأبشترطا 
تاجيله ويسترط بيان مكان الايفاء مندابى حنيفة ر ح خلافالهماكدا فى السراجالوهاج #ويجب عليها 
القيام دامرا لصبي فيمابصلسه من رضاءهكذاني ممحيط السرخسي + ونغسئل ثيابه صن بوله ونجاسسته 
لاعن الد رن والوسغ ودوالاصم حكدذا في جواهرا لاخلاطي * وعليهافسل الصبى واصلاح دهنه 
هحكذ ا فيفنا ون قاضمضان * ود لبهاان يصلمطعام! لصبي بان تمض له الطعا م ولاثاً كل شيا يفسد 
لبنها ويضره به وعليها! يضا طبخ طعام ةكد افى الس لسراج الوهاج # فلومرض الصببي و 
من الريحان والد هن فهوءلى الظثرفي عرف ديا رهم مافي عرف ديا رنافهوعلئى! «إل الصسى 
العنويئ كذ! في جوا هرالا خلاطي * مان كان | لصي يأكل الطعام فليس على ' لظمرا . 0 
الطعام وذلىكله على | هله وعليهاان تهيثهله كذا في غاية البيان *والا الاصل' نالاجارة اذاوقعت 
على عمل فكل ماكان من نوابع ذلك العمل ولم يشترط ذلى ها ى الاجير الا جارة فا مرضع 
فيه || ى العف كدافى المدبط #ليس على الطمرصن اعمال ابوي الصبي شوع الاان تنبرع ولاتتوف 
الصبي وحيد!كذافى الغيائية *وليس للظثر, ولاللمتسترضع ان يفسم هذ والاجارة الا بعذ روالعذر 
لاهل الصبى انلا يأ خذ لبنها اويتقياً لان المقصود لااتحصل منووا نت هذ و الحالةوكذلى اذا حبات 
وكذلك اذا مرضت وكدل اذا كانت سارقة وكذلى اذاكانت داجرة بون مجو رها وهذا بغلاف 
مااذ١‏ كانت كافر الا نكفرهانى اعتقادها وذ استأ جرا لرج ل ظثرائم ظهرا نهاكافرة اومجنونة اوحمقاء 
5 ن لدان بعس الاجارةكداى الظهيرية *والعذ رمن جانب الظران نمرض مرضالا تستطيع معهالارضاع 
الابمشقة تلسقها وكدلى اذا حبل ت كذاف الذخيرة* وا كان اهل الصبي يوذ وها وذهابالسنتهم كفواوان اسار 
اخلا قوم معهاكفواعنها فان لم يكفواعنها كان لها ا ننخر جكذا ف المبسوط* راذا واذ ال تكن سعروفة بالطؤرة 
وهىي ممن يعاب مليها ذلها الفسئ بشلاف ما اذ كانت تعرف بذ لى ان تكورن هذا وى جارة #منها 
كذانى المضمرا ت * ود يفسن ان لم تعلم بمشقة الظأرة ثم علمت هكذ! فى الغراثية * فد فالوانى الظثر 
اذاكانت 


كئاب الاجارة (1-89) ( البا بالعاشر) 
ان !كانت هى ممن يشينها الارضاع فلاهلها ان يفسخوالانهم يعي رون بهوكذا اذا امتنعتهي من الرضاع 
ذلهاذ لك اذا كان بشينها كذ افى أ مودرة النيرة وان كان الصبي قد ا لعها ولا بأ خذ لبن غيرها هي 
لا نعرف بالطو رة كان لها العسسم ابضا في ظاهرالرواية وروي عن ابي يوسف رح انه ليس لها لسئانا 
كان يخناف على الصببى من ذلك قال !شين الامام شمس الا ئمة اللوائبي رح والا عنماد علون رواية 
أببى يوسف رح وا اويل محمد رح اذ١‏ كان الصبي بعال بالغذاء صن الفانيذ والسمن وغيرذ لك مما 
الي به الصميا ن اويأخذ لبن الغبربنوع حيلةاما اذا كان لايعاي بالغد اءولاياً خذ لبن غيرها فجواب 
محمد رح كجواب ابي يوسف ر ح وعليه الفتو كذانى المحيط » مان كان لها زو ج فآ جرت 
نفسهاللظوّرة بغيراذنهذللزو جان يبطل عقد الاجارةٌ قبل هذ |اذاكان الزو ج ممن يدينه ان تكون 
زوجته ظئرا وا نكان لماز و ج معروف فآجرت نفسها للظأرة بغبراذن الزو جفللزوج حق الفس 
سواء كان من يشينه ان تحكون زوجنه ظثرأ اولاروه وا لصيهيم وأ ن كان ز وجها مجهولا لا يعرف 
انهااء رأ نه ال بقوله'فليس له ان ينض الاجارة هكذ! فى الذ خيرة * الظئراذ! كا نلهازو ج معر وف 
وقد 'ستوجرت شهرا فا نقضى الشهر والصبي لايأ خذ لبن غيرها ا كانت آجرت نفسها بغيراذ ن 
الزوج مللزو ج ان ياباها, وان خيف موت الصبي .وا ن كانت آجرت نفسها باذن الزو ج فلس 

للزوجان يمنعهااذا كان الصدي لايأحذا بن غيرها ونه يعن كذ افي جواهرالا خلاطي *وقالعيون 
وان كان الزم جة- سلم الاجارة واراد اهل ا لصبي ان يمنعوة من غشيانها مخافة أ لعبل وان.يضر 
ذلك لصبيهم فلهم أن بمنعوة عن ذلك في منزلهم وا ن لقيها في منزله عله ان يغشيهاو لايسع للطثر 
ان نمنعه من ذل ىكد اف الد خبرة * ولبهم ان يمنعوا اذر داء با هاصن المكثفي منزاهمكذا فى الظهير يذ * 
ولهم صنعها من زد يارةالاقاربو زداونهم | ياها اذا اضر بالصبي وان لم يضر فلاحكذ افي محيط 
السبرخسى * ولايسع للظران تطعم احد امن طعامهم غبرامرهم فان زاد هااحد من ولدهافلهم 
ايسحنو من الكينونة عند هاكذافى المسوط * ول مابضربالصبي نحوالشروج م منزل 
الصبي زمانا كثيرااوما اشبهه غلهم ان بمنعوها عنه و مالايضربالصبي فليس لهم منعها صة أحاجتها 
بسي و ع يات وقات الصلوة .نوها وصعنون قوله كل سايضر 

لصبي لا محالة .اما ماعان فيه وهم الضر رفليس لهم منعها منهكذ !فى لطسيط» ولومات الصب 
اممو وسور وي اي 
١‏ 


كناب الاجارة )91٠0(‏ ( البا ب العاشر) 


الصغيرثم مات الرجل لاتنتفض اجا رةالظقر وان الفقيه ابو بكر البلغي يفول 'نماتبطل اجارة 
الطثر موت الاب اذا كان للصبى مال امأاذ الميكن له مال تبطال بموت الاب هنهم من قال لابل 
فى الدالبى جميعالاتبطل الاجارة دمت الاب واطلاق محمد رح فى الكئاب يدل عليهثم قال 
دن 20 واحرالظئربي ميراث الصبى قبل ارادبها حرما يستقب لمن اللمدة بعد موت الا نالا 
ماوجب من الاحرحال حيرة الاب يستوفن من جميع التركة وقيل الكل يستوفن من نصيب 
الصغيروهوالضعيم وى الموازل استأ جوالرحل ظثرالترصع | بنه الصغيرفلما|رضعنه شهورامات 
ابوالصغيرهتالت عمة الصغيرا رضعيه حت يعطيي الاجرة ردعنه شهور فال ان لم يكن للصبي مال 
20 جرهالاب فمن يوم مات الاب الاجر ءاى العمة ثم ينظرا كانت وصبةللصغير رجعت 
بدلكفىيمال الصغيرو الاهلاوانم ن للصمي ما ل يوم استأجرهاالاب الاجركله في مال الصغير 
كدافى الد خبرة * لولم يكن للصغيرمال حين استأ حرهاالاب ثم اصاب الصغبره الاسئل والدي 
من هذوالمملة قال قبلا حره مضدى على الاب واجرمابقى في مال الصغيركذ افى الظهيرية * 
واذا| 3 جرالرج ل ظئرا ترض ع صببين لد فمات! وتسييه منه نص ىالا 0 وأمس) لاب الصبيين 
اقامة صبي آخ رمقام الصبي كدافى المحيط * ولواستا جر واظئرين نرصعان صبياواحدا فدئىف 
جا ئزويثور ع الاحربينهما على لبنهمافانما ن لبنهماوا حدا هالا جر بينهما صفان وا نكان متعاونا 
عست زلكو نان ها تنك اعد نهدا بطل العقد في حقها لعوا ب المعفود عليه وللاخرو حصتها 
من الاج ركذف المبسوط * وليس للظم ران تأ خذ صبياآخرفترصعه مع الا ول فان اخذت صببا 
آخروا رضعنه مع الاو ل دقداساءءت وانمت ان كانت قد اضرت بالصبي كذافى البدائع » 
لهالا جركا ملا على الفريقين ولانتصد ق بشوع منه كذافي خزاءة المفتين * والاجر 
طيب لها ولا بنقص من الاجر الاول ارضعت ولدهم فى المدة المشروطة و يطرح 
من الا<ر بقد رهااخةانىكذا فْْ الغيائية* واذادفعت الظثر الصبى الى خاد مئها حنون ارضعنه 
فلها الاجرخا ملا إستحسانا واذاشرط علبها الارضاع بنفسها فدفعته الوق خاد متها جنن ا رضعته 
ا لصسب_| هالا تستسق للا جرهكذا فى! لذخيرة * و الاو جه انها لسحق كذافى الفنا وى 
الصغرئن * ولوارضعته حولا ثم يمس لبنها ما رضعت خاد منها حولا أخ رفلها الاج ركاملا وكذلىف 
لوكانت ترضعه هي وخا دمنها لها لاجر تاها ولا شوع أخاد منها ولوببس لبنها فاستأ جرت لهظثرا 


كتاب الاجارةٌ )9]1١(‏ ( البابالعاشر) 
كان عليها الاجرا مشر وط ,لها الاج رمام لاست ساداوفى القياسلااجرلهاوتتص دق بالعف لكذاق المبسوط* 
وان ا انقض تالمدة فلا اجراها وان جحدت الظئرذلى وقالت 
ما أرضعته بلبن البهائم وانماار ضعئةه بلبا بنى فالقول قولهامع يمينهاا ستحساناو ان افام اهل الصبى 
بينة علىن مااد موا دلااجرلها ال ا لشبخ الامام شمس الآاكمة العلا ي تاوول المسئلة انهم شهد وأ 
انها ارضعته بأبن ١'شاة‏ .رما ارضعنه بلمس نفسها اما لواكتفوا بقولهم ما ارضعته بلين نفسها لاتقيبل 
شهادتهم لان هذه شهادة قا مت على انفى مقصودا بخلاف العصل الاول لان هناى النفى دخل 
في ضمن الاثبات و ان اقام البينة اخذت ببينة لظتركد | فى الذخيرة #واذ! استأجرالا بام الصغير 
لارضاعهان استأجرها حال قيام النكا م بمال نفسه لا يجو زوكمالا يجو زا ستيجارهالا يجو (استيجار 
خادمتها ومد برتها ولواستاً جرمكاتبة لهاجاز وان استأ جرهابمال الصغيرروى دن سماعة من 
محمد ر انه يجو زهدا ادا استأجرهاحال قيام النكاحواما اذا استأجثرهابعد الطلاق فا نكان الطلاق رجعيا 
لامجو زرا نكان الطلاق بائنا فى ظاهرالرواية يعجو زهذا اذا استأجرهالارضاع ولدهمنهافلواستا جرها 

ضاع ولد من غيرها يجوزهكذا فى المحيط * ولواستأجرها بعد نقضاء العدةلارضاع ولدومنها 
0 وجها بعد ذلك قبل انقضاء مدة الاجارةقال والدي لار واية لهذ المسئلة و سألت الشبج 
الام'م الاجل ظهيرالدين المرفينازى ي قأل لاتبطل الاجارةكذا فى الظهيرية * ولواستأجرامة اوا ابئته 
١‏ اع 0 واحا كارك جرم مه كداق لمر * 
واذا التقطلقيطاةاستاجرله ظثراالا جرة عليه وهومتطو ع ذ فى المنتفى رجل استأجراءنه لترضع ولده 
منهامن مال الصبى بى فهوجا ئزحكدافي محيط السرخسي * ويجب | رضاع اليتيم على -- 
ندقته عليه وا نكان البتيم لاوا رث لدولم ينطو ع عليه احد بشوع فرضا عه عل ديت الال وان ستأجر 
الاب الظثرلولدهوابت الام ان تسلمه وقالت تردءه الظئرعندي قيل ا 
مند هاحكذ افى السراج الوهاج * وفي فى فتأوئل اهل سمرقند ان ! استأجرظثرالتر ضع ولد سنة بمانة 
درهم على انهان مات الصبي قبل ذلك فالد راهمكلهاللظئر فهذ اشرط يمسد الا جارة فان مات 
الصبى قبل ذلك فلهابقد رما رضعت ١‏ جرمثلها وترد البقية الى المستأجركذا فى الدخيرة * رجل 
عب ومني عه وا اا 


كنا ب الاجارة (511) ( الباب العادي عشر) 
فى الدخيرة# ‏ 6 لاجو ظئرا سنة بمائةدر هم علوىان يكو نكل لاجريمةابلة الشهرا ولافه 5 
0000 بي فالوايفس اجرء ثلهاسنة على الشيهو 
اصاب شهرين ونصفا كان ذلك ورلراتي زوق زه رإلاسلة فا وه ع 
على الم.مىن من دلككدافي فئاوئ قاصيخان * وللامة الما ذوث ان نر اجرنفسهاظثرا | للمكا نبة ان 
نو اجر نفسي داظئراو' منها لانهأ من الكسب ,كذ اللمكا تب والعبدالمأذون ان يؤاجرامتهفان مجز 
اللاني ا نقيت تسد رع وعفاني وتبرج لا “تفض ولواستا جرت المكائبة ظثرا نم 
عجزت اننقضت كذا فى الغياثية * رلابأس للمسلمة بان : > » ولدالكا فرباج ره سين 01 
ولا بأس بان يستأجرالمسلم الظئرالنا رة والني ولدت من لقجوركدا فى المبسوط »* ولوا ولواستأجر 
شاةلترضع جد يا اوصببالا يجو ركد افى السرا ج الرهاج * البا ب العادى ه عشرف الاستيجار 
للخدمة قالعلمائنار م يكرة الرح لان يستأج رحرة ارام ةيستخدمها وبخلوبها لان الخلوة بالاجنبية 
ميهي منهاكدا فى ري #حرة جرت تفمهاذ عب ل لابأس بوكرو لدان بخلويهاتال فخرلدينى 
قاضيخان هذا تاو يل ماجاء فى الاصل ونه يعني ى هكذا فى الكبرئ * وقال ا بوحنيفةر ما نا 
استأجرالر جل ام رأنه لتغد مهكل شهرباج رمسم لا يجو ركمالواستأجره العم لمن اعمال اليبت 
من الختبز الطب وارضاع ولدة صنها وأوا اسن جرها لتخد مهفيماليس من جنس خدمة الب لبي ت كرصي 
روا به ومااشه ذلى يجو زلان ذلى غيرمستدق مايهاكذافى المحيط * ولوكانت المرأ 'مؤجاز 
كذاى الخلاصة * وفى الصيرفية استأ جا مرأة لتشبزله خبزا فللا كل لايجور وللبيع جاركذا 
فى التانار خانية * ولواستأجرت المرأة زوجها للخدمةا ولرمى الغنم فهوجائز وله ان يفسهها 
ولا خدمهافي ظاهرالروابة وروى بن سماعة صن بن سعدين معاذالمروزي من ابي حنيفةرح 
انه بال و هكذ اذ كرا لساكم في مخنصرة وجهظاهراارواية انه خدمتهاغيرمستسقة عليه ومنافعه 
مملوكة له فجازت الاجارة بهذا الاعتبار ولخد مها استعق الا جركذا في محيط السر خسي مويه 
يفت كذ | ني جواه رالا خلا لي * ولو ستأجر بويهلم تسج زحرييى اذا | وعبد ين لغيرة اوكا فرين وله 
الاجرا اذاهمل ولإينقص الا جرمتوىكان اجر المثل انتقص من المسمىن كذافي سي طالسرخسى * 
وان! سنا جرجد وا وجدته للخدمة لابججو زولوخدم فلدالمسمى ويستوي في ذلك ان يكون الاذن 
حرأ 


كتاب الاجارة 00ل3وث11) / الب بالعادي مشر ( 
حرااو عبدا مس لمارا فراحكذا فى المسيط * ولواستاً جوا بنهوالمرأة ابنهالمخدمها في بيتهالم جز 
ولا بصب الإجرا ذاخدم الآ اذ اكان حرا وسكا تباكذافى العلاصة بدوان كان الاب حرافاستا جر 
احدالابوين لبر عى غنم اله !واساً جرة لعم ل آخروراء الْطْْدمة ذانه يجو ركذ افى الذخيرة *# وق 
لفتار نام رأ قالت لزوجها! غمزرجلي علين ان لك الفىدرهم فغمزالزوج رجلهاا لان 
فال تلااريد الزيادة فالاجارة باطلة وهذ١‏ الجواب يوافق رواية! بي عصمة ويخالف ظاهرالرواية 
كدافى التانا رخانية * وجو الاستيها رللخدمة فيمابون الاخوة وسائرالقرابات وص مشائخنا 
من قال اذ |!ستأ جرمة للخد مة والعم الاكبرا عع شح مة لا بيجو ركذ اف المصيط بد 
المسلم! ذ آجرنفس هصن كاف را #خدمه جازو يكر اال الفضيلي لاو لل لدى م وصاديه الا نلا ل إخلاف 
الزراعة والسقى كذءا فى أخلاصة + أذا استأ جرمبدا هذين الشهري ى شهرا باربعة دراهم وشهرا 
بخمسة ن راهم فهو جا ئزء الاول منها باربعة حنون لوعم لف الأولد ون الثاني ا ستعق ا ربعة دراهم 
ولوعمل فى الثاني دون الول | ماق خمسة د راهمكدافي شر حالجامع الصغير حسام إلدين» 
وان استأجرثلثة اشهرشهرين 1 بدرهم وشهرا :خمسة والشهران الاولان بدرههكدافي المبسوط » 
ومن استأ جر عبد اللخدمة دليس لدان يسافربهالاان يشترط ذلك وهذاان!استأ جره فى المصر 
ولميكن على نهية١'‏ لسفراما اذا كان علن تهية السعر فعيه اختلا ف المشا تخ وامااذ كان ممافرا 
واستأ جره فله ان يسا فركذ فى ا لجوهرة النيرة #اد١استأ‏ جرعبد ابالكوفة ليستهد مهو لم يعيى مكانا 
لأشد مقكان له ان يستضد مه بالكوفة وليش لدان بستتعد مه خاو ح الكوفة لان! لا ستحدام بالكوفة 
ثاب بد لا لهأ لال فيعتب ربمالوثبت نصافان سافريه ضمر هكد ان كر محمد ر حالمسئلة في ١‏ جارات 
الإض لان من اد عوودارا اوصا لح المدء ون علية على خد م هبدة سئة ا ن له ان يخر ج بالعبد الى 
اهله قال الشبئ الامام شدس الائمة التحلوائي فيش ر جكتا ب الصلم ل ميرد يقواه ا عضر ج بالعبداليئ و اهله 
ان يسا فوبه وا نمااراد به الى اهله فى الفرىل وانية البلدة و كان الشمخ الامام شمس الا ثمة 
السرخسى يفر قابين مسئلة الصلم وبين مسثلة الاجارة كان يغول في مسئلةإلصلع لصا حب الخدمة 
ان يسافربالعبدوليس للمستاً جران يسافر بالعيد لبلستاج لخد مةكدافى المسيط #4 وقال محمدرح 
وليس للمستاجرا ى يضرب الغلام صكذانى الظهيرية * ولودفع المبتأجرالا جرالى العبدوكان 
العبد هوالعاقد ققد برع من الااجروان لم يكن عاقدا لايبرأوان حصل الردالق من يده 
1 م١‏ 
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كناب الإجارة (6١؟)‏ ( الباب الدادي مشر ( 
اسع 00 ن بكلى العيد امس ّأجركل شع من خدمة 
البيته يأمرةان يغسل ثوبه وان تبط ويمبز ويعجن اذاكان عن ذلكت ويعلى دا بنه وينزل 
بمتاءه من ظهرت اوير قى البه واحلب شانه ويستسقي له من البئروليس لدان يعود خياطاولاني 
صماعة وا كان حاذ فانى ذلك ويس على المستاً جر طعامه الاان ينطو ع بذلك اويكون فيه عرف 
ظا هرولهار بأمر «نخد مة اضيافه لدان يواجر من ير اللخدمة وان تزوج المستا جرامرأًة فقال 
أخده: ى وهبالى فلوذلك وكذلى المرأة ا نكانت هى المستأجرة «نزوجت ففالت اخد مني 
و زوجي فلهاذاك هكذا فى للبسوط »ف النتفو روايةبراهيم من محمد رح رجل أجرعبدالدسة 
ما ن العبد اقام بينةان المولئ كان ١‏ عتقه قبل الاجارة ذالاجرة للعبدلوة الالعبدانى حروفد فسعت 
الاجارة ولم يكن له بينة دفعه القاضى الى مولاة و'جبرة المولى على العمل ثم اقام بينةانه 
حرو ن اموا أو اعتقه قبل الاجارة علا؟ جر عبد ولا للمولى و لوام يقل فسخت الا جارة كان الاجر 
للعبد ولوكان فبر بالغ فادعى العنق وفد أجرة اموي وقال قد مسخت م عمل ونافى المسئلة 
عدالها فالا جرللغلام وهذابمنزلة اللقيط في حج ررجل أحروكذاى لذ ذيرة #لوآجر عبدةسنة 
فلمامضت سنة اشهراعتقدف وبالمخياران شاء مضئ على الإجارة وان يثاء فسيع ذان فسع بطل العقد : 
فيمابفي وسقط صن المستأ حرالاجرفيمابثي وكان اجرما مضىى للمولىكدا فى البدائع * رهدااذا'م يكن 
على العبددين وا نكان صرفه الى غرمائه فمافضل يكون للمو ل كدا فى ا'غيائية * وان اجاز 
ومضىى على الاجارة فالاجرة فيما يستقبل الو نما م السئة يكون للعبد فان احتا رالاجارة ل يسك له 
ان ينقضها بعد ذلك وقبض الاجارة كلهالل ولى وليس للعيدان يقبض 'لاجرة الا بوكالة من مول 
هذا اذ١١‏ لم يكن المستأ جر جل الاجرة ولاث رط امول عليه التعجزيل فان كان رارك 
التعجيل فان عتق العبد وا ختارالمضي على الاجارة فالاجرفكلها للموليى .وان اخنارالفسم يرن النسفى 
ل عسو سكا الول اويسيا وأذن للعبدان يوا جرنفسه سنة فأجره ثم اعتفه امول 
في نصنى المدة الاان فبض الاجا رة ههماالى العبد ولوكتا ن العبد “تجورا وآ جر نفسه من 
انسان بغي راذن صولاة فا عنقة االمولى ف المدة فلا حيارله كدا فى البدائع* وان أجرالعبد نفسهبغير 
اذن الول ان سلم من | لعمل بصم ويجب الاجر وصم قبضه وليس للمسنا جران يسترد الاجر 
منه ولوعتق لاخبارله لاثه باش ربنفسة وماتجب بعد العن ق فله با نفاق الر وايات وان هلى من العمل قبل 


كتاب الاجارة )95١8(‏ ظ ( الاب الحادى عشر) 
| نيعنقام نصمالاجا وضمن المستأجرقيمته للمولى 4 اخرله كذافى! لغ أثية» | سنأ جرعبداشهراوقبضه" 
تمجاء أ< رالشهر والعبدآبقاومريض فقال المسنا . جرابق! وفرض حين قبضه وقال المولوى لم يكن ذإى 
الآ قبل هذابساءة فالقول للمستأ جره ولولم يكن حينثذ آبقااومريضاةالقول للمولى كذا فى التمرتاشى * 
رجل فصب عبداذآً جرا لعبد نفسه وسلم صن العمل تصمر الا جارة جو زللعيد فبضالاجربالاجماع 
فان قبض العبدثم ا خذالغاصب منه الاجرةفا كله ولأضمان عليه وقال ا بودوسوى و#حمدر ح هو 
ضامن ولووجد المولى الاجترقا ئماا خذ منه بالا جما ع كذ اف الجامع الصغير» المكاتب اذ جر 
عبداثر عجزلا تبطال الاجارة عند اببي يوسف رح ونبطل عند محمد رح ولواستا جرالمكا تب عبداثم 
عجزتبطل الاجارة في قولهم ولوادى المكاتب وعدق بقيت الاجارة مند الكل كذ في فنا ول 
فاضمخان * ول وآجرا لرجل عبد اله ثم استسق واجا المستسق الا جارة فان كانت الاجارة قبل 
استيفاءالمنفعة جاز وكان الاجرللمالى وان اجا زبعد استيفاء المنفعة لا تعتبرالا جارة والا جر للعائد 
وان اجا زفي عقد بعض المدةفاجرمامضئ ومابفي للمالى فيقولابىيوسف رح وقال #>-مدرح 
اجرما مضى للغاصب ومابقى للمالى كذافى الظهيرية * والاب والجدابوالاب اووصيهمااذا 
آجرا لصغيرفي عمل من الا عمال لنى يقد رعليها الصغيرجا زولا ولاية للجدمع قيام الاب ووصي 
الاب مقدم على أأجد فا ن لم يكن للصغيراب ولاجدا بوالاب ولاوصيهما فآ جرةذ ورحم مسرم كن 
الصغيره وكان الصغيرفي حجرة جاز و ان كان الصغيرني حجرذي ١‏ رحم محرم منه فأجرة ذورحم 
مسرم آخرهوا قرب من الذي كان في حجر وان يكون في <جرعمه فأ جرنه امه جا زفي فول 
ابي يوسف رح ولاجوزني فول م>مدرح وان أجرذرحم محرم وهوفي حجر ليس له ان ينفق 
الااجرءلى الصغيراذ الم يكن له ولايةالتصرف في مالدكمالو وهب للصغيرمال كان ولصاحب الجر 
ان بقبضالهبة وايس لدان ينفقهاءاى الصغير كذا في فتاوى تاضيخان * وف الغا نيه ولاينمق 
دليه الا الا ب ,ا لجد دوقيل بجوزان ينفق مالابدللصغ.ر منه وأ كان اطلق القإضي بجو زمطلفاكذا 
فى١‏ لنانا رخانية * وللاد - المسا اي قارةاماغيرهء لاسر يجيه 
لاي اجرعيدة ومن متسمد رح ست تصن بو لجرعبده وكذا أستحسن ان ينفق على الصغير 

مالا بدلهمنه قال امتاذ نار ح وبه يفتوى هكذا فى الفتاوى الكبروى * احد الوصبين يملى ان يؤاجراليتيم 
فيةول ابي حنيفة رح ولا يواجرءبدوقال #حمدر ح بؤاجرعبدة ايضالان من ملى النصرف 


كتاب الاجارة (019) (البا بالعادي عشر) 
ملينملكه على عبد: هكذ ا فى لسرا ج ج الوهاج اذا آجزالصبى ابوه اووصي بيه أوجده روصي 
جدء| والقاضى اوا هينه فبلغ فى المد ةفهومذ ران شاء امضى الاجا روأ ب شام فسخ ول وآ جر واحد 
من هر لآ ءش امن ماله فبلغ فى المدةلاخبا رله هكذا فى البدائع اذا آجر .ولد الصغير بالنفقة 
والثياب له سنة ومضت السنة للا بان يطالبه باجرمئلهلان الاجارة وفعت فاسدة وماد فع للضي 
فهوه تبر ع وف العناووئ له ان بطالب ( اكرآن متدارجامه خر ج نكرد:باشد ) كذان التاثار 
خانية قال ذا ضمخان يسترد الثوب و بعطوى ا جرالمثل وهوالا صو بلا نه مااعطاة ميا ناكذا فى الفنية 
في باب مسا ل متفرقة فى الاجارةالفاسدة * ينيم صغي ليس له اب ولام ولاعم استعمله وا قرباره 
بغي راذن | لقاضى وبغيرالااجارة عشرسنين فلهبعد البلوغ ان يطالبهم باج رمئله فيه كذا فى القنية 
في باب بقاء الاجر * ولواستا جرنفسهاومبدة! لليتيم لم يجزكذا فى المبسوط » وهو لصسبيي 
هكذا في جواهرالاخلاطي ,المصيط * ولواسة جرالوسي اليتيم اوعبدة بمال نفسه ليعمل لدقال ينبي 
ان يجو زعند ابئي حنيفة رح وا بي يوسفر حالآخراذ! كان باجرة لايتغابن الناس في مثله كذا فى 
لبر * وان وصي لبي ناس جولاحد سمال الآ جلاع مال احد حماس 
الآخركذا في فتاوين قا فيخان * والاب اذ استا جرالصغيرلفسه فلاشى في جوا ز زهذة الاجارة 
كذ افى الظهيرية #اما الاب اذا آجرنفسه للصغيرا وآجرماله للصغيرا وا ستأجرمال الصغيرشفسه 
جا زكذافي فتاوئ فا ضيخان *وا ابالصبى المحبي, وراذاآ جرنفسه لم يجزوكذلى اعبدالمحجور 
اذا آجرنفسه لم يجزفان عمل فان ب بالل نفى الا سحسان يجب الاجر المسمون وان 
هلى مر العمل ان كان صبيا فعليع ماقلة اللستا جرديئه وعليه الاجرفيما صمل قبل الهلا وا كان 
مبدافعلى المستا جر تيمته ولااجرعليه فيماعمل له العبد هكذانى اللمسيط # ولوا ست جرالغاضي رجلا 
ليعمل لليتيم يجوز باجرالمئل وان زادعلين اجراائل لا تج الزيادة ولوفعل مستعملا فالزيادة 
في ماله ولوآ جردا را للصبي ' وعبد باقل من اجرا لثل لانججو زولوسكن المستأ جر يجب المثل بالا 
ما بلغ ولوسكن دا رة انسان فصبالا يجب الاجر وقبل ينظرالوى نقصان الدار والون اجرالمئلنايهما 
كان خير ا لمببي يجب ذ لد كذ افى الغياثية # رج ! قعدصبيامع رجلليعم لمعه فاتخذ لههذ ا الرجل 
كسوة ثم بدا للصهي ان لا يعمل معه قال ان كان امطاه كربا سا والصبي هو الذي نكلن لضياطته 
ميك 


كنا ب الاجارة (17؟) الباب الثاني عشر) 
لم حكن لارجل على الكسوة سبيل لانه انقطع حقه با لخياطة كذا في فتاو ءى قا ضيدان * 
الباب١لما:‏ ى هشر ني صفة نسليم الاجا رذ داوق عقد الاح ره #عتيسما علو مد ة او مسافة وجب 
تسليم ما وقع عليه العقد د اما مد الا جارةكذ افى المحيط * ونسليم المعقود عليه فى الا حارة هوالتمكين 
من الا نتفاع به وذلى بتسلي لمعل اليه بديث لا مانع من الانتفا ع بوفان عرض ض في بعض اد ة 
طبع الا عب كما لوغفصب الدارمن المستاجراوغرقت الارضالمستأ جرة اوانقطع عنهاالشرب 
اومرض العبد ا وا بق سقطت الاجرة بقد رذلك كذا في “حيط السرخسى ب نسليم المفتاح فى المصرمع 
بدي يدو الدارتس قار 35 ى نجب الاجرة بمضى المدة وان ام يسك وتسليم المفتا ح 
فى#السوادل س بتسليم للد الاك 0-06 كذ فى القنية *[ جره نآ خرحانوثا 
ودفع اليه ا لمفتا حفلم يقد رالمستا جرعلى فتحه وضل الممنا ‏ ح اياماثم وجدةفان كان ع يمحكان ذنم 
الدانوت بهذا لاع لك اجروامقييوان إن .لا و ذ خيرة * 
ولوتكارئ منزلا في دار وفى الدارسكان فخلي بينهوبين المنزل فلماجاء رأس الشهرطلب الاجر 
ففال ماسكيته حال بينى - ى النزول فيه فلانالسا كن والسا كن مقر بذلى١‏ و 
الحال فان كان المسأجرفيه فى الال فالاجر عليه وا كان الغا صب فيه فلا اجر عليه والقول فيه 

قوله وان أم: ى فى المنزل ساكن فى الال فالمستا جرضامن الآ ج ركذ فى المبسوط * قال فى المغتقن 
ل ابي يوسف رح امسن جراذاجاء بالعبد لمجم ريضا وقال قدابق واقام رب العبد بينة 
انها ن عمل كذا وكذا را قام المستأجرالبيئة انه كان قدا بق بوصئذ ا وكان مر يضا فالبينة بيئة رب العبد 
كذاف المديط + ولوكانت الدار مششغولة بمنا عا لآ جرا والارض مررعة فالصعسيس انه بصم لكن لابجب 
الاجر مالم يسلم فارغااو يبيع ذلى منه ولوفر غ الدار وضلم لرمت الاجارة ,أوسام كل الد ارالابينا 
مشغولا بمتاعه سقط الا جربحصته وله أخيارنى الباني لتفرق الصفتةعليه فان فر غ البيت قبل الفسسم 
لمث الا جارةكذا فى الغيائية اذا انهد م بييتمنها! و وحا دط منهاوسك للستأ جرف البانفي لابف 
شوم من الاجركذا فى التاثار خانية * البا بالثالك عث, تور المعاتل! لتق لني 7 علق برد مستا جر 
على المألى قال محمد رح ف الا صل ولس على الأمستأ جر ردمااستا جرعلى امالك وعلى الذي 
هران فقون فزل امنا كر رض هذا كا لعا ريةكذافى الذخيرة #قال محمدر فى الاصل 
اذا ستأجرالرجل رحوى يصن عليه شهرابا جرمسمى فعمله الو منزله فموّنة الرد على رب الرحن 
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كناب الا جارة (16؟) ( البابالثالك عشر) 
والمصر وغ رالمصرني ذلك سواء فى القباس فى الاجا رة والعارية ففى الاجارة مؤي الرد على 
ربالمال. فى العارية على المستعيرقال مشا نخناو تاويل هذا اذا كان الاخراج باذن ربالمال 
فى الا جارة والعا رية فنى الاجارة جب موٌّنةَ الردعائن رب الال وف العارية تجبءوّنة الرد 
عل لا جر ا ا ا ور اللا حر يور 
ان او مستا جرا كذ انى المعيط #الرد فى الاجيرابمشتركف نعو لقصار والصبااغ والنسساج على 
الاجيرلان الرد نقص القبض فانم يجب علون م ن كان منفعة البض له ومنفعة النبض في هذه المواضع 
الاجيرلان للا جيرءبناوهوا لاجرة ولرب الثوب المنفعة والعين خيرص المنفعة فحكان الرد عليه 
بخلافما لوآأجرصبدا وداب وفر خ الست جرفانه يجب الرد على الماك لان ثمه للمسثا جرمنفمة 
وللآجرءيناكذافى الذخيرة في و با وال ويه ان 
فى المصر وقتا معلومافمفدى الونت قار ل عليه تسليمه! الن صا حبها ودلى الذىى آ جرهاان يقرض 
فى اله كرك ون لزاسييفة. !اياما فولكت في يد لم يضمن سواء طلب منه الما جم 
اولم يطلب لاد د لايلزمه الود الى بيده بعد ا لطلب فان لم يك ن متعد يافى الامساك فلا يضمن فا كان 


َ 


استاجرهامنء وصع مسد ف المصر ذ اهبا! وجا ثيافان عالى لمستا جران يأني بهاذلك الموضع 
الذى قبدهافيدلان الرد واجب عليه بللا جل المسافة!لتى تنا ولهاالعةدلان عقدالا جارة 
مووي عسي يو ااا 
نعدئ في حدملها الى غير موضع العقدذا ن قال المستاجراركبها م هذه المواضع ال موضعكذا 
١‏ وارجع الى مثر بي دأيسر عا امسا حرفا ون ل منزل الم واج رلانه لماعاد الول من له فقد اشضصست 
مدةّالاجارةنبقيت اءانذ كذانى البدائع » فلوان المستأجر ساق الدابةليردها على الاجر 
في ص.زله مع انه أ يس عليد الرد وهلكت ف الطريق لاضمان عليه وذهب اال الى بلد آخر 
وذهيهداالر جل بالدابةليرد هاعلى المالى نهاكت فى الطريق كان عليه الضمان فبصير 
بالاخرا ج عن البلدة خاصبا كذا فى المحيط * ومن اببى يوسف رح فيمن استا جردا بة من مصر 
الى مصرفامسكهاني بيئه فهلكت قال ان امسكهامقدا رما يمس الناس ليهيوًاا مورهم فلا ضمان 
والاجرة مث وان امسكها اكثرص ذلك خرج تمر لاجارة و هي مغصوية عذدة وعنى #ححمدر م أنه 
فال بالضمان من غيرهذ ١‏ التفصي ل كذافي الذخيرة * وف المنتقى استأجردا بهو ردها الى» نز ل المؤاجر 


كناب الاجارةٌ ( 5109 ) (البا بالخامس مشر) الفصلالاول 
واد خلهامربطها وربطهاا واغلق علبهافلا ضمان اذا هلكت اوضاعتكلشوع يفعل بها صاحبهااذا 
ردت عليه ذا فعكهلأست جربرأً واوا دخلهاد | رصاحبها او د خلها مربطهاولم بربطها ول يغلق عليها 


سمس ساس سحا وبرسرسو سا موه سطس" ولإسنا نه توااسوج ات الح م اي بل يك 


نهوضامن اذاهلكت| رشافت كدان العبطة الات ب الرابع مشرفي نجد يد الهجارة بعد صعتها : 


والزيادفبها راذازاد لآجرارالاسث جرف المعفودبه ان كانت الزيادة مجهولة لاجو رالزيادة سواء 
كانت من الآّجرا ومن المستاجر وان كانت معلومة من جا نب الأجريجو زسواءكانت من جنس 
فا أخر ارس طلا نوها حرو وام تام حانت انثا خرا ن كانت من حفي ما ناخ 
لا بعجوزوا نكانت من خلاف جنس ما استأجريجو:كذافى الذخيرة #المستأجراذا ازدادفى الاجر 
بعد ما مض بعض المد لاتص الزيادة و بصم لعط كذانى ١١‏ انا رخانية #ابراهيم من محمدر ج 
افيه أجرمن آخرا رضابا كرا رحنطة فزاد رج جا اليو اجركرافا جرة اممو اجرمذه فذه ب المستاجرالاول فزاد: 
كراايضا وجد دالاجارة فا لاجارة هي الثانية والفسخ ت الاولى بمقنضى نجد بدالثانية وذكرتهذوالمسئلة 
عن ابي يوس فر ح و وضعها فيما اذ | زداد ا مستا جرالاول على المستأجرالثاني فى الاجروسلمهارب 
الدارالاول بهذه الزيادة وبالاجرالا ول و كران الا جارة | لا و ل لا تنتقض ٠,‏ وهذة زيادة زادها 
فى الاجروحا صل أ أجوا بان صاحب الدا راذا جدد الاجارة فض الا ولون واذا لم يجدد 
لاننتفض الا ولى ونكون ا أثانية زياد ةكذا ف المحبط * وسئل عم غصب داراثم آجرهائم اشتراها 
ايوًا جرها ثانيا قال الاجارة ماضية وان استقبلهافهوا فضل واطيب كذافى | لحاوى للفتاوى + 
ولابأس باستيجارالا رض الى طو دل المدة وقصيرها بعدان تكون معلومة كما اذا امنأ جرها مشر 
سنيى اوا كدثرهذا اذ كانت مملوكة وامااذا كانت الارض ضوقوفة فاستاً جرها من المنولى ان 
طويل المدة كان العسربحالهام يزد د ول ينتفص فانه يعمو زع محمد ر حا ستأجررجلاشهراليعم لله 
عملا مسمى باجر معلوه ثه امرة في خلال الشهربعمل آ خرمسمى بد رهم مثلا دالاجارة الثانية ذا سخة 
للاجارةالاولن بالقد الذي د خل ف الاجارةالثانية حثول ل يكون له الاجران بل يرفع عنه (حخصة 
ذلى القد سيف معد د ع معيو يي 
2-5 ام ا 
أجهالة فد رالمنفعة بان لايبين المدة وقديكون بشرطفاسد مخالى لمقتضى العقد فالفاس يجب فيه 
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كناب الاجارة ( 10 ) ( البابالخاءس مشر) الفصلالاول 
اجرالمثل و لابزاد على المسمين ا نسمئى فى العقد»ا لا معلو ماوان لم يسم يجب اجراائل بالها 
مابلغ وفى الباطل لابجب الاجر والعين غيرمف مون في يد المستأ جرسواء كانت حبعة | وفاسدة 
اوباطلة «حكدابى الغيا'ية ا سثل عدن ةل لآ خرآجرتك هدو ا !دا ربحدودها وحفونها يكذا 
ررهداموصونابصفة كذاالى عشرة شه ركدا من سنة كذاعلىى ان نسكنها بنفسى أن شت وذكر 
شرام الصييج ول نصم هذه الاجارة ففال لا لانه لم يمين اول المدة فك'نت مجهولة فلابدمنى 
ان يقولمن وذ تكذ ا اومن هذه الساءء الى وقتكد النصيرالمدة معلوسة كذ افي فتا وى النسفي * 
ولا بد في اجارة الاراضى من بيان مايستاجرله من الزراعة والغرس والبناء وفيرذلك فان 
لم يبي نك دت الاحارةَ واسد ةّ الا اذ' جعل لدان ينتفع بها بماشاء هكذانفى البدائع # ولول يعن 
م بزر ع فبهاولم يقل علىا نا زر ع فبها مااشاءفسدت الاجارة كذافى النبيين * وف اجارة 
الد واب لا بد من بيان المد ةا والمكان فان لم ببين أحد دما فسدت ولابد ايضامن بيان مايستاجرله 
من العمل وار كوب وما تعمل لبها وص يركبهاو فى استيجارالعبد للخدمة والئوب للبس 
والقد رللطمغ لابد من بيان المدةفان احنصما حبن وقعت الاجارة في هذه الاشباء قبل ان بزرع 
وبين اويغرس ا وحمل على الدابة! ويركبها وفبل ان لبس النوب اوبطمغ فى القدرفان 
القاضى يعس الاجارةفان زرع الارض رحمل هلى الدابة ولبس النوب وجم ف القدرفمضت المدة 
فله م'سموى استتحسا ذا ولوفسخ القاصى الاجارة ثم ز رع وحمل ارلبس لاتجب شع هكذ' فى البدائع ن» 
ولواسناً جرد ابةللركوب ولميعين الراكبا وارضاولم يعين انه بزرعها واي شئ يز رعهامان عين 
ذلى فبل الفسخ صارجا تزاكدا فى الغبائية ‏ ولواستا جرارضاليز رمهاحنطة فز رمهارطة ضمن 
ما نقصها و لااجرله داف البدائع * اذاا سنا جرله زاملة يعمل عليها كذاكذا من الدقبق والسويق 
ومايصلها من الخل والزيت وما يعلق بهامن المعاليق من المطهرة وما اشبهها ولم يبن شيئامن 
ذلك نه. فاسد قياساو فى الا ستحسان بجو ركذا فى المحبط * ولوا كترئى مدلا ال مك حمل 
, جلين بوطآء ودثرهلابد وان يرى الرجلين لانهمةصود ولا حاجة ال بيان الوطاء والدثرلانه 
نبع وان احثلعافي وت أ خرو ج يعتبروقت خروج اثافلة ولايلنفت الى من يريد الخرو جفبل 
وفته بايام كثيرة بريد نطويل السفرعلئ صاحبه ونكثيرالمنة وكذ الا بلنفت الى قول المكارى 


اذا ذكر 


كتاب الاحارة (081 ) (البابالخامسمشر) !له[الاول 
اذا ذكروقتا' خا ف فوت وت تالحبراغ غا لاو لوشرطاش شيم يجريان على موجب شرطهم ا ولا ,أس بان يسلف 
عو ايام اح بشهراسنةلانه معن اجا ره ضاف كذ فى الغيائية * ولوذكاريئ معدملا 
املة وخر سلامه ارما عاى ا 'زاملة فما اكل من ذلى التعمل ونقص من الكيل والوز نكا نأه 
ار يه ذلىفي كل منزل ذاهبا وجائياوليس لأحمال ان يمنعه من ذلى بخلاف المحمل ذانه 
اشترط فيء'نسانين معلومين فلبس لان يحمل فيرهما ا لابر ضما العمال لان الضر رءلى الدابة 
داق راننتلاف الراكني كقاق المبعوط ف ,له ولربين و زن العاليق والهد 'ياكان احمب اليا وانا اراد 
الماك في ذلك فرنبغى ان وسميالكل محمل قربتين من ماءا وادارئين من اعظم ما يكون 
مر ذلك و يكتب ف الكتابان اأعمال قدرأى الوطاءوالدثر,القربثين والاداونين وأ لَخيدة 
والابة فاى ذلىك! رق وا ندايكتب الكتاب علون اوثق! لوجوة وان اشترط عليه عقبة الاجيرفهوجائز 
ويكتب قد رأى'لحما ل الاجيروني تفسيرعقبة الاجيرقولان احدهما ان المستأجرينزل فى كل 
اليم م عند انصياح دابا ساء وذلك معلوم فيركب | جيرة في ذلك الوقت ويسم ذلك عقبة ا لاجير 
وا'ثاني ان بركب اجيرء كل مرحلةفر“خااونسره لوعي كر 
ويسمى ذلك عقبة الاجير وف يكنا بالشروطتال ابويو سو سؤى ومعدمد رح ترئل ان يشترط من «دايا 
محكد كذا و كذامنا كذانى المبسوط » 'سنأ جرابلا اوحمارالتعدمل عليها! احنطة ولم بين مقد ارأ أعصنطة 
اشار اليها لا جوز عند البعض . عند البعض لجو ز و ينصرف الى الْعتاد وهذا اظهر و عليه 
ا متأ جردابة اوءينا آخر: ولم يعينها فى العقد لم نج زا لا اذا 
دين وتبلالستأ جرجاركذا فى 'لفد لنتاوى العناية 8 استأجردابة الى سمرقنديجبوزلان اسم لمن 
البلدة وا'ىئ ”خارا الأتجو زلانه م كرمنية الول ٠‏ ورتلجاد المختا رلا الفتوون أنه : تجوز زلانة يرا دابة عدد 
اجا رةالمد ينه مرناكذاني جوا دزالا خلاطى * نكارئى د 'بدٌ الم ول ذارس نالاجارة داسد ةلا :هفارس 
وخراسان وخوار زم وشام وفرغانة وسغد, وعاوواةالكرن أ ذد وألخط 'والدشت و'روم ٠‏ وا ليمن اسم 
الولاية وبائ وهراة واوز جنداسم١!‏ لبلدة وفي كل موضع هراسم الولاية اذ ذا بلغ الادنئ لهاجر 
الال لالتعمأوزص السمئ وفيكل ع ا'بادة اذا وصل البلديا زم البلاغ الى منزله حكذ| 
ف الوجيزللكردري*ولواستا جردا بة ' أيطحن عليها كل شه ربعشرة وله يسم ما يطعن وم بط عن جاز 
و يطعن عليها ماهومتعارف را ن جاو زالحد ضمن ولولم يذكرا لمد ة ولم يسم مايتطن وكم طحن 


|] 


١ ْ‏ / شْ 0 
كناب الاجارة ( 10 ) (البابال#امسءشر) الفصل الثاني 

. هه *(ثناث را خاآء ب ٠ 4١‏ : [. سه 
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و 3 5 - وه . ماأء ه 

ذلك ذكرق الكتاب اه جوز وان لم يبن مقد ارما يطعن وهكذ اقل بعض الاير قال الشرين الاهام 
ابوب رالعروف او ل 1 بد صن ببان مقد ارما يطح ن كل يوم ودليه النتوى حكذافى اللهيرية 
وفتاووى قا #يحان *رجلى استا جرد ا رااوبيتاوام يسم الذمي يريد ها له ففى الا > محسان لا تفسدكذا 
فالمحيط + ازااس:ا حرر جلاليبيه بكذا اويشتري له بكذا فهى فاسدة فان باع وقبض الثمن فهوامانة 
كدافى الغ ثية 9 وأن ركرلذلى وفةاذان دك ر'لوقت اولا نم الا جربان قال لداسنا جرنك .وم و لم عل 
ان تببع لي ارتشتري كذا جازوان ذكرالاجرة اولاثم الوقت بان قال لءاستأ جرتى بد رهم اليوم 
دلى ان تببع وتشت ري لا يجوز واذا سد ت الاجارة وعمل واثم العمل كان له اجرمثله على ماهو 
العرف في اهل ذلى العمل وذك محمد را لحيلة فى | ستمجارالمساروقال بأهرة ان يشتربى له 
شيثا معلوه' | ويبيع ولايذكرله | جراثم بواسيه بشوع ا ماهبة | وجزاء للعسل تيجو :ذ لى ساس الحاجة 
واذا الحد اأسدسارا جره ثلههل يطيب لَه حت عابيو لالخ رمام وف خراهوزد . يطب له 
ذلك وهكذا عن غير والبداشا رتحمد راح فى الكناب هحكذا في فنا وى ناضمضان + الى :أجرف الاجارة 
الناسد اذا هلى فانه ل يضمن كمانى الا جارة الدحتيسة وسئل العسن بن علي المرغيناني عمرى عمله 
نفش النياب ونفشه بد م الشاة للضتلط مع النقش الاسود ولا بصلم في هذا لعمل شئ غيراادم وياذث 
اجروبهذ العسلهل بطب لدهذهالاجرةفقال نعم اكذانى1 ادر خانية #واذا استاجر نهرارابس لجر ىِ ذيهاماء 
ال اررض له اوالى رحن ماء لها وا سنأ جرمسيلماء ليسي ماء ميزابهفيه اواستّأ جرميزاباليسيل فيد غسالته 
اوبا'ومة تيصب فيهابوله والتجاسات لعجو زكذا فى حيط * لواسناًجربالوعة لصب فيهاوف وه لالجموز 
كذانى الاجب بذ* وروي عن “عمدر 'نااستا جره موضع ار حصن م غرء ليسي لما ءةفهوجأ زلا نهلما عدن 

5 - أأي؛" زا 50 5-07 ااحااقاءؤ 'ف .مايه اجا 4 
الموضع ز'اأت جهالذكذا في محبط | لو د او رحا رةء في وروا ة ولكرون تقل 
والقذ ع ماء لم جزايضالان فيه استهلا ف العي ناسلا والنتور ملىا جوار لعموم البلوي ولواستاجر 
أ شامع الماء مجو 2 نبعا كذ اف التهذيب *و د ليءل م تجزعندابي حنيفة ر 5 
لهمالا 8 ارض العلوبمنزلةارض السفلولواستاجرارك! لابناء عليه حاز وانما ن فك رالبناء مجهيولاذذد 
هذأكذافي محيط السرخسى #«ولواسناً جرطريا يمرفيه اودمرالناس فيه ذكرفى الاص ل عند ابي حنيفة رح 


كتاب الاجارة ( "00 ) (الباب الخامس عشر) النصل'"ناني 
لا :جوز وعندهما يجوز وفى العيون اختارقولهماكذا فى الخلاصة * و لواستأجرهاومنزل ايمرنيه'لن 
حجره لا جور عندا بي حنيفة رح وعند هما يوز وكذا؟ بى' ف استا جرالسعل ليمرفيه اليل مسكنه 
لم جز قول | لبي حنيدة رح: وعند هما يجو زقا ل الشبغ الاسام الزاهد ا حمد الطواوبسي يذبنفي ان 
لالجو هدع الاجارة احماعا كذا فى المسرط»ةلواس اسئا أجرظهر ور الس عامة شهرااوأم صخ متاعه عليهاخ"' ىق 
ل 1001111111111 حبس لان المعقوي 
عليه علوم كدا فى البد ائع * ولواستاً جرسفلا وقتامعلوماليبنى عليه علواجا زكذافي فتاوول قصمدان * 
وفى ألجامع الاصغرخلىءن #عصواد راح انه قال لابأس المسثاً جران يبنى بيناا ارناى الدارا المستا جرة 
اذاكان لايصرء والد | رفالاهوا الله 23 ار للفتاوئ * ولإكاجرمونيا رض 
مد م معاء صدّ | والسطيم مدة معلومة ثم يسيل فيها الما جا زأجران ضة من 5 فرليكري المستأجر ذيها 
نهراا وأحن حا تطالينى ى عليهالمستاً جرد 2 أويضع دايةخشْبة ذان الاجار ولاك ورف جميع ذلى كدا 
فيال غرول * وا ولمامتات الوه يال ركبه في دا ردكل شهربا جر معلوم جا زولوكان اللء. اب مركءاني ها لعل 
عراسو الي ليرا رابزا الجا والانه' شك وار #ولا #جوزاجا لك 
لم.ردبه اجارةالاراع صب تاناجا رةالاراصي جا ئزةوا .انما | راد به اجارة الكلاً والحيلة في جوا ره هاا وا حر 
مودععده ن الارض ليد رب فيد فسطاطا! ولبجعله حظيرة لغنمه فت الاجارة وج صاحب المرعىن له 
الانتعاع با مرعل اكد افىالطعيط »وق < وي ج امع العتاوئ وأه ان يمنع من بريدان يدخل هذه الارص 
كدانى النا رخاز * نابا جرمرفين ١‏ بعبدبعينه فرعأة في نلك السنة أم يضمن مارعئ ويأخذ عبدة 
فا نكان الو اجرة دا عثقه | وباعه جا زذلك ويضمن قيمته كذان المبسوط في كتاب الشرب #ا 
ولوآجرة بكرة وحبلا ود( وانيسقي هافنم هوناسد لجهالة لاريسمي و كن تبج وزكدافى البسوط 
فيكتاب الاجا رات #ولواستأجرحاطاليضع عليهجذ وعا أوسترة اوكوة لاجو ,كذ اي فذاوئ اسان با 
واذ| إستأجرموة عامعلوما من ,| لارض ليتد فيهاالا وتادي لم بهاالغزلكي ينسم جا زلانه ناجارات 
الناس ولواسئاً جرحا تطاليتد فيها الاوتاد بصم بها عليها الابريسم لبنس به شعرااوديا جالايجوز 
كاحت بش نا ار جل ليس ماج اا ومن راضني نتموز 
يب ا سر زرفت لاطا بورح حرو سنت كد ذا لخر 


٠ 6 .,‏ هأه م 
5 ( 17 ) (الباباغامسمشر) النسلالثائي 
بصم استمبار الود الذي يصلح عليها الا بريسسم اسن جرود التعليق المتاع لاجو كذانى الوجيز 
الب اوالولد له كذ افي محيط السرخسى * وف الممتقى اذااستأ جرال رجل ست المجفق ثيابه ءايه 
دا ركذاى اعبط » ولوا سنا جر عجرا ليبسط عليه الثياب لبجلا بيجو زكذافي فتا وى قاضيخان » 
البد ل وكدلك اذ اسنأ جره بحكمه ا ربحكم صاحب ا'دابة فان فال رضائي عشرن لايزاد عل 
ددشرين ويتص عن عشرين كدافى المحيط » وتكاري دابة بمثل مانكا رون به أصعا بد ان ام يكن 
لايزيد ولاينصس وعم ذلى جاز وان كان #ختلة' با كان اجرمدل هذى !لد اب #ختلى با خثلاف 
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الاحوال تديكون عشرة| واقل١‏ واكثر بلزم الوسط نظراللجا نبي نكدافى الو حيز كرد رى *# 


الدهلى الثانى فيما يفسد العقد ديه 1ن | لشرط والاجارة تفسدهاالشروط لني لايةتضيها العقد كما 
ااشرط على الاجيرأ خاص صدان ما تل يفعك ا و يفيرفءاه اوعلى الا جيرا لمشترف ضسان ما تلى 
بغررفعكء على قول! بى حنيعة رحا ]أذ١!‏ شترطشرطايقتضيه العقدكما ادا شرط على الا جيرا مشئرك 
هه أن ه) تل بفعله لا يفسد ل تدكذا ى''أجوهرة النيرة * لوا ستا جر عبد اشهراعلن انه ان مرض 
ارمرض المستأجرد .ل ٠ن‏ "شهرلنابي بقدره فهوفاسدكد! في محيط السرخسي * رجلاستأجر 
د بدا كل شور بكد اعاى ان بكون طهامدعلى المستأجرا ودابة علن ان يكو ن علفهاملىالمستا جر 
ذكرق الكناب اندلا يجو زقال المقيها بوااليث فى الدا بةناً خذ بول المتقدمين اماف زماذاهالعبد 
أكل من مال المستا جرد'دة كذا فى الثأهبرية * وكل اجارةفيها رزق ا وعلف فهي فاسد ةلا 
فى استيجا رالطئربطعامها وكسوثها كاف المبسوط » تكارئ من رجل بيتاشهرا بعشرة دراهم على 
اند اذ 'سكنه يوما ثم خر جعأيه عشرةد راهمكانت الاجارة عاسد وان كار دابة على انه كلماركب 
الامير ,كب هومعه فهذ اذا سد ايضا لجهالة المعقود عليدكد'ى المسيط ‏ ولواستأجردارا باجرة معلوه 6 وشرط 
ال جرتطيين الدا روتغليق باب عليهاا وادخالجذع في سقفه! علىالمستاأ جرفالاجارة فاسدة 
وكد'اد ا آجرا رضارشرطكري نهره'ا وحفريثرها اوضرب مسناة عليهاكذا فى البدائع #دفع دارة 


على 


كتابالاجارة ‏ 984 ) ('لا بالغامس عشر)الفصلالثاني 
على ان بسكنها وبرمهافلااجرعليه فهوعار ب لانهلم يشترط الاجرة ان المرمة نفقة الدارونفقة المستعار 
على المستعيركذا فى العنا وى الصغرءىي والغياثية وان نكا رون دابة الى بغداد علنانهان رزته 
اللهتعالن من بغداذشيئا ومن فلان شيئا امطاهنصى ذلك فهذا ناسد و عليه اجرمثلها فيمايركب وان 
تكاراها ال بغداد على انها ان بلغتهبغدا دفلها جره شرد رأهم , والافلا شوع لهفالاجارة فلددة وعليه اجرمئلها 
بقد رما سا رعليهاكذ فى المبسوط» اذاشرط الخرا جعلى المسنا جرقال فى الحكتاب يفسد العقد من 
مشا تُخنامن قال ذلى محمول علبى خرا جالمقاسمة اوءلى الا رض صلحية يختلى خرا جهااما 
اذاكان خراج وظيفة فيكون ألخراج والاجرالمسه ون سواء والصبعير اذه لا جوز : العقد مطلقا و به 
يفلم ا د رضاعشرية فآجرهاو شرط العش لعشرعلى اس جرجاز في: فول 
اي يوسفى و محمد رح وعلون قول | بى حنيعة ر جلاجووكذافى الذ اخ * وأوتال ادخراجها 
ولاااجرعليك فهوا جارةذاسدة وكذلك اذا شرط فى الدابة ان بدالهان ير جع من بعض الطريق فعليه 
تمام الااجراوشرط انهان لم يبلغه الى موضع كذ اليوم ذلا جرعليه فسدكاه وءليه ١اجرمئل‏ ماركب 
وكذلك ان شرط العلى ها المستأ جر وان لم يعلفى حت مات فلاضمان عليه اوشرط عليةان يرد 
العير عاى الجر وحمل وموّنة إن لم يكن له حمل وموٌّة جازاوشرط عليهانيردة بلاعيب ارشرط علية 
5506 اوهلىاوتعي ب ولايجو زاذاشرط على البناء انيد خف البناءكذا عد دامن البان نفس هاوشرط 
على الخياط! ن يشرط تباء هو يبطنه او اعمشوةمن عند ة ولوذء لل يجب اجرالم ل وقيمة الالبان واغطن 
والبطانة وهذ ا بغلاف الءداف والحلاآً ج هكذ اف الغيائية * واواستاً جر رجلا ليقطع له أ شجارا في قرية 
بعيدة عر المصرعلئ ان | جرةالذهاب والرجو ع يكون على امسن رقا اليس على المسأجراجر 
الذهاب واجرالرجو ع راذا شرط ذلك على المستا جرفسدالعقد و بنبغي ان يكون أ لجوراب على 
التفصيل!رنكانت الا شجارمعلومة للمستأ جرفكذلك وان لم تكن معلومة للمستأج رمام يذ كرالوقت 
لانصالاجارة وان بين الوق ت كا ناجيروحد في ذلى اتزدان و وكار. ن عليه اجرذلى الزمان فيجب عليه 
المسمين لاغيركذا في فتاوى قاضمخان *قال ممدر م فى ا لجامع الصغير, رج لاستأجرا, رضابدراهم 
علو ا. يكربهاويزرعها اويسقيها وبزرعهافهذاجائزوان شرط عليه ان يسنيها اويسرقنهاذبوفاسد واختلفوا 
في تفسيرالتسنية ال بعضهم ان يرد هامكروبة فا نكان تفسبره هكذا فهوشرط» خالف للعقد لانه شرط تعود 


مسعته الى رب الا رض بعدانتهاءالعقد وفال بعضهم نفسيرالنسنية | ن يكربها مرنبن ثم يزرمها ذا نكان 
0 


كنات الاجارة ( 149 ) (الباب الخامس مشر) الفصلالثانى 
تفسيرة هكذا فالفساد يختص بد يارهم لان في ديارهم نضخر ج الارض ربعانامابالكراب مرة.وكذا في ديار 
نس فيكون هذا الشرطفي مل هذا الموضع شرطالا يقتضيه العقد ولاحدهما فيه منفعة وهو ررب الارضلان 
منفعة الكراب تبقون بعد صدةٌالاجارةفيوجب فساد العقد حنى أ وكانتلاتبقوق لا بغسد العقدفاسا اذا انت 
الارص فى نلدة ناح اررق لوانتا لمارا لساك وكذلك اذاشرط عليه ان يسرقنها 
وأ ن كان السوقين من مندالمستأجرفقد شرطعليه عيناهومال فا نكان تبقوى منفعته الى ااام الثاني يفسد 
اعقد وا نكان لاتبقن صفعته !١‏ ى العام القاابل لا يفسدالعتد لعند كذا ١‏ فى المسيط * وذكرخواهرزادة! ذا شرط 
على المستأجرا ن يردهامكر وبة بكراب في مدة الاجارة فالعقد فاسد وهوا الصحسيم اما انشرط ان بردها 
مكروبة بكراب لافي مد ة الاجارة بل بعد هافهذ ! علئق وجهي نانفا لأجرتى بكذاوبان تكربها بعد 
اننصاء مدةٌ الاجارةٌ فه وميس وا نكان نبذالماء قال في الكناب وان قال أجرتى بكذا عل أ نكر بها بعد 
اننضاء المد #لايصس ذان اطلق الكرادب ا طلا فاينصرف الوى مابعد انقضاء المدة جوز لحكن هذا 
خلاف ظا هرالرواية واستعد ناهذة التفا صب ل صن جهده وهو #تحة و بها يفتىن كذانى الصغرى * 
وادآث رطكربي الانها, رعلى المستأجريفسد العقدومن مشا تخنامن فرق بين الجدا ول والانهار 
فقال اشترااكرى يأ لججد اول حبسم و ولاه ول اص كذافى المحبطع واذا تكارئى د ارامن رجل سنة 
بمائة د رهم عائن ان لايسكنها فالا جا رةفاسدة ولواستاً جردا راوشرط على المستأجران يسكن هو 
بننسه ولا يسكن معهغيرة فالآ جا روجا ئزة وللمؤاجرني هذا الشرط منفعة قال شيع الاسلام في شرحه 
لا.دمن التا ويل ولايتوع بينهما فرق فنقول ناويل الصورة الثا نيةانه لم يكن ف الداربثر 
بالوعة ولابئروضوءفان لم تكن فبها بثرفلا منفعة للموًا جرني هذا الشرطلانه لايتضرر باسكان 
غبرةاداانت السالة هذولان ما يجمع على ى ظا هرالدا رفاخرا ج ذلك على المستاأ جر وكئرة 
السكان لا يوهن البناء فلا يفسد و وثا وتاويل الصورة الا ولىىانه كان ف الداربثربالومة وبثئروضوء 
و اذا كان كد لى ان لرب الدا رفي هدا الشرط نوع منفعة وانه شرط لا يقنضيه العقدفا وجمب 
نسادهائم ان فسدت الا جارة فى الصورة لا ولئ فسكرى فيها المستأ جرفعلية اجرالمثل بالغا ما بلغ 
كذ اق المسيظ هاي جعل اجرالدا ران بوذن لهم سنة | ويؤم فالاجارةفاسد قوعليه اجرمة ل الدار 
ان سكنها ولااجرله ف الاذان والامامة كداف المبسوط + رج ل تكا رول من رجل د ازاكل شهر 
در ١ه‏ على ان ينزلها هوبنفسه ار هله على ان يعمرالد اروبرم ما كان فبيها م خراب ويعطي 


كتا ب الاجارة ( 581 ) (الببأخامس عشر) الفس لالثالك 
اجر حارسها وهأنابه!ا من جهة |اسلطان او غيرة فالا جارةٌ فاسدة فالواوهذاالجواب 

ف العمارة والنوائب لان العمارةعلون رب الدا روانها مجهولة في نفسهافصارهوبهذ االشرطشا رطالنفسه 
شيئا جه ولافاما اجالسارس فهوعلى الهاكن فلا يكون بهذا الشرط شارطالنة سهشيامجع ولافلايفسد العقد 
كي عليه وان سكنهافله اجرمثلهابا لغام) بلغ لانجاو زبهالمسمى المعلوم فالاص لان العقد اذا 
فسد مع كون المسمئ كله معلومالمعنى آخريجب ا جرالمئل ولايزاد على المسمئ حنون ان المسمق 
اداكان حمسة واجرالمثل مشرة يجب خمسة لإغير واذ افسد العقدلجهالة المسمىن ولا نعد ام المسمى 
يجب اجرالمئلبالغاما بلغ وكدلك اذا كان بعضة مهولا ودعضه معلوما كماف المسئلةالمومة والنا ئبة 
اجرالمتل :اغا مابلغ هذ اهوكلام في طرف الزيادة على المسمىن واما الكلام في طرف النقصان عن المسمىق 
تفول اذ اكان المسموىعكله معلوم القد روفسد العقدبسبب 5 خ رمن الاسباب بنقص عن المسمىل حتول انه 
اذاكان اجرالمثل خمسة والمسمئن عشرة جب خمسة وا ذاكان ا بأسمى بعضة مجهولا وبعضه معلوما 
لابنفص عن القد رالمعلوم كمافي م سئلة النائبة والمرصة فانه لاينقص عن الفد رالمعلوم حت ان فى المسئلة 
النائئبة والمر, مة اذا كان اجرالمث لالع خمسة يجب عشرة وهوالفدرالمعلوم من المسم ىكذا فى السيط به 
الفصال الناث في قفي زالطعحان وماهوفيه عناصو رة تفيزالطسان ان بستأجرالرجل م آخرئو البطسن بها 
الشلة فلن و أن يكون لصاحبها قفيزص. د قبقها اويستأجرانساناليطس له الحنطة بنصى د قيقها اوثلئة 
اومااشبه ذلك فذلك فاسد والعيلة فيذاك للن اراد الجوازان يشترط صاحبا لحنطة قفيزامن الدقيق 
الجيدولم يقل من هذه الحنطة اويشترط ريع هذ والسنطة من الدقيق العجيد لان الد نيق أذ ذ لم يكن مضماذا 
الى حنطة بعينها جب فى الذمة والاجركما يجو زان يكون مشارااليه تجوزان يكون دينافى الذمة 
ثم اذا جازئجو زان يعطيه ربع د قبق هذء الحنطة ان شاء كذا فى المديط » و لوا ستأجران يطسن طعامه 
بقرص منهاودد رهم وتفيز نهاويذ ب شانه بدرهم و رطل من لحمهافهوة سدكذا فى الغباثية ,لود فع سمسما 
ال دهان ليعصرة عل ى أن يكون بعض الده لها وشاة ليذ بجدها على ان يكو ند.ض اللسم له لانجعور 
هذا فيخزائةامفنيى * ولا نص اجارة الرحو لسن بره ببعض دقيقه كذا في شرح ابى المكارم « 
اذااستأجرر. جلالتحم ل له طعاما يقفيز . منهأ واستأجرحما رالتحمل عليه طعاما بقفيزمنه فانه لا يجوز وان 
حمله فله جره ثله ولالعجا وز الاج رقفيزاضلاف م الامج ليدم ل نص لطعامة انصى الآ خرحيئ 
الاجبالاجر وهذ ابخلاف مالواشترط فى الاحتطاب فاحتطب ا حدهما وجمعة الآ خرفانه يجب الاجر 


كناب الاجارة ( 14 ) ( البا ب الغامس عشر) الفصلالتلاك 
بالغ ما بلغ عند صحمد ر كذ افى الكا في + ثم الاصل فيه انه متىى جعل المستأجرالمحمو لكل هلنفسة 
وشرط هالا جرمن المصمول فسدت الاجارة ناذا عمل الاجب را ستحق الاجر ومن جعل الممول 
بعضعكه والبانىي اجر بطلت الاجارة وا حم لل لايستص قثي كدا فى النبيين *لواس تأ جر رجلالتسني هدا 
القَط نعشرة مناه من هذا ان لاجو ولوقال بعشرة اساء من القن وليل من هذا القن جاز كذا 
في فنا وول قا ضهان #د فع خزلاائل حاتف ينوه باللصفى فالئوب لصا حب الغزل و ا 
جوز ياه ذة الاحارة لكان ا'ضرورة والنعامل, وأ صحبر جواب اكاب لانافي معنو خفيزا 

وللعا ئك كاجرمثله لايجاء زبه قيمة المسمىى هكذاني شر «الجامع!! صغيراقا عت خان * ولوتكارول عبد| 
مأنونا' وذ ذون نص مايككبه عا هذء الدابةؤ' لاجارة فاسد وّوأه اجر مثله نيما عمل له 
اكان ما ذوناا راذا لين 2 لأةدانكان بر أذون ول يست جر من مولا تان عطُمب الفلا م 
كان ضنا منالقي نه ولااجرعلوه وان سأم فعليه الاجرا ستحساناتذ فى المبسوط * 0952 
شج رامل ان تكون الارض وا شحج ربينهمانصفين لم جز ,الج لرب الارض وعليءقيسة 'شعجرواجر 
ماد هل ولايئمربقلعه و'وكانا كلا الغلة حسب من اجرالغارس ما اك لكد افي مصبط السرخمي * 

واذاد فع الرجل'لون رجل دابة ليعمل عليها ويد اجرها على ان مار ز ق 'لله تعالىى من شوع فهو 
يبنهمانا نآجرا عامل الدب من الناس واخذ الاجركان الا جركلهلرب الد ابة وللعامل | جرمثل 
عمله وا نكان لا وا جرالد ابة من الناس وانفايتقبل الاصمال من الماس ثم يستعم ل الدا بة في ذلى 
أ نالاجريكو للعامل وعلىالعامل اجرمئل الدابة هكذ! فى سيط * وا ذادفع الرجلالوررجل 
بعيراليسقي به الماء وبميع ملو لانم رزق الله نع ىن في ذلك من شو ع فهو بيننانصفان فهذاؤاسد و بعدهدا 
اذا استعد ل البعير والراوية فباع الما ءكان الثم كله للعامل وعلى العام ل اجرمثلي البعير والراوية 
وهكذ! ان١‏ عطاو شبكة ليصيد بها علو ان ماصاد من شيع فهوبينهما فمااصطاد يك ون للصا ثدوعليه 
اجرمئل''شبكة حكذا فى الذخيرة *واذائكارى الرجل بعيرا لمحمل فليها امئعة نفسه ويبيعها 
من الناس على . يكون اجرالبميرنصف ما بح ل بنجا ره هذ فا سد وجميع ملاكنسب ا مستكري 
فهوله وعليه 'صاح ب البعيراجرم' ل عمله كذ فى الناتا رخانية *واذاد فم الرجل الى رجال بين لببيع 
فبها أب على ان ما رزق الله تعالى في ذلك من شوع فهوسينهما نصفان فقبض البيت وبا عفيهالبر. 

تاصاب 


كتاب الاجا رة ( 189 ) (الباب! أخامس عشر) الفس ل الثالك 
فاصاب مالافان جميع ذل لصاحب البرولصاحب البيت عليه اجرمثل البيت ولوكان صاحب 
البيث د فعا ليه البيت ليوًا جر ويباع فيه البرعلىن ان ماررق الله تعالى من شوع فهوبينهما نصفان 
فهذا فاسدفا نا آجرا لبيت واخذ احرهكان! لاجركله لصا حب البيت فاذا استوفى عمله كان علىن رب 
البيت اجرمثل عمله كذافى أللمحيط * ولوقال استأ جرنك كل يوم بد ره فماتصيد فبيننا فهوفا سد 
وناضا و تاليش رو القامل الجري ةل هيه ولواستأجرعبد ابنصف رب مابنجراورجلايرعي 
فنما بابئهاا وبعض'بنها | وصوفها لم يجزويجب اجرا لمث لكذا فى التانا رخانية #دفع بقرة الى ارجل 
على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما | نصافافا لاجا رةفاسدة علصا حب البقرة للرجل 
اجرقيامه وقيمة علفه ان! علفهاص على هو ملك لاماشرحها فى المرعون ويردكل اللبن أن كان قائما 
وآن اتلى فالمثل الى صا حبها لان اللبن مثلى وان اتخذمن اللبن مصلا فهو للمتن ويضم. مثل 
ا 0 وألسيلة في جوا زه ان يعيع نص البقرةمنه شمن وسرأه عنه ثم 
يأمرة باتخا ذا للبن والمصل فيكون بينهما وكذالودفع الدجاج علين ان يكون البيض بينهما | وبذر 
الفيلق عل ان يكو نالا بريسم بينهما لائجو زوالحاد ث كله لصاحب الد جاج والبذركذافىالوجيز 
للكردربي * ملوان المدفو ع اليهد فع البة : 0 
فالمدفوع اليهالاول ضامن فلوا ن المدذو ع اليه بعث البقرة الى السرح فلآ ضمان لمكان العرف 
ايا 
فقا لصا حب لبذ راد فعا لى قيءة البذ روا نابري من أدودوا لشريك كان كا ذبافي كله فالعيلقكله 
لصاحبا لبذ روعايه اجرمثله لشريكه فيقيامه عليهاوءليءقيمة ورق الفرصادكذافى الوجيزللكرد ري * 
6 آخرد ودالقزاوبيض الد جاجة فامسكها حتون خر ج العيلق ا والعرخ لمن يكون 
لفرخ والفيلق حكي عن شمس الاثمة ثم ةالحلوا ثيانهنا| لان خر ج بنفسه فهوأصاحبد والعياةفي جنس 
هذ : المسائل ان دعاس اريقة نص البيضة وصاحب الد جا جة نص الد جا جةمن المدفوع 
اليه و يبرأبه عن ثمن ما اشترل فيكون الغا ج بينهماكذا فى المحبط »* رجل له غريم في مص رآخر 
فقال 1 خراذهب اليه وخذ الما ل فا ذ | قبست ذ لى منة فلك عشرةد واهم من تلى الد راهم فذهب 
واخذ يجب اجرالمثل واشتراط العشرة صماي بض شرطنا سد لانه في معنى فيز الطحانكذا في جواهر 


الفتاوئئ * وان استاً جر ليعمل له كذ اولم يذكرالاجرا وا ست جرملئ دم اوميت لزم اجرا مثل بالغا 
6 | 


كناب الاحارة ( 02 ) (البا بالخامسمشر) العصلارابع 
م! بلغ وكذا اذا جعل عد دا من الدراهم| حراوام يبين و زنها وف البلد نتود مختلفة وا ىغلب واحد 
يصرف اليدكذافى الو جي زللكردري #رجلاستأجر, رجلا حصدله قصبافي! جمة علن ان يعطي له 
حمين)- زهات منهذا القصب لا بجو رولوقال استا جرنى بهذأ خم س العزمات لصدهذه 
الاحمة< :, لوقا لاسنا حرتك علوى أن تحصد هذ والاجمة مس حزمات من القص باجو زالاجارة 
لجهالة العزماتكذافي فتارئ فا ضبخان * الفصل الرابع في فساد الاجارة اذا ان المستاجر 
معز عبراب بريا واو ندال عدار ارقي و عاص رو رواب عا ى عبد رم 
الوكين رويؤه والتمريع وال يم وعليه العثوئ الاان يكون ف التفريغ ضررفااحش هكذ | 
في دتاووى قا صببحان # ولواسة جرا جرارصا فيها, رع او رم دمنع الزراعة نهى ه اسدةفان قلع وسلمها 
الى المسة جرجازلانه, رال اداع ولدكاواارة ع اعابرك ا رسا وبجارت الاهارا ويؤمر 
بالعصادة أن مصئ من مدة الا جاررة شئع نان نهنا ارظرالزي الاجر بالخيار 
انشاء قبصيأود فع عمه اجرما' ه يقبض وان شاء “رد أرك خلاف ما! إوانيتا جردا ا در 
عن السكنى في بعض اد ة دلزم العقد فى الباقي ولا خيا رله كذا ني محبط الى سرخسي #ولواستأ جر 
ارعيي رطبة سن فالا جا رةءاسدة صدا بي حنيفة رابي يوسى رحفان قلع رب الارض الرطبة 
وقال للمستاجرا قبض الارض بيصاء فهوجا تزفان اختصما قبل ذلك فا بطل الاكم الاجارةثم 
قلع الرطبة بعدذ لك لم يصع الا بالا ستيداف وا نمضى من مدة الاجارة بوم اويوما نقبل! نيخنصما 
نم قلع الرطبة والمستا جربا تيا را .. اا ا ا 
م بض كداف السراج الوهاح » ثم لزرع اذاام م يدرك فارا دجوا زالا جارةى الارض نالعيلة 
في ذلك ان يدفه الزرع اليه معاملدان كان الزر رع ارب الارض علون ان يعمل المدفى وله 
في دك ينه وا جرائه وا عوانه علون انما ر رق الله تعالير كن من الغلة فهو بينهماعلئ صا سومسهم 
من دل للدافع وتسعد ولسعون سهد | للمد دوع اليه : نم يأذ لها لدا فع ان يصرف السهم الذي 
لدالوق مؤتةهة: الفديعة ا وان شو أرادثم بد و ريا ا : 
ان يرّاجرالارض سعد ضى السةالتى فيها الزر ع فبجوز وتصيرالاجارةمف افدال ىن وق تف المستقبل 


كذ ديلة فى الشجراوا ل كرم يدفع ألشج : روا درم معا ماد كذ افى المحيط » وحيلهاخرئ ان كان 


الزرع لرب الارض أن يميعالزر ع منهبنمس معلوم ويثقابض ائم يؤاجرالارض منه وانكان لغيرةيوًا جر 


كناب الا جار ة ( 51 ) (البابالخامس عشر) الفصل الرابع 
بعد مضي المدة ولوآً جرمع هذا بدو ن الحيلةنم سلم بعد ما فرغ وحصدينقلب جا ثراهكذ افى الخلادة * 
رجل آجرارضابعضها مزر وعةودعضهافارغة ففىالمزر وعة فاسد #وفى العارغةايضافاسدة لفسادهاكذاني 
جواهرالفتاوول #وفي فنا وى الفضلى فيمن استأ حرضياءا بعضها مز ر وعة و بعضها فارغة قال يجو ز 
فى النا رغد ون المشغولة واذا اختلفافالقول للمواجركذ افى المسيط »و ليجو زا ستيجا رالارض 
اأسنية والنزة وهى لا تصل للزراءةلان منفءة الزراعة لايتصو رحد و ثها منهاماد ة هكذانى 
البدائع * ولوأ رونا يلال قط مرا را للق اكد حنى مح الشرأ ثم اسن جرالا,رض مدة 
هعلومة لترك القصيل جا زوان تركه هذا المستا جرحتى بلغ الزر ع بجب الا جرللبائع وطابت 
الزياد قله لصحة الاجارة ولوكان المشترىي التصيل! سنأ جرا لا رض الين 'ن بد رك ولم يذكرصدة 
معلومة ذالا جارةفا سدة أجها له المدة دان تركءفى الارض حت اد رك لزمه احرالمئل بخلاى التخيل 
حيث يجب | لا جرهنا ك اصلاقال ويطيب له من ازرع بقدرالمس وماغرم من الاجر ويتصدق 
بالعضل ددا الذي ذكرنا قياس قوا .ابى حنيفة ومحمدر ح اما علون قول ابى بوسى رح يليب له 
الزيادة فى الوجوه كلها كذانى الذخيرة *واذا| شترول ثمرة التخلثم استأجرالئ فاك يا 
فيهالم بج زلا نهاليست من اجارات اانا سكذانى المحبط ودرجع بالاجرا كان نقدة ويطيبله 
مازادفى 'لثما ركد افى الذخبرة * واواشترى ثمرة في أخل ثم استأجرالارض بدون التخاةلم بجز 
لان التخل<ا دل بينه وببن الثمروانهملى الاجر والمستأ جرمشغول بملى المؤًّاجروكذ ل اذا 
اشترئن اطواف الرطبة دون اصلها ثم استأجر الا رض لابقاء الرطمة لا نبجو زلان اصل الرطبه على لكف 
الاج نقد حال دنه وبين المسنا جره ملى الاجر ولواشترول خلة فيهانمرليتلعها ثم استأجرالا رض لبها 
جار وكذلك لواشترى الرطبة باصلها ليقلعهانه استأج رالا رض ليبقمة اجا زواواستا جلا رض ف ذلك كلد جار 
كذاف المسبط واليتيمة #سئل والددىي دن وكلات عرو يهل ضالاجل المبطضة بمقدارمعارم وعندهما 
ن الثراب وا سرقين لاصلاحهاواميبين المدة ولانمن السرقين من اجرالارض هل يص هذا الاستمجار 
بهذ القدرفقال لايصم قبل لهلوان المستاجرانفق فيهالرفع العاليزمن البذر وصابحتاج | 2 ف ذلكنم بين 
ان ذلى الاستيجا رفاسد هل يلغونفقتهاء له أن يشمن رب الارض فقال نعم ولايضمن له رب الارض 
قل لولم يكن لدالتضمين فى الشر ع هل له بد علئن اتلاف اليقطين اوفساد مااصلم فقال له بد على 

(تلاف اليقطين فاما افساد مااصلح فشقه وتخبث فلايمكن صن ذلككذ فى الناة رخانية * ١‏ ستاجر 


كاب الإجارة )١"0(‏ ( الب بالسادس عثر) 
مشترى العبد ا ماع قدل قبضه شهر ابد رهم لتعليم الخبزار الخياطة جا زوله الاجران علم وان مات 
في يد |' لباتع قدلل أ شهراو بعدة مات مص مال البائع ولا اكول هذاقبضا وكذالوكان ثو بافاستاً جره 
لفسلها وخياطته جاز وان هلك فان كان نقد هالقطعاوا الغسل صارقا بضا فيهلك من المشتريوالا 
فمن البا ع وأواسةأ جرة «المسترىي لبحفظ لدكد! بكذ | والاجارة ذا سدة لان حفظه على البائع حتول يسلم 
ع حرالراهن المرهن لعفظ! لرهن ولواستا جره لتعليم متسيس رود ا مسف 
جرالا لك الغ اعبري فلن ا نهنا المت اعد س شه ص حير ثل 
عآءة ١‏ صم 2 

د سه 59 وو ب فى حور 6 ا عي يا 5 ن *#و 0 
تجو رنشرط وان نصيمة وأن ن لم يبون نصيبة لا اعجو زفى لصحم و ف المعنى الفتوو في اجا رةالمشاع 
مم الح اكذافى الي ن * وصووتهاان يؤاجرنصييامن د ره وحص قطن دارمشتركة من ة غير 
لشريكاويراى لي رالاخلاطي *وا جمعوا! عن رمن شريكه 
بجر سواءكان مشاء احستمال التسمة | ولا يحته ل وسواء آجركل نصيبهمنه | وبعضدكدا فى كلاد 

0 الط) رون لا يفسد ها! جنا عاكما' وأجركلها ثم تفاسخافي نصغها او .مات احد هدا| وأستحق 
بعضها دبةى(م ول فى اماه ىف لصاب. ' لصغرى وطريق جوازهافى المشاع ان للعبقها حكم خا كي ! 5" 

متعنا علرة أ وحكم سكم ان : ١‏ تعذ ,الما فعد أنى و القاضى أ ويعقدالعقد فى العلا ولام يفسيم في نصفه أ وربعه 

ا 1 ال ا 0 
من اللستا جرين يملى صنعذ ا لصف شائعاكذافى الكا في * ولو جرالبناء دون الارض لا جوز 
ول كت *عددر ح فى ا ال جل ابوهلي النسغي به كان يعني 
شدهي ا وكد ا وكان البناء ملا والعر صة وقفافا جرالبناء لا يجو زلانه في معنى الشائع وفيل بجو زولوجر 

الدا رويسيت منها في احا الغيرجا, زتّالاجارةفيماورا اء البيت وفى لحيل لشمس الائمة أحلوائى 
ولوكان البداء ارجل والعرصة ا خرآ حم صاحب البناء بناءة لام صاحب الع صة اختى امنا مي 
0 ى أند بعجو زولا جرم صاحبب العرصة لاا شكال انه يجو زولواستا جرالعرصة د ون 
بناء جوزكد الى | أخلاصة #ف اليتيمة سئل ا بواا حسن بن على عمن قال لآ خرأجرت منى 


تصقر 


كتاب الاجارة (سممو ) بوي 
نصق هذوالنا رمشاعاوهذ وا لد ارالفا رغْةّبكمالهاهل "صر فى الفا ا فى المارغ 
كذافى التاتار خا'ية + ذ دفى الاصل لالجو | الاستيسجارء ع الطاماتكتماء يم القرآن والغة لغته الا اوم 
والت روس حم والعمرقولانج ب الاجركذافى الغلاصة + بجورا ,الاسخي) رعلى بناء المسجررا ! رباطات 
والتناط بركذافى ال بد انمع * ونجو زالا اديت موردب الجاع دان السو اجالوداج 
د اردور وأ الاسقيجا ر. على تعليم القرأ أن اذا شرب لذلى مدةّ وجو ييا 
الاسمنيى ]| راصلااوعاد الاسيجا, 1 الأدةٌ 'فتواأبوج:. يقب اخراك! لكداقى |لطعيط + وتداه ار |استحسئوا جير والد 
السبي على طبرة المرسومة وكان الشينالاصاماب. بكر” ك # عمد !فصلل يول جبراللسنا جرعائن دفع 
القع عي با ل يتين كذ اجو الا ستيج ارعليى تعليم العقه ونحوة وال مختارللفتووى في زه اننا 
قول هو لآءكذافى اافتاوى العتادية #ولواستا جرلتعليم واد الكتابةوألنجوم اوالطبا والتعبيرجا زبالاتفاى 
وى النتا وى العضلى واوا ستأجرالمعلم على حفظ الصبيان اوثعليم أ لخط ا وأ ل#جاء جا زولوشرط عليه 
52 فى الاصل انه فاسد وف الشر وطلودفعا بنه اوغلامه ليعلمه الحساب لايعجوزء أ وشرط عله 
اواك اي الاشياء :جو زوفى الشروطايضاءن “مدر حاذا استاجر رجلا ليعلم وادة 
حرفة . .ى العرف فان سن المد ة بان 50 ليعلمه هذ! العدل يصم العفد وينعةد على المدة 
9 علم أولم يعلم ه ل ل علمه 
يستسق اجر المثل والا فلا فاحاصل ان فيه روا ينين وألأخدارانهيجوز هكذا فى المشمرات * دفعابنه 
الى رجال يعلمة حرفةكذ ا ويعملئه الا و ين ان عام يجب اجر المثلكذا فى الوجيز 
للكردري * رجل استا جر رجلاليعلم ابنه الادب تعبسه في عرض السنة هل 'جب شوع قال 
(آ نجه خواهد بد راز روى مروت بد هد) كذا في جواهوالف ناور * وف فتاوى استأجرموٌ دبا مشا هرة 
كل شهربتسعة د رأهم يعلم الصبيين احدهما الادب والاخرالةرأن فقال تعيم القرآن لبس من حرفتو 
ذاستأجرمعلما بما يعلمون الناس وا عطه من اجربي ففعل ذلك فاراد وائد الصبى ان بجع الاجر 
منادخة قال الاديب اح را معلم عادة كل شعرندى د رهم أء ودام هم فانا لاارضئ بماتفعل: قال هذا 
قريب من توكيله اياة بذلى حعطاجرة تد رما | ستدق المعلم الذيضم اليه الصبب يكذ افى ألساوي 
للفتايى * واذ! استأجرالمعلم باجرمعلوم ولم يبن عدد الدميان يجو ركذا فى الماتقط * واختلفوا 
فى الاستيجارعلى قراءةٌ القرأرعلىا لقبرمدة معلومةقال بعصم جور وهواطخةاركذا ف لسراج الوها 5 
١8‏ 


كث' بالا حار زعم؟) ( الباب السادس عشر ) 
رجال دنع ١‏ ينها لصخيرا! 3 اسد' زه 'يعلمه حرفةكدافي ا ريع ساي 1 وشرط على الاب لوحبسه قبل اربع 
دوا علية ماهد رهم فحبسه بعد سنتين لا يأزمة اانه َك لكن <١‏ جرمتا ل تعليمه كذ في جوا هر 
٠.‏ الع" ول * فين ارول أهوبعءث صبيه || لئن معأ وبعث اليد شيا «كثبرة فعأم شهرا افغاب دأ للابى الصبى 
<ذ ما اعطاه ذا| لوودثذ لك لاجل الاجرةنمايكون فاضلامن اج الشهرب خدكذا 
دم خانيذ * ولواستأجر كته لبفرأ نيه شر كان اوفقهاا وفيرذ لك لا يعجو ز ولااجرل له وان قرا 
ود لى ادا المصدنى وكان 0 ناسنا أجركرماليفتم لهبابه فينطرنية الاستيناس من در 
الى وكام اما لبها لينظرا لين وجهه فيستأنس بذلى اواسئاً جرجدامملوامن اللاءلينظرفية 
ذاسرى قدا كلقي الكل رطان لا اجرء ليةنعكم هذ : العقود مد لك فيما سبق كذ افى المبسوط * 
لواسة جرح لاليكتب لدمسهها اوشعرا ود الغط جا زو ذكرالشخ الامام المعروف وا هر زادة انه 
للا # ولراساهر فلو الحتفي انه اران بين لذ لك وقنا حت الاجارة 
والافلاكذا في خزانة المنن * * وى اوسنو ل آجرمنزل اليتيم والوفف بدو ن اجرالمئل بعضهم 
يجهله كاجا رءّ فا سد فيجب اجر المذ] للخساف اثننى بهذا قالنمقال بضهم جعل الستأجر 
بالسكونة فيهاغا صباهلا اجرعلية وكذا الاب قال الفاضي انا افنييا جاب اجرالمل في«ذه الصورة 
إيضاكما قال الغصساف كذ فى لساري للعناوئ * ولانجوزا لاجارة عل لشوئ من الغناء والنوم 
وال اههورا! لطبل وشئن من | اليه وعلئ هذا الحداء وثراءة الشعروغ. براولا اجرف ذلك وهذاكله 
نولابي حنيدة وابى يوس و#سحمد رح كذا فيغا يد البيان» أواستا جرلتعل إلغناء واستأجرالن مي 
جلأتخصي عبد لاوز ذلف القرو الغرس يجو رهكذافى الغيائية * اذا استأجر رجلا ليحم لله 
خه رقا الاح رفي ولالبي حنيفة ر حوةال!بوبوسف محمد ر حلا اجولهوذااس تأ جرذمي مسا الال 
55 اولميقل! 1 0 يشربج رز رت الاجارةنيقو الى ايتتارج عاانيما واذااستأجراذءمى 
دمياليلنا لأ خمرجا منه لا الشروند همل منداكذا لبط »داس جرذءى دأيمب 
مسلم |وسفيئة!ينقلعليهمالخمرجاز فيقول ابى حنيفةر ح وقال صاحباولايجو زولوا 5-5 المشركو 1-8 
لبحدل ميتامنه الور موضع يد فن فيه ان ال عر اللي مقبرة البادة جا زعند الكل وان استأجر و 
لينقل من باد الى باد قال معمدر ع انال يعلم الحمال اندجيفة فلهالإجرواى علم ذلا جره 3 
النترى هكذافي فتارى ناضيخان #اذااستأجرالذمى م المسلمبية ليبيع في ألخمرجازعنداببي حنيفة رح 


كتاب الا جارة (*وم؟ ) ( لبا بالسادس عشر) 
خلاذنا! .ا تذافى المضهرات * ولواستأحرا !دمي يمن ذءي بيتاببيع فيد الخمرجاز [عندهم جميعا كذا فى 
الذخيرة #واد |استأحرائة ذ مي من المسلمد أ, 10 م عبدفيها 
الصايبا واد خل فيها الغنازيرو لم يلق المسلم في ذلك لان المسام لم يوا جرهالذلىا نما ]جره 
للسكزىى كذاف المحيط ع ذمي اسنا جردا رامن مسلم فاتخذها مصلى لنفسهام يمنع لانه ليس 
فى ااذه مصلى لنفسه احد اث بيعة ولا اظها رشوع من شعائرد ينهم في 'مصارا لمسلمين وال الخذه 
مصلى للجماءة وضر: ب فيها الناقوس فلصا حبها منعة وكذلك لوا راد بيع ألخمرفيه الا هذ داشياء 
يمنع عن اظها رهافي بلاد المسلمين ولوكان بالسواد لا دمع و قال محمد بن سامة أ ابا ي ماذكر 
محمد رح في سواد د العراق فان عامة اهلها في ذلك ا لزمان اهل الذ مة سا اس ن فانهم 
يدنعون سن ذلى لا ن الغالب فيه الأسلمونى وقال قبرة من ى مشا نالا يمنعون منى ذلك فى سياد 
خراسا .كذ افي محبط السرخسى #واذا استأجرالذ مي مسلمالبحمل له ميتةاودء! جو زء:دهم 
508 زأراف حم ذمي ه ى ذسمي بينايصلي فيه لالجوز ولواستأجرمسلمالبرصي لهالخنا: يريجب 
ان يكو على العلافكما فى الخمر ولواستأ جر ليببع له ميئةلم تج زهكذا فى الدخيرة #مسلمآ جرنةسه 
من #مجوسي ليوقد لهالا رلابأس بهكذافى الخلاصة * وفي نواد رهشام من *حمدر حرجالاستأجر 
رجلاايصوراه صورا اوتمائيلالر. جال في ببت ا وفسطاطفانى!ك ره ذلك واجعل له الاجرة نال هشام 
تاويله ادا كان الاصباغ من قبل الاجيركذا فى الدخيرة * ولو ستأجر رجلايا عت !د صناما اويجء ل على 
اثوابه نما ثيل بالصبغ من رب الثوب لاشو لدكذا فى الخلاصة *ا ستأجررجلاليزخرف ل بيتابتمانزيل 
والاماغ م المست أ جرملااجرلهكدا فىالسراجية #واناستاج ليندت لدطنبو رأ اوبربطافئع لطاب له 
الاجرالاانه يأثم به كذا في فنا وى قاضيخان * وان اسنا جره ليكتب ل غناء بالفارسية ا وبالعربية 
المعصية أختار انه تعللان هل لايسل له الاجروافى القراء ة كذافي الوجيزللكرد ري *استاجرء 
ليكتب له تعويذ الس ريصم اذا بون قد را لكاهذ والخط كم استاجره ليكشب لدكتا با الى حمييه | وحبيبها 
جاز وبطيب لهالا جكذاق اقم وأ ولواستا جرالذ مي مسلمانيبنى له بيعة اوكنيسة جاز وبطوب له 
اتوافي 131 برس من ذمي ون مسلم عليه المج كذاى لو ستاخو 
المسام من المسلم مسسجدا يصلي فيةكذا في “عبط السرخس ا 
لضلى فيه المكتودةاوا لنافلةفان هذه الاجارة لا تجو زفي قول علمائنار ركذ لى الذي يستاجر 


كناب الاحارة (9م8) ( البا ب السادس عشر) 

رجلامن اهل الذمة ليصلي بهم فان ذل لانجو ركذا فى الذخيرة * وسثمل ابراهيم بن يوس فرح 
ا نفسهمن المع ارول أبضرب لهم" لناقو سكل يوم مس ةو بعط ىكل بوم خمسغدراهم في واكك 
اعل وني عهلىأ خرد درههانة ل لا يواج رنفسهمنهم ويطلب ا رزف من بق أخر ويكرة ان بؤٌاجر 
تفسهمنهم اعص العنب ليخد واءنه خدر اكافى الاو ى للفة'وول* ر حل استأجر جلاليفرب الطول 
كان لمرلا زد" واروعا للفزروا او الذادلة يجو كد في غايه البيان لازن اهنا خوط لا امون 
بلجووذذك مد ةجوز ورجلا دمل الدينةاوقتله دذا! ووذ شاة ‏ وظب يجوز ولواستا جر 
بيبا كعالااد م ويه وذكرمدة جاز كد !فى الغيا # دفع|! لغلام الى حا ئى عل ان 

ينوم عليه الا ستاذ ويعلمه النسي سنة معلومة ويعطيه ا موئئى كذا و يعطي ى الاسة اذللموئئى كذا جا زكذا 
في سا !ثرالاعه له يستدر مداءد آل نفس هكذافى الوجيرا الكردري*واذادفع عددواا و عامل لبعل.>عملا عليل 
وحدالاحا الس0 صاحبه اجراينظ, رالى العرف أن كا ن عملا يعطي صا حب 
العيد الااجرفلا'< جرعليه وان كان عملا يعط ى الاستاذ الا جرملا اجر عليه لان المعروف ا اشروط 
كذ فى معيط السرخدى * وى وى الواتعات للناطني اذاقال لرجلبعهذا المااع ولك د رهم تفعل 
وال لثنربي هداس ل درهه تقعلفله احره له لجار وزبهالدرهم وفى الدلاأ ل والسمسار 
700 والمذال وماثوا اعلية | ,. ن من كل عشرةد نا بي ركذا فذلى حرا ام عايجه كذ ا؟ الذ خبرة * 
دهم ثرا عليه ونال عه بعشرةفمازاد فهو بيني ونينك تال ابويوسف رح ان باعه بعشرة أ ولم يبعه 
ذلا 55 ن تعب بي د لك ولوباعهبا: انب عشرة اراكثرله اجرمئل عملهو' عليه المتوئل هكذ | فى الغيا ثية * 
زجلا ن يبيع بالمزاِد ها مر رحلا' لينادى ثم يبع صاحبه فناد ل و وأم د امع قالوا ان بين لذلى 
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قتاحا تالاجار آ أوالا ى المسميل وكذاان لم وذكرا لوقت و 59 نىأهرة أن له نادي كذادونا 


حاءا نا دل" لمقيه ابوالليث رح لاش علدلانى| العانة فيمابي. الم ا س انهم لا يعون ن آلا جراذا 


لميندق الببع وهوا لختار: كنأ فى الظهير رك * وهكذاني ناو 0 تامخان #قال 11 لا لاا ل | عرض ضيعني 
وبعهاعل اي ى الاجركذ افلم بقدر ١‏ دلال على ن اذمام الامرثم ؛ اعهادلال آخر 
قالاده والقاسم لوعرضها الاو وَل وصرف فيةفروز ١‏ جأ رايعئد به فا جرصئله ثم و .أحب ند رعنائه وعملة 
قال ابوالليث ر ههداهو هوالقياس ولايجب له إستعحسا ذا| ذا تركه وبه نأ خذ وهوموافق قول يعقوب رح 

ظ بغار 


كناب الاجارة (نام؟) ( الباب الساد سعشر) 
هوالمختارهكذ !فى الفتاوى الكبروى #الد لا لة في النكا ح لانستوجب الا جروبه يفتى الفضلي في فتاواه 
وغيرة من مشا نح زماننا كانوايفتون بوجوب اجرالمثل وبه دفن كذ في جواه رالاخلا لي * 
الدلال فى البيع اذا اخذالدلالية بعد الببع ثم انفسم البيع بينهما بسبب من الاسباب سلمت له 
الد لا ليةىالخياءط | ذا خاطا لثوب ثم فتقه صاحب الئوبكذ افي خرانة المعثين #استا جر ليقطع لد ال , 
حاجا نفعل لا شع عليه وألساج للدأمو رقال نصيرسألت!باسليمانعمناستا جر ليحنطب له الى 
الليلقالا نسم بوم اجاز والعط ب للمستا جر ولوقال هذا الحطبفالاجارةفاسدة والعطبللمستأجر 
وعليها جرمئله ولوكان الطب الذمي عينه ملى المستأجرجا زقال نصيرقلت فان استعان بانسان 
يعتطب له ويصطادلدقال الحطب والصيدللعامل وكذا ضرنة القانص قال استاذنا وينبغي ان يحفظ 
هذا نقد ابتلى به العامة والخاصة يستعينون بالساس ف الاحتطاب والاحتشاش وتطع الوك 
والا وتخا المجمد قفيثبت الملى للاعوان فبها ولايعلم الكل بها فينفقونها بل الاستيهاب 
بطريقهاوالاذن فبجب عليهم مثلهاا وقيمتهاوهم لايشعرون لجهلهم وغفلتهم اعاذ نا الله من الجهل 
وونقماللعلم العمل كدافى القنية * لواستاً جر ليصيد له اوليغزل له اواستأ جره للخصومة | ولتقا ضى 
الدين اولقبض الد ين لانيجو ران فعال يجب اجرالمال ولو كرمد يجو رفي جميع ذلى وقيل اذا 
مين الصيد لا بجو زء ان ذكرالمدة وان استأ جر لتبض العين #جوزالاان رواية من محمد رح 
كذافى الغرا تيد * عن “مدر ح فيمن قال لغيرة | فتل هذا الذئب! و هذا الاسد . لكد رهم 
والذئب والاسد صيد فله اج رصله لايجا وز بهد رهما والصيد للمستاً ج ركذ افي معبيط السرخسي » 
وف الاصلاستأجرة ليبنى لدحائط بالآ جر ولص وسمئ كذأكذا آجرة من هذه الآ جرات 
و كذ | كذا كرامن! جص ولم يسم الطول والعرض كانت الاجارة فاسد ة قياسا “ميجن استحسانا 
ولوسموى كذ اكذا عد د اصن الاجرةاوا للبنة ولم يسمالملبين ولم يرة اياة ا ن كان ملبن اه لتلىالبلدة 
واحد | اوكا لهم ملاين مختلفة الاان غالب عملهم علئن ملبن واحدجازت الاجارة استسانا 
وان كان ملابنهم مختلعة ولم يغاب استعمال واحد منهاحا نت الاجارة فاسدة كذ افى الذ خيرة * 
(ستأجرة ليبنى له حائطا بال جر وا لجص وعلم طوله وعرضه جا ركذا في محبط السرخسي * 
ولواسناً جر لتحفرله بثرا اوسرد ابالابدان يبين الموضع وطول البئرو عمتهودورة فى السرداب 
يبي طوله وعرضه وعمته كذا فى الغيائية * ولوا ستأج حفر البقران لم يبي الطول والعرض 
7 


كناب الاجارةٌ (مسمو) ( الباب السادس عشر) 
والعمق جا رأ ستحساناويؤّخذ بوسطما يعمله الذا س كذ فى الوجيزللكرد ري * ولواساً جر لتسفرله 
بثرافيد ار وسمىى عمقها وسعتها حنئ جازت الاجارة فلما حفربءضها وجد دبلا اشدعملا واشدمو نه 
فان كان يقد رءللى حفرها بال لةالتى حفر بها ! ل[ با رالاانه تأعقه زياد ةمشقة وتسب فانه بجبر 
على العمل وانكان لايقد ر على حفر ها بالا لة الننى يعفريها الآ بارلا يجبرعليه وهل يستسق الاجر 
بند رما عمل لم دذ ؟. محمد رح هذوالمسئاة ف الكتاب وحكي فتو شمس الا ثمة الاوز جندي 
نه يسعق ‏ 20 فيملى المسة جرخلا ف ماان كان يعدلل في غيرملكه كذ افى أ حيط » 
ولوحمر بعضها فوجد هارخوة من حيث إخاف ءايه النلنى ل يجبر هكذ | لاري 5 
)5 وان شرط عليه ركل ذ را ع في جب ارسهلة بدرهم وكل ذ اللسليدر فين و لذ راع فالماء 
ودنةى بم ى مقدارطول البئرعشرة مثلا فهوجا تزكذا فى الذ خيرة #وأو.. وأوحفربعضياء ا 
م الاجرة كلكا ونان علي اانا خرباه داكن و لبا عد كاناضا مولا اا امتاعو 
حتى أوانهارت البثرفادخل الس ديب شيو مع الارف لايسقط شوع من اجره 


وان كأ ن في مل غير ' لبس للا جبران ايطا لبه بالا جرة الم يهم رت قن اده سط.ج االهوة 


كل 
لوانهارت دفامئلات تبل | لشسليم د :2 باثراب لا لسحق الاجرة كدان اليه لله بع # وان أن لم يكن في صلكه 
فالتسليم بالتخلية ولوحفر 201 جران لا يسلم حنى ١‏ ينمه كذ ' فى أغياثيل *# 58 0 ج حفر 


له بثر'في دارة فظو رالماءفى امرتيل! ن يماغ المنتهى الذجي شرط عليه فان | سكنه الحنرفىالماءبالآلة 
يعفر بها الاب راجرعاى أ عفر ان احتبي الى أ نخا ذا لةاخرئ لا بجصرعايه كذافى الذخيرة * 
والسهروالف'ة رالسردا ب والبالوعة اذا ظهرالماء فيدقبل ان ببلغ ماشرط عليه فان كان لا يستطاع 
عفر معد نهذا عذ رهكذافى المبسوطا * رجل استأجرحفارالتحفرلهحوضاءشرة في عشرة بعشرةد . راهم 
وبين عدقه فعفرخمسة في خمس كان عليه ربع الاجروداف الظهيرية * ولواستأأجر وليك ري له نه را وقناة 
قراو متتجيارمصبها وء بارس ولهفى الارض نهوجائزء ان اشترططيهابا ار الجص 

من عند الاحي فهوفاسدوا ن شرطالا جرم الجص من عند المستا جرولم يسم عد د الآجرفهرق 
الياس فاسد و فى الا ستعسان جائز على ما يعمل الناس وان سمين ءدد الآ جروكيل الجص 
وعرض الطى وطوله فى السماء فهواوثق لان عن المدازعة ابعدكد افى المبسوط * وان استؤجر 
تعفر قبران بين الطول والعرض والعمق يجو استحس'ذارتيا ساران أم ددر ن الطول والعرض والعمق 


كتات الاجارة (9؟) ( الباب السادس عشر) 
فى القياس لا 'مجوز وفى الا سبعسان يجو زويقع على الوسط مما يعمل النا س كذ افى التانارخانية » 
وان وضعوالهه وضعا فوجد وجه الا رض لينافلمادفرذ راعا وجد جبلا اجبرة عل نان هران كان 
ذلك مما يعفرالاس وان لم يسمواله 'لعد الا شقا فهوعلئن عاد ة اهل تلى الماحيةفان/ا بالك عدم 
عماه. دلى اللحد وا ن كان في بلد عظم عملهم على التق فهوعالى الشقكذا فى المبسوط» وى النوازل 
ممأل من اجرالقبران يكون من جميع المال 5ل هويهنزلة الكفن من يجي لل كذافى التاتارخازة*ر اه 
استأج عدون جنازة اويفسلون ميتاان كان في موضع لا جد من يغسلهغي, رهوٌ ا[ 
ومن تملك غير« هلل ء ذلا لااجرأهم وا ن كان ن ثم ناس لهم الاجر وحفرحفا رع ل هذا وفي موضع 
لااجرلهه لداخذوا را والاجرلايايب لهم كذ الى الخلادة * واذا استأجرالرجل رجلا ! تحفرله قبرا 
فعفرنانه ارا ودفن فيه انسان تبل ان يأتى المسنا جر جا زته ان كا.. با ذله 
الاحرءا نكا وف قم مزلا لجرا كنا ى الاير وى اجا «المسنأ جرخ لى الاجيربينه ودين القبر 
فا هار به دذ لف اود موافيه ساد آخرفك الاج ره ملالانه قدسلم المعتود عليه الى وصاحبة وان دفن 
فنا كر ميئة ثه فال للا جيراحدث ك الثراب عليه فابى الا جيرنى الا ستحعسان لايلزمه ذلى ولكى 
اطرايى مايسع اهل تلى البلاد دان كا والاجيرهوالذي نسنى رابا جبره م ذلف 
وكذلك يعد لل بالكوفة وان كا نالا جبرلم بفعل ذلك ني تلى البلد لم اجبرة عليه وان اراد اهل 
الميت ار يكون الاجبرهوالذي يضع الميت في أحدة وهول صب عليه ا للب ن لم جبرالاحيرعان ذلى 
كذ فىالبسوط * ولوا ستأحرة لبحفرك قبراولم يسني اي المتا برجأ ستعسا ذا وينصرف الى المكان الذنىي 
يدن اتلك العا ماء قال مشأ تُخناهذ الجواب بناءع ل عرفاهل الكوفة ذان ليل معلنه» قبرة 
خاصذيد فنون موتاهم فبها ولا ينقلون مواهم الى مدافن “له اخررى ا٠افيديا‏ رناينقل الموئ من 
معان الىن مقاب رمحلة | خرئل فلا بد من تسمية الأكان حة حتون لكان مموضعالكار. لاه ل كل مسلة مقبرة 
خاصة لاينقلون صوثا هم الل محلة اخرن 'وكان موضعالهم مقبرة واحدة بجو زه الاجارة من غير 
تسمية المكا ن كذ فى الشعيط * وان امم روة عفرا لقبرء لم يسمواموضعا فعف رفي غيرمةبرة اه لللى 
البلدة| وثلك الماحية فلا اجرله الا أن يدفنوا في حفرنه تحينئذ وستوجب الاجروان ن أراد وامنه تطيينى 
لقبر وتجصيصه فلس ذلك عليه كذا فى المبسوط * اذ | وضعواله موضعا يحفرالقيرة نرني موضع آخر 
ان شاءاجا زللوفاق فى الاصلل وان شاء تركه للخلاف فى الوص وان عملوا بعد ماد فنواالميت فهو 


كناب الاجارة (-م9#) ( الباب السادس عشر) فصل 
٠ 20 .‏ . 0 : دوه أ3أ. 5 
فى الاصل وان شاء ترك للغلاف فى الوصف وان عملوا! بعدماد فنواالأيت فهو رضاءكذا فى الخلاصة * 
وحم رفي حفرالبئرا وأ الثم رص خرقلايزادأءفي| جم 0 ىاجرة بسبب لين المكا نكذا : 
خزابة افك ى» فصلى ف المتعرقات ِ رتاذا لكين الردل مشرعة 1 ىل شاط طذى الا تعس ى منهاا لسةاون 
ب ا" ن بول على ملكه ان أجرها مجم أل 0 مر 0 1< ا 
فت على ١ه‏ كه ل كنا اعد نى متصود اران ن جر هاليقوه قي ما أه ون ويضعون الآرب نيهاويوقمون 
الدواب فيها جاز وام أذ ابنى المشرعة على ملى انه امت ارقاسس اد و ن لا تجوزسو اء أجر 
نهم اللاسة-ة ء أ ابا حفن ا واالذرب كدا فى الدخيرة * ولايججو زاجارةالدرا ادم والح زا : ير 


١‏ سر 
. 
8 


١ 5‏ با - : - ا ل ١‏ 
ولأ برش ذائبااا عد امل والرصاا ص ع [1 ]سحي االلغيلات والوزوات لانهلا يمك الانتفا بالعين 


الانعداسةع 


000 اع.ا 8 0 26 حرق الاذا ري 'للمتعد لاأأعم نى حكول وا سنا جرااد, راه والدنانير 
0 و له 


5001 ١ 
د١ د‎ 
ه دل "لا‎ 


:. 4 50 
اوحءطةا عير مكيلا اوو ونيا ليع بد ارعًا لاوامناءا وتتامعلوه؛ 0 
الكرخ انو اع عي يو عي «دائع * وأراسةأحء! أ رأههأ العنطة 
| ْ ا ل قال يا 1 
لوم مطلنا ولم يبن د اسنا جره أ + اججكر هه فى الاص 2 غ الامام عروف 
٠‏ 6 9 ل ل 0 لال ١ ٠ ١‏ > - 
بخواهر: ادام شل ث لان يغول سيل لاشفاع بهاورذ 'حتال لجو العقد ونا ات آره يقول 


! 


7 ل " 4 ٠‏ / م 1 . 6 ٠‏ 
لاحو :العقدواليه هال أ رحى تكن عرد * ,لا تدم و اسنييا الدراهم والدناسر َ ريس أ انوت 


ولااسي ١‏ ل والعود وغ هيا من المقودها: ت للش لانهالد ليست بمنفعد مٌصول ةٌ كذافى البدائع » 


اذا استأجرميزانا ليزن بها تجو ولا ج' مف ةكذاف النتاوى العتابية * استاأ جرحجرميزان ليزن به 


ى اليوم الى الليل قال السرؤسى : ب الاجر د دقال ال خصاف١‏ نكانى له قم ال 
اليل البعض كلا م سمس الها لعجب على كل حال اكذافى ال جيرا درى# 
فى ا'عيون ان استأ جرا رصاليلين فيهادا لاجارةفاسد ةلا نها وقعت على العينى واللبى ككل للبان ٠,‏ 
وعليه تيمذ النرزابان تان لدلمد قيمة واجر مدل الارغم قات م يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع 
اوكان تي دنع تراب فيد في ذلك ال موضع | وكان في د فع الثراب صنفعة لارش لاشئ عليدكذا 
واللسنبراءران نت لان لسو لالب رلور الملل في نقصانه والافلاشوع ع عليه كذ 
فى ألو جيزللئرد ردري*اد 5757 رالقاضيرجلالاستيفاء القساص| والحد ود قال الشيغ الامام 


الاجل 


كناب الاجارة (١م9؟)‏ ( البا ب السادس هشر ) فصل 
الاجل شمس الائمة السرخسى ان لم يبين لذلى وقتالا يضم وان استأجرة لاستيفاء القصاص ,الحد ود 
اونطع اليدا وليقوم عليه في ءاس القضاء شهرا باج رمعلوم 00 
بيان المد منافعه في تلك المد ة فكان له ا يصرف تذف امنا فع الى ن ما حل له من اقامةالحدود, 
ذلك اناد اساحرن: لذلى ولم يبين المد ة#فان فريس ااا اي 
فسدث الاجارة وفعل شيثامن ذلى كان له اجرالمئلكذا في فتاوئى فاضيجان به لوإستصسبه على 
ان عل له ر زتاكل شهرنهوجائزاماانب#ن مقد ارما يعطيه فالعقد جا تزلان المعقود عليه منافعه وهو 
معلره وان لم يسن مهدا رن لك فهوفي هذا كالقافه ى وااغاضىان بأحذ رزقا بقدركفا يتم بيتالمال 
فكذلى»ه., ينوب عن القاصي في شئ ه من عمللو كذلك تسا لقا و أذااعتا جر يقسمكل شهربا جر 

وى فهوجائزكذ 'فى اللبسوط» وا اه ات جرم لد القصاص٠‏ رجلاليق له فلا جرلهوذكرف السير 
الكبيء! نهلانجو زعندابى حايفة وابي يوسف رح وعند مهدر ح جوزو وكذا الامام اذا استأأجر 
00000 ء أله صا ص فى ليه فس لم جز صدهما خلاةا له ولواستاً جرة لا ستيغاء 
القصاص فيماد ون لنفس كقطع اليد جا زبالاجما ع كذاني ععرط السرخه * ه وجو زالا ستيجار 
ها المسا سبرب الايد رااان وح وذلك لايقد, رعلية فاشبه القصاص 
فيماد ون النعس كذ' فى السرا ج الوها ج #اميرا صيرالعسكرا ذا قا | ل للسلماوذمي ان قتلت ذلك الفارس 
فلك مائة د رهم قفتله لاشوعله «لان هذ اباب لمجهاد وااطا اءة فلايستحقالاجروقال محمد رح ان 
قال ذلك للذمى يجب الاجرو لوكانوائتلن نقال الاميرمن قطع ره اليه امقر دزا هم جار 
لان هدا لعل لبس بجبهاد كذ في تاو ناضيخان » * وهكذاى الصغررئ * ذكرا بويوسف 
ا 0 ل الاميره من جاء برأسه حل ى ينصمب فيعلموا ان رئيسهم قد قتلل 
فبعرفون فلدكذ! فذهب رجل وجا برأسه فلاشع ال 0 


7 م برأس الرئيس الى القتال ولوكان الاميرعين واحدا من اهل اعسكرفقال ان 
جمتنى_برأسه| وقال الاميرأجماعة ب با ا اي 
عمس سمو فيها رجال بقاتلون وانما 

كان فيها النساء وال ن والاموال وقا قال الاميرمن حفظ هذة المامورة اليل تحنو يصجم فلكل وأ حد 


اي تخناقالوا 
1١|‏ 


كتاب الاجارة ( 56 )22 (البابالسادسءشر) فصل 
في مسائلة حفط | تحصن الاجار ةلاشعقد حيث لم بخاطب قوما معينين وانمايثبت فى الزمان اتثاني 
ل اي با الي واي 
فى "'اتارخانية من ص للدقالم. ودلئ عليد وك كذا فدلّه واد لا يستحق شيةاوان قال ذلك لوا حد فدله 
هوبالكلاء فكذلك وان مشين معه حت ارشدةظله اجرامئلة ذال فى السبرالكبيرقال اهيرالسردك من 
دل لذا الى موضع كذافله كذ ا بيصم وي من الاجر دالد لا له قتجب 'لا حركذافى ١١‏ زلكردري * 
رعلانا جب لما بصيد لابجب الاجر وكذا البازي وفي بض الروايات اذا استأجرالكاب 
اوالبا زى واين لدلى وقد قتامعلوما جو زانمالا جوزاذ الم يبين لدو قنا علوما واواساً جرس اناو 
الغ لفأرة في بينه ذكرى' لمننقى | نه لابجو زو اواسةأج ركب نتحرس دارهقالرالا جو زذ لك ولواستأجر 
ردالكنس البيت قال مولا نارف وح ان يجو ءا ذابين المدؤلان القن يضرت ويعمل بالضر ب لاف 
السنوركذافىي فا وكل قا صيخان 00 ل فى الممنقول اذ ١‏ استأ جرد يكاليصيم لم ؛ 7 وذ كرش.ه اصملا لاعةال 
كل شوع صن هذ ايكون ف تيك احدلاد يستطيع الانسان ان يضر حتى دنعل فلا2عو رالبيع فيه 
والاجا رةكذافى المسيط »لاي الى 0 يواجر فدلا ا 
هوالا حرة النى نؤّذذ على ضري الفدل كذافى (١‏ مواج الوداج * ولواستا جربابا بمسطله في دارة 
لا مجلس عله ولا ينام .لك تعمل بهالا يحو زوك الوا سنا جناب ليتخذ ها جنبي كذ ا فى الطهيرية + 
جل ل استا جبون ا بة لبربط جاعلى دابد لبر ى الناس ان لهفرس!اوآنية يضعها في بيته أمتجمل بها ولايستعلها 
اودا رالا يسكةي والكن لبن الس ان لدنا ااوعيداعلى ان لا يسعيين مد | رد راهم بضمعها في نيته 
فالاجارةواسدة ولااح له الاادا كان الدم ى يسنا جرقديكو أن ,يستأجرلينتفع بدكذانى الها لاص د . ؟ فى النتفى 
تاك هاا كا لد لاله ل وق به الغلم لاجو ز كذاى اعبط + وهكذا في فنا وول ةا ضيخان + 
لواستاأ جرارضاليرعى غنمة الفصيل ا وشاة لمجزصوفهافهوفاس ده وعارد قيمة الصوف والفصيل اذه 
ملى 'لا دروئد استوقار مدقا لاك ما اذا امنا جرالاجيرلير: عى الكلاحيثا يضمن الكلالا نه 
مباءدكذافى الغيائية *, ؟ ف المنتفى استأ جرسيفاشهرا البنقلد ‏ اواس:أ جرقوساشهراليرمي عنه يجوز 
كذا فى المحيط ا ستأج رارضا لوضع فهاشبكة ووقت يجو ركذا فى الوجيز للكرد ري ا مرو لمتذذله 
قمقمة من الصفرالمغصوب بكذا من الاجرفنعل, وهويعام اندغا صب فله الا اجركذ فى القنية + 
السارق| والغاصب اسنا ج لحمل ا اسروق والمفصو بام بجزلان نل مال الغيرمعصية كذا 


كناب الاجارة (مم؟ ) ان 
الجر على الآ جر. و ا ا ل 
المؤؤجرلا نهاملكه فان علفها المستأجر بغيراذنه نهو متطو ع لايرجع به على المؤجركذافى أ أجوهرة 
النبرة لوي اجارة الد'روعدارة الدارو تطرينها واصلاح ا ميزاب وما كان من الباء 
يكون علونى صاحب الدار وكذ لى كل سترة تركها تخل بالسكنئ يكون على ربالدار 
فأر, ناد صاحب الدا أن يفول نلى كا ,, ن للمستأجران بخر ج منهاالاان يكوناستأجره 5 
وهى كذلك وقد رآها تسينئذ يكون راضيا بالعيب هو وفىعمد ةالفتاوئى لا وحدالدينى١!‏ 2 رح 
رجل اسن 0 8 و #حعنة تمنا 5 لم 5 وكن الاء من الها لا تجبرصاحب الب ت دلئ اصلا ح 

ا لاحي اصلاح ملكدكذانى الظهيربة » ا داولا زجا ج فيها 

سطسها نل وعلم به فلاخيا رله كذانى ال لْعنيك # واصلاح بترالماء و لماه وعل وأ مرج 

اماد با على اا ا يا 
اذا انقضت مد الاجارة وفى الدارثراب من كيب؛ فعليه أن د فعه لانه حدث يفعلد فصار 
كترا ب و ضعه فيها وان كان امئلا خلاهاو مجاريهامن فعله فالفياس ان بكو ن عايه نقله لانه 
حدث بفعله فيازمه نقلدىا لدناسة والرم ادالا انهم ا ستحسنوا وجعلوانقل ذلى على صاحب الدار 
للعرف والعاد بين الناس١‏ ن ماأكان معيبافى الارض فنقله دلى صا حب الدا رثعملواذلىف على 
العادة و ان اصلي المسة حد «رشيئا من ذلى لم متسب له بماا نفق وكار ن متبرعا هكذ افى البدا ع * 
39 إجاج الكوة و اصلا حالسلم على الآ جروفيدفع للم اختلاف المدا اخ والمفتين والمعتبرفيه 
مس عو يدي 0 ىلا ا 0 جر 
٠ 50‏ البتوقبل اجا رة علن “ادلم فبعدالاجارة اول كلث ان وتعت ف البئر: ا 
فليس علىنكل و احد منهما إصلاحه كذا فى الذ خيرة د وفياجارةأ لعمام نقل الرمادوالسرفين 
وتفريغ موضع الغسالة يكون على المستأ جرسواء كان المسيل ظا هرا اومستفا فان شرط ذلى 
على الآجرف الاجارة فسدت الاجارة وان شرط على المستاأ جر جازت الاجارة والشرط 
دان انكرالمستا جران بكون الرماد من فعله كان القول قوله كذا في فتارى تا ذخان * رجل 


كئاب الاج رة ( مم9). ( الباب السابعمشر) 
0 رجلا! نينفق على العما رتفعل المأموران علم 
لمأمورانلعما رلغيرالآمرلايرحع بماانفق'علئ احدلانه منبرع وان ام يعلم الما موران السماز 
لغيرالآ مر'هان يرجع على الآمر وان لميقل المرعلىاني ضامن حكذافي خزا بةالمفنين * 
«ممايتصل يهد! !لباب دصل التوابع والاصل فيه ان الاجا رة اذاونءت على عل فكل ما كان 
من نوابع دلك اله هل وام يد : نيب رة على الاجبرذ لمرجع فيها لعر ف كدافى شيط » 
وي نسج ثوب الدفيق بكون عن /! صاحب الثوب كدان فتاوى قا ضيغنا ن»ادااسناً جر خيا طالمخيط 
وماكان السلى والا برة على الخمياطوهذا في عرفهه! مافي عرفء ال اى على صاحب الوب ولوكان 
ميدي ا ا و فارونها عبن اللوني فى اتتيها لدان 
الملبن يكون على البائع والثراب على المستا درواخرا جا لخب زص التموريكون على الخباز 
و 7" دامح ولط عرس اود وان استأحر لطب 
فد رخاص لايكون ذلى على الطاخ هكذاني فتا و ى قاصبخا ن * واذاتم رون دابة لأعملنفى 
الادان ف واأسباله الوااق بعتيرا لعرف و كد !اذا تكارا هاللركوب ففى اللجام والسر ج يعثبر 
العرف'يضا كذاى لحبيط # استأ جر دابا أوى سمر قمدا ء وائين بخارا فا ذاد حل المكارى البلدة 
جب عليها ن يأتى الى نيت اللسسة جرأ ستحساناكد في خز' نذا لع: لعذاويل * واو ءكارين داب لحمل 
عليهاصاحب'لدانة! تحمل وانزال العمل من الدابةيكون على لمكا ري وادخال العبل 
فى المنز ل لابكون علية الاان بكون دلك في موضع بكون ذلك عليه في عرمهم كذافي خزا نة المعثين بم 
وادخال! عمل فالمزا ل يكون على العمال ولايكد ن عليهان يصعدبه على أ العتم | والغرفة 
الا لاان يشتوط ذلى عليه وكدا صب الطعام فى !١‏ عقق لا بكون عليه الابالشرط كذاني نناورل 
#صيخان * وذ ترابوالليث رح فى النوازل وكد اكري نهر رحى الماء علب , ا لمؤجرلاة ل يمكن 
الاشاع الر ا 0 رالا ن يكون شرط ال رى على المستأجر 
كذ فى محيط ا لسرخسى * ولواساً جرو رقاهان شرط عليه الحبر والبياض فا شترا طالب رجائز 
وش راالبياض ماسدكذافي خؤانة لمفتين * وسئل محمد ر حعمن استأج قصاراليقص وله الثوب 
على من جب حدا الثباب تال اسنحسس ارويكون حمل لتاب على التصالاانيكون القصار 


ددا شنرط 


كتاب الاجارة (1164) ( الباب الثامن عشر) 
قد اشترط على رنب الثيابكذ افي محيط السرخسبى * ران استاً جرألحما ل لمحم العنطة على ظهرة 
علي د واب المستا جرف لحبل الجرالق يكون داى_المستاً جروفال الفقيها بوالليث ر حفي مرفنا 
الطب ا ا و10 
قري ها اليد فلل يرثعهاد احبهاا يام وي وربالداء 0 

العمال بالج جراءة !أ وال ركان كن هنا انا جردلك الأوضم !أ ود الاحمال فيةكان اكراءعلىن من 
دنا خوه وأن وفع الاحدماا ل من غبران ان يستأجراحد دما ذلك الموضع تالكرا اء بعد الو رن والتسليم يكون 
على صاحب الاحمال وتلل ذلكه يكو على أ عدال وان طالب صاحب الا حدال من | لحمال 
و و ا 0 0 الكيال علئى ننجب ةال 

الكرم على على العنشب وو 0 ال اذاباع 

ا ان تحتال ابائع ولاجت تاوزن تكول1 2 ١‏ لوريكد ايلات 
المشتري فلايظعهالون ن واها إن يكذ بهفيكلفهو زنهكذافى النا تارخابية * وسثلابوالناسم عمن! -تترض 
من آخرمختوم حنطةداستا جراائر ض معٌى: (حمله علولمن يحب أل راء قال على المترض الااذا 
قال لهالمستقرض استا جرلى من بعد لى: لاجرعاىا مترض وله (١‏ لرجو ع عا ىالل ستقرض بذلى كذ! 
فى العاوي للنناوئ * وسثل ابواصرالد بوسى ء وى حه حمال و ه#ف فى الريق 'داما ماحئى زم صادب 
الاحدال اجر الاوءية اجراكثيراءاى من يكون اجرة الاوعية قال صارا عمال في وفوفه فى الطريق 
مي الدنا| وغاصبا وعليه رد مأقبض من الاجرههاا نل م لك الاحمال و واد رالا ء عيئ علمن صاحب 


اتا م م مم ل ا 0 الل ا هسُاسشاسُتشتيئيي ل يبي يل اللي مي 2525204 





الاخفال كذ ف الا" رخادة #الباب النامن مشرى الاجارة' التى أجري ى بين الشريكير بن واستدجار 

الاجيرين فى العيون رجلا ن بينهماطء ام استأجراحدهما صن صا حبه د بد لحمل نصيبه من الطعام 

ال مكان كذاوالطعام غيرمقسوم فحم لكل الطعام الى ذل المكان لااجرله ولوكان لاحدهما 

سفيئة ذا راد نقل الطعام الى بلدفة'ل احدهما للذي له السغينة أجرني نصى سفينتك ا حمل عليها 

حصني من الطعا م وحصنك مله في نصق سفيلتلك فنع جا زوكذا اذا ارادان بطيدزا ولاحدهما 
1 | 


يض ّ (69؟9) (الباب الثامنى عشر) 
0 الأب سال سرج رخا ادعام 
صاحبة ممايكون مه عمل فانة لاتجو زه وان عمل فلا جرله مثل الدابة وكل شوع ليس د و 
1 ل ايراع ادامرا 0 قال ابوالليث رح هذاخلاف 
رواية المبسوطوانهة ل فى كناب المضار ده لواستاً جر من صا حبه بِيناا وحانوثا لا جب الا جر 
ا روي ان كل شرع لاستسق به الاجر الابافاع العمل فى العين الأشتر: كة ناذا استأجر 
الكذا شه ريكين ال خرلم بجزمثل ان يستااج جرلينفل الطعام نفسه ا وتغلامه | وودا بته اولقه. اروالثوب 
وكل مإلا سحق ق الاجرة بغيوا ارا يقا ع العم عملى الل المشتركف فالاحا رج اتروفمل أن 37 رمنه دارا 
لبحر رفيه! الطعاء م أوسفينك! وجو جوالة اورحم ون قال ثخرالدين نا ضيخان المنوئى على هاذكر 
ف أعيو. .ادو وري كد افى الكبريق”# وفي نواد رسن سماعةاسة جرر جلين صملا ن الاعذ الضف 
!١‏ ى منزله بد رهم فحملج! احد هما ذله لصزى ل اهم وهومتطو عاذالم يكوداشريكين ولك نا يان 
و 55 وكدلك لوا ١‏ سأ حرهما إبناء حا تط اوحفربثروأوكانا شريكين فى١!‏ لعل يجب الا حرككلة ويكون 
| تك ال لشركة كعملهما كذ أ ور 


بين الشربكين ويصيرحدل أحد همأ 
العو شيط انا شاف :ها كدان معبطالسرضي»* وف الاصلاذا استاجرا الرجل توه 


شريكه دن 
ري له سر بااحاة سحيسة فع لوالا اربعف هم عم لأكثرمماعم ل الآخ ركان الاج رمقسوه نهم 
على عدد ال اروس واذااسثا جود ابتين تسمال اام نيا من | لحطه بكذا لم يكن له 

ازاتنها ل لون ا حد هما كث رمن العث لعشرة فلوحمل عل واحدة اكثرمس العشرة فانه يقسم الاجر 
ا همالان التعاوتبين الدا بين تفاوت فاحش يختل فالا جربدثلهوالتعاوت 
مر القع ادق علو احدثعاوت يسبرفلايعتبرقال بعض مشا تخناهذ اذالم يكن التفاوت بين 
الاجراء فى الع ل فيهذوالصو رتعاود ثادا حشااماا ذا فحش التعاوت لايقسمالا جرعلن عد دا لروسكمافي 
مسئلة الدا بتي وان ا يعمل احد همالمرض اوعذ رآخرا ن لميكن بينهها شركةبان لميشتركا تكافي تقبلهذا 
العمل سقط حصة اجر المريض وان اشترها في تقبل هذا العمل يج بكل الا <رويكون حصةالمريض له 
وف فتاوئ! بى الليثر ع صا نعان آج راحد هدا آله عمله من الآخر ثم اشتركا فان كانت 
الاجارة على كل شه ر يجب الا جرف الشهرالا ول ولااجب بعد ذلك لانفي الشهرالاول الشركة 


كناب الاجارة 007 ) ( الباب الماسع عشر ) 
طرأت على الاجارة ال تحيدة ذلا تبطلها وفى الشهرالئا نى الشركة سبقت الاجارة فمنعت 'نعقادها 
فلايجب الاجروان أجرهاعشرسنين فالاجرواجب عليه في ذلك كلدلان الاجارة قدحت فيكل|لمدة 
المسماةذلا تبطلها لجريان الشركة عليهاوعن #حمدبن-لمةالشركةتوهن الاجا روصو ماتقل عنه رج 
استاجرمن آخرحانوتائم اشترما في عمل يعملان ذلى فى | أانوت وبقول محمد بن سلدة يفول 
ويسقط الاجران عملافيه لانةلم يسلم المعقود عليعكذ افى المتسيط * ]جرت دا رهامن زوجهارسكناهاجميعا 
ذكرههنا انهلا اجرلها وهويمنزلة إستيجا ره لطب | وللخبز وينبغي ان يجو رقال قاضمخان الفتوى 
عاين | نه نصيركذ! فى الكبرئ * وفي آخرباب اجارة الدورصن اجا رات الاصلاذاتكارى داراشهرا 
فاقام معدر' 52 رفيها ال آ<,الشهرفقال المستأ جرلا عطيى الاجرلانك لم أخلبيني ونا الدا, 
فعليهه, ن الاجربحساب ماكان في يده اعتبار اللبعض بالكل كذافى أ لعيط* الباب التاسء سع عشري 
ا غالاجا رةبالعذروبيان ما يضأيم عذ رن ارمالا يصلم وفيما يكوى فسخاوفى الا حكام المتعلقة بالفسر 
2*0 مخا! لاصل ان الا جارة منوى وقعت على استهلاى العين بغيرعوضكالا ستكتاب 
يفع على استهلاك الكاغذ والعبرو كرب الارض ف المزارعة ا كان البذ رمن قبله لدان يسن الاجارة 
والمزارعة بغيرعذر وخر ج علئ هذا الاصل جوا بكثيرمن الواقعات نبجب ان بحفظ كذ | 
فى القنية * الاجارة تنقض دالا عذارعند ناوذلك علي وجوة اماان يكون من قبل ! حد العاقد ين 
أو> من قبل المعقود عليه وا ان" حقق العذرذكرني بعض الر وايات ان الا جارة لا تنقض وني بعضها 
تنقض ومشا نا قفوأ فقا لوا ان كانت الاجارة لغرض ولم ببق ذلى الغرض او كان عذريمنعه 
من الجرى علئل موجب العقد شرعا تنتقض الاجارةمن غبرنقض كدالوا ستأ جراذسا نالقطع يده 
عند وقو ع ال كلةاا ولقلع الس عند الوجع ع فبرأ تال[ كله و زال لوجع تنتقض الاجارة لانه لايمكنه ألجرى 
على موجب العقد شرعا وان ا سنا جردا بة بعينها لول بغداد لطلب غريه له | ولطلب عبد آبق له ثم 
حضراغريم و وعاد العبد من الاباق تنتقض الاجارةلانهاوتعت خرن رساك تور كدا 
لوظن ان في بناءدارة خللافا سدأجر رجلالهد م البناء؛ نم ظهرا نه ليس فى البناء خلل ا واستاً جرطباحا 
لوأيمة العرس فمات العروس بطلت الاجارةكذافي فتاوى ذا ضيخا ن #وكل عذرلا يمنع المضى 
في موجب العقد شرعاولكن يلعقه نو ع ضر ربحناج فيه الى الفسمم كذاف ا لذ خيرة * راذا واذانحفق 
العذر ومس تالحاجة ١‏ لى النقض يتفردصا حب العذربالنقض ا ويعحنا ج الى القضاء| والرضاء اختلت 


كاب 'لاجارة (همم؟) ( ال'ب التاسع مشر ) 
ار وابات فيه صدب ان العذراذا كانظا هرايتفرد وان كان مشتبها لاينفردكذا في فناوئ قال سمخان ه» 
البسه اذا حدث بالبن المسنأجرةفا مان ميالابؤترى اختلاف الماع لميزبت للسنا جر 
خيا رعو الفيةا مستا د للخد م اذا ذهبت ! حدون عينيهوذ لك لا يضربا غدمة او سنط شعرة اوسقط 
حائط من الدا رلا يضر با لسكدن وان كان عيبا يو ثرفى اخئلا ف الم فع ا أعبد اذامرض وا'دابة 
اذاديرت ولد اراذا ان.دم ددض ننا ئها اوسقط حائط يضردالسكنى فللمستا جرالخيارةن شاء استوفى 
الي لصبو رشك الكل وان شاءنتض العند كذ | في حيط السرخسي + مان بأى 
الأحرالها قبل فسع المسةا جر العقد ام يكن للمستا جرحق النسع لز وال العيب كما لوبرئ 
اعبدقبأ 0 جردم 
الدارفا ن كان غائبا ليس لدار. يفسي ولوخر ج حا ل غبية الآ جرفدايه الاحركها" وسكن لان العقد 

باق وهومتمكن م من ا ستماء المبععة مح التغيركدا فى ا لبر * ءان انهد مت الدا ال الس 


ااعقد قبل اراها ع اعارض وانمايكون لها لحمءة ا 


ص غيرحضرة." بت الدا, يو الاجا ركلا 0 إإبئتا ع بالعرصة »مكن اليزهب خوراهرزادة 
: 9 , 2 ا 0-0 مه أو 2 
وفي اجات شمس لائماذ| بهدمت ادا سي لايس لك سقط لاجنه فد لم نس 
كداف الصغرون #ان!انهد مت الدار وسكن فى العرصة لا'جب الا جر ولوانهد م ديت صب ها وسدر, 
في البانى لايسنطاشئ من الاجر وكذالواجر دارا عاونا ن فيج الث بيوت:اذ 5 هي تان جب 
| بكار ايد جر هكدا في محبط السرخسي * الرّاجرا ذانتنض الدا رالساى: 
مب االمستاجرا وغرة #أدكان ا د أ رأ لس الاج أرة ولا"نتقض الاجارة رة بغي رصخ د و اهمه :الاجر 
اي هوكم لوغص مه خ وات كه لاو , لايلرمه الاجم رولا شت ضالاجرا َ 
اليهواشا رفى الاصل وءن معددرح اناانهدمت الدا رالمسةا جرة وبئاها الآجرة ف ادال أجر 
١‏ ن يسك بقبةالمد ةلم يكن للأجران ا.. يمئعه اراد بذلىاذا اها الآجرقبل ان يفسج المستأجرالاجارة 
كداني 7 وى تاصيخان #وقال >دمد رح فى ال لسفينة انا لافيت ذها رت!! الا ير 
ع1 وى تسليمهالان العتد قد اهس بهلاك السفينةنامااذا اعيدت صارت سفيية 'خر ون الابرئل 
9 و و 0 الاصل 


الدار 


الدارفيكون رضما بالفسج كذا فى الغيائية *استأجرد ارافانهدم بعذهاوالآجر: غائب اوسثمرد لاتحضر 
مولن النادى وار ور عي تاقري تباذ وزو اا كد فى التق .ورور اد ر بالعبد 
ا 0-0-5 اماو يي نر 
والزام مووي يور و 0 لمتاجر 
ان يفسيٍ الاجارة اذا وجد زيادة على الاجرة التي أجربها وان كان اضعافاكذا في غاية البيان » 
واذارادان ينتقل الى حرفة اخرى مثل ان بنرك ا لنجارة ويأخذ فى الزرا عةاواستا جرارضا 
للزراءة فتركهاوا خذنى التجارة فهوعذ ركذافى الينابيع * اسنا جرحا نوتالبتجرفى السوق ثم كسد 
السوق حتيئ لايمكنه النجارة فلهفسي الاجا رةلانه عذ ركذ افى القنية ١*‏ كترئ ابلا من الكوفة ا ل 
غد اد ثم بد اله أن يكترعي بغل فليس بعذ رامالوا شترول يعبر اودابة هوعد رهكذانى الكبرئل د 
ولواستأجرن ابة الى بغداد ثم بدالهان يقعد عن السفرا نراواكثرئئ ا بلاللسم ثم بد اله ان لانسسج عامة 
ذلك اومرض وعجز عن السف ركان عذ راكذافي نتاوون قا سبيخان * واذا انهدم منزل المؤاجر 

ولم يكن منزل آ خرنا رادان يسكنه لم يكن له ان ينض الاجارة وكذلك ان" رادا لتصول من 
[المصرلا نه لا بخر ج المتزل مع نفسه فلا بلحقه ضر رفوق ما النزء؛ بالعقدوان كان هذا بيتانى ا لسوق 
يبيع فيه ويشتري فاحق المسنا جرد ين | وافلس فقام من السوق فهذا عذ رله ان ينقض الاجا رة 
وكذلىاذاا رادأ لتحول من بلد ال بلدفان قال رب البيت انه يتعلل ولاير يد ألخرو ج حلفى 
لقاض المسناً ذلك .كذ لى ان ارا التسول مر. تلى التجارة المى تجار اخرول فهذا 
القاضى المسنا جرعلئ ذلى و ن اراد حول من تارة الى مجارة اخر ل فهذ 
عذ ركذا فى الى بسوط * استأ جرحانوتا يعمل فيه عملاثم | رادان #تحول عن تلى الصنعة الول ٠‏ صنعة 
اخرئ فان تهيا | هأن يعمل !١‏ لصنعة الدانية فذاكك! أانوت ليس له النقض و الاهله النقض ١‏ ذل 
تحقق العذ ركذ فى الكبرئ * وان وجد بيتا هوارخص منه لم يكن عذ را وكذلى لواشترىل منزلا 
فاراى التعهول اليه ولواستا جرد اب بعينها الى بغداد فبد | للمستأ جر ان لاخر ج فهذا مذ رولوةال 
رب الدابة انهيتعلل فالسبيل للقاضي ان يقول لداصبرفان خر ج ققد الدابة معدلان المعقود عليه 
خماوات الدب فاذا قا دهامعهفقد تمكن من استيفاء المعقود عليه فيلزمه الاج روان لم يركب ولومرض 


اولزمهغرم اوخاف امرااوعثرت الدابة إواصابهاشيع لا يستطيع الركوب معه فبعض هذا عيب 
!ا 


كتاب الاجارة (-18) (الابالاسعمدر) 


فى المعقون عليه و بعضه عذ للمستا جرفي المخلى من الخرو ج وان عرض لصا حب الد عوةمرض 
لايستطيع ا شخوص مع د ابدهلم تنقض الاجارة وكذ لك لوحبسه غريم هكذ اف المبسوط * رجل استاجر 
رجلاليذهم بمحمولتدا! ١‏ موصع كذ | فلماس ربعض الطريق بدالهان لايذهب ويتركالاجا رة 
وطلب من ال جراصن الاجرقا'وا ا نكان النسف الثاني من ا لطر بق مثل الاول فى السهولة 
و'الصعوب ةكان له ذلى ولا يسترد بقد روكذ في فتاوئئ تاه ضبخان *[ جردارة ثم | راد نقض اجارتها 
بيعها لان لانمئة له 'عيالهفله ذلىكذا فى الكبرى * وأ وان أ لعخ ق الآجردين تاد حلاو وفاء له الا مى 
د مساك اومن دمن اله لعبدالمستا جرفهذ ا عذ , رفي نس الاجار 5و نبغ ى للأجران يرفع 
الامر لى لناضي يشسخ العفدؤيس للا جران يف اعد بتفستكذافى المحبط » ولوباع #الماهر 
دف ا 'م برفع''م بى القاضى وعليه الفنووكذافى الس سراجية # ثم اذارفم | لآ جرالامر 
الى ا'قاسي ان طلب من القاضى إن يرفع الاجارة دالقاضي لابنقظهاوان طلب من القاضي 
ان يببعالمستأ < ١‏ جر نفسدا ويأ م الآجرا وغبرة بالببع اجابه الة قاضي الى ذلك فا ذا رمع الامرالى الناضي 
واثبت البائع الدينى د لبينك ة لقاص يدضى البيع , ويتضمن ذلك تقض الاجارة ةفيأخذ اللدن من المشترى 
ويسلمه الى الغريم والىان يدض و الثانى البيعغالاجرة واجية على المستجر وان الاجر 
ليبا له وكذلك لوان الآجرباع الدا ربنفسه قبل ان يثند موا الى القاضي ثم تقدموا 
١‏ ى القاضى فعلى المستأجرا جرالدا رحتى ينتض الفاضى ا 00 
كان ا'دين على الآجرفاهراءعلوماللفاةى وأه!اذالم يكن ظاهرامعروفا وانما عرف باقرار 


للأجرويك رن ضمه 


الآجر وصدته مقرل في افراره كد بد المستأجرفعلئ قول 'ببي حنيفة رح بيعت الارض وننضت 
الاجارة و هلين قواهمالاتباع الارض ولا تنقض الاجارة كذافى الممعيط * واذاباعه القاضي يبدأ 
بدي المستأج رمن ثمنها فمافضل فللغ رماء حنوى لوام يكن فى الثمن فضل ل يفسير ربمن الفسن له 
ان !حب س!!د ا رحن يصل اليه ماعجل و ا فى ا لد ا رلان! لآجراذن له فى السكن 
مطلقاما'م يصا الاح راليه ولوهلى ز زمان عبس يهلى اما بخلاف الرهدن ولوما تالآ جر 
101100 كاهوقالرض وامان ١‏ رضا ز رعهاله . ليسم لعذ رالد دن 
حنل يده رك الز رع وإخر ج اللجرصن| سجن الو ان يدرك ولوعلم المشتربى ان الدا رمستأجرة 
يس له ان يشسخ المشتري ويصبر حتى نننضي مدة الاجارة ولوباعهاالآاجرة. رأذى الكاج 


كناب الاجارة (١8؟)‏ ( الباب التاسع مشر) 


وردالمسة جره ل ينفسع الببع اختلى المشاتتوفيه والاصم انه ليس لدان يفسع ولوباعهاباذن المستأجر ٠‏ 
| نفسييت |[ جارة واوحبسهانان رضي بالتسليم ثم رد علبى الآ جربعيب بقضاء لانعود الاجارة 
كذ اف الغباثية * ولوان المستأجراحتناج الى مال الاجارة بسبب العجزص الكسباوالفقر 
ا واللرضليس لدان يفسغ ا لاجارة كذا فى الخلاصة * ومين آجر عبده ثم باعة فليس بعذر في فم 
الاجارة لانهلا ضر رعلية في | يفاء العقد ا لاقد رما التزمه عند العقد وهوا تج رعلى نفسه من التصرف 
فى المستأ جر الى | نتهاء المدة كذافى النهاية * لوارادان يبيع المنزل الذي آجره لربم ظهرله 
في ببع المنزل لم يكن ان يفسع الا جارة كذ افي فتاوئ تاصدخان *» رجل استأجرعبد | لخد مه سنة 
بما ند رهم ورطل من خمر وتقا بضاثم اراد الآ جران ينض عقده بكم الفساد فله ذاى كذا 
فى التاثارخانية * خياط استأجر غلاما لمخيط معه ذافلس ١‏ ومرض فقام عن السوق فهوعذ رلعجزه 
من المضى وانتقاله الى هدل] خرلا لا نه لايقدر على ا ستعماله فى ا لخياطة في ناحرة من حانوت 
داه الأخركذافى الثمر نشي * واذ| استأجرا نساناليقصرئيا باله! ولمخيطه ومقطع قميصا ئه اوليبني 
ب له !ولبزرع 'رضاله ببذرة ثم بد لدان لا يفعل كان ذلك عذرا وكذ لك اذا استأجربعفرالبئر 
وكذلك اذا استأجر للعجامة والفصد ولوامتنع الاجيرءن العمل في هذه الصورة بج رعاية 
ولا نفس الاجارةكذ ا فى سيط * واذا استأجرارضا فقاب عليها الرملاوسارت سبخة بئات الاجارة 
كذا في فناوول تاضيخان * رلوغلب عليه الماء واصابها نزلايقد رءلى الزراعة نهذاعذر وف اللنوازل 
لوانقطع ماه ثبت لدحق الفسم وان كان ف الارضز رع تنرك 'لارض في يده باجرالمثل 
حتن يدرك الزر ع دان سقاهافهورضئ هكذ ا فى الخلاصة * استأجرارضاليزرعها ثم 'راد 
ان يزرع ارضاا خرئ لم يكن مذ راوفىأ نوازل استأجرني قربة ثم بداله ان بنرك ويزر ع في ترية 
اخرئن ا نكان بينهما مسيرة سفرفلهذ لك وا نكان اقل فلالان مأد ون السفرفيكثيرمن الاحكام 
كالانتفال من معلة الى معلة كذانى التمرئاشي * وان مرض اللمستاجرو عجز عن أ'زراعة 
فان كان ممن يز رع بنفسه يكون عذراوان كان ممن لايزر ع بنفسهلايكون عذراكذ افي خزانة 
المفتين * وان الات عبداللخد مة فمرض العبدكان المستأجران يفسع الاجارةفان رذي المستأجر 
بذلى ليس للأجران يفسع كذا ني فتاوئ قاضيخان * وان ابق العبد المستأجر نهوعذروان 
يم يفس حنوق عاد هبن الا باق سقط هن الاجربقد رة وببقى العقدلازصا فى الباقي كذا في محيط السرخسي *# 


كناب الا جارة (958) ( الباب التاسع عشر) 
ولوكان ا سارة! فللمستا جر ان يفسج الاجارة وليس لمولى العبد ضسشها هحكذ ا فى المبسوم » 
نيا حازق للعمل الذىاس ستأجر عليه فهذا لا يكون عذ, راللمستأجر في فسع الاجارة 
ف لوعو ه ألخيا ركذ' و فى المحيط * راذا وتعت الا جارة عل دواب بعينها لحمل 
لمنا ع فم إنت انقسيعت الاجارة بخلاف م'اذا وقعت عل ل دواب لا بعينهاوسلم الاجراليهفمانت 
ا يععممه ع العقدوعلى ‏ لآجرانيا الى أن بغيرزلىللمو اجركذافى الذ خيرة ,ا انآ جردابة بعينها فمرضت الدابة 
كان عد رأ اوا نآجرنغبرعينها فم رضت دابئه لم يكن عذرا راكدا فيفةاوئ قادبخان » رداك السا حو 
في بعض الطأريق عليه من الاجرتحساب ماسافر وبيطال بعسابما بي كذافى الخلاصة + قال هشام من 
ابى يفرح فى 0 نطوفةابى أجدال'ن يقيهمعهافالهذاعذر وانقض 
الإجارئلانها لاتفد رعلى اأخرو جم» مع ترك الطواف ولايدكن الزام 'تجمال ا نيقيم مدةالنعا سولوكانت 
ولددتة ذلك وذد بيت م صد ة إلمفا سكمدة " عيض اوا قل ١‏ جبرا جما ل على المقام معها كذا 
فراع" وهاج #اذااس أجراستا ذالبعلمه هذا العمل في هذ و السئة فمف ىن نصنى السنة فلم يعلمة 
فخا نامسا كران ل ليم مأ رابتار واد في هذا لكن ا فى الشبخ الاماء عار الاسبيجا بي فافتيت 
يشاكدانى ١١‏ 06 ران الشترعل شنا سين ركان لوق سد ل 
ا اركذ ا فىالمعبط #وق التجريد| لوآ جرنفسهني عمال | وصنا صل ثم بدا ايت كن 
العمل لم يكن له ذلك وا نكان ذلى العدل أ ليس من عمله وهوممايعاب يهكان له لمسير كذا 
فى الخلاصة *,. وهكد فى المحيط # راذا آ جرت المرأةنفسها بمانعاب به كان لاهلهاا نغ رجوها من 
تاك الاجارةكذا في فاو تاصيخان #واذا اذا انتقصالماء عن الرحىن فا ركان! لمقص] ن فاحشافللمستأجر 
حق الفس وان كان غيرفا حش ناب لله حق الفسيز قال الفد وري اذاصار” ريدن اقل من نصفى 
حنه فوونقصان فاحش وني واقعا. ت الناطفى اذاقل الماء ويدو ورالرحين وبطحن دل نص ماكان 
وا باالي /1 لجو كان هذا رضىن منه وليس لدان يردالرحن 
لى واذا انقطع الماء عن الرح ب بايا 
ا في بعض | لشهرفلم يعمل فللمستأجر ا تخبا رهكذ ا ذكرف الاصل فان لم يفسج حن 
عاد الماءلزسته الاجا رفيمابقى من الشهرلزوال الموجب للدسج و الاي 
ذكر 


كتاب الاجارة (98) (الباب التاسع عشر ) 
ذكره عمد رح ىَ الا صلثم اختلف الشا لخ في تفسيرق ولهإعس اب ذلى بعصهم 8 لوامعنا 2 بعحساب 
ماانقطع من الماء فى الشهرحتيلاذا انتطع الماء عشر ة ايام يستط بحصة عشر ةايام صن الشهر وهو 


و . عقن ا شمر قال شين الاسلام وه والاف عداى الذخيرة #ر حا ل أ سنا جم بيدا فيه , رحون وذ كر 


بكل جق هول لايد خله فيه ارحين وللموّجران يرفع الرحون فان اسن جره رحن والحتجريين فل 


حقوق الر حول ذان انقطع الما ء لميردة حتئ مضت السنةفان كان البيت صما ينتفع به بد 5 
الرحئ يقسه الاجرءليهما ويستطاحصة عجرن ويلزصه حصة البيت وان أ يكن البيت منتفعابه 
الامنفعة الرحئ لاشئ على المستأ جرو ان لم برد ااببيت كذاني فتاووئ قاف مخان * وني نوادر 
بن سماعة عن عمد ر ح رجل! ستأ جر رحىئ ماء بآداتها وديتها والماء جا رِثم ‏ نقطع الماء منها فهذ | 
عذرقال ولواستأ جرها وايلاء منقطع عنها وقال انااصرف ماء نهربي اليها اميم 
و لامو ةلزمه الاجرصرف الماءلبه وميس رف: را نكان سديى لذ لك وحفرنهرا من نهرة الى تهرالرحئل 
وهر به فقال بد 1 لى في حفرها كان لدان يترك الاجارة فان ا ا واد 
الماء الى ز رعة ويترك الاجارة لميك ن له ذلك ويلزم» الا جرفان جاء من ذلك امرفية ضر رعظيم 
بذعت لزع وت ا 9 جءل هذاعذ راله ان يترك الأجارة 
كذافى اللعيط ع رحلاماحرا رخافانقطع الماء ان كانت الارض تسقى بماء النهراوماء المطرولكن 
انقطع المطرلا | جرعليه وان استأ جرا رصا فغرقت قبل ان يزرعها فدضت المدة فلا اجرءلي هكمالو 
فصبهاغا صب وان زرعهافاصاب الزرع أفة فهلى!'زرع اوغرقت بعد الزرع وام ينبت عن 
محمد رجفي رواية كان عليه الاجركاملاوعنهفي رواية كان اذا استأجرا رضافزرعها فقل ما ها 
١‏ وا نقطع فله أ ن يخا صم الآجرالى القاضى حذى ون يترك الا رض في يده باجرالمئل الن أ إن وك رفت 
الزرع فان سقول ز رع بعدذ ذلىك' م يكن له ان ينقض الا جا رة وأ طهنا رللفتوئ اندان هلى الزرع 
م يكن عليه لمابتّى مل المد بيد هلا مويك انيزر ع مثل ذلى 
ضير را بالارض! انل قمر راس الول وا ناهد لالزرعء ونقصت كان عليه | لاجره لاون أه سعه 
١‏ ذا كان لم يرفعها لى بساكم حكذافي فتا وى قا ضيضان * رهكذ افى المحيط * وا ن انقطع الماءفا 
امكنه الزر عبد ون الماء لابكون عذراوان لم يمكن يكون عذرا و أن لم يسو حنون مقت اد 
فلااجر و إن لم يفسيع وسقاه سقط حق الفسيز وان كان الما عيكفى الم لبعض د ون البعض ذلها لخيارواذ! 
مذ | 


كناب الا جارة (6م8؟9) ( الباب التاسع دشر) 
مضى لزمه الاجرفي حصة ماصار رو يامن الارض كذا فى الغيا ثيه #و واذافلع الآجرشجرة من اشجار 
الشياع المستأحرة للمستاً جرحق الف فس ا يكانت الشجرة مقصود كذ فى اذ خيرة + وفي فنا و 
آهومئل تاف ي بدبع الدين اذن المستأ جرالاجيرميع 'ذججارالضيعة ذال لاس الاجارةوسقل 
ايضا فيل لمات شري المسنا جر عشرة فقال اشتريها بتسعة فقال اابائع ابيعه' بعشرة فقال 
داك ايكون سه و سكل | يصا استاجردارا باجرة معلومة رع د د 

خوار: م فآ حرهاا مالك فيرة معدم !كان ا خذ | لاجر أ لمعجل من الاه ول فجاء ء امنا < رالاولهل 

ن يدر اج المانى ه ويأخد الاجر بقدرماسكنة قال نعم ان تركها لا على وجه العسئي واجا زاجارتها 
لغيرة وا .. وان لم جزفصا حب اندر قاصب والاحرله ولا شى للمستا حركدا فى الن لنانا رخانية »ع 15 
امات رهيدامن ٠‏ رج لكل شهر بد رهم ثلا فمرض العبد ولم يقد ر على مثل ما كان يعمل الاانه 
قديعمل عملاد ون العمل الذدى كان يعمل فى الصعة تلد ان ينقض الا جارة وان لم يفضها حت 

مضى الشهم لا مه الا حروان مرص مرضالا يقد رعلى شع من العمل فلا اجرعليءكذافى الذ خيرة * 
رجل ا ست جر رحلا لمحفرله به رافي موفع اراة'اةواراة قد راستدا رنهاوشرط عليه ان يعفرها مشرة 
اذر ع كل ذ راع بكدافتفرصهااذرءا نم مات فانديتوم ماحفرويقوم مابقي ثم يقسم الاجرءلى 
القيمتين فيعائ 0 اع منهاشائع في اسفلها وختودر هذا انه ينظرالى 
قيمةذرا ع من الاعأئ ه والى قيدة ذراع من الاسفل لان فى الاءلى اأحفريكون ارخص وى 
الاس على السفريكون اغلى واس دوين القيمئين لتعقق معنى العد ل ثم اذ اظهرقيمة الا عل 
وقيمة الاسدل يجعل كل ذ راع منها فيكون كل ذرا اع من الذراعينو وتكون حصله من القيمئين 
كواق المعيط يرو العنون انا اسةاج من آخرارصا و: زرعها وام بجدماء ليسقيهافييس الزر ع 
قال كان استأ جر والبرعرب و ا ٠‏ رالذي يرج منه الس ى نعليهالاجروان 
انقطع مان لها أخياروان اسنأ جر ها بشربهادانشطم ١‏ شرب منهامن يوم فسد الزرع. ن انقطاع 
الشرب» «الاحى عذه ساقط كذافى الكبرين #وهكدا فى المحيطين استاً > جرارضاللزرا َي فخرب النهر 
الادظم و عجزمن الس يكان كان يفسيع الاجارة م وأد ن لم يفن حنول عض تالمد قكان عليه 'جرها 
اذا كان بعال يمكمدان بحتال ؛>يلذفيزر عفيهاشيثارا سينا لوجوونلا اجر 
عليه وكذا الوام يمقطع الماء ولك سال فيهاحتى عجز عن الزراعة فلااجرمليه كذ اني فتارئ تاضيخان * 


. كتابالاجارة ) 8 ل ٠‏ ( ( الباب التاسع مشر ) 


الي ام ى لجبل نز رمهافلم بمطرعامه ولم ينبت حنى مضى السئة ثم امطرونبت 
ين سما عة من معمدر ح ا نالزرع كل لمي هو ولس فايه اءالارض ولا نقصانهاقال 
و ا ا و0 
ف الارض باجرالمتل كذ فى اكبرئل * ونى المنتف لولم بمطرولم بخر ج الزرع في تلى السة 
فلمامضت السنة خر رع الروع موالارارع وياضد وق بالتصل 0 ن قال رب الارض انا قلعهله زلى 
حذ ا فى الغلاصة * فى وفيفنا وك ابىالليثرحرجل امات رطاحونث انين بالماءفي موضع يكون الحفر 
دلىالوًا< رعادة واحتاج النهرالى الكرى وصا ربعا ل لا بعمل الا حدالرحيينفان كان بعال 
لوصرف الماء الرهما ال 
لم يفسع ال.كنه من لانتفاع بهما , وأ ن كان بعال لوصرف الا اليهما لم يعملا فعليه اجرا حد بهمااإن 
لم يفسير فان تفاوت اجرهما فعليها جراكثرهما اذناكا نكل الما إلماء يكفيها وا نكان فيه وضع يكون الاجر 
على لسن جرفليه الاجرى ملاكذ اف المسيط » رامنا جرخيمة وانكسراو ثاد هافالا جروا جب 
وليس للمستأجرحق الفسع لاجاه ولوانقطع الاطناب ذلااجركذا فى الذخيرة #اسناً جرحا نكا 
لبحوك له هذا الغزل وانه ينقطع فلايمكنه ' لعوك الا بمدة طويلة فله الفس اذا كان الانفطا ع 
فاحشاكذافى القنية به ولواظهرالمسناً جرف الدا رشيقامن اعمال الشركشرب الم رواكل الربوا 
اوالزنا واللواطة ذانه يوم ربالمعروف وليس للآجرولا للجيران ان خرجومن الدارو كذلىف 
لواتخذ داره ماووئ للصو ص كذا في خزا ند المفتينى * اس:أجرمن آخرحانونا سنة نظو رالعانوت الى 
مسيون فمضات سنك ود دسرق من العانوت من ى جا نب اللسجد في هذ و 'ل: دؤثلت مراته ال للمستاجر 
أن يفس . العقد فقد د بلىله ذلككذا فى الذخيرة * ولواستاًرا ححصم 'يوما لعل فى الصمرا اءكاتخاذالطين 
ونعموة فمطربعد ماخرج الاجيرالى الصحراء لا اجرله هكذاكان بدني ظهيرالدين لرفبائي 
كذافى الا ثارخانية * سئل شمس الا ئمة عمن استأ جرحمامافي قرية »د ة»علومة فنفرا لناس و وفع 
الجلاء وه ست مدةالا جارةه ليجب الا جرقال ان لم وسنطع الترف قبا تحمام فلا واجاب ركن الاسلام 
على السغد مي بلأمطلقا ولويقى بعض الناس وذهب البعض يجب الاجركذا اجا باكذ فى لذ خيرة ‏ 
وامتباعامر أنه من المسا كنة معه ليس بعذ ركذ افى القنية # كل من وقعله عقد الاجارة اذامات سنفسم 
الاجارة بموته ومن لم بقع له العقد لا بنفسج العقد بموثه واذ !كان عاقدابريدالوكيل والاب والوصمى 


كناب الاجارة (189) ( الباب الناسع عشر ) 
وكذ لك المتولى فى الوتفى اذا عقد ند ثم مات كذا فى الذخيرة * والقاضى باعررفات 
لا امفي.: الاجارةّ هكذا فى الغ لادة + ١ل.:ا‏ 5 راف اسكن بعد فسخ الاجا انيلا ن له حدق أبس 
ىل الا جرااد كي اعطا :عليه الاجرة انا نيازات معد ةّألا سنا لال فىالمختار وكذاذٍ فى الوقف 
ا اننا حرو فزت 11 احره ا أخنا,التتوى جواب الكتاب وهوعدم الاجرةبل 
لوده 1 ذاسحكن بعد طلب الا جريلزم ,لافرق سن المعد للاستغلال وغيرة والهأا'افرق 
ن ابتداء'لطلب وى ا خبط تصعدي لز. م الاجرمعد انكل جا حا | ل هكذا فى الوجيز للك رى * واء. وأن 
ات اولي فالاجارةان هات قا لل الاجا. بال العدد وأن .ى مات بعدهالا تبطل ححن ١‏ ف 
خزابة المعتين شط لصجة اجا رةاتعذولى قيامار ٠‏ لعة 'ث ذا الفتد ,الما عاتوا و اما كو الود عليه 
دان كان الثمن عرضا شرط قيامه ايضاءكيرخمسة في هذهالصورة هكذ فى الصغروئ * ولاتبطال 
الاجارة تجنون الآحراوالستا ج, كذا ذ فىا لظهيرية * واذا | رد الآ جراوالمسا جر والعيان بالله وأحق 
بدارأعرب وذ ى الزاض بلعاقه بطلت الاحارة وك . عاد سلما ال ولد رالاسلام في مد ةالاجا بعادت 
الاجارة ؟-! في خ: زان المي ى#ان آ حر رحلار داراءن رجال ثم ما تاحدالموْاجرين تطل في 
لصيدكق شاي وبا م 5 وكدلكناذا استاجررجلان من رجل داراثها 
احدالمستا جرين أن ردي الوارث باليقاء عأ ى العقدو رضي العاتد دايصاجاز تدافى البدائع » 
رجلان استأجرامن رحلارص!: لمات احدالمتأجرين لاتبطل الا جارة ني حق لحي ونب 
عل حائها ولا بعس الاءن هذ رواما ال ريع العاصل عا نصف الأركن فهو امم تهروة باتصينة 
منالا< حرةوالريه عاى البو الآ ذرفلورثة المسنأ جر عليهه تسايم الاجرة من التركة والا جارة 


ل تمعسيي بدونه اذ لان الررعة ثدافىالارض حنى بستوفي الربع وبترك في يد و رثته بالاجرالمسمئ 
الااجرالا ل حتىنندرك الزرع ددداذكره والصعصى ره بخلاف ما انقصت المدة وفيهازرع 
فاه بترك في يد و باجرالمئل كد !في جوا هرالفة' وول * واذ ا ماك لدأ جرااعين المتأ جريميراث 
اوهبة! ونحود لى بطلت الاجارة كذ في فت وو قاذمضان * واوقال للمستأ جريع المسأجرققال 
وذ الاتتفسم مالميي ع كدافى القنيه * وحكى در بعض المنما تخ الآحراذ! قال للمستا جربع المس:أجرمن 
فلان فبا ع من غيرة جاز و وكان مكان الاجارة رن نقال الراهن للمرتهن بع الرهن من فلان فبا ع 


من قير ل 


كتاب الإجارّ (بهو) (الباب الناسع مشر) 
من فيرة لا جر بسي يعت مووي فى لاجارة الطويلة فقا ل الأجرنعم 
اوقال بالعارسية (هلاا وهلا بدهم) اوقال (زماندة) تنفسن الاحارة وا ن لم يد: نعقال رح هكذا افنى 
الشينالاء ام الاستا نظ برالد ينو المرفيناي ولقال الجر( روا باشد )لإنفسم ووفال (رواباشدبد هم.) 
لنفسم ولو :اللي ساى» الفا وحصل ! ى ادع ااي لالتعسم الاجار اذا ادول بعض مال الاجارةس غير 
لاد الج قالطو بلا تنفس الاجارة *! الم بودكل الال كذا اخنا,الدد ,الشهيد وبعض مشا لخ اعتبروا و 
الأكثر وقالالقافي ىالامام الاجل الاستاذاذا دفعالب: «خر بدلا لوالعسئ ريق الف ينف فى نكل فلبلا 
كان لمالا 800 ناحذ من غيردلالةة دل على الفسن تتفسيو مال أخذ الكل هذا قول 
بعض ال! لح ود بدافتى الامام الاج لظهيرالديىكدانى الخلاسةه ق القنارى الها رية قال المستأجر 
للآجر( 'يرودارمستأجررا بس فروش أج ركنت هلا ) تنعسيه لاجارة وكذالوقال! لآجر( اين خانه را 
مبفروش مستأجر» كن تهلا) ولوقال المستأجرئلآ جر( ابنخا:هرابون ميفروشي) فقال (مى فروثم )قال 
برهار. الدين وقاضتخان لالنفسع وة ذال القاف. ي بديع الديرى تشسع ولوقال للمستأجر( اين خا خانهرا بغلان 
بغر وشم) ندال (يف بهم وش ) تنفسم ح2 دافى التنية * , وةّلالآجر( مالا جارة نقدكن) فتال هلا قال 
فس تفسم ولوقال (مال جا خود بكرم خرج ءِ هيشود) مقال ( ثودانى ) قال برهان ديرن لل نشم 
وقال القاسى ي اديع الدين ل تعس والافلاكذا فى الثانار خانية * ولوتال الآجر 
للمستأجر( مالاجا را حود بكير فقا دلاتفسالاجارةكالآ جر اذاقالهدا بعدطلبالمستأجروبه 
الى الناسي جلالالدين ونيو سلاف بعد طلب السجركنا انول 
العمادية * قال رسول المؤجرللمستا جر( آجرتوكفت كهمال! جارت ذود بكبر) فقالالمستأجر 
دلانتفسيرالاجارةكذا فى القنية * ولوكان الآجروا واحدا والمستأجرائنين ناد الآجرمال! حدهما 
إنفسجت الاحاأ رة في حصتددو ن الآخرولوكان الاجراتنين و عه رواحد |ففسخ مع 

احد هما أنفسغت في حصته د ون الآخروكدالومات| حدهما قا ل ف المعيط وكذ الود فع المفتاح 
اليا حد هماوقيل هوا نفسخت في حصته واذ 'بعث المستأجرالى الآ جرففال الآ اعرلس لطامت 
بيانا بكب ري ) فلماجاء ء المستأجر قال | جرقد ا نعقت الد را هه لا تنفسخ الاجا ر تكو اخلامةه 
وإدافال سج لل جرمند العسع فسخت الاجارةفى المحد ود الذى استأجرنه منك صم تسج 
يذكرحد ود المستاجر ولا ضاف المستأجراا الىالآجروكذلك اذاقال الآجرللمستأجرضسخت 

ا 


وادام 


- الاجارةّ (184؟) ( الب بالناسع عشر) 
الاحا الجارة في المسدود الذي جرنه من مي الس كذ اىالذخبرة* زد ىآجرداروثم باعهاقبل 
انتضاء مد م الاحارة فان البيع ج ادر فيما ب نالبائع والمشتربي حتونا نالمدةلوانقفضت كان البيع 
لازهاللمشنربي له ان يدتنع من الاخذ الااذ 'طالمب المشترى لبا ئع بالنسلوم قبل انقضاء مد ةا لاجارة 
فلم دِمضّه 00 دى اأعقد: بينهم! نانه لآ يعون جا ثزال مف ىاللدة كد يشر الس وي ابد 
. واذاباع الآ جر الممسةا جر اتن المينا جرنفذ البيع فيحق البا: 00 رب 00 
امسا جرحدول ود عله جريعمل ذلى البيع ولا بعدنا جا لى عبد يدة وقذاا عير ددا 
فالمعيط »وان اجا زالمستاً جر البيع نفذالببع في حق الكل و حكن لا ينز ع العيى من بدالمستأ جر 
١‏ ىل أن اضيا ل اليه ماله وان رضي ر'' ع مور ضسا بالييع لفسع الجا رالا ترا عم يه ومن 
بعض مشا تخنا ان ال[ جرا ذاباع المستا جر بغير ر” المستأجر وسلم ثم اجا زالمستا جرا لببع 
والنسليم بطلل حقه فى !> بس ولواجاز البيع دون التسليم لايبطل حقه فى الحبس واذابا ع الاجر 
المستا ردرضاءالمستاً جرحي أنعسدت الإجار أو ذا سخا العقدا وانتهت المدةوالزر ع بقل وقد صار 
إحال بج ور بيعه بلا خلا فاوكان 0 : يي جوأ زبيعه اختلافالمشا لضف وللمسة جرطو ابرأللستاجر 
الآجرء, جميع الخصوهات والد عاوي ثماد ك الزر ع ورفع الّجرالفلة ا. المسنا جررواد عى 
الغلد لنفسه وخا صم الآ جرفيها او زرا سي تدبو ادال اي ان تسم علان .. العلة 
حه لمت بعد الا برا و 0 ن الأجرة: رفع | الغلة؛ “م ان المستا جرابرأة عن اأمخصوما ثواأدعا ري 
لم أدعٍ ى الغلة بعدذلى لا تسمع دعوا وكذاق المحيط # فاو وباء المس: أجربان. اللمستا جرحة ى انفسيٍ ثمان 
للغتري امه جرعلى الآ جربعيب أ نم يكن بطريق الفسئ لا نعود الا جارةولاد يشكل فان كا كن 
الرن بطم ريق الغسزهل نعود الاجارة صارت واقعة الفتو امنى الفاضى الاما م الو لجر ىدافتل جدىي 
-" ص الاسلاه دمدأ! برشيد بن العسينى .اد يعون كذانى الخلاصة #ارتهن داراواستاً جرد هايزهاسئة نم 
ونه تنفسيه الاجارة فى اد هليز سواء ار 35 ادنر 0 
| او ولي 
العقد لان مد ة الخيا رغيرداخلة فى العقدفمل ىكل واحد الفسع بهذ |الحكم لا بحكم ملى الخيار 
وقدوجد نار واي عن محمد رجانه لا يفسد العفد كذ فى الوجيزللكرد رى * وف هناوئ آهوةال 


كتاب الاجارة (9و9) ( البا بالعشرون ) 
الفاضي بديع الديى فس الاجارة وفبض بعض مال الاجرة واجل ف البعض قال جاز.. زوسئل القاضي جمال 
الدين با عار جرالمسةاجرذلمابا غ الغبرالى المتاهرحاة ى المشتربى وقد قالسمعت ( كةاين خانه 
رأكدد راجارةهنست :وبخريد يمرازمان د ثامال اجارةٌ خود حاص لكل ) فاذنىى بالفسي ونفاذالبييع 
كذاى لتر خانية #أجر رالوفف عليه عشرسنين ثم مات بعد خدس وانتقل الى هصرف آخرانئقضت 
الاحارة ويرجع بمابفى من الاجرفيتركة المي تكذا فى الفنية * العبدالمأذون له فى التجارة اذا جر 
شيئا من اكنسا بوث حي رعليه بطلت الاجارة ولوأ جرا لكاتب نفس ثم جزلا تبطل الاجارة وكذاى 
العبدالماذون .ونه اذا أجرنفسه ثم حجرالمولى عليه لا نبال الاجارة في وثول #سمتارح كذافى الطهير يم + 
الباب العشرون ف اجارةالتياب والامتعة لي والعسطاط وما اشبههااذاا ستأجرت! أةدرعا لتلبسه 
اياهامعلومةً ببدل معلوم فهوجا ئزولها ان تلبس النه ا ركلة ومن اللبلاولهوآخرة ولانلبس فيمادون ذلى 
اذاكان الثوب ثوب صيا ذة ونجد لل وان لم يكن الثوب نوب صبانة وتجمل ب لكان ثوب بذلةو مهنة 
كان لها ان تلبس الليال يكلهانم فرغ غ علو ثوب الصيا نةعقال اذالبستهاللي لكلدفتخرق ان تخرق فؤالليل 
فهي ضامنة وا ن خر قفي غيرالليل بآن لخم رقي الغدفلاضمان و ن صارت مخالنة با للبس فيكلا لليل 
وليس لهاان ثنام في ثوب الصيادة فى النهار: فان نامت فيه فتخرق التوب سن ذلك فهى ضامنة وليس 
عليها اجرف تلى السا عد الى تخرق فيه الانهام] نت فاصبة حال لبسهانائمةولاا جرءاى الغاصب 
وعليهاا جرم قبله وما بعد ولا نها لما نتبيهت فقد ترك كت الخلاف وعددالاجارةباق فتعودامينة وطريق 
معرفة اجرئلى الساعة الرجوع الل م يعرف الساعات حتئ يتسم الاجر على الساعات فيعرف 
حصة تلى الساعة من الاجراذا كان | لثوب ثوب صيانة فاما اذااكان ثوب بذ له كان لها اللبس حالة 
النوم هكذ افى المحيط #ولواستاً جره أخر ج تخر ج به يوما بد رهم فلبسته في بيتهافعليهاالاحروكذلى لو 
لم ببس ولم اخ رج وكذ لك لواصابه قرض ف راوحرق؛اواء وأعس سوس ولو مرت خاد متهاو بنتها 
فلبسته فتخر قا نت ضما منة كما لوالبسته! حنبية ولااجرعليها كدان المبسوط * ولولبسته جا رينها 
بغي راذنهافلاضمان ملبهاكذا في محبط السرخسي * ولوا ستأ جرت ثوبالمخرج تخر ج به يومابدرهم 
وضا ع الثوب منها فى اليوم فلا اج رعليها وان اختلعافى الضيا ع فقال ربا لثوب لم يضع فى اليوم 
وقالت هى لا بلضاع فى ١ليوم‏ فا نه سكم | حال ان كان في يدها وق تالمناز مةفالفول قول 
رب الثوب مع يمينهو ان لم يكن في يدها وق تالمنازعة فالفول قولهاهذا اذا ضاع ثم وجدوان لم يوجد 








كتاب الاجارة (*17) ( الب ب العشرون ) 
لم يد كر #ححمد , عو ا ان يكونالفول فولهاايضا وان سرقالثوب منها 
ا ولوتخرق الثو ب من لبسها فلاضمان عايهاوان !. حمل الهلاك بعناية يدهاكذا فى الدخيرة * 
ولواسثاً جر ثونا بلسة مدة معلومة فليس لان يلوس غيره للتعااوت فى اللبس وينصرفالى اللببس 
لق نهار واول الليل الون وق تالوم وآخرهامند القبام لاينام فيه بالليل وان فعل ولخعرق ضدى 
وان سلم حبين حاء وت لبسه برئ ء للا ركان ارات الي ينام فيه 
ووز الأرد اء به لاه لس ولا عجو :ا الا'زاريه ب ريفس أن ترق رلوليس ميد بقيذنه لصم 
على العبد تعلق درقبته ولو لواستاج للخ رو ج فلس سبي بينه أو وامسكه لولم يلس لايضمن ود الاحر 
وعلى العكسر مقو ارما حر الي 'هربدرهم فحمس ف الميت سنتين فعليه لكل شهرد ,« 
اووان يعلم ابه ! وابدة خرق فى فى ثلى الدةولوا سا جرئونايوما !الى الليل على انهان بداله لم بردة 
ذلم يردة عشرة اب ا معليه احرؤكل بوه استسساناوا العا ىكالئوب والفسطاط والخيمة والقبة كالثوب عند 
ابي يوسف رح وعذدمحمدر جكالبيت ولواسة جرفي لنصبها في بينهنتصبهافىالدسحراء ا 
ان يعطيهاغيرة دعا ياو الوب عندابي يوسى ر جكدافىالغراثية ‏ رحل :استاحرووين اخرسطانا 
وقبض كان لها ن يوأجرة من غيرة كما فى الدا ركدافي فتاوئ فاصيه', . » ولواستأحرقبة لينصبهافي بيته 
ويبيت فيهاشهرا فهوحا نزو ان لم يسم يا عو و0 د بيئا 
فنص مهفي غيرة شه ,مه وحائز وعابه الاجرفان نصبها ى الشهس ل أ لطر وكان دمابهافي ذ اك رربهر 
مامن لا اصابهامن ذلك وا سلمث القبةكان عليه الاحرأ ستعساذاكذا ى المبسوط * ولواشترط 
لاسار اس ا كن في ذ لك اللصورفلا ضمان فان اخرجها 
اهن مصراو الى ا'سواد ذلا اح ر عل دعلمث الثةًا و فلكت ولواستاى رفسطاط نخرج باك 
د زوه ان بستال بد لنفسة ولخيرةلعدم تعأوث الداس فب وان اسرجفىأ ييه 
اوفى السطاط او القبة! ء عا به قند يلاها سد فلاضمان عليه وان انخن ويه مطبهاني وضامن لانه 
صنع مالا يصع الناس عاد ةالا! ن ن بكونمعدالدلى اعملكذا فى المحيط * ولواستأجرفسطاطا 
شرج بهاو سعر هذاه و وجا ثياو تحير به ونخخر ج في يوم كد مهوجائز وان لميبين سنو خرج 
نا لبك مشر وج الحاج رنت معلع نعيثالايقد م خر وجهم عليه ولاينا خرف لاجارة فا سدةقياسا 
, استيصسانا 


كتاب الاجارة (١؟50ة)‏ ( الباب العشرون) 
واستحسا نا وأ نكان أخروجهم وقت معلوم بحيث لايتقد م ولايئاً خر فالا جا رة جائزة ! ستحسانا 
كذافى الذ خيرة*وا وان تقوق التسطاط ع قيرفتقن ولانخلاقتع قلا دا وان 0 خرق ولكنى 
فال المستا جرلم استظل تحته ولم اضربه وتد ذهب به ال مكة نعليه الا جرولوانقطعا غنابه 
او تسر عمودة فلم يستطع نصبه فلا! جر عليه ولوا ختلفافيه ذهذا عل وجهين اماا ناختلفاني 
مقد ا رالانقطا ع مع اتفاقهما على الانقطاع وفي هذا الوجهالقول قول المستأجروان اختلفانفى 
صل الاننطا ع ذ كر شيخ الاسلام في شرحة انه بحكم حال فا نكان المستأ جر ا تخذ اطنابا من 
عند نفسه | وعمود | من عندنعسه وتصبهحتئن رجع فعلية الا جرلهكذافى المعيط * ولوا نكسرالاوتاد 
فلا عبرة بدلا ن الاوتاد تكون من المستا جرعاد ةالااذاكان حد يد فهو لعمود ولواخرجهامع نفسه 
ولم ينصبها مع المكان يجب الاجركدافى 'اغياثية * واذاار قد نارا فى الفسطاط كا, لكالا سرج 
ان اوقد قبل ا يوقدالناس عرفا وعادة فى العسطاط فا نسد الفسطاط وا حترق الفسطاط فلا فيمان وان 
جاوزا متءار ف فهو ضامن فبعد ذلك ينظ ران افسد كله بحيث لا ينتفع به ضمن قيمة الكل ولااجر 
علية وان افسد بعضه لَزْمد ضما ن النقصان و علي الاجركملا انا كان قد انتمع بالبا قفي وان لم يفسد 
شيع منه فسلم وكان جا وزاطعنا د فالمسئلة على اراس والا ستعسان القياس'٠.‏ لايجب الاجر 
اباايويوة ن شرط رب الفسطا طعلى المسناً جران لا يوقد فيه وا لايسر ج فيدقفعل فهو 
ضامن وهاي الاج ركملا اذا سل ١‏ لفسطاط كذ اف المحيط» واستاأ حر تركية بالكوفة كل شهر باجر 
معلوم ليوقد 00ظ زو لاضمان علية ان احثرقت من الو قود فان ابات فيها عبده 
اوضيفه فلاضدان وان تكارئل نسطاطا يخرجه الى مكة تخلفه بالك رفة حت رجع فهوضا من ولاكراء 
عاية والقول قواه مع يدينه بائله ما اخرجهوكذلى لواقام باأكوفة ولم #خر ج وم يدفع الفسطاط 
! ل صا حبه نهومثل الاول وكذلك لوخر ج ودفع الفسطاط الى غلا ه نقالادفعه الن صاحه 
فلم وذفع حتن رجع امول فهومئل ١ ١١‏ وا , ولودفعه!ا! ين آخرنسما الرجل ار و صاحب الفسطاط 
فابن ان يقبله بريئ المستأ جر والرجل من الضنمان ولا جر عليه هكذافى المبسوط* قال ولوكان 
المستأج رد فع الفسطا طالىن رجل اجنبي ليدفعه الون صا حب الفسطاط فد فعدزلى الرجل الول 
صاحبة فقد برئاجميعاوان ابى صاحب الفسطاطان يقبله فليس له ذلى فان هلى الفسطاط عند 
هذا إرجل قبلان ن لتصملة | لون صا حبه ذكران عل ول ابي يوسف و#حمد رح صاحب الفسطاط 
ا 


كتاب الاجارةٌ (911) ( البابالعشرون ) 
بالخياران شاء ضمن المستأجر وان شاء ضمن ذلك الرجل ولم يذكر فول ابي حنيفة رح قالوا 
و ياو اواو و ا 0 

فنا ا ؛ . امسى ا لفسطاط قد , ما ادسخه الناس الى ان ب رتملل ويسوبىي اسبابهان مانت 

أحاله هد ولا صما, رعلى الثاني ومن مذهبابى حسيفةر حجان المود ع الثاني لايضمن انمايضمنى 
المود خ الاول فاما اذا ١‏ مس المستأجرالنسطاط زيادة على ما يمسكه الناس حتنئ يصيرغاصباضامنا 
عبكاى الي 5 0 وأن «سمي ني ذا صمن ا 
ل زان ما ومن ويك 
لاد 3 كه 0 0 
كرفي فسطاطامن لكوي الى ١‏ ا لس ول 00 واختلفا 0 
انى اريد'ن آني البصرة وق ل الكوني اني اريدان ا رجع الى الكوذة وارادكل واحدا,. يذ هب 
لمسطاط الول بصرةآأن ذ هب ده بغ , امرصا حبه 
فالبصرى ف امن للسطاط كله ولااضمان على '١‏ لكوني وليس عليهمااجرالرحهة واذاذهب بهبامر 
الكوفى فال لبصربي ضامن أجميع الفسطاط والحكوني يضمن نصيبه وه والنصوى ولا اجر عليهما واذا 
ذهب الكوضي الوركونة فان ذ هب بدبغيرا مرالبصري فاند يضمن نصى الفسطا طوهونصيب البصربي 
ولايضمى نصيبة «عليد نصة اي نا 
الىن الكودة بامرالبصربي فلا ضمان على البصرى في نصيبة علون قو لعو رج بو كار صمة تصيبة 
أ واودعهبان قال ا شفع به يوم في :وبئق واحفظها به يومافي نوبني وامافي قول ابي يوسف رح 


با لعسط اا ذالىى حيث قصد نان ذهب البصري با 


فككدذاى | أعواب ان أردعها من الكوني وا نان اعارنصيبة من الكوفي ا وأحريجب ان يدم 
البصربي نصببه علي قول ابي يوسف رح والكلام في وجوب الضمان على الحكوني نظيرالكلا م 
في وجوب الضمان على البصردىي وعليهما الاجركملاان! ود ع البصرري نصيبه لان امسا ى الكوفي 
مامساكة وان كان اعارمنهلاا جر على البصريى لانهصا رمخنا لعااوان ١‏ رتفعا الى الفا ضى وفذدى 

عليه القصة واختصما في ذلك فان القاضي ان شاءلم يلف الون مافالا مالم يقيمابينة علين ذلك 


كتاب الاجارة (*؟؟) (الياض|: لعشرون ) 
وان شاءالقاة.ي صد قهما ديماقا لاثم هوبالخياران شاء ترك ذلك في ا يديهماوان شاء فسم الاجارة فان 
رأى''قاضى النظرللغائب في فس الاجارة فان فسير الاجارة بعد هذا يواج رنصيب البصرى من الكوفي 
0 ش و ب - 
0 الثائب مين قيطا طمغ الأخررور يكون هذا 
ون من الاجارة من غيرة وجو زهذ» الاجا رة عندهم جميعا وان آ جرالمشاع وان لم برضب الكوفي 
اح في 'جارة ذلك يواجرص غيرة ان وجد واتجو زهذة الاجارة وا ان أجرالمشا ع وان لم جداحد يواجر 
0 رألاثقة حتن يصل الي ,المالى ون شاء توك ذلك فيايديهما 
هكذ فى المسيط »* نكا ررى ا لفسطاطا لوى مكةن اهباوجا تيأ وخلفه بمكة ذعليه الكراء ذ اهباجا ثياوه ليه قيمة 
الفسطاط يوم خلفه والفسطاط لدفان لم يختصماحتنى حي م قابل و رجع بالفسطاط فلا جرعليهفى الرجعة 
كذافي محيط السرخسي * وذ 2 رعن العسن انه قال لا بأس بان يسئاأ جر الرجل حلي 
الذهب بالذهب وحلي الفضة بالفدة , وبه تأخذكذا فى المببسوط# واذااستا جردا را فيهاصفائم 
ذهب بذهب فانه جو رهكذ افى المحيط »لوا ولوافا حجري ها عاوها برناا! ى اليل ببدل معلوم 
لنلسة فبسته | كثرمن يوم وليلة صارت خاصبة قالواوهذ! ان احبسته بعد لطلب| وحبسته مستعملة 
الامساك للا ستعمال انه اذ |امسك العين في موضع يمسك للاستعما ل فيه فهواستعمال وان امسكها 
و امو وب و ا 
بالقمي ص أو ضع العماءة على العائق فهذ ا كله حفظ وأ ليس با ستعمال و أ؛ ن ا لبسته غيرها في ذ لى 
لو سا جارةلا نالناس يتفاوتون في لبس أحلى كذافى الفصول العما دبة * 
وان استأجرنهكل بوم باجرمسمرى فحبسته شهرائم جاءت بهفعليها | جركل يوم <. عبين وان اما جره 
يوما الى الليل فان بدالهحبسته كل يوم بذلىا لاجرفلم تردة عشرةايام فالاجارة على هذا 
ا لشرطفيما عدا ا ليوم فا سدة قياساوفى الا ستحسان تجوز كذان الذخيرة ن را دار 
عين حيوان اومتاع اوداراذا فس ذلى بحيث لا يمحكن الا نتفاع به سقط الا جرو جب 
اجرما انتفع به فان اختلفا في فسادة فى | لزمان الما ضى في جميع المدة بحكم الال والفثول 
ف الماضي قول من شهد لها حال وان كان سامافى أ لحال واتفقا على نساد: في بعض المدة 
واخئلفا في مقداره فالقول نول المسنا جرمع يمينه لانه ينكربعض الاجر كذاف الغيانية 0 


0 


(ن) 


كتاب الاجا رة (م؟و) (البا بالعادى والعشرون ) 
الباب الحادي والعشرون ف لحرن سوا اكوا ارام م 
اق لات مووود يا ومات قبل الخياطةقال! بوسايمان الحو زجانى الل عت م 
كذافى الطهيرية #قال الثاف يو يي ا بي 
فيماستاحرد اب يذهب بها الو منرله, ويركبها ال وا ا 5 زلدثم 
بد الهذلك فرد دإنعلية من الاجر بعساب ماذهب الى منزله وفي 'واد ر بن سماعة عن محمد رح 
في خباط ذاط نوب رجل باجرففتقه رجل قبل ان يض رب الوب فلااحر للأغياط ولااجبر 
الخباط عل ان يعيد العمل لانها لوا جبراحكم العقد الدي جرىن بينهما فذلى! لعقدقد اننهن 
بثمام العمل وان كان الخياطهوالذى نئق فعليهان يعيدالعهل!ا نا لخياط افق الثوب تقد تقض 
عمله فصا ركان ام يكن وحكذلى الاسكاف وكذلك المكاربي اذا حدال بي بعض الطر يق فخوفوة 
فرجع واعان العمل الى الموضع الامول لا اجرله كد ادكر فى العناوون و لم ود كرا لبر و سبغى 
ان دمر كماق المسثلة المتقد مد ومسئلة ا لسعينة الني بعدهدا وكدلى! الا م ادا حمل الطعام 
الى الموضع المسمى فى العند فض رب تالريسالسفينة و رن ها الى سكان العقد ذ احرالدلاح أنلم يكن 
ا'ذي ١‏ كترى معه لان العمل لم يكن مسلما اليه يو 0 
مسلماا لبه وان كان الملا ح هوالذي ردالسعينة اجبرة على الاعادةالى الموصع المشروطوان 
كان الموضع الدمي رحعءت|الية السفينة لايقدر رب الطعام علون قبضةفيه فعلى الملا ج ان يسلده 
ا و بكون له ا جرالمثل فيماسار وان قال الدى اكترى 
لمعدينها 0 رءاةهشام كذاى الدخيرة * 
ولوأ لوكت بغلالى موصع معلوم وك اباد روصن ريق حص رار الب موضيع تعاية لازي ةو 
ماسارمان قال المستا جرللقاصى مرصاحب البغل تليبلفبي الى حبث استأ جره وله على الدي 
شارطته عليه قال ان شاء ال حرفعل ذ لك والاقيل للمسنا جراستا جرة!! 1 دلى المكان الدىي 
بلغت ثم هو بحملى من ثمه ان حيث استا جرنه هكد ار واة هشام عن محمد ر حقال وعلون هدا 
السعينةكدا فى المعيط * وان | ستأ جره لمجرع بعيا له نمات بعضهم فجاء بمابفي ذله اجره بحسا به قال 
العقيه ابوجعفرالهندو انى هذا اذا كان عياله معلومين حتى يحكون الا جر مقابلا :جملتهم وان 
ْ انو 


كتاب الاجارة (134) ( الب بالحادي والعشرون ) 
وااحد امنهم لم يستوجب شيئاكذا فى النانارخانية * واناستاً جرليذ هب بكتابه ال فلان ويججوع 
واد نذهب باب فوجد ناد مات ترك الكاب ارول يوان دجوا 
في قولهم لا نه لم ينص عمله وقيل اذ افرقه ينبغي انلا يجب الاجرلانها ذا ترك الحكنابثم 
ينتفع بالكتاب وارث المكثوباليه فتحصل لها لغرض بخلاف ما اذا فرقه هكذا في فتاووئ قاضيخان * 
ولواستا جره ليذ هب بكنا به الى فلان بالبصرة ويجوع بجوأ بوفذهب فوجد فلا ناصيئا فرد الكتاب 
لاا جرله عند هما وذال «عمد ر سله اجرالذ هاب وان لم يرد الكقاب لكنهد فعه الى وارثه اووصيه 
صب الاجربالاجما ع ولم يذكرانه اذا وجد فلاناغا بإفاركه الكناب هنا كاورجع من هد تهنا من 
قال هذا على الا خثلا ف !لذي ذ كرنا ومنهه من قال ههنا يجب اجرالذها ب بالاتغاق هذااذ| 
شرط علية المجوع با مجواب وان لم يشتر مايه الم جوع با لجواب لم يذكر ف الكتاب فنقول اذا 
م يشترط ونرك الكناب لَمحنن بوص ل اليه اذا حضربا نكان غائهااوالئ وارثه ان كان ن سينا 
فانه يستحق الاج ركملا وكذالووجدة فدفع الكداب اليه فلم يف رحني عاد من فيرجواب 
له الاجركملا لانه انق بماوسعه و لولم بوجد ها ووجد لكن لم يدفع الكتاب اليه بل ردالكتاب 
لاا جرله وال محمد رح له اجرالذهاب ولونسي الكتاب ههنا لايستسق اج رالذهاب ,الاجماع 
كذا فى لخلاصة #واجمعوا علين نه لوذهب الى فلان بالبصرة ولم يذ هب بالكتاب انهلا ا جرله 
وفيمااذ! شرط عليه المجبوع بسجوا به اذاد فع الى فلان وا تن بالجواب فله الاجراملا كذ فى السب » 
استأجررجلالتبليغ ر سالئه الى فلان ببغداد فوجدةميتاا وغائبا فبلغ الرسالة الى ورثنه ان كان ميئًا 
اوالى ل حد ليوصل اليه ان كان ائبااوام يبلغهماا | حد وماد ا سنسق الاجرة بالاجما ع هكذا 
فى الصغرئ # ثم الاجير يستعق الاجرءعلى المرسل لا على المرسل اليه كذا فى المحيط * وا جمعوا 
علئن انهاذااستا جر ليذ هب بطعام الى البصرة الى قلان فذ هب ولم بججد فلانااو وجده ولحكن 
ليد فع الطعام اليه بل رده أنه لا اجرعليه كذا فى الذخيرة * هشام عن #حمدر م رجل تا رول سفينة 
ا 0 جدالدي مر لد ترج "ال 
يلزم هكراء السفينةفى الذهاب فارغة وان قال ١‏ كتريها منك ماءئن ان تحم لاي طعاما الى ههنامن 
موضعكذا فلم يجدالطعا م فلاشئع له من الكرا ء حكذا في محيط | لسر خسي*امتأجر دوابالون بلدة 
مل مليهامن ناك حمولنقا ا ري ذهيت فماوجدت هناك حموثا سد فالستكري 
ا 


كتاب الا جار (1311) ( الباب الثاني والعشرون ) 
فيه لزمه بين اي جر دابة من بغدادليذهب بها الى المدائنى 
وتتدمل عليهاطعا مامن المد | ئن فذدب بها وله جدالطعام يلزم اج رالذهاب ولواستأجرهالبسم ل صليها 
هن للد ان ولم يسنا جرمن موضع "عند لا اجرعليمكذافى! 'وجبزللكرد رىي* استا جر رجلال تسم لله 
علدا و طعامامن مطمورة سواهاله ذذهب ذلم تج شيا قسم الا جر على ذها به وحمولته ورجومه 
ويلزمة مقد ! رذها بدلان لذ ها بكان للمستأجرهذ اذاسمى المطمورةفان لم يسم ينظرالن اجر 
مثلهفي ذهابه ولانجا و زبه ماسمون له من ذلك يعني من حصيتهكذا فى الكبر: و * وفي فناوى الفضلى 
استأجردابة فى المصر لبحمل الدقيق من الطاحونة | ولتحمل العنطة من قرية كذا نذهب 
ام عاد د العنطة طحنت | وم جد بجد السنطة فى القرية فعاد الى المصرينظرا نكان قال اساأ جرت منىك 
هذء الد ا بة من هذة ا'بادة حنن احمل الدفيق من طا حوةكذ ا جب نصق الاجر فامااذا كان قال 
اسأجر تمنىهذ هذه "دابة بد رهم حت احمال الد بق من الطا حونهفههنالا جب الاجرنى(ذهاب 
في المحبط * ولواسةأ جر رجلاليذهب ال موضع كذاويد عوفلاناا ليه باجرمسمئ فذهب الل 
الوم نم سد ال حرا انل »اا بات الثاني و العشر ون في بيان 
أ لنصرفاا تال ى يملع المستا حر صهاو ومالابمنع وفي نصرفات الآ جراذا استأجودارا وببتارل يسم 
الذى يريدهاله ح: حنى جاز تالاجا رة استحساناكان للمستاجران يسكنها وان يسكنها وله ان يضع 
متاعة فيها وله ان يعمل فيها مابدا له من العمل مما لايضربالبنا ء ولايوهنه تحوالوضوء وفسل الثياب 
اماكل عمل يضربا لبناء ويوهنه نموا لرحوى والحد اد ة والقصارة فليس لة ذلك الابرضاء صاحبه بعض 
مشا تُخناقالوا اراد بالرحئن رحى الاءو, < ى الثورلارحى اليدوبعض مشا نخسا فا لواا ن كان رحى 
ديصر لساء يبتع هه وى كا انضرا ليناء لإ وبع عن والون هداعال القبى الإكام الاعل 
شمس الائمة رح وعليةالعتوو كذا ف المحوط » وللمستا جران يربط فبها دا بنه وبعيرة وشا نه فا ن لم يكن 
هناك مربط لبس له احا زالمربطوفي شر ح الشافي ها ذكرفى الكتاب عرف الكوفة اماالمنازل ببخارا 
فتضيق عن سكنى الناس فكي الدواب ويربطالدابة على بابدا ره ولوضربت الدابة انسانافمات 
اوهد مث حا ئط لم يضمن حكذ افى الخلاصة * رجل تكا, ن منزلامن دا روف الدارسكان غير 
فاد خلدابة فى الد ار واوقفها علو بابه فضربت انسانافمات اوهد مت حائطا اود خل ضيف له 
دابة في الدارواوقفها علوي بابه فضربت انسانامن السكان فلاضمان على السأكن ولا على الضيف 





كناب الاجارة (5957) ( الباب الثاني والعشرون ) 
الاان يكون دوملى الدابةحين اطأت انساناسينئيضمن كذ فى المبسوط * ولا بمنع م ىكسر 
العطب المعتاد للطبخ وغيرة لان لابوهن ي لبناء وان ز اد على العادة بححيث يوهن! لبناء فلييس له 
ذلك الابرضاء صا حمب الد ا روعلئ هذا ينبغي ان يكون الدق علىن هذا النفصيل فان القليل منه 
لا يستغنى عنه وقد جرت العادة بان يدق اه لكل دا رثيابهم في منا زلهم ولا بودن ذلك القدرمنة 
لوا ا 0 
ضمن قيمة ذلك لان الانهدام اثر. | أحداد ةوالفصارةلااثرالسكنىن ولا اجر عليه فيماضمنه كذا فى 
النهاية * ولميقل فى الكناب انه هل يجب الاجرفيما لم يضمن وهوالساحة وينبغي ان يجب الاجر 
كذا فى الذخيرة * وان ! ن لم ينهدم شوع من الب: لبناءمن عمل العدارة والقصارةلالتجب الاجرة قياسأو جب 
الاجرالمسمىى | ستحسانافان اخل الآجروالمستا جرفي ذ لك فقال المستا جراستا جرت للعدادة وقال 
الآجرآجرت للسكنون دون الحدادة فالقول قول اللآجروكذ اذا نكرالاجارة في نوع د ون نوع وان 
اقاماالبينة فالبينة بينة مستا جركذ فى | لنهاية *اذ 1١‏ ذااستاً جرالرجل من آخردارا اعلن ان يتعد 
فبها حد د اذا رادا ن يقعدفيها قصا رافله ذلى 1 نكان مضرتهما واحدة ا وكانت مضرة القصاراقل 
وكذلى الرحى على هذ حكذ فى المحبط جل تكارئ منزلا ودا رامن رجل علين ان بسكن 
فيه ذلم يسكنها و!حكنه جعل فبها طعاما من حنطة اوشعيرا وتم روغير ذلك فليس لربالداران يمنعه 
من ذلك كذافى الظهيرية * رجل استا جر دارا وحفرفيها بثرالماء ليتوضاًفيها نعطب فيها انسان 
ينظرا كان حفربا ذن رب الدارفلا مان كمالوحف ررب الدا رينفسه وا نكان قد حفربغير'اذن 
ربالدارفهوضامن كذ ا فى الذخيرة + ولواستا جر حا نوتامن رجل وحانونامن آخرفئقب 
احدهماا لى| لآ خرليرئفق بذ لك فانه يضمن ما فسد من | لحا ئط ويضمن اجرا لعا نوتين بتمامه كذا 
فى الفصول العمادية #واذ! نحكارى منزلامن رجل سنة بعشرةدراهم فخر ج الرجل صن البت 
وعمد اهله فا كروًا من النزل بيتا| وانزلوا انسانابغيراجرفانهد م الب لبيت الذي اسكنوهدفيه فهذا 
علي وجهين اماان بنهدم من سكنى الساكن اومن غيرة وفى الحا لين لاضمان على المستأ جر 
وهال يضمن الاهل والساحكن ان حصل الانهدا م لامن سكناة فلاضمان علو واحد منهما في قول 
ابى حنيفة رح وابى يوسف رح الآ خروعلين قول محمد رح يجب الضمان بها ويكون لصاحب 
لد رالشيارعلئ قوله ان ضضمن الاهل ااهل لا يرجع على الا حكن وان فين الساكن 


كتاب الا جارةٌ (116) ( الباب الثانى والعشرون ) 
فالساكن برجم على الاهل وا انهدم من سكنى الساكنفالساكن بضمر بالاجماع وه لله تضمين 
الاهلفالمسئلة على الاختلاف الذي ذكرنا كذ فى المسبط واذا كارو بيتاولم يسم مايعمل 
يه فسكده, امكن مع فبه غير ذانهدم من سكوى غيرةلم يضمن هكذا فى المبسوط * وليس للآجر 
إن يربطدابتدفى الدا المستاًجرة بعد دخو ل المستأجرويضمن ماعطب الااذادخل باذن المستأجر 
بخلاف مااذ! اع ردارة ثم ادخل الدابة بلا اذن المستعيرحبث يجو زولا يضمن ما معطب به هذا اذا 
آجروكل الداراما اذاحان لم يواج رصبحنه له ان يدخل فيهالدابة كذا فى الوجيزالكردر ى *واذا 
تكاروى دارامصن رجل شهرابد رهم وف الداريثرفامرال1 جرالمستا جران يكنس البئرو يضر جترابهامنهااخرج 
ؤالقاها في صعس الدا رفعطب بهانسان فلاضمان على المسنأً جرسواء اذ ن له رب الداربالفاءالترابٍ 
في صعص الداراوام يأذن هذا اذاكنس الأسنا جرالبئر والقى الطين في صعس الداروان فعل الآ جر 
ذلى بالقى ااطين في صعحن الدا رفعطب به انسان ان فل ذلى باذن المسنا جرفلاضمان وان 
فعال بغيرا ذن المسنا جرفعليه الضمان را لجوات فيه نظي رالججواب فيماا ذا وضع هنا عا حرله فى الدار 
المسأجرةفعطب به انسان هذااذ! حصل التاء النراب في سن الداروان حصل الالقاءخارج 
الدارفي طريقالمسلمين فعطب به انسان فا ملي ضاصن الآ جروالستأ جرفي ذلى على السواء 
كذ اى المحبط » لمسيً جرالدا رالمسبلة الفاء م اجتمع م كنس الد اومن النراب ان لم بحكن لدقيمة 
وه ان يند فيهودا ويستنيموع بججدا رو ونمضذ فيه بالوعة الااذاصان فب ضرربينكذا فى الثنية #رجل 
اسن جرارضاليزرع فله لغرب والطريق وان لم يشترط ذلى وكذا اذا استأجرد اراكان لهالطريق 
من غير شرط كذ! فيشر حا لجامع الصغيرلقا صبشان #استأجرارضاسة على ان بزر عفبهاماشاءظله 
ان يزر ع فيهاز رعين رييعيا وخريفيا كذافي القنية * رجلان استكرباييتين في داركل واحد منهم ابيناعلول 
حدةتع لكلو احد منهما واعطون صاحبة بينه وسكن فيه صاحبهفانهدم احدالبيثينى اوكلاهماتلاضمان 
علون واحد منهما وان سك نكل واحد منهما بي ت صا حببه مر غيراذن صاحبه فا نه يضم كل وا حد سنهما 
ما انهدم من مكنا مند هم جميعا كذا فى المحيط :رجلا ناسنأ جراحا نو يعملان فيه بانفسهمافعل 
احدهما فاستأ جا جيرافا تعد معه فى انوت وابى الآخران يدعه قال له ان يقعد في نصيبه مرى, 
شاء مالم يددخل هئ شريكه في نصيبه ضر رابيناا لاانهاذ! اد خلضررا على شريكه ثسينئذ يمنع من 

ذلى 


كتاب الاجارة (999) ري 
ذلى وكذلك ان كان احد هما | كثرمنا ما من ال خروان ارادا حدهماان يبنى وسطالعانوت 
ا ل ا 
مقدم الدا روالآ خرمؤخرهافهذاامرلاء يلزم شيا وا ن كان هذ ا الشرط مع ال جرفسد العقد هكذ | 
فى الغيائية *استاً جرحا نوئا مسبلالد ق الا رزله ذلك ان لم يضربالبناء ولي سلمستأ جرالدا رالمسبلة 
أن #جعلها | صطبلا حكذا فى القنية * وان ابنى المسئاًجرتنورا اوكا نونافى الدارالمستاً جرة فاحترق 
بعض ببوت أ لجير ان 3 وا حترق بعض الدا رلاضمان عليه فعل ذلى باذن رب الدارا و بغيراذنه 
ا الاو ا من ترك الاحتياطفي وضعداواوقدنارا 
لا وقد مثله فى التنو ركان ضامنا كذ فى الفصول العمادية و الظهيرية * و مر, عن اننا جر ارقا 
أواستءا رها فاحرق العصائدفاحترق شيتافي ارض! خرن فلا ضمان عليه لان هذا تسبيب ليس 
بمباشرة والضمان فى التسبيب لابجب بدون التعد هي وله يوجد لان تصرف في ملك نفسه وقال قال 
الصدرالشهيد رجلا حرق شوما وتبمافي ارضه فذهب تالريم بالشرارات الول! رض جارةفا حترق 
زرعها نكانت الذار يعد من ارض الجارعائى وجلا يصل اليهشرارالنارفى العادةفلاضمان عليه 
لان ذلك بفعل الناروا نكانت بقرب ١‏ رضه عن وجه يصل شرارالنا رغالبافانه يضمن ذلك لانه له 
ان يومد النارفي ارضه ولكن عن وجهلاينعد ون ضررة الى رض جار هكذا في غاية | لبيان * استأجر 
د ابة بعينها تحمل عليها حملامقدا رانا راد المكا رى لتحمل عليها شيئامن مثا مهمع منا ع المستأأجر 
فللمستاأ جران يمنع المكارري من ذلك ومع ذلك لو وضع وبلغت الدابة ذلك ال موضع يجب جميع 
المسمى لاف مااذ!استأجر دارا وشغل رب الدا ربعضهابمتاع نفسه حيث يسقط عن ا مستا جر 
من الآ جربحصتهكذافى الصغرئ خذ كرفي شرح الطماو يا للمستأ جران بعبروبود ع بجر 
ذكرالمسئلة مطلتة وثاويلها اذالكان المستا جر: شيالا ينغا روت الناس فى الانتفاع بداء اذا كان يما يتفاوت 
الناس ف الإنتفا ع بدفليس لها نيو جر ولاان يعيرحثى ا ن من ا ستأ جرد ابة 0 
يؤّجرغيرة ولاان يعيروكذافى الذخيرة * ولوغاب المستاً جربعدا لسنة ولم يسلم المفتا !ا ىالا دجرئلهان ال 
فيامفتاحا آخر ويواجرةمن ذيروبغيراذن ألعا كمكداف الغنية #وفي فنارولآهوسثئل القاف. ي بد بع الدينى 
اعطى المستأجر رهنا لغريمه ذاجرالمدة الئ كانت فييد الغريم علول من يجب قال .قال لابجب على امهنا حو 
لانهد خال في ضما نه لمأ رهنه واذا وجب الضمان ند الهلاكك ا يجب الاجروا ان سلممالبه سليما ولواخذهامنه 
]| 


كتاب الاجارة (17) ( البا بالثالثوالعشرون ) 
بغير رز ضاء يجب الاجرلان/ له ولاية الاسترد اد حتكهذافىالنانار خانية # الباب الثالك والعشرون 
فى استيا رأ الدمام . والرحون ويجو, زاخذاجرةالعمام ,ا لعتجامة وفواله رم هكذاني جواهر 
الخلا لى #واذ!استا جراا لرجل حما ماشهو رامعلومة باجرمعلوم فهوجائزفان كان حماما 
للرجال اه وقد حد دهماجميعا الآانه سمى فى الاجا رةحما مادالقياس ان لا تجو زهذ «الاجارة 
5 الاستح سان تجورةال مشا ناهذا اذاىان بابالحه مين واحداوالدهليز واحدامااذاكان 
لكل ,راحدمنههاباب علىئن حدةلاعمورالعقد حنئ يسميها كذا» للحبط#استاجرحما مابحدودهفدخل 
فى العقدتوابعه من غير ذك رأ لسقرق نحوبثرالماءومسيل الماء وأ لحمام وموضع سرقبنهلا نهلا ينتفع به 
بدونه وعمارته عل صأ حب مام من الصا رج وعجارة حوضةومسيل ماه وبثرة وقد رة ولوشرط 
لهذ: الاشيا ء على المستأجرعشرة دراهم في كل شهربمرمته مع الآ جرواذن لان ينفقها عليه جا ز 
ودرا لعيلة ويكون هونا ئباعنةفى الا نفا قكمالوا مر رب الدا ب للمستا جران ينفق على دابته ببعض 
الا جرة يجو زا ستحساناا ويقول تركنك اجرشهرين لمرمة العمام بجو زولوقال ا نفقنه في مرهتهكذا 
م يصد قو الابعية ول رب العمام على لعلم كذ فى اغائية* وا اراد مجان يقل فرك 
في ذلك من غير حجة فا عيلة ان يد فع العشرة الى رب الحمام ثم يد فعها رب امام البه ويأمرة 
بانفاقهافيهرمة أ لعما مفيكون امناو حيلة اخرون لإسقاط الحبجة عن المستأجران ا 
مدلا حتون يكون النول قول العدل فيمايفق لان العد ل امي حكذا فى للحبط » ولوجعلابينهما 
رجلا يقبضها وينفقها على 'حمما م م فقال المستأجرد فعتها اليه وكذبه رب ألحمام فان ا قرالعدل بقبضها 
برئ وى المستا جروا نكان العد ل كفيلا بالاجركان مثلالمسنا جرغيرمؤتن ولايصد قكذ اف المبسوط » 
وان فسديثرالماء لاتجبرصاح ب العام علوونز زح جمبع الل كن للمستاجر حق الفسيركذاى الغيانية ب 
2 مام و ورماد: عند مصى المد للمستاً جرويوٌمربالنقل و لوانكرالمستا جركون الرماد 
ذالقول قولهكذافي محيط السرخسي *وني اجارة العمام نقل الرماد والسرقين وتفر يغ 
- سالة يكون هأ ى المسناً جرصوا كان المسيل ظاهرا اومسقفافان شرطذ لى على الآآجرفى 
الإجارة فسد تالاجارة وان شرطعلى المستأجرجازت الاجارةوالشره كر ون قاضيخان *ولوشرط 
ملية ب | لما مكل شهرعشرة طلا آت فالجارةفاسدثكذاف المبسوط»ولوامتلاالبالومة من جهة المستأجر 
و لآ جر تفريغه كذا في "حيط السرخسي * واذا استأ جرحمامين شهورامسماة كل شهربكذا 


كتابالاجارة ‏ - (1؟9) ( البابالثالث والعشرون ) 
فانهد م احد هماقبل قبف هما فله ان يترى البافي وان نهد بم بعد قبضهمافالباقي لدلا زم بحصته 
من الآجركذافى المبسوط» أذ اسن جرحماماسنة بكذانام يلم الى مساج شور بن ثم سلم البانفي 
وابى المستأجرفانه بره دل قبضهكذافى المحيط + رادا استأأجرحه اماواحدافانهد م منهييت قبل الفبض 
وبعده فلدا نينر كذافى المبسوط * رج لآ جرحماماسنة ثم آجرفياثنا السئة من 1< رفانه لا نص 
الإجارةالثانية ح: نون بأأخذ امسن جربعد انقضاء المد ة فانه نص اضافة العقد ال زهان مان لم يأ تبعدكذا في 
جواهرالفتاوئ #استاً جرحما ما وعبداليقوم على الحما م فانهد م التحمام بعد قبضهماذله ترك العبد 
وان هلى العبد فليس له ترك الحمام وان كان استأ جرهلا ليقوم عليه لم يكن له ترك كذافي 
معيط السرخسي * رجل استاً جرحماماسنة بغبرقدرةو امة جرالقدرس غير فالكسرت القدر 
فلم يعمل فى امام شهراناصا حب السمام اجرلانه سام السمام اليدكمالوالتزمه بعقد الاجارة 
والمستأجرمتمكن من الانئفا ع بان استا جرقد | خرفعليه بام ينانا اق 
لرب السمام فانكسرت فار ن هناك المستا جر لا يتمكن ه بن الانتفا ع كما |استعقه بعقد الاجارةما 
اند قدرة ولا اجرلصاحب القد رصن حين انكسرت لزوال تمكنهه نالا نتفاع بالقدر 
ولاضمان عليه في نلك سواء انكسرت من عمله اومن غيرعملهالمعتاركذا فى المبسوط» دخل 
بدائق على أن ينور حب الحمام | ودفلس علول ان يغتسل فهوفا سدقيا سا وجا ئزااستحسا ناللعرف 
والتعامل.كذاني معيط السرخسي * رجل| ستأجرحماماسنة باجرة معلومة وصارالسمام بعال 
لا تحصل من الغلة قد رالا جرةوارادان يرد امم قال ان أم عمل اسمامية لدان يد لسرا 
كذافي جواهرالفتاوئى * ولواسةا أ جرحما ماشهرا فء. لل فيه من الشهر الثاني فلااجرعليه فى الشهر 
الثانى وروي عن اصعابناان عليه اجرالشهرالئاني بالنراخي وهكذاروى ف الدار وحكى عن الكرخضى ف 
و “كعمد بن سامة انهم اكانا يوفقان بين الر وايتين و قال لا جب الا جرمحمول عل داروحمام 
لم يعد للاستغلال فا مااذاكان معد اللا ستغلا ل فانه يجب الا جركذا في حيط السرخسى * 
ولواستا جرحماما فوجد و خرابافلهان يفسم وف المدة الني مضت ان كان اصلل المنفعة حاصلة 
يجب الاجر بقد رما مضي و لواستاً جرحما ماود خل الآ جرمع بعض ١‏ صد قائه الما م فانه لا يجب 
عليه الا جر ةلا نه يسترد بعض ا معقود عليه وهومنفعة امام فى المدة ولايسقطشوع من الاجرةلانه 
ليس بمعلوم كذا في جواهرالفتا وى *وفي جمووع النوازل ا ست جرحماماببدل معلوم على ان 


كتابالاجارة (17) ( البابالئالثك والعشرون 
وليه الاجر حال جربانه وانقطامة فهذا الشرط مخالى مقتضى العقدفيفسدكذ افى الخلاصة * 
قال محمدر فى الاصل اذ استأج رالرجل رح بالبيت الذي هوفيه ومنامهابعشرة دراه مل 
شهرث طن فيهاطسنا بثلثين درهمافى الشهرفر ب عشرين هليطيب له الزيادة فهذ | ملو وجهين 
اماان صلم شيثافنتفع نه فىالرحوى با سكروى نهرها وتقبا مرا ولم يصلهم فان لم يصاع فا ن كان 
ولى لحن بنئسه يطبب لهالزيادة فامااذ! كان _بالطعا م هوالذمي بلى الطحى بنفسه فانه 
لا بطب له الزيادة وان كان اصلم شيئافانهيطبب له وا نكن لايلى الطسن بنفسدكذا فى المسبط» 
اناس جرموضا على نهرليبني عليه بنا يضف عليه رحوى ماء ملوى ان ألحتيجارةوالمنا ماحد يد 
والبناء من عندالمستا جرفهوجا ئزدان انقطع ماء النهرذام يطيسن ولم يخس الاجارةةالاجرلازم 
كذاى المبسوط راق ا خاف رب ارون ان ينقطع لماء فبفسع الا جارةفاكرى الييت وأحتجرين 
والمنا ع خا صة فهوجائزدان انقطع ال1اء يكون عذ راو ذلك لوشرط ان لاخيارمنى انقطع الماء 
لايكوى لهذ الشرط عيرة كذ اف المصيط * طاحونة وحمام بين رجلين اس جرنصيبكلوا حد 
منيها جلثم انشق احد المستأجرين في رمةالحمام باذن موئجرهاةارادان يرجه بماانفق على المالى 
الذى ميجرو ذانه بكون ماانفق على الذي اذن لدف الانفاق وهوه جر هالانهانفقهابا”” 

ر كان المؤجر هوالدبى' نفتها بنفسه وانمايرجع على الشريك فى الطا حون اذا كان 
الإنفاق ب المرمةباذنهاوبامرالناضى فان القاضى يأمرة ولابالمرمة فان لم يفعل ,أذ ن لشريكه 
بالانناق والمرمة لبرحع علئ شريكه بنصيبهكذ ا في جوا درالفا وى #اسنا جر رح لبطحن أحنطة 
و طن بهاه' مدل السنطةاود ونهاضررالايصير” مالف موقهاصار“خالعاغاصباكذ افى الو جبزللكرد ري * 
آل ضام ًلنهعن طاحونفيين رجلين اثلاثل جرصا حب الثلثيننصيبه فتصرف المسنا جرف الكل 
قاراد صاحب الثاث ان يأخذ نصيبه من المسئاً جرليس له ذلك لانه فاصب في نصبب الشريكف 
الذي لم يرٌجرمنه وكا ن لدان بمنعه من الانتعا ع اواجرة نصيبهلان اجارة المشاع لام وآن 
حكم حاحت. من حكام المملمين لصعة ذلك فعبنفذكان للمسناجران بنتفع يهاب مين وبترف 
النتفاع بهافويوم حنوى ينتفع يهاصا حب الثلث ولصاحبالثلث ان يقول اذالغلق الاب فى 'نبوم 
الذي هونصيبي لان ذلك ممالابضربالطاحونة ولوكان مكان الطاحونة حمام وقد أجراحدهه' 


كناب الاجارة (*17) ( الباب الرابع والعشرون ) 
نصبيبه وحكم العماكم بصحة الاجارة لم يكن لصا حب الثلث ان يغلق باب الحمام فى اليوم الذي 
هونصيبه لان ذلك يضربا لسمام ولا يضربالطا حونة ولكن ينبغى ان يتهايافينتفع بوصاحب الثلثين 
بالسماء شهرين وال خريغلقبالشهرا وبتهاا كترس الشهركيل يتا لصمام من الانتفاع ان 
فى المدة القليلة يضريالحمام فلايتمكن ! حدهمابمايضربدكدافي جواهرالفغتاووئ * واذا استأجرالرج ل رح 
من رجل وبينا من آخروبعيرامن آخرفاستا جرا لكل صفقة واحدة كل شهر باجرمعلو م فأجر واذلىك 
فهوجا ئزكدا فى المحبط » وا نكن لرجل بيت علئئ نه روقدكان فيه رحوى ماء قد ذهبت وجاء آخر 
برحو اخرول ومتاعهافنصبهاف البيت واشتركا علين ان يتقبلاص الناس العسنطة ,الشعير فتأعناةفماكسباة 
فهوبينهمانصفان فهوجائزوما تقبلاه وطحناة فاجرة بينهمانصفان ولي س للرحى ولاللبيتاجرةولوآجر 
الرحون اجر معلوم علون طعام معلو م كان الاجركلة لصا حب الرحون ولصاحمب البيتاجره ل بيه 
ونفسه على صاحبب الرحول اذا كان تدعمل في ذلك قال ولااجاريزبه نص اجرمثال اجر لرحى فيقول 
ابي يوسف ر حكذ فى المبسوط #قآل واذا كان لرجل بيت ونهرو رحو وه ى وصنامهافانكسرالتجرالاعلون فجاء 
رج لونص ب مكانه خعراعيرة د صاحبه وجعل يطسن للناس باجرمعلوء ش وينقبل! طعام بالاجرفهومسوع 
في ذلك ولا اجردليه ووكان وضع الحتجرالا علو برضامن صاحبه على ن الكسب بينهمانصفان وعلع 
ان يع ملابانفسهما فمنوى آ جروا لج رلاعلي كان جميع الاجرلصاح با لحترا لاملئن وان تقب لكل 
واحد صنهم فهوبينهم هكذافى فى المحرط » طاحونة مش ركة عرصتها بين رجلين والطاحونة لا حدهما 
خاص يعنى الاحجا رآجرص رجل باجرة معلومة دا لدي ليس له حق فى الطاحونة يطلب نصى 
الاجرة قال له ذلك كذ في حواهراكتا رى لل ولوان رجلابنين علىن نهربيتا وضب فيه رحن 
بغيراذن صاحب النهرثم ثقبل الطعام فط عمنه واكتسب مالا كان له الكسب و يصيرغاصبالا رضه 
فيعتبرفيهلصاحب احكام الغصب فيضم نما انتقص من ارضة كغاص ب الارض ولكن لايضمن الاء كذانىي 
الذخيرة ركب المستا جر الطاحونة حجرااو حد يد | | وشيئا أخرثم انقضت المدة وأ رادا نيا خذ 
ماله فيها ان : بأمرالمؤجرعائى ان برفع من الغلة يرجع وبكون له وان بلا امردياً خدغيرالم ركب 
وقيمة امرك ب كذ افى الوجيم للكرد رى * البا بالرابع والعشرون ف الكعالةبالا جر وبا لمعقودعليفقال 
وجو رالكفالة والعموالة في جميع الاجارات بالاجرة في ماجلها وأ جلهاسوادكانت الاجرةواجبة رقت الكفالة 
وتيا ناه باش نجلاو تكن واجبةويكون على الكنبل مثل ماعلى الاصيل ان لم يشترط 
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كتاب ا لإجارة ( 176 ) ( الباب الخاسس بالعشرون ) الفصال الاول 
خلانه في لعجيل اونا جيل وان عجل ا لكفيل بالا جرام .جع على ا لا صيل حنين يمل الاجل 
كزان العا ولس للكفيك ان يأخذالم تا جربالاحر حت يود يه ولكنه ان لزمة بهصا حبه فله 
از دل مالمحقوا ل عنه حم يفكه اى يود يهعنهكذافى المبسوط * ولوا ختلى الآ جروا الكفيل والمسداً جري 
ندا لسر كاعرو لاطي رهمان وقال المستاً جرهونه فى دره م فالقول 
بد وال ريادةء وي عدالكدل بدرهم: ولا يرجع ءا ى امسن جرالا بنصف د رهم بأ لواتاموا 
ميعاالبينة ذا لبينة الآ ج ركذا فى المحبط * ولواقام الطال ب ,بينه يأخذ ايهماشاء كذ فى الوجيز 
ين ري *د اا ا هلى اموب 
عند المستأ جربروئ الكفيل ويقد ىن على المسنا جربا حالم لكذا فى المسيط» لواستاجن خياطا لتخيط له 
وباو شرط ملف طثة رتقية ذكمل بها نسان ان كفل بتسليم نفس الخياطةصح وأ ن كفل بخياطته 
الاسم وان ام يشتر طعليه خيا طنه فكمل انسا ن با لخباطة ص ثم في مسئلة ' لخياطة اذالم بصع 
الكفالة باضاطة وخا طالكفيل, رجع علول ١‏ صاب الثوب باجره مال عمله واذ أصعيت الكعالةو. حاط 
الكبيل رجع على المكدو ل عنه باجرمثل عمله با لغاما بلغ اذاكانت الكمالةبامرة هكذ افى المحيط به 
واس جرم لابيرامبانهاتحمل مليهامئ'دامسمين الى بلدمعلوم ركدل لدرحل بالصمولة جاز 
ولواستاً جرا بلاب!عيا نهار كفل حل بالدمولة ام نجزالكفالة كذا فى المبسوط #قال ١‏ بوحنيفة رح 
اذاعجل المستاجر الاجر وكدل 'ه رحل بالاحران انتقضءت! لاجارةةالكفالة جائزةكذا فى المسبط » 


وس او اوت مسح ك حمطت «مو تومب اسصصووره ‏ ممسمسمسيي و سسسحنه - > سس م سسحسحة اساسسه ممسهسسسم سهد ا ا و ل ا ا ل 


الباب الخامس وا لعشرون ىالا <تلافالء وأقع بين الا حر والسا خر ونين اله لشاهدين .هوه شتل 


فس سس سمس راح تود «اص امت واج اووس سسويمسه مسد سوسم 


على فصلين * الف 1 ل الاول ف الاختلاف الم اقع ب الا جروا المباجرن البدل اوقىالمبد ل 
اجنام :د الايد دزالا زاك ااا عر عد لزه لال 
فول المستأ جرمع يمينه والبينة بيمة الآ جر ولواتفقاانه مسلم في اول المد ا والمسافة التاق يديرت 
لعارض فقال المسنا جرصر ض لى مامنع الانتفاع ل ييار باقء وجحدا اجر 
ذلك فا نكان ذلى العارض قائما عند لد اسنؤفة فالقول نول السنا+ رمع يمينه البنة وان لم يكن 
نائمافالقول قول المؤٌجرمع يمينه على ا و ا واختلف في مدة بقاءامانع 
فالقول قول المسثأجركذافى المديط * واو واختلفا في قد رالاجرة قبل ا لقبض اوفي مد ةالا جارة 
نت المان ب تعن الاجارة كذافى التهذيب #اختلفافي مضي المد ةفالقول للمستأ جركذ افى القنية » 


كناب الاجارة ( 302 ) (البابالخامس والعشرون) الفصلالاول 
واذا ااختلنى شاهد | الا جارة في مبلغ الاجراالمسمئ ف العقد والمد عى هوالموُ جراوا لمستاً جرفشهد 
احده. ا بمثلمااد عن وال خرباقل اوا كث رلاثقبل الشهادة وس إصحا بنامن يقول هذا قبل استيناء 
المنفعة لان ا لحاجةالى القضا ء بالعقد ومع اختلاف الشاهدين فى البدل لا يتمكرى القاضى من 
دلك واما بعد استيفا ء المنفعة فالحاجة الى القضاء بالمال فينبغي ان يحكون على الخلاف عند 
ابي يوسى و#عسمد رح يقضي با لاق لكماني د عوى الدين اذا ادعى المدعى سنة وشهد بها | حد 
الشاهد ين والآخربخمة قال رض وا الاسم مندي أن الشهادةلاثقيل عندهم جميعا ههنالان الاجر 
ندل في عقد المعا وصة كالثمن فى البيع فلابدان يكون مكذبااحدشاهد يه فيمنع قبول شهادثه وان 
لم يكن لهما بينة وقد تصاد قاعلى !لاجارة واخذلفافي الاجرة قبل استيفاء المنفعة نحا لفاوترادًا وكذلى 
ا كانت دابة فقال المستكرى من | | ل بغد اد بخمسة وقال رب الدابة الى الصراط بعش رة 
والصراطالمنصى نا لفاو بعد ماحلفاان قامت البئة لا حد'هما اخذت ببينته وان قامث لهمابية 
اخذت ببينةرب الدابة على اللآجروبينة المستأجرعلى فضل المسيرهلئ قول! بى حنيفة رح يكان 
يقول ا ولا الىن بغداد بائنك عشر ونصف وان ! تفقاعلى المكان واختلفا ني جنس الا جرة لبينة 
بينة رب الدابة وان كان قد ركبها الىن بغداد و قال اعرثنى الدابة ود قال صاحبهااكر يتهامئتى 
بد رهم ونصئى فالقول قول الراكب ولاصمان عأية ولااجرفان انا المدّجرشاهد ين نشهد! حدهما 
بدرفم والآخربدرهم ونصى فانه يقضى له بد رهم كذا فى المبسوط » ا نكرالصرا غ دفع التو اله 
فشهد شاهد | نهد فع | ليه لبصيغه | حمر وشهد | ل خرايصبغة | صفرلا يقبل كذ ا في حيط ا!- رخسي * 
ولوان رجلاادعون قبل رجالانه اكراة دا بتين في اعيانهما بعشرة د راهم الى بغداد اذام على ذلك 
البينة واقام رب الدا بيئن البينة انه أكراة احد بهما بعينه! الى بغد اد بعشرة دراهمركان 'بوحنيفة رح يقول 
اولا بانه يقضىى باجارة الد ا بتين الىي بغداد بمسةدش.د رهما ذا كان اجرمثلهماعاى ا لسواء ثم رجع 
وقال يقضى باجارة الدابئينى الى بغدآاد بعشرة دواهم و هوفول بي يوسفى و محمد ر مهدا 
الذي ذع2ورنااذاثفقا على جنس الاجر وامااذا اختلعا ف جنس الاجربان فال صا <ب الدابةٌ 
اكريتك! حديهما لين بغداد بد بنارواقا مالبينة على ذلك واقام المستكرى ابينة !نه استكرأهما 
جميعا| لق بغداد بعشرة د راهم فاده يقضى با جارة الدابت.ى الو بغداد بد ينا رو بخمسة درا هم اذاكان 
اجرمثلهما على السواء كذ | فى المسيط * ولواكترن دا بتين احد بهما بعينهاا لى الحيرة والاخرئ 


كناب الاجارة ( 174 ) ( اباب خامس ,العشرون) الفصللالاول 
الى القادسية فجاوزهما الى القادسية فنفقت احدبهما واخئلفا فقال المحكرى الني نفقت 
قداكترد ينها الى البرةوقدخالفت فعليك الضمان وقال ال نكري هي الي اكربتها الى القادسيةفالقول 
فو ل المكر: 6 وضمن المستكر يي فيمتها كد فى الغيائية * وأناد عو والمستاجرا لاجارةوجعدها صاحب 
الدابة فشهد شاهدا نه استاً جر هال كبه الى بغداد بعشرة وشهد الآ خرانه ١‏ ستأجرهاليركبها, دمل 
عليه اهذا امنا م والمستأجريدعى كذلىلم نسجزالشهاد ةو إكدلىان اختلفاني حمولتي كذ ف المبسوط به 
رجل ركب سفينة رج لمن ترمذاا آمل نم اختلفا فال صاحمب السفينة لاراكت حملتى الى آمل 
بدمسة د راهم وا ل الراكب استأجرئنى لاحفظ السكا, ناما آمل بعشرة دراهم يعمل كل واحد منهما 
وليس ثالبد ا يةبيميى 'احدهما بأولىن من الآ خرنكا ن للقاصي ان يبدا بايهماشاءوان! قرع كان حسنافان 
حل ا جرلاحد هما ميق ساحد ,ةي اكب وهولاج وبق ىلب الاجر 
صا حب اسفيتة ولااحردايهلم احب السفينة لانهمال اذا ماالبينة جع لكان الامري ىكانافيبطل! جارة 
صاحب السفية من الراك ب لابه لابدللم لاح من ان يكون فى السفينة رجل قال اآخرانياركبتى بغلا 
من ترمذ الى بلع بعشرة دراهم و قال المدع و عليه لاد إلا ستأ جتني لالغه الى فلان يبلن بخمسة 
ن راهم فانه لف واحد صنهماأة' ن حلفالا جب شوعوأ ن افاما البينةفالبينة بينةصاحب البغل 
لان حفظالبغل واجب على المسثاً جرفلا يجو زالاجا رة على ذلى كذا فى الظهيربة * قال 
المستأ جرا كنريت الى القاد سرة بد رهم وقا ل الآ جرالئ موضع [ خروقد ركبها الى القادسية فلا كراء 
عليه لانهخا لداكذا فى السراجية # وان قال المدًا جراسماآ جرتى الدابةالى هذا الموضع وقال 
ارا كب لابل اعرتنى الدابة وجا وزالموضع فهلكت ١١‏ دا بة فانه يضمن كذا فى الذ خيرة * ولو ركب 

رجلدابةرجل الى ألحيرة مقال رب الدابة! كريتهاالى الجبانة بد رهم فجاوزت ذلك وقال 
ادير ب عرثنيها وحلضى علئن ذلى فهو برئ ص الاجرفان اقام رب الدا بقشاهد ين انها كراة 
الى 7 ديرة بد رهم لم تقبل الىن ذلك وان اد عىن ربا لد ' به انه! كرا هاالى الس' حين بدرهم ونصف 
وشهد لدشاهد بدلك رآ خرشهديئه اكراهابى السااحين بدره, فاه يقضوى له هليه يدرهم اذا حا 
له بد رهم واحد ولوكان الآ جر يد عى الااجارة بد رهمين فشهد شاهد بد رهم وا حد وشا هدين بدرهميى 


لإيقبل 


كتاب الاجارةٌ ( 417 ) (البا ب الخامس بالعشرور. ) الفصل الاول 
لايقبل في فول ابي حنيفة رح حكذا في فتاوى قاضبخان + رجل استأ جرداراسئة ذادعى 
المستا جرانة أ سا جرها احد عشرة اورانار كيرا مما أددى نيل ألا ١‏ جرانه آ جرهاسنة بعشرةدراهم 
وأقامكل واحد منهما بنةعلن ماادعون روي عن | بي سف ر حانه يقضبى ببينة رب الدار وان اختلفا 
في هذ : الوجوه بعدما مضت مدةالاجا رقاو بعدماو صلالى كا ن الذمي يدعي اليها لاجارة 
فالقول قول المستأجرمع يمينه ولا يتحالفان عندهم ان اختلفافى الا جر بعد انقضاء بعض المدة| ومسيرة 
بعض المسافة فانهمايتحالفان واذ | حلفا تفسح الاجارة فيمابقي نبكون القول قول المستأ جرفي حصة 
0 000 1 بات ا 
مامضئ كذافى! لظهيرية* وعنها يضارجلافام البينةانزي استأجرت هذةالدار من هذا الرجل شهرين 
بعشرةد وأهمه واقام رب الدا ربينة ابي آجرنها منه شهرا بعشرة دراهم فاني قبل يينةر 6 
على الآ جرواجعلهاشهرا بعشرة واجعل على المسنا جرف الشهرا! ثاني خمسة د راهمكذافى أ 
وفي جامع الفناوئ ولوقال آجرت منك هذا الشهربعشرةدراهم و وقالالآخراستاً جرت هذا الشهر 
وشهر ا آخر بخمسة ففى الشهرالاول جب عشرةد راهم وفى الشهرا لناني درهمان ونصف كذ ا 
فى التاثار خا نية * رجلى' قامدينة انآ جرييته هذابتسعة د راهم ثلثة اشهركل شهريئلثة د راهم واقام الآخر 
بينة انه استأأجروستة اشه ركل شه ربد رهم فعلي لثلئة اشهرتسعة د راهم ولثلئة اشهرثلثة د راهم كذا في 
معيط السرخ فسي #هشمام قال سا لت ا بايوسفر ح عن رجل في يديه دا رسكنهاشهرا فاقام رجلان 
كلو اعحن متها دنه انهاذ انه ا رها منة يعني من امح والذى 
في يد يه الد ارينكردعواهماقال ابويوسفر جالداربين المدعيين نصفا ولكل واحد منهما خمسة دراهم 
استح سانا والقياس ان يكو ن لكل واحد منهماعث رقدرا همكذاف المصيط وني نواد ره شام صن ابي بوسف رح 
رد كي ال 0 لا االالعباطام كم 
واي ب ويا ا ا د 
زج لد فع ال صباغ ثوبا ليصبغه ا حمرفصبغه | حمر عان ما وص له بعد غرثم ا ختلفا فى الاجرفقال 
الصبا غ عملئه بد رهم وقال رب الثوب بدا نقين فار. ن قامت لهما بينة اخذت بين الصباغ وان لم بقم 
لهمابينة فازى انظرا ليل مازأ :اذأ : لعصفر في قيمة الثوب ب فأ نكان در هما ا وأكثر اعطيتة به د رهمابعد ان يحلى 
الصبا غ ماصبغته بدا ثقين ولا يزاد عليه وا نكان مازاد فى الثوب من العصفراقل من د انقينى 
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كتاب الاجارة ( 376 ) ( البابلخامس والعشرون) الفصلالاول 
ا عضيل نأش ن بعدان !حلي صاحب الو ب ما صبغته الا بد انقين ولا ينقص عنه ه وا نكا ن يزيد ىق 
مرب أصد اموا وس اسن 000 
مده كذا» ى البدائع #و ا نكان الصبغ سو اداوالقول نول رب الثوب مع بمينه ولوقال رب الثو 

صعنه لى بغي اجر ذالقول قواه كدلككل صبغ ينقص السوبخاما كل صبغ يزيد ىالثوب فقال وبالنور دوب 
صبغته لي بغبراجروقال الصبا غ # بغتهدد رهم فعل يكل واحد منهما اليمي ليمين علىن د عوول صاحبه وليس 
ا ىللا ختلاف نيدل ل قدولكن الصبا غ222 ىلنفسه رهما مل رب الثو ب وربالثوب منكر 
فعلية ' يمين ورب الثوب يدمى على الصباغ انه وهب ايخ نادت ل 
اله باغ صك رلدلك فبحل ىكل واحدمنهما على د عوول صداحبه ثم يضمن ربا لوب 'زا د الصبغ في وبه 

ل الا 
فيا خروة ل اوكا لكو خرن اكتتادل لون جا مان ويد | يون المج جر 
وان حتلم بعد العرا غ صن العمل فالقول 'رب الثوب وان تصاد قا علىن اددد فع اليه ولم يسم الا جرة 
1 يدكردى ا!ءتاب ود كرابواللدثر ح في عيون المسائل فيهاقوال ذلله قال محمد ران انخذ 


- 


3 وأنخصب كيك صاره ناه جب الاجرةوالافلا وعليه العثووئ هكذا في محيط ا لسرخسي * 


ا 


وجح ا اخالق النفا زورب . ب النئوب فى مقدا الا جرقفا ن لم يكن اخذفى العمل تح العاوتراد | وأنكان 


- 


دفر غ من العدل والنول قو ل وب الى لاه واوا ن الا ذتلاف بينهما بعد مااقا م بعض العم 
دنى حد ف ما مااقام القدأ ل قول رب الوب مع دمينه وفي حصة ما بقى يمحا له لعاى اعثماأ راللبعض دا لكل 
كدافى! لمبسوط ف انا ختلهافي جنس الاجرانةد رأهم أود:! نيرأ وني صفئه أده جيداو ردي لعالفان 

ع" كان سسا 6 امي ا ا ع ااي 
دع داء ' را ختاهافي صدفة ل لا شما لما نوالقوا فون اميه جرخلاف مااذا كانت الاجرةدينا 

٠ ٠ ١ ١ و‎ 3 : 

والواحةما وح عدوي ب ع بيع العين فبعد ذلى 
اند الاختئانى فى الا جرةيبد أ يدن المستااجروان يان الخلاف ف المنفعة يمد أ بيميى ا لمؤجر 
اهما _ 9-0 ل اأيدين ازهون عوول صاحبدوان اقامااأميدك فا عينةننة اله حرأ راركان الخلاف ف الاجرة 
ل الغلافق مسو لواد عول | وضلا فيم] يستسقةم ن الاجروادمى 


ا 5 . ١‏ 
الممستا الع يستعحة. من المنتعد ءالا درق الكنا ألئف على ما بيناوفان اقاما ألبمنة قبأث بينة 


كناب الاجارة ( 079 ) ( الها بالغامس والعشرون)الاصلالاول 
كل وا حد-لى الفضل الذي يمتس ق نسوان يدعي الآ جرشه را بعشرةو امسن جرشهرين #خمسة 
واقاما لبي يقضئ بشهرين بعشرة وان لم يكن لواحد منهما بينة وقد ا ستوفي بعض المنفعة فاالقول 
كول امساح رفيما مضو مم بمينه وبتحالعان و يفسي العقد فيد بغي وا كان اختلا فهمافى الا +.ة 
في نوعين ن بان ادعون احدهمادرا هم و والآخردنانيرفالامرنى التحالف و وا'نكول واقامة! حدهم 
ابينة علوى مابينا وان اقا ما البينة فالبينة بينة الآ جر وان ا ختلتافى المدة مع ذلك اوف المسافة بان 
قال الموج رآ جرتك الى القصريم يناروةال اللمستأ جربل الى الكوفة بعشرةد راهم واقاه! البينةفهي 
ل ليا الل ري 
الدابة الى القصر بديناروقال المستأجر بل الى الكوفة بعشرة دراه ثانهمابتسالفا. وايهما نكل 
زد موى ال خرواه. انم الت وا انام اين نايت ى الى الكوفة بدينار وخمسة 
دراهم اذاكان التصرعلى الندى من بغدان ١‏ ى الكوفة يقصون أ" لى القصربد ينارسبية الآ جر 
ومن النصرااى الكونة تخمسة د راهم مينك المستاً جركذ افي فتا وى قا ضيخان * وان اختلعافى الاجر 
والمدة جميعااوفى الاجر وامسافة جمبعانقال الآ جرأجرتى الى التصربعشرة دراهم وا ل اعسة جر 
لابلالى الكوفخمسة د موس اواك اليد وايهما اذام الود قدارت اداه 
وان اقاما يقضوى دا لبينتين جميعا فيقضى بزدادة الا جر يبون الآ جرءيا: ادا لمدة والمسافة بيئة 
امنا جر وايهداييد أ الد عون حلصا حبهاولا لاكذ اني خزانة المفتين :ل ابوب وسف رح 
رجل دنع حد ال رولا فيان ل هذا امرتبي بدرهمين وقا ل الآ جرام. تكوبدر هي يظر 
ان كان يستطيع ان ين عهامى غيرذررة اقول فول أحذاءو ينزعها .ا نكا لا يستطيع ان ينزعها 
الابضررفله اجرما زادنيه كذ في محيط السرخسي * ولواحتاى الخيادً رب النوب فقال 
رب الثوب امرتك ان تقطعه قباء و فد خطته تميصا وةا ل أأخواطلا بل امرثني ان | قطعه قميصا 
فالقول قول رب الوب مع يمينه وهوبا لخدا وان شاء ا خذا لقميص وا عطاوا جر مثاه وان شاءضينه 
قيمة ثوبهغيرهتطو ع كذافى الظيربة #وة وقال شين الاسلام علاء والد ين الا سججابى ني شرح 
اكاني وان انا مااابنة ةالبينة بينة الخياطكذا بي غاية ال اوه لواكاق 1 لصباغ و اك 
قاروا لنوب ا.رتى بالعصفروقال الدجاخ ب" عفران فالقول قول رب التوب في فولهم 
جميعاكذا فى البدائع #دفع ليصبغ بقفزءصفر فقال صبغته بقفيز وذال رب الثوب بربع تنبزيرئ 
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كاب الاحارةٌ ( 18 ) ( البابالخامس,العشرون) الدصلالاول 
اهلا لص بغة فان قالوا مثل ا ون بربع قفيزفالقول فول رب الثوب والبيئة لاصباغ 
ا * وفي اجا سي بي 0 قالامرئك 
ل 0 0 و 
| ويبط ة رحتدثم اختلفادا لقولللآ مرمع بدماه أ ١‏ ن الامريستفاد من قبله هكذا في محيط ا لسرخسى * 

آل ولودفع الى ١‏ نداف ثوبا يند ف عليه قطنا وامرة ان يزيد من عنه: ما رول وقد ند ف عشرين استارا 
فقال, ب الثوب دفعت خمسة عشرا ستارا وا امرتك ان تزيد فلم تزد الأخمسة وقال الداف دفعت 
الى عشرةوامرتني اناز :يد عشرة وقد زدت اله ولتول الل وتم ن دم 
اليه عشرةٌاسا تيرمن قطن لواختلعا فيماامر * ايضافقال صاحب التوب د فعت اليك خمسة مشر 

وامرتكان تزيد خمسه عشروقال النداف دفعتا! ا عشردر امرنىا فى 1 بيد عش وفزدت 
ياك لكر او ار 0.1 5 وان شاءاخذتيمة ثوبه ومثل عشرة 
اناتور ماو البو داك كذ د فى ا مسيط * اعطون خياط ثوداليقطعه قباء محشوا ودفع اليه لمهالبطانة 
والغطر. فقطعة وات طهر حشاة وائعةا 1 ى العمل والا<رغير ان ربالثوب يقول البطالة ليست ت بطادني 
فالقه ول للخياطمع ددمميك أ ا اي 
هددابى الكبرئل 1 اه ودفع ال ىن قصار' رئُوناليقصر بد رهم فا عطاهالفصا رثوبارقال هذا نود فقال 
اسع ا ا رح كدذاني فتثارل 
وا صيئ |, ن * والا جر للقصا ركذانى الخلاصة أ وكذك ران القصاريد عي ردالنوب صد 
ابَى حديك ١‏ ر جلانهام مين علن قوله و كد لى كل اجيرهشتركف والفتوئ على وله كذافي فتاه وكل 
اصيضان * .ا تان قال رب الثوب هذا نوبي ولم أمرك بقصرة والذمي دفعته الك لتقصره غيرهذأ 
الثوب فاأنديا 000001 كان هذ افى القطع والخياطه لم يأخذ ولكن يضمن أ اط 
قيمته ويتركه على الخياط ولم يثبت هذا الخرا رف القصار ولولم يكن هكذ الكنه جاء القصا رفقا ل قصرته 
اليه ال 0 رتنه عندكا وني بيتى! وقال 
قصرة غلا مي هد عن دك لا يصد ق١,:‏ ب النوب والفول قول الفصار وكذاما|شبة هذا من الا عمال 


اذاكان 


كناب الاجارة )) )١‏ (البا بالخامس,العشرون) الفصلل الاول 
اا لعملان! 5 
ولوان انصارامطا ثوبا فقا 5 1 وى وهوبكرنا خذ ونوك بلسي من يقال عد رع 
لايسعه ان بلبس الثوب ولا ان يبيع الاان يقول للقصا راخذ نهد عوضاعن ثوبي فيقول القصا رنعم 
كذا فى فنا وى تاضيخان * من الفناوئ | رسل صاحب الكرابيس الى القصاررسولا يسترد ثيابه 
لم ل 00 0 
ردس ادموقان صدق لما روجب اجرائوب الع ١‏ الل ال لقص 9 
و ع ا و اجامةه و سيم د ادكه قصا رم تت 
[ركيى هد وروزويمن دهي تكرد داشت جند أكدهلاك شد)ثال (ضامن شود ولواختلنانقال 
اللو حا شرادد: مك اروز ركني ى )وقد انقضت المد ق ثم هلى! لوب وي عليىف 
الضمان وقال اقم لقصارلا: بل دفعت الى مطلقالاقصر ولم تعين مدة فالقول لم ى كان واقعة الشرئقل 
وينبغي أن يكون القول للقصارلا نهيم الشرطئم لم أآذاش رط عليه ان يفر غ اليوم أ وأعموة من بالفيلك 
ولم يفر غ فيه و قصره بعد ايام هل يجب الاجرة كانت راقع الفتوونايضاوينيغي ان لامجب 
الاجرلانهلم يبقعقد الاجارة بدليل وجوب الضما ن عل نقد يرالهلا ككذ افى الفصو ل العمادية + 
رلواملوي حم لامناها لتحمله من موضع ثم اختلافقال رب المناع هذالبس منامي وقال المال 
هومتا مك فالقول قول العمال مع يميندلانهاءين ولايكون على الآ مراجرالا ان يصد قدوياً خذة 
لان لم يعئرف باستيفا المنافع وكذ كذ الوحملة طعاما فقال العمال هذ اطعا مك بعينه وقال رب الطعام 
مان طعا مي ! جود صن هذ افانه حش ان بكون القول قول رب الطعام ول ااجرروسن 
ان يكون القول قول الحمال و إعدالاجره انحكان نومين 0 وال 
ا لب بلدكذا ايسلة الى السمسا لم ووزن تقال السمسا أ للد لوزن لسرا 
انقص مماكتب فى البا رجامها وف البار' نأ محامة وانالاا مطيك من الاجربقد سوم 
١/اا‏ 


كناب الاجارة 2 (188 )(البابالخامسولعشرون) الفصلالثاني 
بعد ذلك فقال السمسا راوفيتك الا جروا قال الحمال مااسئونيت القؤل قول امال ولا خصومة 
لكل. احد منهه اقبل صاحية وانما الخصومة بين الحمال وصاحب العمولة كذافى الخلاصة + 
و فى العيون عن محمد رح فيمن د فع ١‏ لين ملاا جا كرار حنطة ان دمل؟ را بكذ افلمابلغ موضع الشرط 

قال رن الطعام نقص دعاهي وقدحاله على الملاح وقال الملاحلم ينقص فالفول لصاحب الللعام 
ويةا ل لصاحب الطعام كله حنول بأ خنده نك من كل كرمقد! رماسمون ولوطلب الضمان من الملاح 
انه اراد به حتن يسترد من الاجر بقدره]نقص من طعامك و تيل انهارادبه تضمين مانقص 
7 00 


يس مس ا صم ا ال 00 1010[ل7ب7ببب ب السااسسسميدا مه ا 


005 0-0 2 5م 
ارا وجد بالا جرةعيباواراد ان يردة على المستا جرا نكان دينا با ن كانت الاجرة دراهم ا ودناثير 
اومكيلااومو زونافى الذمة سوى الدراهم والدنانيراوعيناكثوب بعينه اوحنطة بعينهافان صدته 
531 00 ن لدان يردة على المستاجرسواءا نت الاجرة ديناا وعيناواىكذ به المستأجر وقال ماامطيتى 
هذا ان لانت الاجرةديا ولم يكن اقرار الموج ربقبض ألجياد ولا بالاستيفاء وا امااق 00-5 
لاغبرفالقياسا ن يكون القولقول المرد ود عليهوهواللمستا جر وف الاستحسان يكو ن الفول قولالراد 





مع يمبنه وهوالموّجرواذ ١‏ قريقيض الجيادبان قال قبضستا! لجيادا وقال فبضت الاجراواستوفبت 
دأنه لا يصدق ولاتقبل بينة المؤجرعلى ذلك هكذا فى المحيط * ولوكان الاجرثوبا بعينه فتيضه ثم 
جاء يرد ؛ بعيب فقال المستاً جرليس هذا ثوبي فالفول قول المستأ جرفان ا قام رب الدارالبينة على 
العيب رد وسواء كان العيب يسيرا اوفا حشائم ينفسع العقد بردة لفوات القبض المستى بالعقد 
فيأخذ منه قيمة السكنن وهوا جرمثل الد اروا ن كان حدث به عيب أم يستطع رد رجع /حصة العيب 
دن جرمثل الدا ركذ اف المبسوط» ولواء ستأجرنامي ‏ من رجل بيتافبا ع فبه بغري 

اواختافافيمافيه م الْزدِوف ,اشباهه فقال رب!! لبي تكان هذافي بيتى حين! ستأ جرنه وتالالمستاج 
لابل اناا حد ثنه فالفياس ان يحكرن القول قول رب الدا رمع يمينه وني الاستحسان القول قول 


كتاب الاجارة ( 18 ) ( الباب الخامسوالعشرون)الفصل لثانى 
المفتا حر وهكذ! | لجوا ب فى لطّان وساثرالصنا عاذ ااختلف|فيما يحدثه الصنا ع فال عن ف والعادة 
دون الاجر فالمسئلة على القياس والا ستحسان والعاص لف جن سس هذ المسا ثلان كل شئ 
بحدنهالمستأجرمادة لعاجته اليه فالقو| ل قولالمستأجرولواختلى رب الدار والمستأ حرفي بناءا لدار 

في رما ذ كرنااوفي باب اوفي خشبة اد خلهاني السقى فقال رب الدا ران آجرتى وهذافبها وقال 
المستأجرانا احد نت فان القول قول رب الدارمع يمينهكذ اف اللحصيط» والآ. والآ جوالمفروش والغلق 
والميزاب الظاهران رب الدارهوالخىي يتخذ ذلك وماكا نف الدارم لبن موضو عام افعض 
اوجذع اوبا ب موضو عهوللمستاً جرفان اقاما البينةقف يكل شوع جعلناالقول فيه قول المستأ جر 
فالبينة بينة رب الدا رو لوكان فى الدار بثرماء مطويةاو بالوعة محفو رةفقال المستأ جراناا حد ثنها 
واناافلءهافالقول قول رب الداروكذلى الجص والسترة والخشب المبنى فى البناء والدر ج 
والمرادمن الدر ج مايكون مبنيافامامايكون موضوءافيد لسلم فالقول قول المستأأجركذا فى 
المبسوط #فلواقر رب الدارانالمستأج رجصصها ا وفرشهابالآجرا و ,كب فيهاباباا وفلةا فللمستا جر 
قلعه فان اضر القلع برب الدارفعلى رب الدارقيمة يوم الغخصومة كذانى!خلاصة * وان اختلفا 
فى الاتون سن بناه فالقول للمستا جرلان الظاهران المسنا جرهوالذي بناه أحا جئه اليه كذا في 
#عوط السرخسى * ولوكان فى الدا ركوارا ات خلاء حمامات فذلك كله للمسئاً جرا متا ع 
الموضوع كذا فى المبسوط * ولوخرجالمستاجرص الدارثم اختلفا فيمانى الد| رخما مان مرحكبا 
عت والباب والسريروغلق الباب:القول قول رب الدا روماكان مغصولا نحوا'فر ش والاوانى 

والغشبالموضو ع فالقول فيه قول المستاً جركذ افى الغيائية #الا في احد مصرا ععى الباب اذاكان 
موض وه اال خم كباولو عم الاسقاسن التق فووا لآجروف التنوريعنبرالعرف ولوانهدم 
بيت من الدار فا ختلفا في نفضه فا ن كان يعرف انه بيت انهد م فه وكرب الداروان لم يعرف ذلى 
وقال المستأجرهولى فالفول قولهكان رب الد ارامرهبا لبناء فى الدا رعلى ان عدسبه له من الاجر 
فائعقا على البناء واختلفا في هقد | رالنفقة فالقول قول رب الدار والبينة بيئة المستأ جر وكذلى لوقال 
رب الدارلم تبن وبنيت بغيراذ ني فالقو ل قول ربا لدا ركذا ف المبسوط * فالواهذ! اذا كان مشكل 
الحال بان اختلى في ذلى! هل الصناعة فقال بعضهم كما بقول ربالبيت|نهيذهب في نفقة مثل 
هذا البناء قد رما يد عيه رب ١"'بيت‏ وقال بعضهم لابل يذهب قد رما يقوله المستا جر حت تعذر 


نول مطل شل ار روالأجريد مي زياد ا دوب 
دا ريتك فيكو ن القول قوله اما ما اذا اجمع ادهل تلى الصناعة علون قول ١‏ حد هما فالقول قولهكذا 
ان احدهماساقط والآآخرمعلق بالباب واختلفافى الساقط 
فالتولقول , ب الداراذا عر ف أنهاخوةو ان كان منقولا فالقول قول المستا جرف المنقول ولوكان 
اي بذ و ع مصور ؟ م فسةط محذ ع صنهاء وكان مطرو حافى البي تو اخثلى , بالدار 
والمسة جرفيهفقال وبظ1 لدارهولسققفهذ!البيت فال معنا جربل هولي رأ بون ان تصاويرة 
موافتة 'تصاوير البيث فأ نالقول في ذلك قول رب الدار ه © » يمينه وان كان تقولا كذ انى 
الذ خبرة #اذاتكا رول منزلا من ر جل فى الداروف الدا رساك نكل شهربد رهمفاد خله فى الدار 
وخلى بينه وب: بين المتزرلو قال اسكنة ذلما جاء رأس الشهرطلب ربالنزل الاجر فقال المستا جر 
هاسكنته <اأ 5 ينأ ازول فبه الف ىكان يسكن فى الا راوغاصب ولابينةل بذلى والساكن 
2 5 بذاك ا جاحد لا يلئعت ١‏ لين قول الساكى واذ اام يقبل قول السا كن بي الا خثلافبين 
الآجر وألأسنا أجر فينظ رفي ذلك ان كان المسنأ جرهر الساكن فى الذا- حالة المناز د التو ولثول 
رب الداروعليةالاجروانكان؟ جيه 0 فول نول الم جرولااجر 
فألتو| ل فول | به يدونة ه جو ل فأ لبيك بيدك صاحب الممزلو حكن ين 
ازافالالساكن ان الدارد' ريا ولاحق لك فيه فالقولقول الس لساكن مع يمينه فان قال الساكن 
الدا رلفلان ولني با لقبا م عليها فا لفول فول الما كن و بكون خصماالمد مي وان 
قال الما جرالك وهب تلى المنزل فلااجرلى وفال الآ جربل آجرنك فالفول قول المستأجر 
فىالاجروا ان اقاما جميعا لبينة بَؤّحْدْ يبينة ا موهوب له و هذا كله أذالأ. يك ناقرالساكن باصل 
الكرا و و 2 اله اوالعا ينا لابسدق واب لاجلا يبن 
9 د 5 اروفالتول تولهة 0 5-7 
فىالسبط 


كتاب الاجارة (8م؟) ( البا بالخامس والعشرون) الفصلالثانى 
فى | حيط #ولواستاً جرد اراشهرائم ادعى المستا جران الآ جربا ميا منه بعد الا جارة وانكرالا جر 
ثم مضت مد بعد ن لك فا لوا الاجارة نكون لازمة فيمامضى لانهماتصادقا على الاجارة والبيع 
لم يثبت كذا في فتاوئ قا فيضا * رجلتكازئ منزلامن رجل علئن ان جرة ان يكفيهرعياله نفقهم 
وموّنتهم مادام فى الدارةالاجارة فاسدةفان سكن كان عليه اجرالملل كما في سائرالا جارات 
الفاسدة دان 3ل المسئاً جرانفقت على عيالى وقال صاحب المنزل لم تلفق فالقول قو ل صاحب 
المنزل وان اقام البيئة فالبينةبينة المستأجررجل تكارئن داراشهرابعشرةد راه فسكنهايومااويومين ثم 
تحول ال دا راخر: لكان للآجران يطالبه باجرجميع الشهرفار. قال ندااستأ جرنهايوماوا حدافالقول 
فوله وأ ناقام'البيئة فالبينة بينة ل[ جركذافى لذ خيرة * واذا استأجرم ‏ آخرداراشهرابد رهم فسكنها 
شهرد ‏ نعليه | جرالشهرالا ول دون الشهرالناني فانانهد م شيع من سكناه فى الشهراثاني يضمن 
ولا مان فيدا| نهد م من سكناه فى الشهرالاول فان اختلعا فيماا نهدم فقال المستأجرانما| نهد م 0 
سكنا ىفى الشئرالاول وصاحب الدا ريقول انما | نهد م من سكنا 5 فى الشهرالئا ني ذعليى الضمان 
الول ةول لمسنا جرمع يمينه والبيئة بيئة صا حمب الد ا ركذا فى المحبط * وان زاد على الشهرالاول 
يمما| ويومين فقال المستأجرانما ا نهد مت ف الشهرالا ول ذالقول قوله لانه غاص بكذافى المبسموط» 
تار يتا ود ارا على ان بسكنهاشهرافاعطا و صاحب المنزل المفتاح فلما مضى الشهريطالبه رب 
المنزل بالاجرفنال المستا جرام اقد رعائ ننه وقال الآ جربل ندرت على فأعه و سكنت ولابينة 
لهماذانه ينظرالي . المنتا ح الذي دفع اليه لال نكان مفتاحا يلايم الغاق يمكن نت الباب فالفول 
ورت الدا رولا يصدق المستأجر في قوله لماقد رعلئ فته وا نكان ماد فع من المفتا م لابلايم لغلق 
ولايمكن فنهالباب بهفالفول فول المستأأجروبه يغنوى وان اذاماالبينة فابينةبينة رب المنزل وا نكان المفتاح 
مفتا حا لإيلايم الغلق كذا في جواهرالا خلاطي *آجرداره سنة ذلما انقضت اخذالدا روكنسها وسكنها 
قال المستأجرانت ل فيهادراهم فكنستها ورمينيهافلرصد قه ر بلدا رفي ذ لك ضمنهاوان الكرفانغول له 
ع يمينهكذا فى الكبرئئ * ادا ستأجرالرجل من آ خرحمامامدة معلومة ثم خثلفافي قد رمام 
ان لصا حب السمام وللتا جرنا لقول قول صاحببالسمام ولوانقضت مدة الاجارة وفى الحمام 
رمادكثيروسوقين كثيرفقال رب الحمام السرقين لي وقال المستاجرهولي وانانقله فالقول قول 
الما جراذ الم يعرف كون المد عن في بد صا حب السمام قبل هذ اذام الرماد ذا كان ذلكف من 
5 ! 


كناب الاجارةٌ ) 5 ) (البا بالخامس والء؛ ون) الفصل الثاني 
عد المستاً جر وكان مثرا بذ لك نعلي ان ينقله فان جحدا ل 
فى اعبط #واى|ا 37 رت أهدليا معلومالتلبسه يوما الى الليل نهوجائزها ن البست غفيرها 
في ذ لك 'ليوم فى ضاصة ولا اجرمليهاوان اختله'فقال ر بعلي لبستهوةا لتلابل البستغيربي 
ذكران القو ا 0 بالعلى ابسته ينفسي 
فعليى الاجروتا لتالمراًالبست غير فلا! جرعلى تالوا نبجب ان يكون الب وابفيه هلول قياس 
ماذكرف الداران بسكم العال ان كان في يدها وقت المن زعة فالقول ل ربا على وان كان في يد 
5 .اقول قولها نان هلى السلى كان لوب أعلى ان يصدقها و يضمنها ولا اجر لهكمالوثبت 
الا امن معاييةو اوتديه ا قدابر امن اعتمان م دخون القول قول صااحب العلى اذا اخئلى 
رب الدابة امسن جر وم يركب بعد فقال امس أجراكريتني صن الكوفة الى بغد اد بعشرةوة'لربالدابة 
بلات ينك من| الكونة بعشرةد راهه الى قصر والقصرهوا منص ان لم يقم لاحد هما بيسة عانهما 
العا لعن وراد اند 111111 ي أ قا مأجديعا البيمةكان | بوحسيعةر ح 
اولا نقول الين نغداد خمسة عشرد رهمائم رجع وال يقضى الى بغدآد بعشرةد راهم وهوقول 
ار ى يوس ومحدد رح كذانى المجيط هران اذا الدابةام ون مكان معلوم و ولم يسم ما يده ل 
0 ىاختصدواردت الاجارة.ان حم حمل عليها | و ركبهاالين ذلك المكان فعليد المسمى ا سحسانا 
وكد لك لواستا حرعبد اوم يسم ما مااستاً جرة لدكذافى المبسوط *وا عاجرا رجل منآ خردانة 
: عه اليد بغيرسر ج ٠‏ ولا جام وقاا ل اكرينك عر ياناولم ا كرك رك بسرجه ولاأجام وقال ا مسكربي 
اك ا ان الثول تول صاحب الدابةكذا فى المحبط #ان١:كا‏ 5-5 
من بغداد ال صدية الربي ناعيانها مانت الاجارة ة جا ئزةواذا< حازت الاحا رقناوان المكاري 
رات هذ والده واب من غيرها ووه بأو . تصدقاو اها راواعاراواود ع ثجاء المستحكري ووجد 
9 9 فى يد شيرةنا رادا ن يقيم ا لبينة عل | جار تدهل تقبل بينتهفهذاملىن وجهين اماان يكون 
المكا اي ارا لافار ناجرناس ل اونا جرنانة 0 واذا 
بسع ا لمات روكان المكا ري باعه من غيرة ان كان باعه بعذ ربا نى كان عليه د د ن قادح 
لم يك للست جرسبيل على الدابة وان باعها بغبرعذ ركان المستاً جراحق بها الون ان شقضى مدة 
اجارئهوا انان آجرصن غيرةاووهب اوتصد قكان المستأ جرا حق بهاالى ان يستوفي اجا رثه 


كتاب الاجارة ( 18 ) (البابالخامس والعشرون ) الفصل الثانى 
ثم يجو رفيهذ التصرفات ويكون الجواب في حق هذه التصزفااتكا لجواب فيما اذ ابا مدبغيرعذر 
هذ | الذي ذ كرنا ا نكان اللكا رجي حاضرافامااذ اكان غا تبافان بينة المستاً جرتقبل اذ كان الذى 
في يده الدابة مشتريا!ا و متصدةا عليه اوصوهوبا له لانه يدعى الملى لنفسه فيماني يدة لالت كنا 
لكل من يد عي حتفي بده و بعد هذاان كان باعه المكاري بعذ رفلا سبيل له عابى! لدا به وان كان 
باعة بغيردذ راو وهب وتصد قكان امسأ جراحق به الى ان يستوني الاجارة فامااذ ١‏ كان الذي 
في يد : الد بٍمستا جرااومستعير|اومود عا وقد صدقه ا مستكري فيما قال لا تقبل بينته عليه ثم يقول 
فى الكتاب والمستأً جرا حق بها حتوى يستوفي اجارته ولميذكران المستأ جرالاول احق بهاام الثاني 
وجب ان يكون المستأ جرالتاني احق بها بخلا فماا ذاكان المكا رجي حاضراذكرشيخ الاسلام 
المعروف بخواهر زادةالمسئلة على هذا الوجه فلم يجعل المستا جرالثاني خص ما للمستأ جرالا ول 
وذكرشبخ الاسلام الزاهداحمد الهواويسي والشيئ رالا سلام علي البزد وي ان بينة المأ جر 
على صاحب اليد اذ كان مستاجرامقبوأةوجعله خصداله وفرقا بين المستاجر وبين المستعيروالمودع 
كذاق ا لذخيرة * ولواستكرى الدابة فقال له المكاري استكرغلاما يبتعك ويتبع الدابةوا عطنعقته 
ونفقة الد ابة من الكراء جا زذلك فان ١‏ عطى الغلام نفقته ونفقة الدابة فسرقت منهان | قرصاحب 
الدابة نل ب رق المشكرروي وان اللظناى الامريا متدرا" اء الغلا م اوفى الامريدفع النفقة الى 
ا 0 
وا نكان المستكربى وك يلا بالاستيجارفا ى قا م البينة ءا ه ون انه اس جرا لغلام بعد هداوا ٠‏ رالغلام انه 
قبض منه النفقة الاانهدضا ع وسرق منه و 5 رالمكارىكان القول قوله لا نهلماثبت | ستيجا رالغلام 
صا رالغلام وكيلامن جية المكاروي بقبضما عليه من الكراء متدارالنفقة والوكيل بقبض الدين اذا 
قال قبضت وهلى عند بي كان القول قوله فكذاهذاكذا فى ا لذ خيرة * مان أثر صاحب الدابة انه 
امرةبد فع النفقة الى الغلام وانكرالدفع فاقر لغلا م انه احطاء قبل قول الغلام كذ افى الطيهيرية # 
رجا استأجردابة نا هباوجا ئيافمات المكاربي ف الطريق فان الاجارة الاننتفضفان استاأجررجلاحتننل 
يقوم على الدابة جاز وكان ا جرة على المستكربي ولايرجع بذلى على الورثة ذفان اختلفت الورثة 
والمستكرى فقالت الورثةانما] جر ابوناهذة الدابة علوي ١‏ ن مونة الدابة علبى وانكرالستكري 
ذلكفالقول قوله وان اقامابينةالبينةبينة الورثة فاذا استأ جررجل دابة مرى رجليى ذا هما وجا ني 


كت' ب 'لاجارة ) 6 8 94 31 ( البا بالخامس والعشرون) الفصل الثاني 
1 ليو بغدادفقال! حدههمااكر يذأكها بعشرةدرا دم وقال الخراخمسة عشرفا ن اختلفاقيل ا سترفاء المتعون 
عليه وليبسر” الهم بينة بينة والمسداً < اننا منهما ويد ع ىالا جارة بخمسة فانه:جب التعالق 
في نصيبكل واحد منهما ذاز انعا لفواافسع القافدى العقد في جميع الد ابة كما في بيع العين وان كان 
0 ن حتكان بد مى التدبنارة)#لإاجنب او مو 
| 5 الى ا سه ان الاجافي حص ال خرنخسةر اليه 
جمبعاأكمالومات احدهما وان ومع الاخدلا ف بعد اسثيفاء المعقود عليه ذالة فول قول اللمستأج رمع يمبنه 
“500 واحدمنهما بنصقىمااد عن من الاجرف فضى لد عمى خمسة مشر 
اصن ويقضول والأخرخمسةدراه هذا اذا اختلنانييد [المعقرد عله رام"ذا! ختلعافيةد,المعقود عليه 
لسيرنقال ا حدهمااكر وما كهاا' لى المدا ثن وفال الآ خرا الى ول بغد ادواثمةواءلى الك راء فا نكانوا 
ريلد مايال سيا دق مك ات راءعدمه يران قأنه يجب 
ىفني نصيبكل وأحد صرهه وا حلفوااءر طلا" عسي 36 |2 فسخ ال م ف ى العقدفي جميع 
بيصي وح فيدايد عي ذا ل “حالف في نصيبك انمايجب 
التحالف في نصيب ال خرفاد! حل ىيفس العفد في نصيبه وذبقى الاجارة ني نصيب الآ خرجائزة 
عند هه جميعاهذ | اذا اختلنا:,ل المسير ا بعد المسبرالئن حد الأكا ريين فا'قول نول الآآجر 
مع يمينه وان اقا موا جميعاالبينة فالبيئة ببنة المسنا جران !كان يد عي زدادة سبرعلئ مايةولان كذا 
فى المحيط + تكا روي شق محمل نقال الحمال عنبت عيدان المحمل وقال المستكري بل عنيث 
الابلان كان الكراء مثل مايتكارى به خشب المعمل فالقول للحمال وان كان مثل مايتكارل 
من الا بل فالقو للمستكري لان اس الى ىكمإيطاق على العيد ان يدل على الا بل نيكون 
المرادمن هذا اللفظ مجهولا فوج ب استبائة امراد من الملفوظ بالمسمئ كذ افي “حيط السرخسى * 
واذا استأجرالرجل دابةوغلاماليذهب به بحناب لين بغدادواختلض الستأجروالاجيرفان 
اختلنا في ايفاء العمل والمرسل يتكرفبكون القول فاه سالبائع اذا ادعوئ تسليم المبيع والمشتري 
بكزوان اختلعافي ايفاء الا جرفالفول قول الغلام هكذانى المسيط» رجال تكارئئ فلا ماليذه باه 
بكنا 
لثمان» 


كتاب الاجارة (91469) ( الياب الخامس والعشرون) الفصلالثاني 
بكتاب الون بغدادفقال الفلام قد ذهبت بالكتاب وقال الذذمى ارل اليه الكئاب له لم تاتنى به 
فعلى الغلام البينة على مايد ع لانهيدعى ا يفاء المعقود عليه فان أ قاما'بينة انه دفع الكتاب اليه كا ن 
الثابت با لبينةىا لثابت بافرا راتخصم وله الاجرعلى المرسل د ون من حمل الكناب اليهوا ن قال المرسل 
اليها عطيئّه اجرة عشروّن راد ,فعليه اين على ذ لك كما لوكان المرسلهوا الذي يدعي ايفاءالاجروان 
اقام الغلام البينةانهقد انون بغد اد بالكتاب فلم جد ا لرجل فلها لاجركذافى المبسوط * رجل كار دا بةٌ 
من رجل ولم يسم بغلااوحمارافجاءتحمارفاختلعا فقال المستكربي انما استكريتمنك هذا البغ ل بخمسة 
دراهم وقال المكارمي لابل اكرد يتى هذ! | لعماربخمسة درا هم فان اختلفا قبل الركوب وليس لاحدهما 
بينة فانهما يتالفان وان اختلفابعدالركوب ولم يقم لاحد هما بينةفالقول قول المستأجرفامااذا افاما 
جميعا لبينة | ن وقع بينهما الاختلاف ف المعقود عليه وهى المنفعة فان اختلعا قبل الركوب فالبينة بينة 
المكا ري كذ اف الممصيط » وا ذا تكارئن دا بة صن الكوفة الون فارس ويسموئ مد ينة معلومة فالا جارة 
جائزة فان اختلفافى النقد فقال المستأجراعطيتى نقدفا رس لاى الوجو بكان بغارس ونقدفارس انقص 
وقال المكاري لا بل عليك نقدكوفة لان العقد كان بكوفة ونقد كوفة ازيدكان علية نقد المكان الذي 
فيه | لعق دلا نقد ا لمكا ن الذي حصل فيه الوجوب كذافى الذ خيرة * استعمله فى الرستاق باجارة 
فاسدةوا ختصماف البلد وا جرمئل ذلى العمل يثعاوت فى الك ن يجب اجرمثل عملة في المكان 
الذى استأجرهدفيه كذ اف الفنية #ناذا استأجرا! لرجل الدابة الى ألحيرة فةال رب الدابة هذه 
الدابة دونك فا ركبها دلماءان بعد مايرجع من ألحيرة اختلفافقال المستكري ولم اذهب بها 
الى الميرة فلا ااجرعلبي وقال صاحب الدابة لال ذهبت بها الى الحبيرة ولى عليى الاجرفان 
لم يعلم خروجه و توجهه الى الحبيرةفالقول ةول المستاً حروان علم خر وجها لى الحيرة فالقول 
قول صاحبب ادا بة هكذافى المسبط * فان تكار يوما الى الليل بدرهم فاراة الدابة على ادبها 
وقال اركبها ا ذا شئت فلماجاء الليل نا زعافى | لكراء والركويب فا نكانت الدا بةد فعت الى المستأجر 
نعليه الاجر وأنكان لم يد فعها فلا جرعليه ولوق رب لد ابة البيئة اندقد ركبها كذ افى المبسوط » 
رجل استأجر عبد ا بخيط معه مشاهرة كل شهرباج رمسم جحل | لياط الاجارة واد ععى العبد اذه 
عبدة واقام ربا لعبد البينة على الاجا رةفاختلفا الى القاضي في ذلى شهرائم رك بار 
وقد ستعمله قبل أ د وبعدة فعليه | جرجميع ذلك ولوعطب العبد فى حال الجحود فى الخيا 
6 رلا | 


كناب الاجارة (+19) ( الباب عامس والعشر ون) الفص ل الثاني 
ذلاشوع على المستأ جرانما عليه الاجرة وكذلك لوفال المستأ جرهوءبد : ولكن غصبته وا المسئلة 
بعالهاكذا في محيط السرخسى » واذًا استأجرالرجل رحى ماءفانكسرا حدالعمجرين والدوارة 
فهذ! عذ رو له ان ينسخ الاجارة وك ذلى ان انكسرالبيت فان اختلنافهذاءلن و جهين اما 
ان يختلدافي مدة لا نكسا را واذتلها فيا صل الا :كسار والجواب فين لجواب فيمااذا اختلفافيقدر 
م: ةانقطا ع الماءاو في اصل الانقطا ع كدانى الذخيرة #أكنرئ ابلا الى بغداد وا ختلفا في وفنت 
الخروج:الامرائى المستأ جرف 'لاصل وكذا في تعيين | ردق اذالم يكن الطريقان متعاوئين 
ولوكان احد ها صعب لا بد من البيا ن كذانى الخلاصة #فال رجلان امنا جراد ابة من الري 
إلى ا لكونة باج رمسمى فلما ذ هما لى الكوفة اختصماعند القاصى فقتل أ ححد هما اكتريما دمن فلان 
الى الكومة ذاهباوجا ئيا وال الآ حراكترينا هامن فلان والووكدانيا ونيا ولاسة لواحد منهما 
ذان القاضى يقضى بالد ابه ملكا للمقرله !اغا ئب ولا يقضي فيها, الاجارة وساع القاص يكل واحد 
#تومادى البعايياكق الموضع ' لذي يد عى فا, ناد عول كل شوع ترهماالقاضي و مااجدعا عليه فان 
اتا مكل واحد صهها البِيسة على د الكراء وركيت البينتان وق الناصى اأدابة في ايد يهما 
ولاب ذن القاضى لوا حد منهدا في ١‏ اا 0 0 
علن ما ير ان رجن قد وم صاحبها وان لم يرج لا يأ مرهما ب لنفقة بل يأصرهما بالببع واذابا عالدابة 
بامرالقاضى وق القاضى الثمن في ايد بهمافانى كان قد اتعنا عليهماباء الناضي وثبت ذلى 
عند الغاصى فا لقاضى يعطبهمامن لثمن قد ا رذلكىكذا فى التاتارخانية # فان طلس بكل واحد منهما 
كلذ يدنع لين ب صاح الدابد! لم يد فعلان فيهقف] ء على الغائب ولك ن عل الثمن في ايديهما 
وفوا ان يمراان رمات إلقاصي ان ل١ايسمع‏ خصومتهم ولأموا بيع واخقة لان نيه تضاء 
فلى الها نامو سو لها الالر ييل الاي جانب شاءكذا فى الكافي * ولواكتريا 
رابةمن بغداداى الكوفة ذاهبا, وجا يا فلدا بلغا الكوفة بدا لاحد هما| ن لايرجع الى بغداد وان ذلى 
عذرافي فسئٍ الاج ارةفان رفع الا عراى القاصى لي نع الا جا رة وتصاد فاعلون ذلك ولم يقيما بينة 
ذالقاضي لا يتعرض لشىع صى ذلك فان ا قاماالبينة مع تصادقهما على ذ لى فالقاضي ايفسع 
الاجارة ماني ذلك من القضاء هلى الغا ئب لكنهان شاء ‏ جرذلك النصو من شر يكه على سبيل 
النظرونى الكناب يفول ان شاء القاضي يكرى الدابة طلهامن الذي برجع الى بغداد ومعناة 


كتاب الاجارة ( 151 ) ( البابالخامس ,العشرون) الف لالثانى 
ان الفاضى د ري النصى الذمي كان لصاحب العذ رص الذي بريد الزجوع الم بغدادويقرر 
الكراء فى النصى الذي كان له وان شاء اكثرئ نصفها من آخرفيركبانها جميعااوعلى سبيل 
النهائي كما كانايفعلان مع الا ول ثم اميذ رفى الكتاب انه اذالم يجد من يكربي ذلى النه.ى 
دل له ان يود ع ذلك النصنى من !لذي يريد الرجوع الى بغدادوذ كرني موضع آخرانه ان شاء 
فعل ذلك فيكون النصى ف يد بالود يعة 1 انصى بالاجارة فيركب يوماو ينزل يوماوهذ االاطلاق 
علئن قولهمااماءلى قول ابي حنيفة رح اجارة النصف من رجل آخرلانجوز لها ن الشيوع 
كذ فى المسيط * وفى نواد ربن سماعة وهشام ع ىمد ر حرج ل آجردارامن رجل بدراهم معلومة 
ميركل الم وقال كنت دفعتها الى الآ جروا مرته ان بو وُجرها فالاجرة لي وقال الآ جر 
كنت غصبتها من رآ جرتهانالاجرة إلى فالقول قول رب الدا رويا خذالا جروان اقام| لآ جرالبيئة 
علون ماد عن من الغصب لغصب لا تقبل بينته وان قا م ين علس اقرارالمستحق بمااد مون من الغصسب 
تقبل بينته وتانت الاجرؤله ولوكان الآ جربنى ف الا رض بناء وأجرهامبنية فقال رب الارض 
امرتكي ان تبني وتؤٌ جروقال الآ جرغصبتنك وبنيتها وأ جرنها قال يقسم الاج رعلول قبمة الارض 
فيرهبنية و على البناء فماا صاب الارض فهولرب الارض ومااصاب البناء فهولصا حب 'بناء كذ افى 
الذخبرة * قال ابوكراستا جردابة وذهب الىن سمرقند نجاء آخروادء!هالفسه ولم يصد قدانه 
مستا جر واستعق عليههل للآ جران يرجع علي بائعه قبل لادان كان المدعي للدا بةادعئ فعلا 
' على الذمي في دده الدابة بان قالهذهالدابة ماكى غصبتها مني ينتصب هوخصماو يسمع علية 
البينةو يكون للآجرحق الرجو ع عليئن بائعه واذاادعئ على أخرانى ا ستأجرت هذه الد ارا لني 
في يديك م فلان بتار يخ كذ قبل ان تستأجرهاهل ينتصب صاحب اليد خصواللمد مي في حق 
اثبات الا جارة ءايه حزق لواقام يينقعلى الاجارة ه ل تسمع يبننه فهذ اعل وجهين اماان اد عل 
علوي صاحب اليد فعلابان قال سنأ جرت هذه الدا رمن فلان و قبضتهافا خذ نها منى بغيرحق 
وفصبنهاعني تسمع بينته وامااذا فال استأجرت من فلان قبل ان نستأجرلنت وقدسام اليى 
ولم يد ع عليه فعلا لا تسمع بينته كذ! فى المحيط » المستا جراذا ادعين انه استأجرالارض وهى فارغة 
وادعى اوجرا نها كانت مشغولة ومز روعةيعتبرألال وا نكانت الارض فارغة فالقول للمستأجر 
وان كانت مشغولة فالقول للا جر وهوالمخنا ركذ! في خزانة | افتين با ع الدلال ضيعة رجل بامره 


كتاب الاحارة (+19) ( البابالسادس والعشرون) 
فقال صا حب الضيعة بعتها بغيراجبرو قال الدلا ل بل باجرفا نان هذا الدلال معر وفابانه يبع 
اموال الماس بالاجرلا يصدق١/‏ مرعلئ دعواة ويجب! جرالمئل كذاني جواهرا لا خلاطى * 
لوقل امي خنتالوتخذاحن ناكول على لامىلنكى اودري * 
ون واتتساحب الع اسان اران 0 المالى فقا١‏ ل الراعى ذ انها وهى هى هينه و وفال 
المالى ذبحتها.ه ى حبة فالفول قو ل الراغى في صيد النوازل اما الا جنبي اذاقال ذ اعت شاك 
وهى ميئة هل يكون مثل الراء عى قال ينبغي ان يكون مثله حتون يكون القو ل قو لمع يمينه 
وهكذا قاله بعض العةها عرحلان في ضمانه بثكا بخلاف ما ذاقال ذ بحت شاتى باذنئى وانكر 
ا نالقول قول المالى ولوقال '١‏ راف د (عتهالانها مريصة وي وا - 
مابهامرض فا ولفولر فيك الشاة ويضمن "١"‏ لراعي كذافى الفصول العمادية* دفع ا لاجرا 

المؤجرومات بعد شهرين فطالبه الورثةباجم رعشرة'شهروةال ال, 0 
وابمت له الدكنى بقية السة وقالتالورنة بل آجرتها سنةذالقول للم اخرلا دالت الاجر 


2 ا ا ا ا ا ينا 


واد عت الورثة ابطال ملكه كدا فى القنية * الب ب!لسادس والعشرون فى سنيج رالدواتااركوت 


بجو زاستيجارا اد ا 0 
اذاركب بنفسهاوا. > كب واحدا ليس له ان يركب فيره حكذا فىالكا ني* ذآن رك ها المستاً جراوغيرة 
بعد مأ نعين فعطبت ضمن تيمتهاكذا فى الجوهرة النيرة * فان قال على ان يركبهافلان فاركبها 
غيرة فعطبت ضمن حكذ فى الكافي * اذا تكارئن من رجل' بلامسماة بغيرعينهام نكوفة الى مكة 
فا لاجارة جائزة قال الشبز الامام خواهر زاد» ليس تفسرالمسئلة! ن استأجرا بلابغيرمينهالان 
|استيجا را بل بغيرعينها لا عجو أجهالةلمعقود عليه بل تفسيرها ان يتقبل المكارى العمل فيقول له 
المستكر: ي احملني الول وصكة بكذا فيكون المعقود عليه أ مل في ذمة المكاري وانه معلوم بل آلة 
الحم ل وجئالة الآ له لانوجمب فساد الا جا رةكما فى الخمياط والقصا روما اشبه ذلك قال الصد رالشهيد 
ونس نفني بالجدوا زكماذ كرف الكتاب وتفسيرذلك مافلناوصا رذلك معنى معدادا ولولم يكن 
كذلى لا يجو : زهكذا فى المحيط * ولواستاً جردا بة ال ى موضع معلوم فلما سا ربعض الطرر بق بحصت 
الدابة وضعفت عن السيرفان كان المستاًجراستا جرالدابة بعينهاكان للمستأ جر لخياران شاء 





نقض 


كا بالاجارة 0 ( 9#؟) ( لباب السارس والعشرون ) 
اليو ا 0 
يخال قمع انار راس جهب نان لوهذ 
وب وبر وعد ب ودع وي 
مابكون اننظا رخرو ج القاذلة فعليم الاجر لذهابه الئل ذلى المكان ركب اول يركب ولومكث 
كثيرا مقد! رما لايمكث فى انتظارالقافلة وقد :: رعليه الضمان ذلايرتفع بالغرو ج نلايجب الاجر 
0 00 موسي دور عله 
سا ااال ري ينا ارد يارد مهدر 
نه يج بكذافى الغياثية # وف الصيرفية اسئاً جرد ابة بعينها للبدمل فحمل المكا رى على ذيرهاقال 
لااستعق الاجر ويكون متبرعاكذ اف النانارخانيذ *وأوتكارى من العرات الى جعفي وجعفي تبياتان 
اجرمثلها ومثله بخارا ١انانا‏ ااا اي السهلتين هي سهلة توت ا وسهلة أصيو 
اوتكاراهاال ٌ خنوب وله يبن أي القرد يتين والسهلة(, يكستان) وسهلةالامير وراب سورة قندكذاف الظهيررة + 
اسئاجردوا 3 نى خوا رئم مال يتا رابعشرين د ينارأ ١‏ وأم بعين النقد ولا الوزن فالمعتبر نقد خوا رزم 
ووزله لكان العة لعقدفيه كذ ا فى القية* ذكا ريل داب با ربعةد راهم ال مكان ا كذاعل, ون أن يرجع اليوم 
فاميرجع الول ىايام يجب عليه د ر” همان لانه مخالف فى الرجوع كذا فى الوجيزللكرد رى*#استاأجر 
لمعنه | الوق مكة فهذا على الذهاب دون المجوع وى العار يه عأ ى الذهابوا لم وع كذافى الذخيرة * 
دأو ا ره لل يها تامس الصظة مرغت ل لق الخسي' فحمل 
علبهاها هليرجع على ا مكاري :حصة ذلك قال القاض ي بديع الدين لالانغرضي بذلىكذان التاتار. خانة#* 
واذا تكاروقد ابتين احدنهما الى بغداد وألااخرول الى حلوان فا نكانت التتى! [ ول بغدادبعينها والنى 
الى حلوان بعينها جا ز العقد وإ نكانت بغيرعينها لم يجزوعليه فيما ركب اجرمثئله ولاضمان اعتبا راللعقد 
. الفاسد باجا ركذ اف المبسوط* ولوتكاري دا بتين رجلا نصفقة واحدة يقسم الاجرعلئ اجر 
عز/ا | 


كتاب الاجارة (99) ( البا بالسادس والعشرون ) 
مثلوما علي قد ر حملهما ركذا اذا اسئا جرغلامين للخياطة ونحووكذ افى الغياثية * واذا نكا رك قوم 
مشاة ابلاعلىا المكا ري تحمل عايهن رض منههم اومن اعبى صنهم فهذا ماسد ولوشرط علية مقبة 
مببيو اندم ركب واحدصنهه ثم برل ثم يركب الآخرثم ينزلفذلك جائزآذانى فى الخلاصة *وان1 
آجرالرجلدابة لى الجبانهاوالى الجمازة فهذا لا يجو زقالوا انمالايجو, زالى ا لجبانة في بلدةلاهلها 
جما نان احد بهما بعيد ‏ والاخرل قريبةماكان في بلا د >حمدر عجبانتان بعد هنا بعد ؟ والاخرئل 
قريبةولا يد رئ! لىن د ايتههاآ جراما ان كانت جبا بقواحدة! و وزوتقع الاجارة على أول حدرد من 
تلك انه وفى الجنارة مالا عجو, زاذ لكان المصلى ١‏ بين اوثل" فولا دد رك الوى ايهما آجراما اذاكان 
المصائن واحدا' واكثرالا انه يعلم انها لول | ايها أجريجو زكذ اف الذخيرة #ى وان اسن جردابة لبشبع 
عليها رجلا! وليتلقوى عليها رجلا لا جو زالاان يسمي موضعام معأ وما كدا فى الظهيرية » اذ استأجر 
م رجل دابفكل شه ربعشرة علي انيم ى بداله من ليل اونهارحاجة ركبها ذا نكان بسدى بالكونة 
ناحيةمن ترا حيها فهوجا ئروان لم يسم مكاءامعلرمالانجور' كذافى المحيط * وان د ',اهامن بك ال كو 
لبركبها فله ان بياغ عايج امنزله بالكو استحسا ناوفى الفياس ليس له ذ لى ركذ لك لواستأجرها بحل 
ونا عافان حطالمتاع في ناحية من | لكوفة وقا قال هذ امنرلى فاذاهوقد اخأ فا! ادان يدمله ثانية! لل 
منزله ذا يس له ذلك وكد لك لوتكا رول حما را من الكوفة ليركبه الى أ يرة ذ'هباوحا ثبافله ان يبلغ 
كيد ويد وسو لونكارئ من الكوفة الى العيرة واذا تكار دابة 
بالكوفة من موضع كادت فيدا لد ابة الى الكناسة ذا هبا وحائيا ذارادان يبلغ في رجعئة الون ا دله 
لميكن له ذلك انماله ان يرجع الى الموصع الذي تكارى فيه الدا بدكذ' فى المبسوط » وف المنتف 
لوتكارىل دابة عل دخول عشرين يوما الوى هوضع كدافاد حلها مكاري في خمسة وعشرين يوسا 
وأ ل نط عنه من الاج راعساب ذلك وهذا يستقيم على فول ابي يوسف ومحمد رح اما على قول 
ابي حنيعة رح ينبغي ان يفسدالاجارة حتذافى '"خلاصة * وان 6 راهامن الكوفة الى بغداد 
على بو وي في يومين فله عشرة والا ارورم ساي جخرع الصي الارى 
بحة والثانية فاسدة و عند هما نص التسمية لنسميتان كذاف امسو * ولواكترول ابلامن كوذة ان 
مكد” عر ذاهبار رجائيامان له ان يركهايوم ترد بد ويوم عرفةوبوم التحروئلثه ايام التشريقكذا 
في خزانةالمفتين * ولواكتربى الدابة رجلان فمات احد همافي بعض الطريق ا جبرالمكري عل 


كاب الاجا رة (998) ( البا بالسادس والعشرون ) 
ان يكرى ,لاني يرود السير نصى بعيرة بنصف الا جر وله ان تحمل معه مثل الذي مات ولو 
استأجر وا سفينة 1 لبسملهم فيها فمات بعضهم حمل الباقين بحصتهم ولدان مل مثل من مات 
اواكثرما لم يضرالباقين في سيرهم المشروط فان قال اددهم اقم هنافان كان في بعض' لبوا بوادىي!جبر 
الى ان ينتهى الى قرب العمرأ نكذافى الغراثية #رجل استأجر بعيرامن الكوفة الىن مكة ذ اهبا 
نيائم مات بعد ما قضى المناسى انما عليه من الاجرعساب ذلك فان العقد فيمابقي قد بطل 
بموه فسقط من الا ج رساب و يجب ف تركته بحسا بما | ستؤفي ثم بين فقال بلزمة من الكراء 
خمسة أعشار ونص فو يبط لعنه أربعة اعشارونصى وهذه مسئلة عجيبة قال شمس الائمة الس خسى 
وبيان نخربم هذ المسئلة ان من الكوفة الى مكدٌ سبعة وعشرين مرحله فذلى للذهاب وللاياب 
كذ لى وفضاء المنا سك يكون في سنذابام في يوم التروية بعخر ج الول منول و في يوم عرفة بخر ج 
ال عرفات وفي يوم النحريعود الئ مكة لطواف الزيارة وثلثة ايام بعد هللرمي و يعس بكل يوم 
مرحلة ذان | جمعت ذلك كلهكان سئين مرحل كل سنة مرع ذلك عشرةفان مات بعد قضاء المناسىف 
والرجوع الىن مكة نقد تنررعليه ثلثة وثلثون جزء من الاجرسبعة وعشر ون جز للذهاب ال 
مكةوسئة اجزاء للمناسك وذلى خمسة | عشارو نصف عش ركل عشرستة قال شمس الاثم ربمايشترط 
الممرعلى المدينة فيز اد ثلثة مراحل فان من الكوفة الى مكذ عا لى دق المدينة نلثين مرحلة 
امم ن القسية علي اليس وستين جد وله الس 

ن ثللة , 90 بالاجراتوو جاب وكا امون ءٍ واقاراة اللحرولى العم 
ا فعليهئلنة وثلئون جزء من ذأثة وسئين جزء "من لاجر الذ هاب سبعة وعشر ين جزء ولقضاء 
الاو درون كان 7 طبينهماان الذهاب من طربق اللدينة والايابكد لى القسمة علوق سند 
وصنين جزء و ,وانما يتقر رسئة تلو > زء للذها ب ثلثون ولقضا عالمناسك سئة فحاصل مايتقر وعلية 
ازا عدار الاجر قري السهولة والوعورة فى المراحل لقسمة ا لكراءعليها 
لان ذلك لايمكن ضبطه والوعورة الصعوبة هذه مسثئلة يمتحن يهامن بحر في علم العقه هكذ | 
كان سكي واادجي عن استانه الشيضالامام ظهيرالد ين الأرغيا نى كذا فى الظهيرية * ولواراد 
المكثربي ان بنصب على | لحمل كنيسة اوقبة لايملك ذلك ولا يملك ان يبدل من جنسهاما هو 
اعظم منها وا نكان د ونها | ومثلهاجاز ولوارادالمكاري ان يبد ل البعيرمثئل الاول جا زولوانكسر 


كناب الاجارة (بو؟) ( الباب السابع والعشرون ) 
المصسل فركب على الزاملة يجب الاحر بكماله وان هرب ألسمال فانفق المكنري على| لدابة 
بامرأ لحاكم اوبامره ن نصبة سكم يرجع بما انفق على صاحب الدابة ولايصد ق ف الانفا ق 
الاببينة كذا فى الغرائبة * واذ اتكارى الرجل دابه من رجل على ان يركب مع فلان يشيعه 
الى مكان معلوم حتون جا زت الاجارة نحبسها من الغدالى انتصاف النهارئم بدالرجلا نلا يخرج 
فر الدابة عند الظهرذلااجر وهل يضمن بهذا الحبس ان حيسها در عبس الداس لا ننظارخروج 
ذلك الرجل لا يضمن وا نكان اكثرمن ذ لك يضم سكذا فى الذ خيرة * وادا استاجرد ابد للعمل فله 
ان يركبهاوا ذا اسدا جرها للركوب ام يكن لدان :عمل عليهاواذا حمل مليهالانسق الاجر 
وفى البنالى ي أنااستا جرد ابة تحمل عليها تحمل رجلا عليها للايضمن كذافى | لعميط * رجل تكارئ 
راث ١‏ لى ددانعينا زويك الإجرا دا رجغ فى ى بغد أن لم يكن لصاحب ١‏ لدابة ان يطالبهبالكراء 
م' لم برجع صن بغد اد وهذا مشكل لا نه لابد رو ميقات رجوعه من بغدادفا كان الاصل صصجهولا 
مات امس جرف بنداد الآ بأخذ صاحب الدااجوالذهاب من ذتكذافى الهرية » 
الباب السابع والعشرون فيمسائل الضمان بالخلاف والاستعدال والضياع ,ا لنلى رغيرذلك استأجر 
رارهأ! موضع كذا فركبها فى المصروام يذهب !. ولت ىذاكالموضع يضدن ولوكان هذابى ١١‏ لدوب 2ك 
كذانى السرا اجية * ون محمد رح استأ جرهاليركبهافى المصريوما فخرج عليها ثم ردهاني ذلى 
اليوم الى المصربرئ عن الضمان كذا فى التاثار خانية #استاً جر دابة لبحمل مليهاشعيراكيلا 
و اي وا 6 ا ماه في قوهم جميع لان العنطة 
اليا يتياور ا 
يضمن جزء من حد عشرجزء من قيمتها اذاكانت الدابة تقو مل حمل ذلى لان المحمولءن 

جنس | ١‏ و00 2-2-2000 
عاق > يوسي يا 
ان المسمئ من كان في موضع| عمل ,المحمول! يضافي موضع العمل وقداستوياوزنا'لاان! 0 
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كتاب الاجارة (199) ( البابال-! بع والعشرون ) 
يأخذ من موضعم لحمل اقل مما ,أخذ و المسمئى ضمن لان الم-مول حينئذ يكو ناضر يا لدابة 
هن المجون كال رسيي حلة رركي ١‏ تكد دل جا خقره ١1‏ و جيرا مكل وز اموق نان نان 
المحمول يأخذ من موضع العمل اكثرصاباً خذ المسمى لا يضمن لانه ايسرعلى الدا ب فلايضفن 
ال يا اا ا حطبا او 
با وفطبا بحيث جا وزموضع العدل وبهذ ايفن كذ افى الظهيرية به ولوتكار! ها ليحمل مليها شعيرا 
كيلامعلوما تسمل و وي سرخسىر حيضمن وقال الامام 

خواهر زاد: لايك من | ستحسا ناقال الصد رالشهيد ر ح فيعاريةالاصل «ه والاطس كذ | في الخلاصة » 

ولواستاً جردابة #حدل عليها شعيرا حمل عليهافي احد ألجوا لقين حنطة وفى ١آ‏ خرثعيرافعطبث 
قال امحابايجب عليه نص الضد ان ونى. ف الاجرةدذافى الينابيع * ولوحمل الاكمية | والطيالسة مكان 
الثوب الزطى ضمن كذ افى الغيائية #اكترى بعيرا لمحيل فحمل: زاملة يضمن و ا حمل ر ور 
العمل لايضمن لانها خف حكذ | في محيط | لسر خسي #استأجرهاليركب فاركب غيرة ثم انزله 

وركب لا يبر من الضمان ولواستا جرهاان حمل الى موضعكذا نقاد هاالون هناك ولم يركب 
ولم حمل وجب الاجروا لولم يركب ولم سمال بهذ رفى الدابذ لانجب الاجركذ ا فى الثانار خا نيك + 
وان استأأجرسرجا ليركبه شهرافاعطاة غيرة؛ ركب فهوضامن ولا ا جرعليه وا ان استأ جراكافايتقل 
علية حنطة شهرا فهوجائزى حنطته وحنطة غيرة سواء وأ لجوالق كذلى كذاف المبسوط * واذا 
اسئاً جر لمحل عليها حمل نفسه فمل عليها حمل فيرة فلاضمان ولواستأ جرمحلاليركبهفليس 
لدان حمل فيرو كذافى الث تارخانية * ولواستا جرادابة علئن ان لاحد هما ثلثيها وللً خرذلثها 
فحمل عليها لا ول سبعةو الآ خرعشرة من هذا اربعة وثلثامن سبع عشرلان ا لأذون له خمسة 
وثلثان كذافى الغيا ثية # واذ! اسدأ جرم آ خردا بك لتحمل عليها عشرة مخانيم حنطة فحمل عليها 
احد مشر مختوما فعطبت الدا بة من ذلك بعد مابلغت المكان المشر وطفعليه الاج ركاملا و يضمن 
حر من الخ عقيو جزء من قيمة الدابة ولميملك شيا من اللستأ ج قالواتاويل المسقلةمن وجهين 
احدهما|ذاكان ت الدابة تطيق حمل مازاد وكانت تسيرمع الحم ل امااذ كانت لانطي ق يضمن جميعقيمتها 
0 قياس مسثلةتا ني بعدهذاوالثاني أن يعمل عليها احد عشرمختومادفعةواحدة امااذاحمل عليها 
عشرة مخائيم حنطة ثم حمل عليها وعطبت الدابة يضمن قيمتها بنمامها هذا اذ | حمل العاد بي عشم 
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كتاب الاعارة )7٠١(‏ الباب السا بع والعشرون ) 
الذاحويين! للركوب ف المصرا وخار جالمصرءا ونه 2 عل مروس بعينه'فاركب فيرها 
ماوظامنا ولايجب الاج رملمت الدابة اوداك ت وان كان تعمل مروص بغيرءينهالم يضمن 
كداق الب + تار لحمل انانا فسمالاءر أو ثقياة لا يضمن لان اسم الانسان بتناولهاو انكانت 
اق بسك ال تسملج' الدابة يضسس لإنهيكون ا تلاعالا حملا كذا في محبطالسرخسي * لواستاجرها 
يركب اركب صبيابستمسى ضمن الكل ونكذا ااام ستمسك كذافى الغيائية * اكترول دابة 
تسمال دابهاامرأ:ف'دت نه ,لد هامعها يضمن بقدرالولد وكذلكالوولدت الناتة حمل ولدها 
مءالى أذ كران ولدت الناقة ملكالى !حب الدابة حكذا في محبط السرخسي * واذا اسنا جر 
و جفاسرجه لايسر ج دمئله حمر فهوضامن بقد رما زاد باتفاقالروايات وانكاى السررج 
الآ الشو دن الاول اومثله فلادمان مكذلى 'واستأجرة باحاف فنز ع ذلك الاكاف واء كفه 
(١‏ كامن!١ا‏ 
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بالط ف هواخف من الاول 
حا لاف ان كبه مزع الاكافو سرجه ولا صمان ولواستاً جرحمارا دسر ج لبركبه فسمل 
مايهامكانا 55 كا وأو ركبه مه وضا م هكذ اذك رنى لعجا مع الت غيرقا لوارهذا قول ابي حنيعة رح وقال 
ابربيوسؤى ,“ديك رح فهوضاس بقدرمازادوجه ماذكرقى أجامع الصغيروهوا لاسس اند مخالى 
فى الكل صورة ومعنىٌَ وها اذ اكانت دابة توذكف بدنل هد | العاف امااذاكان داب لانرّكف 
اصلاارلا زوك مدل هذ! الاكاف يضمن جديع القيمة في قولهم جميعا حكذ ا ى المدرط * ولو 
استأ جرحماراعربانانا جو ركبهفهوضامن قال مشا نحنااذ'اسنا جر من عو ا مردع 
١‏ يمكن الركوب اليه الابسر جنسوان اسن جرة من بلدالى بلدلا يضمن وحكدلى لوا سا جر» 
57-7 ف المصروا لمستأ جر مس لا يركب ف المصرعريانافلا ضدان ويثبتالاذن فالاسراج 
فى حقدد لالة فا رمن المستأ جرمسن يركب فى المضرعريان دعليه الضمان ثم اذاضمن يضمن جميع 
الب رودا ادلاذكرلهذهالمستلة فى الاصال قال بعض امنأ يضمن جميع القيمة و هوألصحبيم 
دكدا فى المسيط عد وان استأجردابةبفي,لجام ذالجمها ا وما نت ملجمة فنز عوابدله بلجام مثله و ركب 
لايضمن وان كانت تركب بغي رلجاء فالجمهابلجام لاتلجم بمثلهاكان ضاصنا كذ افي خزانة المفتين * 
رادا كبس الدابة بلجامها اي جذبها الى نفسه بعنفى اوضربها فعطبت ضمن عند ابي حنيثة رح 

واي 


كناب الاجارة )٠١1(‏ ( البابالسابع والعشرون ) 
وعليةالفتوئ كذافىالجو هرة النيرة* ومن اسمعيل الزاهد قال لواستاً جرهالي ركبهافضربها فما نت 
ايكان يضربهاباذن صاحبهاو اصاب الموضع المعتا دلايضمن اجماعا وان اصاب فيرا موضع . 
المعتاد يضمن بالا جماع الآان يكون مأذوناله في ذلك الموضع بعينه كذا فى المضمرات #فا ن كان 
في صن فى الميريضمس ا جماعاكذا فى الغيائية * رجل ا ستاأ جرد ابة للركوب الى الكوفة “جاوزبها 
من الكونة مقد | رمالابسا صم فبة الناس وركب في نلى الزيادة اولم يركب ثم ردها الى الكوفة 
كان عليةالاجرالى الكوفة فتكون إلدابة مضمونة عليه مالم يرد ها الى صا حبها حنى لوهلكت 
في طريق الكونة يضمن قيمتها ولا يسقط منه شوع من الاجروهذ اقول البي حنيفة رح الآخروهوثول 
.ا <بيه كذا ني فنا ون قاضيضان * راوهلك المستا جرفي بدالمستا جرة سنسقه رجل فضمنى 
المسأجرفيدته جع على! 5 جويماضم نكذا فى الينابيع ‏ جامع الفتاويى اذااسئا جر لحمل عشرة 
اتفزةٌ تأجرهامن فيرو لمعل علبها عشرين تفيزا فحمل فعطيت الدابة يٌخيرالك فى ا لتضمين 
فان ضمن الثانى. رجع دللى الاول وان ضمن الاول لابرجيع على الثاني لانه هوا 'ذى غرةولو 
اسنا جرال همدان فعطبت الك ابد في نصفى الطريق والذمي بي اشديقسم الكراء على السهواة 
والشدة لانه رب فوس كرا #درهم ورب فرسي كراؤدرهمان كذا في الثا تا رخانية # وأرا ستاجر 
داب ليركب الوى موضع كذا ذاهباوجائي بعلفها حتئ فسدت ثم رجع وارد ف غيرة جب أجرمشس 
الذهابونص_اجرمئل الرجوءلانف الرجوعصا رقاصبافى النصى وف النصفى فا سد ولوهلكت 
ضمن نص قيمة الدابة وان علفها بعحسب ذل صما عليه من الا جركذافى الغياثية * ولواستا جرها 
ليركبها الى مكان عينه فركبهاالئ مكان آخريضمن اذا هلكت وائكان الثاني اقرب من الاول 
كذا فى البد ائع * واذ!استا جر دابة ليذهب الى مكان كذافذ هب بها ني مكان أخر وسلمت 
الدابةاوهلكت فلااجرعليه والاصل في جنس هذ:المسا ئل ان استيفاء المعقود عليه يوجب الاجر 
على المستاً جرا ذا تمكن المستاً جرصن ا ستيفاء ماهوا لمعقود عليه مذ الم يتمكن فلا الايرول أن من 
سأ جرمن] خرثوبابعنه لبلبسه وفص ب هذ !امسن جرمن هذا الآ جرثوبا آخرثم ان المستأجرلبس 
نوب المفصوب د ون الثوب المس جرذا نيان في بيتهفانه يجب الا جرعلى المستأ جرنى الثوب 
المستاأ جروان لم يكن متمكدا بآن كان فصب و+لى الثوب اللستأ جر انأ جرلا جرملى 
المستأجرا صلاكذافى الذخيرة | سنا جرد ابة لمسمل علبها حدلاءعينا لى موضع معين في طريق 
1/4 ' 


كتاب الاجارة (م١,)‏ ( اليا بآ أسأيه ع والعذرون ) 
بعبنه اواستاً ج رحمارا بعمل مناعه في طريق بعينه ة'خذ في طري قآ خرد سلكه الناسفهاكت اوالمنا ع 
لم يضمى وان بلغ فله الا جرلان الطريق للم بنفا وت لم يد نعيرنه حت لوا خذ في طريق لا يسلكو'ه 
اوهومخوف ضمن لان تعبينةصفيد وا ان حمله فى الب رضمن لان الهلأك فبدذا . لب وان بلغ فك الاج رولا 
مب للخلاف مند حصو ل المقصود وكذاالجواب فىالبف ام كذ افى التمرئاشي * رجلا سنا جرحدارا 
لبسمل عليه الى المد ين فحمل عليه و سافه في طريق المدينة ثم تخلى فى الطريق بول اوفائط 
اواشتغل با لعد يث مع غيرة ف هب لسماروضا ع ان لم يغبا أحما رعن بصرة لا يضمن فان غاب 
ضم ركذ افيفدا ون قاضبخان *استا جرد ابة من القرية الى المصرفبعث صاح ب الدب رجلا مم 
المسأجر نتشاغلالمبعوث ف الطربق دامرمن الامور وذهب !سا جر وحد بالدابة فضماعت 
في يد ءلاضمان على الرجلالمبعوث كذا في خزانة النتين * وفال !بويوسف محمد رح فيمن استأجر 
وابةالى مكان بعينه فلءاسا ربعض طردوق ادعاها لنفسه وجعد > تيجارهار صاحبه'دد عى الا جارةٌ 
فلونعقت مر ركوبه لاضمان عليه ولونقت قبل الركوب ضمن واوانتضت الم" نة تمجاءبهاليردها 
علوى صا حبهانتلنت يضمن وذ ؟ كرا لقد ودي أن دندا ني يود فر 24 اجرةماتبل جحور ه رسفطاتن 
عنه اجررما بعدجحود و وقال محمد ١‏ ح عليه اجرةٌ الجميم كذا ذ فى الكبرى * قال وا ذاعطيت الدابة 
المسناًجرً! والعبد المستأ جر عند مستا جرهما من ذيرتعد ولاخلا ف ولاجناية فلاضمان مايه وبطللت 
الاجارآلا نه فات المعقود غليهكذا في شر ح الطعما رى * اذا استا جردا ب 'محملل طعا مااللى المدينة 
ثم حمل عليهافى الرجوع تفيزين من الم بغور اذن صاحب !| ابه فمانت فعليه الضمان كذا 
فى الملتتط ع وفى النوازل رجل دفع ال رجل بعيرا و'مرةأن بكريه وبشتري أمشرمابالكراء فعمى 

البعيرني بده فباعه واخذ الثمن فهلى ف الطريقة ل الغتيه ا بوجعفران با ع البعيرني سوضع لايةدر 
الى الوصول" ى العاكم نيأ مربالبيع لاضمان ى عليهفى لبعيرو! لاني نمنه وا نكان فيه وف ع يقد ران يسنطيع 
امسا كدا ويستطابع رد اهمون فهوصاصن لتيمتدكذا فى الخلامة *» وستل عم آجرد 'لة م نالآخر 
بحم ل شينامعلوما الول مكان معلوم ولم يذ هب دومع الد ابفلكن استأجر رج لاليذهبمع الدابقث يرجع 
بهاونا للهارجع بهااني مع العيرفوصل الى الموضع المتصود ورجعتالعير على هذا 'لاجيرفاستعيل 
هذه لد | بقايا مافي صمل نفسه ثم رجع بهاصع عي راخرئ فافرعلئ هذ «لادابة ه ل يضمن الاجيرةال نعم 

لانه ا جبرهاخالنى حين استعملها ف ضمن والاجيراذاخ الى ثم عاد الى الوذاق لاييرأ عندا بي حنيفة رح 


كتاب' لاحارةٌ (م.,) ( البا بالسابع والعشرون ) 
في قوله الآ خر وهوقول ابي يوسف وصصمد رح فان لم يستعدل ,لم يضمن وان لم يرجع مع العبر 
الا وى لا نه قال له مع العبرولم يفل هذه العيرنوجب اجراءء «علين اطلاقه وقدرجع مع العبر 
فلايضمن كذ افي فا وى النسفي * رلواستا جرد ابه لحمل عليه! حنطة من موضع معاوم الى منزه 
بوماالى الليل وكا عمال العنطة الي منزله وى الذهاب الى موضعالعنطة ثانيابركب الدابه 
فعدابت يضمن قيمة الدابة وقيل يضمن ان لمتكن العاوة فلوكانت عاد تهم لركوب لايضمن وهو 
معنا ر عند ابى اللي ث ركذ افي جزانة المفتين 4د|ستأ جرحما همل عليه عشرين وقرامن الذراب 
الئن ارضه بدرهم وله في ارضدلبن وكلما عاد حمل علية وقرام لبن فان هلك فى العود ضمسن قيدثه 
ولا اجروان سام حتئ تم العمل فعليه ثمام الا جركذافى الوجيزللكرد ربى # استأجرحما البحملكذا 
حملانزاد على ماسم وحدال العمولة الى مكانها وجاء بالعمارسلء.'فضاع قبل رد :ال صاحبه 
نظرالك مازادئيضمن من يم حم رد بذلى القدر هكذابي الكبرئ *وسئل مدن اا جر حمأ الينقل 
عليه السرقين باجرمعلرم ,الحما رضعيق وقال المسثا جرانه لايقوي على ا>.لى وقال الآجربل 
رو «الحول افيه ل كلد فيعثشةاصمابت ١,‏ حله آفة للا يضمن كذا في فتاوى النسفى *# وى 
المتقون اسن جرهلاماش: را عشرة فى الخيالة العمل فى اللبن لبلبنه بعشرة فعطب في ذلك ضسمن وان 
لميعطبفي ذ لك حنون رده الى الخراطة فعطب فيهافلاضمان ولإيشبة هذاما اذ! استأجرد' به ال 
.مكان معلوم ثجاو زذلك المكا نكذافى الذ خيرة #فيفتارول 'بى الليثر عرجل جاء بدابة الى ببطار 
وذال انظر فيهافان بهاعلة تتظرفيهاءة لتحت ذنهاعلة يقال لهانأ رةيعني (موش)ذامره صاحب 
الدابة باخراجهاذاخر جَ زاك بام صا حب الدابة فمانت١لدابة‏ فل ضما ن غلى البيطا رلانه 
مأنون في ذلىكذاني المسيط» صيرفي انقددراهم رجل باجر فاذافيهازيوف ! وستوقة لايضحنى 
الصبرفيشيةالاه لءي'نى حقاعلئ صا حب الدراهم واذم وفى بدض العمل وهوتمييز بعض فبردمن 
الاجر عساب ذلك حتوى لون الكل زيوفا يرد كل الاجرفان كان الزيوف صفافينطى الاجر 
ودرد الزيوفهلى ا'دافع فان انكر .افع قالى هذ اليس ما !نخذت مني كان القول نول الآأخذمع 
يمينهلانه ينكر اخذهيرها وهذا اذالم يكن اللآخذاقزباستيناء حقه ا وباستيفاء الجيادفان ا قربذلف 
ثم اراد ان برد البعض بعيب الْزيا فةواكرالد افعان يكون د راهمد لايقبل قوله كذ في فتاوول 
ي ضيخان *وستل عمن اسنأ جر و راقاليكتب له مصعفا و ينتطه ويعشره بكذاو يعجمه فاخطً فى 


كناب الاجارة (م6١٠)‏ (1بابالساعوالعشرون ) 
بعض النفط و العواشرةا ل | بوجعفرلوفعل ذلى في كل ورقه فالد 'فى با خباران شاء اخذ وا مطاه 
|اجرمثله ولا جاو زيه المسمىن وان شاء ورد عليه واخذماامطاة و نواه فى البعض د ون ابض 
اعطاة حصة ماو'فق من المسمىن وماخال ىسن اث لكذافى ١‏ ! أخارى * ولوامرر. جلا بصيغ أده 
بالزعفرانأ, وبا لبقم فصبغه بصبغ م من جنس آخركان لرب الثوبان يضمندقيمة ثوبها ديض. وتركف 
بي ا لنوب واعطاه اجرمئلهلا يزادءلى المسموق وان صبخدما امرة بدالا انهدخالف 
فى الود بان امرةان يصبغه بر بع قفر زعصف رفصبغه بقفيزمصفر واب هنك رب الثوب خبررب الثوب 
ان شاءترك الثوب دايهوضمن قيمة وددابيض وان شاء' خذ' ليُوبوا عطاد. راد صن العصفرفيةمع 
الاجرالمسمئ كدافى الظهبريةوفتاوئئ فا تسخار * ولودفع اليه خا ة. أواه ره ار يا ش 'سمكؤى العص 
قش اسم غيرة عمد || وخطء ان شاء صاحمب ا لخا نم ضمنه قيمدا حاتم ران ث'اخذ: واعطادمئ لاجر 
عماه لا يزاد على المسمئن ركذا اذادفع الى تجا ربا باوامرها.. د :شدكذ' ال ا 
وان وافق1مرة الاقليلاملاءبرةبدكذا فى الغراثية #واذ! امور جلاان > لهي خضروة ل عمد رم 
اعطاءمازادتا تخضرة فيةولا ا جرله ولك يستصق قيمة الصبغ اذى الببت؟دانىي البدائع به 
وا نامران ينقش بابدا وجدارة!<مرفنةشه اخضرؤان شاء ضدممة وان ث'ءاخذ واعط'؛ م زاد اصبغ نيه 
ولااجرلهولوامر النجا ر يسمى له سمى بيه ذا سمكه واةامة دان حاه ثم سقيأمن في رفمله مله الاجر 
ولاضمان عليه وان سقط كما قام من عمله وتكسرت الاجذاع ملا ضما ن ولااجركدا فى الغرائية » رجل 
استأجرارضاليز رعها حنطذفزر مع ارطبة ضمن مانتصها ولا اجرعليهكدا فى الجامع اله رن# لوقل انطعه 
قميصا فخاطه قباء ارا مرهان لخبطهر ويا فخاطه فارسياذان شاء رب الثو ب ضمنه قيمة الثوب ونوك 
الوب عليهوا ن شاءا خذ واعطاهاجرمئله ولابزا دعأى المسمن ولوحاطسرا وول ينقطع حق الالى 
١‏ ى الضمان والصحيم ان له الخيارلانة وافق امرة في اصلل أ! عياط ةكذا فى الغيا لغياثية # رو هشام 
من محمد ر حفيمن دفع الى رجل شيثاليشر» ضرب له طسنا موصوفا فض رب لدكر ز'دال ار شاء فداه 
و واعطاد اجرمثل عمله لا يجاو زنهما سو كال ف البدائع * 
واذ!: دفع الي ى حا ثكى ذزلا ينسجه سبعافي اربع فعا كه افل اواكثرفله فله ألذيارلائهر تراث شرطه وان 
شاء نرك الثوب عليه وضمنهفزلهمئله والقول قول الائى في هقد ارالمقبوض وان شاء اهن 
الارب 


كناب الا جارة ) 8 + م٠‏ ( ( الباب السايع والعشرون ) 
الثوب و'عشاه الا جرلاكن ف الزيادة ولايعطي بالز يادةٌ شيبًا لانه نسم بغي را مرة وفى النقصان 
يعطية اجر مثل ما جاء به لا يزاد على المسمن يريدبه على حصة من المسمىن وتفسيرة نهامرة سبعا 
في اربع ومكسرةثمانى وعشرونه وما جاء به سبع في ثلث وهذة احد وعشرون فا لنقصان بالربع ينقض 
من المسموىربعه فيج ب اجرمثال ماجاءبهولايزادبه على ثلثةا رباع المسمين وان اختلعانيمقدا رامرعفالقول 
قول رب الآوب وبتخيران خالغهفى الشرط كذافى ا لغرائية * ميدي ويسما ن قز ببأفندة د اد نا كرباس 
بافد بافند ة بعضى | زين ريسمان قزجرداشت وريسمان ينبه د رأورد) ونس الثوب وعلمصا حب 
الو ببما مئعة الما نك ةالثو_للعا فى (و. خدا وذد ريسم دان بأفنئدع ا ريسمان خودطاب كند) 
لان العائى يصير غاصباحيث خاط غزله بغز ل الآ خر. خلطا لايمكن معن | لتمييزا أ وكان دمن 
ولكن بكلفة ومشقةنرضمن غز لذلى الى ال كذا في خزانةالمفتين #د فع ال 
حا نى نوعين- من الغ زل وأمرةان: يسم احد ها ارق وأ الآخذا : انار فاط الوانكن خاطا ولسيييهمأرأ .احدا 
يضمن مل غزله والمنسوج له كذا 3 ارين دري * وجل دفع | ل نسا ب ؛ اوعين ه ن الغزل 
احدهما ارق من الآخر( وثر هود شكه اين باريك رأششصدبي باف واين سطب, را بانصدي) قداط 
ا ع الهم : بالخلاف و يضمن ' أعائى مثل غزلهكا 
النساا جو م ا حد هما فالا< خرص ار الكرياس للنساج لاف ن لك 2 
0 بالا ا ا ساي والعنطةالى لدحراء 
وهذوأ أجون 00 انغرطب حتى لا يفسد فتسوففي ذلى وتركة حذول | فسد قال | 5 دل رسن ١‏ 
صاحب الضيءة هذاوام ينعل حت تسد ضهن فلع وزوأ نكا نت حنطة يغرم قيمتهاوأ! لغأسد لدقل 
النقيهاذا له بججد من الرطب مئله فعليه تيمتهوا نكان يقد رعلى المثلفعليهمئله كذا فى التانا رخانية » 
اك ش مي الوا اي 0 
نعم ثمقال بعد دان قطعداندلايكنيك فالخيااف. دن بتيمةٌ اللوب ولو قاىانظم عي د قال 
| نطعه فا ناهولا يكفيه لم يضدنى 0 راج الوهاج *ولوقال انظرالى هذا الثوب 'يكنيزى 
قد يصاففال نعمفقال صا حبالثويفا قطون! وقال اد قاع ان أؤلى أقطءهانالا؛ يكفيةلا ذكرلهذة المستلق 4 اكثب 
وحكي عن الفقية ابي كالما خبي اه قال لايضمن كذ افىا لذ خيرة* ا ذادفع الن خياء ثوبا وقالاقطعه 
حت يصيب القد وم و واستس أشدا روء ضيه كن !| 5 قداء به ناتصانا | لأ نكانقدرا أصبع ع وأعوةفليس 
١‏ 5 ا 1 
بشئع وأ نكان لخي كذانى الخلاصة #ثرى كمأ أى ف واب ود 0 النزلبأخذ خشب 
لا | : 


عون )٠١9(‏ (الباب السابع والعشرون ) 
روضا ع ان لم يغب من بصر ولاضما ن وان غاب ان موضعالا يعد تف يعافا كانت السكة 
اا موي :ضبيعاضسن ربط الحم رعلين بابه وددخل الدا رليا خذشيثا 
|والمسجدفهذاوترك الربط سواء فيضمن فى المضناردكرةالس رخسي كذ افى لوجي زثلكرد رجي #استا جر<مارا 
تفحيل عاب ولهحما آخرفحمل عليه ايض إقائلما اوعض الأريقمتاحمار ناشت ليدفذ هب السمار 
جرارهلكان ان دالا وائبع العما المسنا جرلهلى حدارة اومتاء؛ لايضمنى والافيضمن استدلالا 
بان البقرةاذاندت من ديري اوبير ابا اليش انيت 5 ندت لا يضمن قلت 
وفىاجارةالذخبرة ولوكان المستأجرحماريى فا شتغل بحم ل حدهما فضا ع الآ خران غاب من بصر» 
فهوضامن فعلى هذ ايبغي ا يضمن فىالمسئلة السابقةان ن شأ نب عن بصارة > امن عند لفتوول 
كذ في خزائةالمفتين * وفي ننرى الاصل استأجرحماراهض ل فالطردقفتركه ولم يطلبه حنوضاعةالان 
زهب لما رمن حيث لا إشعربه و ودتوحا نظ له فاذا ءا ,تله وام قري تلاضمان عليه كذلى لو 
ل يطلبهوكا ل آيساص وجودةولوطلث بالغر ب في حو حوالى الموضع الني ذهب منه لاضما ن وان ذهب 
ا اي وين بوي اناحا وبا لعمار 
ان زوترك ألما رواشتغل بشرى الخبزنضاع العماران غاب عن بصره فهوضا من وأن 
اسار ليه كذاف المحيط» ولو طالعمارعلى ري في سكةنافذة وليس لهمنزل 
في تلى السكة و ولابقريبهان اسنا جرة ليركببنفسه وف! عوضمن ولواستأجرمطلقاولميبين من يركب 
ودذاك قوم ينام ليسوافي عيال المستأ جرولامن ..احرابهةان لم يستحمظطع م فم اضاع وا ن استحفظهم 
ريمض هم وتبلواحفظه وان الاغلب فيمن لي يتحفظ الد واب فيدلا يكو ن اضاعة 
لا يصون ٠‏ وأ كان ذلك موضعا عدنوم من يححفظ الد واب اضاعة ضمن يعني اذالم يسم فظهمناماان! 
دا وتبلواحفظه: فالضمان على الذىى قبلا لعنظلاءلى حا عا ماله لقابو 
جا اراستاجررجلا حلا ليع فظ الدابة فهلك تا لدابةنييدالاجيرا نكان المستأجرا ستأجرهاليركب بنفسهيضمن 
وان لم يسمالر كل فلادمان كذافىالذخيرة + أسنأجرحمارافوققهل ليصلى الف نذهبالحمار 
وانتهبه انسانفانر رآوينته ب اويذهب و ل يقطع الصلوة ض.دن ارا لاملل 
بااصالرة فى اللاريق والمارد بين يديه فضا ع فان غاب عن بصرة ولم يقطع الصلوة ولم يتبعه ضمن 
وان ل يغب من بسر حنون ضاع لايضم نكذافى لفناوى العنابية وسئل ابوكرءمن امرآخر 


كتاب الاجارة 359 ) ( الباب السا بع والعشرون ) 
ان يستكري حمارا و يذ هب الى موضع كذ احنئ يوني ال[ مرالاجرففعل المأ مورذلى وادخل 
المأمورفى الطريق الحمارفي رباطفهجم اللصوص واستولوا على ا لعسمارقال لاضمان عليه ا ن كان 
ربا على الطريق الذ يان ممرالمست جرطيه عليه الاجر نكان فرغ من استعماله كذ 
فى الحاوي * استاجر رجلاودفع له حماراوخمسين ليشتري شيثاللتجارة في موض عكذافذ هب ٠‏ 
واشترول وا خذ الظالم حمرا لقا فلةفذهب البعض خلوع الحما ر ولم يذهب البعض و الاجيرفمن 
ذهب بعضه أ سترد وا لبعض لا فا ن,كان الذين ا سترد وا يلومون الذين لم يذ هبواضمن وان كان 
الذيى ذهبوا لا يلومون لمافية من تحمل المنا عب لاضمان وان توجه الى القافلة الفطا ع فالتى 
المكارى امنا ع وذهب سما ره فاخذ القطا ع القماش ان كان بعلم لولا الفرارلا خذوا ألما رمع 
القماش لايضمن وان امكنه الفرارمع القماش وألعماروترى القماش يضمن كذافى الوجيز 
للكرد ري #رجلاستأجردابةليذهمب بها الول موضع معلوم فاخب ران فى الطريق لصوصافلميلتفغت 
الى ذلك فذ هب فاخذ :| للصوص وذهبوا بالدابة قال (لفقيه | بوبكرا نكان الناس يسلكون هذا 
الطريق مع هذا ا لخبريدوابهم واموالهم فلاضمان والافهوضام كذافى الظهيرية * جماعة آجركل واحد 
منهم حمارة مر انسان وسلموا اليه ثم قالوالوااحد منهم اذهمب ان تمعدثتعا هد الحمرفذ هب معه فقال له 
المستا جرقف هنامع لحم رحتين اذهب بحم رواحد واخذ الجوالق فذهب با لما رلاضمان علول 
المتعاهد ان لم يقد رعلى الاخذ منه لانهم ١‏ مرو» بتعاهدما في بد غيره كذا في خزانة المغتين *#رجل 
اكترئ <ماراء ن كش الىن بخارانعي العمارف الطريق وصاحب العماركان #خارا فامر 
المكتري ر جلاان ينفق على العمارفي علفدكل بوم مقد ارا معلوما وسميى له الاجرالون ان يصل اليه 
صاحب !لما رفامسك الا جير ألما رايا مافانفق عليه وهلك في يده قا لوا ان كان المكترى اكترا 
لركوب نفسه ضمن وان أك: لولم يسم الركوب لا يضمن حكذا في فناووئ تاضبخان * واذأد فع 
الرجل فرسه الك رجال ليذهب به الى قريته ويوصله الى ولد ه فذ هب به وساره حلة ثمانه ذهب 
وسيب الفرس في رباط ومضىئ لوجهكفجاء رجل من اهل ذلك القرية فمرءلى الرباط فعرف الفرس 
فاستأجر رجلاليذهب بهالى تلى الفريةفذهب الا جيربالفرس نهل الفرس ف الطريق فضمان 
الفرس علئن من يجب قال لاشك ان الاول ضامن لتسييبه وامامستأجرالاجيرالذي ذهب 
بالفرس الى منزل ان كان لم بأخذ الفرس فلا سان عليه وان | خذذو عد الى الاجيرثان اود 


يو 


كناب الاجارة 0 ) ( الباب السابع والعشرون.) 
انه نما اخذ ة ليردة على صاحبه وكا ن الاجيرمن في عياله لاضمان ايضا وان ترك الاشهاد 
اواشهد لكن الاجبرلم يحكن في عياله من واه الاجيرفهوضا من علي لكل حال وهذا الجواب 
مشكل فى حق الاجرراذاكان المستا جراشهد علن انه اخذليرد ها على المالى والاجيرنٍ عبال 
المستأ جروان سام ذلك الفرس ني ذلى الرباط الى بن اخى صا حب الفرس لا يرأ عن الضمان 
واذا ضمن | لا جيرلا يرجع يماضمن عاو ى مستا جركذافى ا حيط »و فى بعض الفا ول (خركرى 
د رراة بماند؟ كرى كك ولدورديث وكر رام داوف حيو ان ادس ساررقيزة 
فلاغدان على الاستكربي وكذلك ان كان الما رمي مع عتما رالآّان المستكربي ام يكن معهفذ هب 
ال مكاري وتركأ تعمارهاخذ الصو صأ 6 رفلا ضمان ع ى الأكاري تالواهدا | ذالم يمكن 
للنكارى حدل المتا ع علو د ابة ! خرن فامااذاامكنه فلم تحمل كان عليه ااضمان كذ ١‏ 
فى ١د‏ ذيرة #استا جرحماراء ذهب مع حمارة الى ١‏ بلدفاخذ العوان حمارةالملوك تاشتغفل 
لتخليده من يد : وثرك المسةا حروف؟ علا يف من أ ن كان لا يعرف اعوان قال قاف بخان لايضمن 
مطاقاتال لذافىي بد بع الدين يضون كذافى العنية#اسناحى حو اراليية ل التراب من خره دذ فاخ ذفى' امقالى 
فا هد مت الخرية وداىالعماران انهد مت من معااعة المسةا جريظهون قِيمة العداروان انهدمت 
من غيره عا عند ل لرخاوة فيها وله يعلم لد :أجربهلاضمان عليه > تذافي 'لعصول العدادر؟ #.. 02 ١‏ اك 
حدارالينقل عايدا 'شوك فذهب في سكة فيهانهرجا رفبلغ موظعا يق غري الا ال 
مع الحمال واشتعل المستأ جر بنطع ابل فهلى ا أعمار كالواايآا كان الموضع ف يخالا تسيرفية حمر 
وعليهااحه إلهايان ضامنا وا كان موضعاتسير فيه العمه روعليهااحمالهاويتجاو:فان عن عله المستا جر 
حتين ونب العبماره من ضر بد كان ضا مناوان وقه 0 :وتعنينه لاي مس كذافى الطهبرية « 
7 جرحمارالينقل مايه لعطبم من ا كرم وكار. يقال عليه للب حطب وبوترءكما يوترمثك فصد م السمار 
على حا نطو وفع فى اليهر بوتوي فىالسوق بلساقمئل»ايسوقالاس مدل تلك 
العدارني ذلى الطريقفلاضمان للا ا تي 
المصرفص دم الحتمارحائطافوقع فى النهرفعطب فانكان يمروقرالحطب سال غالبالم يضمن وا كان يعلم انه 
تلماسلم ضهن وكذ | ذا ساقه علو قنطرة ضصيقة كذ افي الفيائية# مك:أ جر حمارة قبضه وارسله في في كرمه مع 


برن عمه 


كتا ب الاجارة )٠7١9(‏ الباب السابع والعشرون ) 
بردعئه فسرق!لبرد عه واثرفيهالبرد ومرض وماث منه في يد امالك انان الكرم حصينابا ن يكو نأه 
حائل رفيع لايقع بصرا طارالكرم وله باب مغاق فان عدم واحدلم يكن حصيناوالبرد لايضرة مم 
/ ودع ليسي البروعة الها رراوتنارن اال يشروسع المردمة غسيى قبن النمارلاا لبود .1 
وان لم يكن حصي وبضر مع البردعة من ى قيمة البرد علا العمارالين وفت الردالىالمالى 
#ذاق المجوااك رفوو ب الكيا مارالمستاجر والمستأجريقد ران يأخذه منه بعد النيييى فلم يفعل 
حئونل ضاء ١‏ ع لم يضمن ذا القنية *#زرع بين ثلث حصدو هائم استأ جروا حد من الثلثة حمارا امن 
رجل لينقل عليها لعصائد فقبض المستأجرا لما رود فعهالى شريكهلينقل عليهالعصا ا 
عند المستعدل وكان المعنا دفيما بينهم ان يستأ جراحد هه | لحماراو البقرويستعمله هو او شريكه 
لايضمن المستاجر كذا كرا الى »ماهر ا داليرى 5 العمل كان ف عمودة عيب 
, ايعلم بهالمستاً جرفو زن بدوا نكسرا نكان يوزى مثل ذ لى العمل بمثل ذل القبان بذلك 
لعيب لا يضمن والايضمن وهذا اذالم يعلم الآ جر المستأجربذ لكالعيب اما اذا اعام نقداذن 
بين به تقد رالذي يوزن فيديد وى اأكنذا لحمب اذا رون فلكي القن اننيب النبيآن 
كذافى الوج.زاكردري ,*5ألأخرالد ب وبدية ا اتكذافى الكبرئ *وفيببوع المننقى اسةأجرقد را 
ذلماا نقضت مدة ردها !الى المالى فهاكت فى الط ا يا يضمن كذافى ا لعصول 
العاني » رجل اهنا جرقد رافا مأفرغ حمله على العمار وذهب بد١!‏ لك بيت صاحبه فزلق رجل 
الما رفا نكسرلا رلايضدى ركان حدم ارا يدأ دق ذلك وا نكان لايطيق يضم كذافي خزا زإنهالفتاو *استأجر 
قد را للط, بن فطمث فا خد و أت و ا بالحمالاذاانزلق 
50 اسرد 8 خرتوا لبس خرقمن لبسه قل وهو دحيم وكذا في مسئلة 
القصعة لايضم نان سقطت حال الاننة اع بهذ اهكذانى| لقنية *رجل! 5 جر فا ساون فعهالى الا جير 
ليكسرالعطبلدةذه ب به الاجيرولايد رى اين ذ هب ان استا جرالا جيرا ولالا يضمن لا نهاستأ جر 
ليدفم اليه وعاى التلب يصمن و المخزارانهلا يضمن مطلقاكذانى الخلاصة * والاصم انهاذا استأجر 
الفاس! ولالعدل لا يختلى فيه الناس بالاستعمال لا يضمن الاان يكون الا جيرمعروفا با لخيا نذوإن 
استأ جرالعاس لا اختلففيه النامر .فا ناستأجره بع لهوبنفسه ضمن بالدفع ال غيرة وان استأجر 
العاس وام يعين المستعمل ذدفعه الى الاجيرةبل ان يستعمل هوينفسه لا يه.من وان استعمل هو 
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١ أ:‎ 4 3 

ا ا ( ٠‏ ) (البابالثاس والعشرون)الفصلاول 
00-7 من كذا ني فتاء و ون قا ضيخان * | سنا جرفاس القصا 00-7 

عوان بالجراية ولم بخلصة بد راهم حت ضاأ عام يضمن ىكذافى القنية #استأجرم ىر جل مراوجعله 

4 بم صرف وجهه عن الطريق ودمااجيا لد وله يبرح من مكا نهذ ذلى ثم نظرا! 2 نامر 
واذاقد ذهب به قال أ كان تعول رجه لم بطلل حنين لايس به مض اللمرلاضمان علب علية. و! لفول 
في ذلى قوله مع دمسسه ان كذ به اله حور ان طال النه نه فهو ض ام ىكذا فى اعبط #واذااستا جر 
مرا فجعله في الطين ثم فرك عله اشرق إن طال الا عرض ضدن» وان لم يطل الاعراض لا يضمن كذا 
0 و رباع مأامرة #ببيعه ثامسك ا لثمن عند ة بأمره ح٠هب‏ الدمولة فسرقا لثم لاضمان 
به بالاجما ع وكذا فى محيط الس رخسي »#العمال اذاج'ءبالعمل متال صاحبه أمسك. فهلى عند 
(ا صد 0 ن عليها ا رع اما م ى لوحق أبس لإستيعاء الاجراذا اسك با باءره بعد العمل فهلى 
١‏ انتب ضالاجرفهوعلن < دوا نم لم يقبض فهو على الا<:لافالمعروفكذانى لمانا رخانية» وان تصد 
التصاداون رخ البراغ وم لدان وزالموصعامعناد فلاضمان عليه فيه نيدا عطب من ذلك فان 5 ب : وزالموضع 
المع" د صمن هم وهداارا ىن ن البرخ 2 صاحبالدابك! ما اذاكان :غيراذ نه فهوضا من سوا اما تجا وز 
الموضع المعة داو : م لجا وركذا فى ا لسء اج الوهاج *اذا السب اي يا ام يضمن 
خلاف القتصا 9 هن ١‏ انا" م يجاو زموضع التعل فان جا جاوزففشع لء ١‏ أعشفة ذ؟ كرفى النوادران 7 اي 
عليه نصى بدل ١‏ نس وو ١‏ ان برجع :كدال بدل النفس وفيديات شرح الطعا. وي لوتطع العشفة 
عليه لقصاص ولوقطع طه بعض العشغة لاقصاص عليه ولم يذ كر انهمانااجب عليةو فى ١‏ مارى لخر 

ذكتا__الديات يجب حكومة "عدا ١‏ كذافى الخلاصة»ولواسة جر جيلع رداص مايال دا .لوماتت 


ظُ 


مدن كذانى ١‏ عاد ناث رخانيةاستأجرخبازالبصنع لدطعامافي ١‏ ميد فأ فسد للعاء تاحرؤها!. يميج وكان 


واوا شد ا ازشيثاو'ك, ىر ب الدارا رول راوية ه من ماء و امرصاحب البعيرقادخلها 


الدا رنساق البعيءة خرعا بى القد ورفكسرها وأ اد الطعام لايفمن صاحب البعيرشيثا ولاضمان على 
ع أ: زيم فسد دكذا اوستط١ا‏ لبعيرعا 0 د أدصغيراو عبد صعه رلصاحب الد ١‏ رفقئله لايض. سن صاحدب ا لبعير 

ناه نتوىة سخا ىج ألا العدر م حلقوم اطاحونةو” ضاءت ألعنطة ضمن الطي) نكذافى السرا جية * 
اليا ب الثان والعششرون ى في ليأ حكم الاجيرالخاص ٍ والمشترك وهو شتمل عا فصلين 

الفصل الال ف في بيان نأ أحدا ددا لفاصل بين الاجي را لمشترك والخاص وبيا ن احكا حكا مهما اختلف عبارة 








كتاب الاجارة ( 71١1‏ ) (الباب الثامن والعشرون ) الفصل الاول 
المشائر في حد الفاصل بينهمابعف هم قالوا الاجيرالم تركس يسنسق الاجربالعم ل لابنسليمنفسهللع.بل 
والاجير الخاص من يستعق الا جربتسليم نفسه وبمضى المدة ولايشترط العمل في حقه لا ستحقاق 
الاجروبعضي. قالواالاجبرامشترى من يتقبل العمل من غيرواحد الاجيرأ لخاص من يتقبل 
العمل من واحد وانما يعرف أستحقاق الاجربا لعل على العبارةالاولئ بايقا ع العقد على العمل 
كما لراستا جر خباطا لتخيطله هذا الثوب بدرهم ابواستاً جرقصارا ليقصرله هذا الثوب بدرهم 
وانمايعر فأ ستعقاق الاجربتسليم النفس وبمضى المد ةبايقا غ العفدعلى المدة كما لواستا جر 
انساناشهرا لتخد مه والاجارة على العدل اذ اكان معلو ما سير بد ون بيان المدة والاجارة 

على للد ةلاتصم الاببيان نو ع العمل و اذاجمع بين العمل وس المد وذ كرا لعمل ا ولا نو 
ان يستا جر راعيا مثلا ليرعى له غنما مسماة بد رهم شهرايعتبرهوا جيرمشترك الااذ اصرح في 
5 ركلامه دما هى وححجم اجير الوحد بان : قال على إن لا ثرعول غنم غير ي مع غنمي واذأ ذكر 
الحدةّ اولا حوان دسمدًأ حو راعياشي را ليرعئ له غذما مسماة لك ؟ رهم يعتبرهواجير وحدباول الكلام 

الا اذانص في1 خركلا مه بما هوحت. الاجيرالاشترك فيقول وترعن غنم غيري مع غنمي كذا 
فى الذخيرة #رالا وجدان يقال الاجيرالمشترك من يكون عتدة واردا على عمل معلوم ببيان عمله 
والاجيرالغاص من يكون العقد واردا عون مذا فعةو لآ نصم يرمنافعه معلومة| لا بذكرالمدةا وبذكر 
المسافةكذافى التبيين * وحكم اجيرالوحداند مين في قولهم ججميعاحتون ان ماهلك من ممله لاضمان 
عليةثية آلا ١1‏ ذاخاا نى فيه واأخلاف ان يأ مربعه ل فيعمل غيرة فيضمن ما تولد منه حينئذ هكذافي شر ح 
الطي | اري *د وكادبراعكف ار اي 0 
لني ب وب ل .11 ل ابويوسف مي يد 

اير رهله نيهوك من وان هلك بامرلا يمكن ا لتسر رعنه فلا ضما كذ ١‏ ذ سام 
بالسلر عملا بالقولين وال ماو يادي ا ا ين نيف ورج ل 0 

العدةفقلت ليوماص 5 ال منهم يفني بالصلم هل يعجبراتخصم لوا متتع قال كنت نني د حَ 
فىالابئداءفرجعت لهذا وكان القاضى الامام أخرالدين خان يفني بغول ل ابي حنيفة رح كذاى 
الفصول العمادية*وف الا بانة اخذالفقيه بوالليث ر ح في هذ: المسئلة بقول ابي حنيغة رح وبه اذتى 


كتاب الاجارة ( :71 ) (البابالثامن والعشرون) الفصلالاول 
كذا فى النا تارخانية * وبقولهمايمتى اليوه لنغيبراحوال الناس وده يحص ل صيانة | موا هم كذ افى التبيين * 
م .دهم انما يضمن اذاكان! متاع المسةا جر عليه #حدثانيه عمل امالوامطاة مصع نال عم لد دلانا 
أرط اليا لدحها را ' وسكينا ليعمل لها نصابافضا ع المدحق اوالسيق اوالسكين فانهلا بس 
إجماء كذانى ا'سراً جا'وها تحير يوسى رح لود فع اليو صحذا ينقطه باجرفضا ع 
ا 000 لمه ثو دا واليردوافي منديل فضاع المنديل وكذلى اذ اد فع اليم انا 
يصاير م كنية ف ء العود الدى يكن فيهالمرزاى كذافى المحيط »وف الخلادةا فاك ادك 
الضمان شيل م' هلى في يد ة بسبب لاحمكن الاحدرا از عندكالموت فسدت 
الا<! اردق وهم ه وان شرط عليه صمان !هلك في يد ة بسبب يمكن أل[ حتراز عنداه لسرقة ونعوها 
ذُددلك عد ابى حنينة مش راح وعد هه ايصم الشرط والعقدكن افي التاثارخانية نم اذاوجب الضمان 
دلى الاير المشترك عند هما دان هلك فيل العدل يضمن قبمنه غيره همول وام يكن له من الااجرة 
2 وان هلى يعد العمل فصاحبة با ا أخياران شاء ضمنه قيمنه معمولا ويعطي 'د الا جرة ربط الاجرة 

ف لست ان شاء ضمن قيمئه غيرمعمول ولم يكن عليه اجرة كذانى السراج الوها ج *ره وماهلىفي 
بدو بعمافي ل صما رأدا دق او ب تخرقاوا داه فى لور 0 احنرقار وأحمالان اتعترفهوضا من ' ا 
الللثة كذافىالمعيط» خالاو لم الى كذ افى الينابيع » م الاحيرا شت , كوانما فهى باحيت 
بد عنددااناكان محل 'لعمل مسلءا اليه تسليمايكة ى لفقل ضمان العقد ركان مشترياوا لمصسونى 
دا تجو زان يضون بالعقد وني وسع الاجيردفعهكذا فى التاثارخانية»ثم اذاو 0 على الاجير 
الء لمدترك بماجذت بده عند علما ئنا الثسئة كا ن المستاً جربا لخباران 000007 يلااجر 
لدوان شاء ضمنه قيمة معمول و عليه اجرالمئلكذافى| لذ خيرة»* وىا نجريداذا احترق بيتا لاجير 
بسراج ضضم كدافى ١‏ "ذا نا رخانية فوس اقتاجر رجلا عا خياطة وده اوعلئن قصارة وده فقبضةعتلف 
لوشطريية منهفلاضمان دايدكذا فيشر الطساوي #والا جيرا مشتركفىالخاط وا القعار 
موّيد!! د عليهلا علئن وب اللوبكذا في خزائة امف ن #ولوكان الاجيرالمشترك راع ب بثرأوغنم 
| وغيرهماللعاهة فماثلف من سوقه وضريه إخلاف العادة من قيمئه وأوساق الدواب على المشرعة 
تأزدحدوا على القتطرة ول 0 بعضهم بعضا فوقعوانى الماء و عطبوأ من فيد هم كذا فى انا بيع * 
هلى 


كئاب الاجارة ( م١"‏ ) (الباب الثامن والعشرون)الفصلالاول 
هلىالمتاع في يدالا جبرالمشتر كما ستعق عليه وضمن القيمة لا يرج على الست جربهاكمانى العا رية 
كذافى القنية #الاجيرالمشترا كازاساق الدابة تناطست نقتلت بعضها بعضااو وطقت بعضها ب,ضاضمن 
وا نكان أ جير وحدلالونزأفعل انث فعطب تم يضمن كذافى السراجيدً»ا مستا جر لحفظ الها نان اسرق 
ماهلا ضمان عليه لان حانظ للابواب والاموال في ايدي الاوباب وكذلى الحارس لا يضمن اذا 
سرقايلاكذافىالملتقط دو النا صري ايأ رثرىالبقرةنرعوئفسرقتلايضمن كذافي فتاوى قاضيخان 
والثاتارخانية »قال تعمد رح فى التجامع الغيرني رجل استاجرخمالالتحمل لهدنامن الفرات 
الى محكان معلوم باجرمعاوم فوقع اعمال في بعض الطريق فانكسرااد ن فان شاء ضمنه قيمته 
فى المكان الذىى حدله ولا اجرلة وان شاء ضمنةف المكان الذي انكسروا عطاة من الاج ر!حساب 
ذلى ,هذا مذ هب علمائااللثةهذ 1اذا اتكسرفي وسط الطريق ناما اذ سقط من رأسه اوزاق رجله 
بعد ما انتهئ الى اللمكان المشرو فانكسرالدن فله الاجرولا ضمان عليه هكذ! حكي عن الفاضي 
صاءد النيسابوري وهذا الذي حكي من القاضي صاءد يوادق قول محمد رح آخرناماءاى قول 
اب يوسى رح وهوقول مسد رح اولاء لعمال يجب ان يكون ضامنا هذا اذاحصل التلى 
بسناية بد واما اذ احص لإنجنايذ يده ان حصل بامرلايمكن انتج رزعنه لاضمان عليه بالا جماع 
ولدالاجروان هلى بامريمكن النحر زعنه فد لى عند ابي خنيفةر ح لاضمان عأيه وله الاجر 
يسان ذلك وعد همايجب الضدان والما لى العيا رلوحصل التانى بجناية يد هكذانى الذ خيرة* 
ا قطنا عردن رأس الحبال ذار كان صاحبه معه فلا ضدان عليه |جماعا وان ا وجب الضدان 
على الا جيرامشترك وان أم يكن ين كوةامكة فهو ندا من علق | صلهما وكذلى انقطا ع الحبل 
الذى يشد بهالمكارى العمل اذاكاى انقطاعه في سوقه للدابة فهوضامن وا كان انقطاعهمن غير 
روتهمثل ان تكون الدابة واقفة ننجي ريس فتعثرهافتتفر من ذلك فينقطع الحبل فلاضما ن عليدكذا 
٠‏ فى السراج الوهاج #ولوحهل بحبل صاحب المتاع فانقطع لا يضمن كذا فى الغيا ئية * اسدا جر 
حما لا لحمل عليه زقامن سمن فرفعدالها لى والعدال حت يضععائ رأس العممال وتخرق لايضدن 
الاق وى [اتقين وأو وضعه الحمال فى الطريق ثم اراد رفعه فاستعان يرب ا لزت ق فذهبايضعانه فرفع 
وتخرق ضمن امال لانه صا رفي ضمانه وان بلغ منزلصاحب الزق وا نزله العمال وصا حبه ووقع 
من ايديهما يضمن السدال والقياس ان يضمن النصف وبه اخذ د دياة كذا 


كناب الاجارة ( |0 ) (الباب الدا من والعشرون) الفص ل الاول 
فى الوجي زللكرد ري #ولوقال له احمل ا يهما شئت هذ ابد رهم وهذابنصى د رهم تحملهمامعا ذلةنصفى 
اجرهمايضمنهما ان هلكا ولوحمل! حد هما اولافهومتطوع فىالبافي ويضمنه ان هلى لانه حمل بغير 
اذنه ولواستأجر لتسمل جلود ميئة ند بغها وهلى اواثلفهاذلااجرولا ضمان لانه ليس بمال ولواستاجر 
لحمل هذ الد راهما لن فلا ن فا نفقها فينطنى الطريق ثم دفع مثلها الى فلان فلآ جرلهلا نه ملكها . 
باداء الضمان كذافى التانا رحا نية #ولوا سنا جر حما لين فسه لاحد هماكله ان كانا شريكين بجب الاجر 
كاملا بينهماوان لم يكوناشريكين فلهنصى الاج رلا نه في حمل النصى متبرع ولوحدل الى المكان 
الذى اشترط :قال لصاحب أ لحمل ١‏ مسكه ذا مسك نضا ع لم يضمن ونجب الاجر ولوحبسة 
0 4 ا سا ا 1 
او ا ا وي حا لعمال 
اذا انزل في مفازة وتهما له الانتفال بل على بعد امام بريه اء ومطرفهوض امن وثاو بلهادااذت 
السرقة اوا؛طرغا لباكذافى'" لفصول العداد ية *ا ستأجر لحمل حقيبة الى مكان فانشقت بنفسها وخر ج 
فيه' قال ابوركرضمن كعمال م وقال١بواللهث‏ في قياس قو ابى حنفة رحلايضمن 
قال فخرالد ين وعليه العنوئ وبه تأخذ هكذافى الكبر ف المستنى العمال! نان بحملهاعلئن 
عنقة فعثرواهرق وصا حبهامعه فهوضا من ولو زحمة ِ الماس حتى انكسرلا يضمن بالا جما ع . لوانه 
هوالذي زحمالداس حدى انكسرفانه يضمن وصدا حبه با لخيا ران شاء صمية وقت الكسرو يط عنه 
00 7 ب 0 لذي 5 
د سيد وا ا ببستي بابي 
5 من مر 0 00 رك يام وفيها < جرفلماا و 
ماريب اسل ن على الثر ”2 سما ستل سه يومف اعد 
جاب بد" ١‏ 0000-7 خانية *#. را ارال رايط للا اباس رابو ره سيق 
١‏ ( 


كتاب الاجارة ظ ( 714 ) ( الباب الثامن والعشرون) الفصلالاول 
ومنا عه عأ د وأ ب 1-2 وهويسيرمعهالم يضمن المكارني وهذا القسم علو قول ابي يوسف رح 
ولوحمله على الدابة وصاحب المتاع راكب على الدابة نعثرت وسقطت لإيضمن صا حب الدابة 
وان لم يكن را كبا لكن يمشي معه ضمن عندابي حنيفة ومحمد رح كذا فى الغيائية * و لوا صابه 
اتسين أو الللرقيبيه اسمن ومتدهنا تشم ,كذ لوسرق من ظهرها ولومليها عبد فساقربالدابة 
نعثرت فهلى العبد لا يضمن لا نه في يدنفسه بخلاف الها ع ولوكان العبدلا يسئيسى ضمنى 
كالثوب وا لبهيمة اذ هلك بسوقه كذافى الوجيزالكرد ري» والصخبم ان لافرق ولايضمن العبد 
بالعقد كالسركذ افى التمرتاشى #قال ١‏ بوخنيفة رح لوكان على الد ابةمملوك صغيرلرب النا ع استأجر 
الدابة لتحم لها نعثرت الد ابه فوقعا فمات المملوك وفسد! لعمل فانه لايضمن المملوك ويضمن العمل 
وا نكان الهلاك من جناية يدوثم انما يضمن المتاع اذ لكان العبد بحميث لا يصلم لعمفظ امنا عواما 
اذاكان ا لعفظ التاء ع حينئذ لايضمن المتاعكذافى المحبط #سعل! بوالقاسم عمن استا جر ليسمل 
عصيرا على دأ بنه الو ى موضع تعمل تين | رادا يفنت هذاه خدابن ورد بالعدل الإ خر 
فانثشق ا لزق من رميه قال ضمن نقصان الزق والعسم ركذا فى أ أحاوي للفتاوئ * وفيفتاوى 
النضا بي اذ ادفع حملا الوق حمال لتحمله الى موض ع كذ ا وشرط عليه ان يسيرليلاوصا حب العمل 
00007 ن فضاع تالد ابةمع أ لعمل ان كان المكاري يضيع الدابة بترك أأصفط ضمن 
بلاخلاف وان كانت ضاءت من غير 'ضيبعه لم يضمن عند ابني حنيفة ر ح خلا فا لهما وينبغي 
ان لايضمن ان ,كان رب الا ع يسيرمعه بلا خلاف ولكن المذ كو رني اول هذا | لجنس وشروط 
المرغينا نى رواية صر بعة في وجوب الضمان ههنا بالاجماع كذا فى الفصول العمادية * 
ولايضمن الملا ح ما فرق من فقون اورت وصدم جبل ذان غرقت من مده | ومعا لجته ضمن أن 
لنت لخاد رار فيو 8 وان كان ربالا ف السفيةاو 
وكيله لايضموى الملاح الا بالتعدمي لان المناع فييده ولوحا ننا سفينتينى وهوفي | حدبهماوهتاعه 
فى الاخرل لم يضمن اللا ح شيئا الا بالتعدي كما فى الدابتين وكذالوخرج صادب 
المتاع لصلوة الفرض او أحاجة ولم يغب عن بصرة لم يضمن الملا ح الا بالتعدي ولوبلغت السفينة 
الى موضع ثم اعادهاالرحاو الماء اوعادت الدابة من بعض الطريق فان كان صاحب 
اللو اللا ردني كروب ارد لايطالب بالعو عودالاان بردها الريم الى موضم 


كناب لاجارة ( 711 ) (البابالثامن.العشرون) الفصالالاول 
لا يمكن قبضهفيه فمصجبره عل عودة بالا حروان لم يكن صا حب الما عاووكيله مع المذا ع #جبر 
لعودبالاحرالاو ل كذافى الغيائية #واى احترقت السفينة من ناراد خلهاالإلاحلحاجة لم يضمن 
اانا عكذا فى التمرة” شى #استا جرسفينة معيبة لحمل عليها امتعته هذوةادخل 
1لا ج فيها١مئعة‏ اخرى بغير ْ دى امسا حروقي عرق كور رقت والستا جرمعهالا يدن 
املا 86 قنية # وسكلى علو بى بن اغ-مد عن ركاب سفينة موفرة خا فوا الغرق وقد امسكث 
سعي لوه دألى الارض ف رج بعض الركابو استأجروا سفياةود خل فيها بعض الر ياب واد خلوا 
بعض الاحمال وثعلواذ لى مرة بعءداخرل لفت السفينة وجرت واتنشوانى الا جرة قد راهى الد ذائير 
ان يكون تأى الاجرة على لذين باشروا العقدام دمن جميع الركاب وصاحب الا حما اراد 
كانا راضين بمافعأ اولئى ندا| ل على العاقدينى د ب الاجرو الوالا0 عل 3 فى الدانا, خانيدٌ + 
وف اللنتق لوادت سفن كثيرؤ و ضاحب امنا ع ا والوكيل بي احناب | دلاصمان على الملاح 
نيما نهب من السعية التي فيها صا حثب المنا ع او وكيله وضمن ماسرئ ذ لك قال هذا كله ول 
ابي يوسفى ومع مد رح فال ثمه ولابي بوسف رح نيمااذا كانت 'ل-فن كثيرة قولآ خرفة'ال 
اذا كانت السفن تنزل معاو تسيرمعا حت يكوذوافي رفقة واحد ذلا دماى على الملا م وان نقد م 
بعضها بعضا وكذ لك القصا راذا كان عليها حمولة و رب السمواة علا وببللاساويى أ 
كذ! و فى للسيط عملا سفيئة» نامتعةالناس وشد ها فى الدط ليلا فظيرنيها 048 لباك كوا وغرقت 
وهلكت الا همعلا يشمن ا كانت دنرك هذ دعادة ولوقال مالى الا متعة لملا شدا لسفينة هونا 
فلم شد وا جراها حن غرفت من اله و اج يضون ان كان تشد في هذه ا لعالدكدا فى الفنية #سا ج 


3 


كان ساشامع صهر؟ ثم احترئ دارا أى وأ نتقل مع م أعذاليا ود ترك غزلاهناك ند اع1, 6 لم ينل 
الغرا ل من حيث كدان !' ١‏ ون بيت تأن من د ارصهر ولا اود عدصهرة أم يكن ن هليه ضما ن فيقول 
الى كسدر 4 ويك ا عي 0 افى الكبرى* وى النوازلر جل دفع فزلاا 


يحل ليسي ةكرب باسا ذدفع هوا أ خراينسجه فسرق من يددان كان انان ى أجبرلا وللايضمن واحد 


منهما وأ كان الا ا ا نالآ خروهذ لأ عند أب ي حليفة رجوعند همافى الا ول 
ضاةنى هطلتا وف الاجنبى ان شاء ضمن الا ول وان شاءضمن الخ ركذف الخلاصة» وى الجامع 
العناوى 


كناب الاجارة ( 1" ) ( الباب الثامن والعشرون )الفصلالاول 
الفتاوئ وكذ لك فى الصابغ اذا دفع ل مثله كذافى الثأثارخانية #رجل اخذغزل انساى لينسبه 
فوضع في بيت الاسنا ذفغاب يجب عليه الفمان كذا في جواهرالفتاو ول #نسا ج تركف الكربا سن بيت 
الطرازفسرقالكريا سأ نكان بيت الطرإن حصيئنايمسك فيه مئال هذاالمنا ع لايضصس بإ نكان عحال لابمسف 
فيهمثل هذا المنا ع ا كان ارد باب الكوباس رضوايذ لكلا يضمن وان لميرضوابذلكى ضمن وليس عليه 
ان يدبت في بيت لطرارلكن اذااغلق الباب فى اللي ل وذه ب لايضمن فلوسرق من بدت الطرازمرة أومرنينى 
لامر ج منان يكون. حصينا الا اذا فص شسكذافى الخلاصة #(بافند كربا سراد ركارخانه ماندوش ب؛خانة 
رفت ودربست)وذلك في وقت غلبة ال راقفسرق الكربا سان كان ينرك الكرياس فيذلى المكان فيهذا 
الزمان لايضمن والايضمن كذا فى خ] إن المفتين *( بافند كربا س بافت ود رخانه نهاد ويمالك رد نكرد 
دزد برد )دل يضم البحائك فعلى فول من يقول موّنة الردء لى الاجبرالمش ةر يضمن اذانمكن مرو الرد 
ولم يرد وعلوئ قول من يفول مؤئة ارد عليه لايم ىكذ افى الفصول العماديةع (بافنده كرياس بات 
وخصم راكف تكهكربلس,ابمرو نكرد مبتايبري و يكغت نزديك توباشدفرد ايم وييرم شبد زد برد 
بافندةثا وان دارا باشد)لاتةيصيرهو دعابقوله (نزد يك توباشد )واذالم يقل (نزديك وبا شد ) وهلى بعد 
ماتم العمل قي ل يضمن اذا تمكن من الرد وام يرد وينبغع ان لايضم اذاحبس بالاجرة لانهلالجب ابه 
الردحينئذ كذافي خزاءة المغتين * رجل دفع الوي نساج كربا سا بعضة منسوج وبعضه غيرمنسوج فسرق 
ذلك عند النساج ذ كرف النوازل ان علئ قول من يضمن الاجير المشترك ماهلك في يد ا بغيرصنعه 
يضمن النساجكل الثوب لان الموج مع غيرالمنسوج نححكم الاتصالكشوع واحد واس الباق يزيد 
في قيمة مأكان منسوجافكان النساج فى الكل اجيرامشتركا فيضصس الكل وهذوجملة مسا كل افتوانيها 
علين قول! بى يوسى ومحمد ر حمنهاهذة ومنهارجل دفع اليك خياط كربا سا فخاط قميصاوبقي 
قطعة من الكرباس فسرق قالوايضمن الخياط ومنهارجل دفع صرما الى خفاف لبخرزله خفاففد ل 
شع من الصرم فسرق الوايضمس كذ افي فئا وئ فا ضيخان * ولود فع | لون حا نُك ثد دأابعضة 
منسوج وبعضه غيرمنسو ب لسيجهالبازي فسرق عند ابي حنيفة رح لاوضس شيئا وعند ابي يوسف رح 
يضس غيرامنسو ج ولايضمن المنسوج لانه فيه مود ع وعند محمد رح يضمن حكذاف الغرائية * 
( ريسمان ببانند: دا د وشرط حكردكه دو روز راببافد ببافت ) وهلى الثوب بعدة يضمن عأ 
ما اختا رشبخ 'لاسلام الاو زجندبي وكذلك القصاركذ افى الفصول العماد ية*ولوا ست جره شهرا 


؟/] 


كتاب الاجارةٌ ( 14؟ ) ( البابالثامن بالعشرون)الفصل الاول 
لعمل ١‏ أضياط فهواجير وحد ثم ان إستأ جره أمخبط لدئوبا بعينه في يوم من الشهر بد رهم جاو يرفع 
مندلجرذ لى اليوم وهود رهه من اجرا لشهركذ اف الغبائية » جاء الضياطبا ثوب الىالمالى نجذبه 
لمالى من يده ونخرق من مد الما لك لاضمان وا نكان صن مدهماف من الخياط نصى نقصان 
الخر ق كذافى الوجيزلاكردر ي *سئل ابوالفاسم عن قصاروضع ثوبا على ا لشب فى العانوت 
واقعد ابن اخته حافظا فطرالطرار الثوبةقال١‏ ن كان بيت الاسفل بعال يغيب عن عين الداخل 
موضع الثوب نا نكان ابن الأ خت ضم الي ابوةاوامها وضمة الخال عند فوت ابو يدفالضسمان 
على اقصار وا نكان ا لصبى بحيث برأة مع دخوله في ذلك الموضع فا نكان الصبي منضما اليه فلا 
فها وعلنن واحدمنهما وان لم يكن منضماذالفصارضامن كذا فى "حاو بي # للعتاووئ قصا رسلم 
نيا تا لناس الي اجيرة ليتشمسهافى المتصرة ويحفظها فنا م الا جيرثم عادبثيابو ضا عمنها خمسة قطع 
ولءيدركيف ضاعت ومنوقضا عت فال ابوجعفرا ذالم يدرانها ضاعت في حال نو مذذا ضمان على 
التصان ون' لا جيرو لوعلمانهاضا هت في حا لنومهفالا جيرضاءن بنرك أأعفظ الواجب عليه ولوشاء 
صاحب_الثو ب ضون القصا رف الوحهين جميعا قال بوالليثرحانما قال لدان يضمن | لقصا رلا نهكان 
يأخذ في مسئلة الاجبرالمشترك بقول ابي يوسى و«حمد رح اماني قولا بي حنيفة رح فلاصمان 
على التصاروبدناً خذقال استا ذناوعليهالعنوى هكذا فى الكبر * نصاراني بتقبلان الثوب من الناس 
فنرك احد هما العمل ودفع الثياب الى الآخر وذهب وضاع شئ لايضمن بالدفع الى غيرةاذا 
ضاء لانهماءا ناش يكين فكان | خذ احد هماىا خذ صاحب هكذافي خزانة المعتين #قصا ر رهن ثوب قصارة 
بد بنه عند رجل ثم فتك الرهن .وقد اصابت الثوب نيجاسة عند المريهن فلمانظراليه صا حب الوب 
كل القصار بتطهيرا لثوب وازالة النجاسة ذا متنع القصار عن ذلك فتاجراو توك الثوب عند 
القصارفهلى الثوب عند قالوأ ان كانت النجا سةلم تنقص قيمة الثوب لاشوع على القصاروان 
كانت النجاسة تنقص فيمة الثوب ان على القصارضمان النقصان و يهلى الثوب امانة كذا في 
فتارى قاضيخان ذكرني حكتاب الضمان من فنا وى الديناري (يبراهن ريخته بكازرداد 
ونكفت كغرعخنه ست كاز ربيرا هن را خم نهاد وييراهن سوخت وكازرندا نس تكه سوخنه است) 
يضمن القصا رلا نه هلى بفعلة وأ أجهل ليس بعذ ركذ افى الفصول العمادية + قصا رشمس ثوب 
النصاة فاحترق كان ضامناركذا اذامصرالثوب فتخرق وآن فعل ذلك اجبرالقصار ولم يتعمد الفساد 


كثاب الاجارة ( 15" ) (البابالثامنواعشرون )الفصل الاول 
لايضس الاجبر و يضمن الاستا نكذ افي زا نة المفتيى * وهب محمد رح اذا ادخل القصا رسراجا 
في جا نوثه فاحترق به ثوب بغيرفعله ضمن لان هذا ممايمكرى الا حتراز عنه فى الجملة وانما لايضمى 
فى الحرق الغالب الذي لا يمكن اطفارة ووهذا قولهمافاما مندابى حنيفة رح فلايضمن ماهاى 
بغيرصنعه كذ اف الفصو ل العمادية * وتلميذ القصارا وا جير «الغا ص اذ اد خل نارا اللسراج بامر 
الاستاذفوقعت شرارة على ثوب من ثياب القصا ذا واصتابه دهن السرا ج لا يضمن الا جيرويكون 
ااضمان على الاستاذلانه ادخل انراج باذنه فصارفعل الاجيركفعل الاستا ذولوفع ل الاستاذكان ضامنا 
كدا في فنا ون قاضيا ى + تلميذ الاجيرا حارس يدا جفاحرقئوبا من القصارة فالضمان 
على الاستاذ وان لم يكن ثياب القصارة ضمن الاجي ركذافى الخلاصة #اطفا السراج ف الحانوت 
ونرك المسرجة فى الحانوت وبقب تشرارة فوقعت على ثوب رجل وا حرق لا يضمن وبهيفنى 
كذافى الوجيز للكرد ري * وف التجريد تلميذ ا لقصا روسائرالصنا سناع واجبرهم لاضمان عليهم الا 
بمأيعد ونه ويضمن الاسنا ذ ولايرجع اليه مكذا فى التانا رخانية #اجيرا لقصارا ذا وطوى ثوبافي بيت 
القصارا نكان ثوبا يوط مثله لايضمن و وان كان ممالابو أ با نكان رقيقا يضمن سوا ء كان ثوب 
القصارةٌا وغبرةكذا فى الصخرون *ولوشرط الضمان على المشترك ان هلك قيل يضمن ! جماها والفثو 
علون | نه لااث رآه واشتراطه وعد مه سواء كذا فى !لوجي ز للكردرى *وطرحمل شيا في بيت! لا ستان باذنه 
قفا نان تور ترق اران صن قاب القضا انض الأججير يصن الاتاذ وان لم نك 
من ثياب القصارة ضمن الاجيركذافى الفصول العمادية #ران م ل الاحيرشيئاني خد مة استاذه 
فسقط ففسد لم يضمن ولوسقط عل ود يعة عند فافسد م اكان ضصاصما اج اوكذلك لوعثرفسقط عليها فانكان 
بسا طاا و وساد ةاستعا ره للبسطفلا ضمان ني ذاك علىن رب ال.يت ولاعلئن! جبرة كذا ف المبسوط » 
ويضمْنالقصارما تل بدقه المعتاداوا حرق بالنورة فى الجب وبا لنشميس فرب الثوب ان شاء 
ضمنة قيمئه معمولا وأعطاة 'لا جرء ان شاء ضمنه غير معمول ولايعطى الاجر .لوال لرب الثوب 
لاعتمل هذا الثوب الدق اوقال رجل للزجاجي اقطع هذه الزجاجةنقال ذلما يسلم من القطع 
فقال ا ترق وانكسرفلاشى عليك فد ق الثوب وفطع الزجاج فتخرق الثوباوانقطع الزجاج 
فا كان لايسلم مثله غالبا دلا يضمن لدلانه رضي به وان كان يسلم | حيا ناضمن كذ افى الغيائية * 
ولوان اجبرالقصا رفيما يدق صن الثياب انلقبت منه المد قة فو ذعت ملئ 52 لتر ق فان انقلبت قبل 


كتاب الاجارة ( 7 )(الباب الثامن والعشرون) الفصلالاول 
ان يقع على ثوب القصارة على ا لخشبة الني يد قعلبها وخرق نوباانكان من نياب القصارة فلا 
ضمان عليه وائماالضمان على الاستا ذوان وقع علي نوب لبس من ثباب القصارقفانالاجيريضمن 
فامااذا انتلبت المدقة بعد ماوقءت على الخشبة النى يدق عليهائياب القصارةفاصابت ثوبا 
آخرذك رن ذاه هرالرواية انه لايضمن بلاتفصيل بين ان يكون ذلك الوب من ثياب القصارة 
| ولمه من يبه حكي عدن ابي بكرا مضي اندكان يفول يجبان يكون الجواب فية ما لجواب 
فيما ان| وقعت الد قة ابتداء عل هذا الثوبوقدن ترا الي: واب فيه على التفصيل فكذلى هذا 
كدافى الذ خيرة * فى الولوا لجية و لواصاب ذلى انسانافقثلهمئان ضمانه على الاجيرد ون الاسئان 
مكذا ذكرف الكتاب و ذكرألشبج م المعره وف بخمواهر زادة هذافى الوجهالاول وهومااذا اصاب 
انساناقبل ان يقع المد قفعلى الغشبة امافى الوجه الثاني و هومااذ! |صابالمدقة على مب 
نذا الجواب على فول البعض فاما'علئ ظاه رالرو ايةلايضمن الاان هذا فبرس ديد وا" 
هوالا و لكذا فى التاثارخانية * ولوا تكسترشوع من أد وات القصارةٌ بعل التلميذممايدق بدا ويدق 
عليدلا يضمن التلميذ وان كان صما لايد ق بها ولايدق عليه ضمن التلميذكذ! فى ١ل:‏ لفصول العمادية 
اسار 0 اعلى بسساطه فتخمرق اوجلسواءائ وسادة 
فنخرق اوكان الضيف متقلد| سيغافلما جلس شق السيف بساطااو وسادة فلاضمان عليه ووو 
على آنية من أوانيه اوثو عو 0 لوحف النضا ثرت 
على حبل فمرت به حمولة تخرفته لا ضمان عليه في فول ابى حئيفة رح ودند «سايضمن والسائق 
ضام كذا فى لذ خبرة * ولو ستعان القصا رمن رب الثرب فد قاءفتخرق ولايعلم من فعلابهمانخرق 
فعند ا بى يوس فر ح يضمن التق وهو أ سحي ١‏ هكذا فى الغيائية * قا لقاضي فخرالد ين العنو 
علن | نه لايضمن بالنصىكذافى الكبرول #وا واذالم يتخرق الثوب ه ليسقط من الاجرمقد ارهابحصة 
من عمل المالى ذكرفي كتاب الفوائد لصاحب المسيط اله يسقط وكذلى لوجاء صاحب الثوب 
وخاط بعض الثوب في يدا أخباط او نسم بعض ثوبه في يدالنساج فانه يسقط من الا جراصئة وهو 
الصسبر هكذا فى الفصول العمادية + واذ اراد صاحب الثو ب ان بأخذ ثوبه من القصارفتمسك به 
التصارلا ستيفاء الاجرفجذ بهوصاحب ا لثوبكان على القصارضمان نص الخرقكذا فى الناتارجانية » 


وفى القصارينى 


كتاب الاجارٌ ( 77 ) (البابالثامن والعشرون) الفصل الاول 


وف القصا رين ا ذاجنث بدا هدهمافالضمان عليهماياً خذ صا حب الثوبايهماشاء بجميع زلىك 
كذافي خزانةالمين » نسارضس نوب بسب نم طه راشوب ال ابوه مرلابك. الاو كذانىي 
العا و للفتاوول #ن كرفي اجارا ات العدةاذادف»الء بوي يوي 
حتول تفر غ هنها وشرط البو ليوم اوشد افلم يفعل و 5 صاحب الثوب مرات ففرط حتول 0 
لايضمن واستفتيت ائمة خا رامن! القصا راذا شرط عليدارن يفر غ البو ون العمل فلم يفر غ وهلى 
فىالغدهمل يضمن اجا بوانعه يضم كذ افى الفصول العمادية #وف النوا إزل سلم ثوبا الو فصا راوخماط ثم 
وكل رجلا بقبضه فد فع اليه التصارغيررذاى الثوب لم بلزم ذلى وب الثوب ولاضمان ه دلى 
الوكيلاذاهلى لثوب في يده وآرب الثوب ان ينبع التصاريثوبه هذا اذاكان الثوب المد فوع الى 
الوكيل ثو ب القصار وا نكان ثوب غيرالةصاركان . لصاحب! ثوب الضياران شاء ضمنالوكول وان شاء 
صمن القصا رفأن سم القصارة فالتصارلا رلا يرجع على ترسول وان ضمن الرسول رجع على القصارلانه 
مغر و رمن جهتدكذا فى الذ خيرة * الفصارلود فع الى صا حب الوب ثوب غبره فاخذه شنا حين 
الثوب عليل ظر. والطين 0 خزانةاللفتين * ولودن الفصارثوبانسان الل عه 
فخطعه وخاطه عرب الثوب يضمن ايهماشاء عفان ضمن القاطع لابرجع عن احد وان ضمن القصار 
رجع هوما ى العاطع و بخن القاطع نويه من القصا روكذ الودفع الفصارثوب نفسه فى الثياب 
آل ون افسان ولم ' بعله فنطعه الآ خذْ ضمن الل خذ القصار ذوبه وخكذ ل ىكل مود ع دفع منا ع نفسه 
مع الود يعذعائن لظن اندله ولوقال القصار هذا ثوبك يصد قلا نه امين وكذاهذا فيكل اجيرمشتركف 
ال 10 الافلاولا اجرءليه ان الكرثوبه وكذلى اذاقال 
الفصار ونحوودفعت الثوب اليى يصدق عند ابي حنيفة رح وعند هما لا يصدق الا !عي كذا 
فى الغيا'ية * ولوحيس القصارباه رالمالك فهلى ان لم يقبض الاجرلا يضمن عند ابي حنيفة رح 
خلانالهما ون قبض نهل هلى امانة بالا جماع ومن ابى حنيفة رح ليس للقصارالحبس فان حبسه 
وهلىفممن كذا فيخزانة الفتاروي * رجل بعث ثوبا الى قد" ربيد تلميذ: ثمقال للقصاراذ! أصليز 
فلائد فعه الى تلميذ ى فلما | صلههد فعه ال و تلميذه فذهب التلميذ با لثوب هل يضمن القصارفقال 
اران التلديذحين دفع الئوب الى لفسا رلم يقل له هذا نوب فلان بعث به اليك ل بضمن فانكان 
فال ذلك للفصارفان صد ف الخصا التلميذ في ذلى ضمنى الزنلاستكااق لطع ربارماسب 
ء١‏ 4 
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كناب الاجارة ( م م؟؛ ) (البابالثامن والعشرون) الفد لالاول 
ا مسبط في جارات فتا واه رجل د فعنوبا الوى قصارليفصرهفجاء صاحب!!ثوب بطلب الثوب فقال له 
النصارد فعت ثوب الوق رجل ظننت انه ثوبةكان القصارضا مناكذا في العصول العماد ية* وقعمتف 
واقعةفي زصانناصو رنها قوم صن السراق' تواباب قصار: بالليل وطلب واحد منهم من القصارماء للشرب 
وقال انارجل رستانى معتاجالى الماء حاجه شد يد ةوباقى السراق فد ختفوا تخت الفصا رالباب 
واخر ج الماء فج لس طالب الماء على العتية وا شتغل بالشرب فعضرالباقون ود خلوا أ أحانوت واخذ وأ 
الفصا رومن معه وشد وهم وذ فبوابكرا بيس الناس فاتفقت ا.جوبة الفتاوئى ان هذا ايكون سرقا 
غالبا يجب الضمان على القصارو قاسوا هذة المسئلة علين صمثلة ذكرناهافي شرح القدو ري لوا<ترق 
حانوت القصارصص ناروقع صن السرا جان ذلك لإيعتبرحرقاغالبامن قبل انه يمكن اطفاء ذلى لوعلم 
بهن الإبتداء والسرق الغالب الدمي لايمكن تداركه لوعلم فى الابتداء فسرق الغالب لدي الايمكنه 
استدراكه لووقع العلم فى الابسداء وهاكك يمكن استد راكه انر زعنه حنوى لوعلمبه لايتنم الباب كدا 
فى الذ خيرة * وف الخخانية ولوشرط على للقصا رالعدل علىئ وجهلابمخرق صم شرطه لان ذلك مفد ورله 
كذافى التا :| رخانية * القصا را ذالبس ثوب القصا روّثم نزعه فضاع بعد الايضمن وكدلى الاسكافا ذا 
اخذ خ:الينعله تلبسةضمن ماد ' ملا بسافانانز ع ثم ضاع لايضمن كذ افى الفصو ل العماديةواذادخل 
رجل العدمام ودفع ثيا به الو صا حب العسمام واسثاًجرة للعفظواشترط :لبه الضمان اذا تل فكان الفقية 
ابوبكريقول ضمن الحمامي اجما ما ركان يقول انما لاإيضمن الاجيرا مشترك عند ابي حنيفة رح 
ازا يشترط عليه الضمان ١م)‏ اذاشرط يضمن وكان العفبه ابوجعفرل- وي بدن * ط ضما ن وعدم 
الشرطوكا. يقول بعدم الضمان قال العقبهابوالليث رحودهنأ خذ ونس نفتي بمكذافى الذخي:ة#رجل دخل 
الحمام ودفع الثوب الي صاحب أأعسمام بحفظه فضا علايضمى اجما عالانه مود علا نكل الاجر 
بازاء الانتعا ع بالعسام الاان يشترط الا جربا زاء الحفظ ولوقالالاجربازاء الفط رالائتفا ع باأعما مر 
فسينعذ بكو على الاختلاف فان دفع الى من يحفظ با جركالنيابي فعلى الاختلا ف كذ 
فى الصغريئ #ن خل امام وقا ل للحمامي ابر ىاضع الثيابةا شارصاحب الحمام الى موضع فوضعنمه 
ودخل! لعمام نم خر ج رجل منه واخذالثياب فلم يمنعة صساحب العمام فظنة صا حب الثياب 
مر صا حب ابدام هذا قول دن سلمة واببي نصرالد بوسي ويقول ابوالقا سم لاضمان مليهولاول 
ادع جعايضمن كدأا 


هكذا فىا لمحيط نام التيابي فسرق تا لثياب ان نام قا عدالا يضمن وان نام 
١‏ ' 


كتاب الا جار ( 70 ) ١لبا‏ بالثامن والعشرون) الفصلالاول 
فيالوجبزللكرد ري * الثيابي | ذ اخر ج ص الحدام فضاع ثوب ان تركه ضائعاضمن وإن ام را لعلاق 
ا والسمامي اومن في عياله ان يحفظ لا يضمن كذ فى الخلاصة * لونزرع التياب بين يدي السمامي 
ولم يفل بلسمانشيما و ترك عند ه ود خل ثم خر ج فلم جد هافا ن لم يكن لأسمادى ثيابى يضمن 
السمامى مايضمن | بلود ع لان الوضع بين يد يه ا سنسفا ظ ركذا قال»سحمد بن سلمة قال شبخ الاسلام 
خواهرزاده وين كذافى انارى الالية*واوتكى للصامي باب لالم يكى حار 
فكذلى الجواب ايضا وان كان حاضر ا لايضمن صاحب ألحما مكذا فى ال خيرة * ولوجاء رجل 
و وضع نيا بهعند جالس ولم يتقبل الج الس ولم يرد عليه با نةال لاتضع عند بي ضمن صند الهلاكى 
للنعار ف كدافى الحا وي للفنا وو #أمرأةد حلت السمام ووضعت ثيا بهافي بيت المساغ والسمامية 
تنظراليها فدخلت السمامية فى ألما م بعد امرأ لتخر ج الماء لنغس ل صبى ابنتهارابنتهامع صبيهافي دهليز 
الحمام ترئ ١‏ مهافضا عت ثيا ب المرأ#قالوا ان غابت الثياب من عين الحمامية ومن عين ابنتها 
ضمنت الحمامية والافلا تضم كذ في فتاويى تاضيخان ب خر ج من المام و ذال كان فيكيسى 
دراهم فضا عت ان لم يقربه الثيابي لاضمان علية وان اقربه ان تركه ضائعا ضمن وان لم يضعه 
ذكرناة في مسثلد القصا ركد افى الفصول العمادية قال «حددر ح فى الاصل الراععى اذاكان اجير 
وحد ومات من الافنام واحد حنق لا يضمن لا ينقص من الاجريحسابها وكان الآجران يكلفه 
رع اغنام آخر ولوهلى منهاشوع فى السقي اوالرعي ام يضمن هذا اذاكان الراعي اجير وحد 
ناما اذاكان اجيرمشترك فانهلايضمن ماماتمن الاغنام عندهم جميعاوهذا اذاثبتالموت بتصادقهما 
١وبالبيئة‏ فاما اذا ادم ىالراءى الموت وجحد رب الاغنام فعلئ قول ابى حنفة رح القول قول 
الراعي ذاماعند هما القول قول رب الااغنام ولوساقها الى المرعئ فعطبتمنها شاةلامن سياقه 
بان صعدتأجبل اومكا نام رتفعافترد ت منه فعطبت فلاضمان عليه في قول ابي حنيفة رح 
وعلون قولهماضمن وكذلك لواو رد هانهرالسقيها فغرقتشاةمنهافعا قو لابي حنيفةر حلاضمان 
وعلون قولهما يضمن وكذ ل لواكل منها سبع اوسرق منهاهالمسئلة على الخلاف ولوساقهاا ومطبت 
شاءٌ منهامن سياقه بان استعجل علبها نعثررت وا نكسرت رجلهاا واند قعنقهافعليه الضمان مندعلمائنا 
الثلئةكذا فى المسيط * ولواكل الذئب الغنم والرامي عندة! كان الذثب اكثرمن واحد لا يضمن 
لاندىالسرقة الغالبة وا كان ذئبا واحد| يضمن كذافى الوجيزللكرد ري *وان ساق البقرفتناطمصت 


كنا بالاجارة ( 709 ) ( الباب الثامن والعشرون ) الفصل الاول 
فهومتطوع ولوتفرقت الغنم والبقرعليه فرقافام يقد رعلى اتباعهاطهاواقبل ملي فرفة منهاوذركف 

اسوول ذ لك فهوفي سعة من ذلك ولاضمان عليه لانه ثرك حففا ‏ لبعض بعذ رو على قولهما 
رضون (ااايعد رهد ذريمكن الاحتراز منه ف الجملةكذا فى الذ خيرة * ولوا سنأ جرصن يجوع بالنارفهو 
متبر كذ في محبط السرخسي #استأ جررا عبأولم بين «كان الرصي فا نكان مشر كانرعاها 
في موضع نهلكت واحد ة منهابغرق اوافبواس سبع ونوذ لك فقا ل صا حبهاشرطات لكان ترءئل 

غنمى في غيرهذ| الموضع فقال الراعي بل شرطت هنافا! لقول قول صا حبها بالا جما ع والبينة بينة 
الراعي وان كان ١‏ جبر وحد واختلفا كمافلنا فالقول قول صاحبها وان افام الراعى البينة فلا 
مان عأيه بالاجما ع ع كذان المتاوى العنا بيقع وان حار فى الراعي فرعاها في: غيرالمكان الذي 
امرة فعطبت فهوضا من ولا ' جرله وان سلمت الغنم القيا سان لاااجراه وفى الا ستعسان جب 
الاجركذاف المسيط ع قل نجم الائمة !سكيم ى سلم افراسه الى الرا مي لبحفظها سد ةمعلومة 
ودفع البهاجرة الحفظو الرعى واشتفل الراعي بمهمه وترك الافراس فضا عت فهل يضمن 
فال لاا نكان ذلى منعا 557 تاخيل والافنعمكذ ذافى'لَقنيك * راع الره ماك أذانوهق 
رمكة نوق ' ور ا صاحب الم 1 “فلاضمان 
0 لاد .كنا دود ااي ا 
ذف بولسم لخر وا يفسدالعقد هوالصسيم ا 510 عدأ ب #6 
اذاشرطم طواهاأ ى الراعي ضمان مامات منها ا ىكان شرط فى العفديفسد العفد هو والصجبى ا مختار 
للفنوئ كذا في جواهرا الاخلاطى *انكان!! رأمي مشتركا 0 ترط عليه صاحب 
0 سيسيعهة هيد بار واي 
لدف يسدق هماس المي حوب سر اهارا السق د ا 

0-0 رمس بيب رب لذ لاي 0 


كئاب الاجارة ( 7810 ) ( الباب الناءن والعشرون ) الفصل الاول 
ان يسقي من البا نالغنم وان يأك ل كذاف المسيط »و في تجنيس خواهرزادة ولايبيع فان فعله ضمن - 
كذافى النانا رخانية* وليس للرا عي اذ كان خاصاان برعل غنم غيرةباجر فلو ثه أجرنفسه من غيرة 
بعمل الرصي ومضئ علي ذ لك شهور ولم بعلم الاول بدفله الاج ركملا عاون لل واحد منهما 
لايتصدق بششوع من ذلك الاانه يأثم كذافى الذ خيرة #وفي الواوالجية بخلاف مااذااستأ جر بوما 
للحصاد! وللخدمة فحصد في بعضاليوم ١‏ وخد م لغيرولا بتمنسق الاجركملا وبأثه كذا فى التاتار. 5-5 
قال ولوكان يبطل يومااوبومين عن الشهراو مرض ستط الاج ربقدره كذافى الذخيرة * وان 
اذترط عاره جبنا معلوما و سمنالنف.ه, ومابنى بعدذ لك للراعى فهوككله فاسد والرا عي ضامنى 
لمااصاب من ذلك ولهاج ربكال ايمرا ال رايد اع ىغام رجل الولغ غيرة فاستهلكها 
امد فوع اليه واقربذ لى الرا مايه سا 0 اء عى وليس لدان يضمن القا بض 
اذالم يقرا ن المقبوض ملى اد مى ولم يام للمدعي بينة فا ن أقام المد ع ا لبينة ان ما قب ضكان 
لهاوا فرالقابض بذلك أن كانه م أقبض قا ئما بعينه في يد الا بضكان للمد عي ان يأ خذة وانكان 
مسته لكا كان الم'لى ,اليا ران شاء ضدىن الدابض ون شاء ضمن الراعى_كذافى المحيط #ولا يقب لقول 
الراعميءلى المدفوع ايها نكان انرا ء اقروقتالدفعانهاللمد فوع اليدكذافىالفصول العماد يذ » 
بقارلا هل قرية ولهم » مرعيل ملننا بالاشها رلايمكنه الظرالوق كل بقرة وضاع بنرة لايضمن كذ في 
خزانة المفتين #الاج لاجيربالعنظ يضمن بترك الفط وذلكان يغيب من بصره حنوق ضا عكذافى الغيائية * 
قال آل عرى الائمة الكراباسي وا بوحامداوة قال البقارا لمشترك لاد ريا ين ذهب الثورفهذا اتراربالتضبيع 
فى زمانتاكذ افى التنيذ» وفى الجامع الاصغرسئل! لد بوسي عن البقا رودخلالسر جف الشكلة وارسل 
0 في سكة ساحبي أولا يسلمه الى صاحبهاوكذ ايفعل الراعمي فان ضاعت بقرةاوشاء قب لان تصل 
الى نزل صاحبها يضمن ماضاعة ل لاضمان داوئ البقاروالرا مي وقال بكريى محمدا ذالم يعد ذلك 
خلادامنهلم يضمن كذافى الحاوي للفناوى #زء 0 البقرةفى الفرية ولم جد ها صا حبهافيهاثم 
وجد تيعد ايام قد هلكت 'رواعثاداهلالقريان ع ايكونواراضين بالادخال فى الفرية من غبران يذهببها 
ال بتكل فالقول للبقارانهااد خلهافها دان ابئن! ن #حافى ضمن والالا يضمن وكذ ا لوادخل 
الباقور فيه بضهائم خر ج واحد وضا علايضمن الااذاشرطت ليم كل نورالى صاحبهكذافى الوجيز 


للكرد رجي * وفالمنتقون ! شترط البقارعلن اضحا ب البقراني اذ١ادخل‏ تالبق رالقريةالئى موضع 


كتاب الا جار (00؛ ) (الباباله امن والعشرون ) المصال لا ول 


مسمول فادا بروع منها دالشرط جائز وهود وعة! نماث بقررجل منهم ثعاء بمثلها الى موضع ابر 
الذى اجتمع فيه البترئم! خرجهانهوعلى أشر شرط الاو ليعنى برئ! ل راعى اذا ادخلهانى اذ ِة 
كذافى النانا رخان.# ولاينبغي ان يشارطه الناس وار. وفك حل بفزة اليج ي ذلك المومم ولم 
بالشرط الدى كان بينه وبين اهل الةرد يه لم ب برأ البقارحتئى يرد عليه , واليكان سمع الشرط فار 
جائزا ود ا نخرا لدين والعنو: على هأ ول ماذكرف المنتقى هكدافى الكبرول #وفى ]ند مرارا لارأة 
ورا" بةارئم جاء الرسم سول اليه 3 مر رلى واخذ صدفهلى,الثو مسي أرجع 
0 لبة/ رولا برحع البقاره لى ال سو لا نكان يعاء انهلهاومع ذلك د فع اليهوا نم يكن دام بذلى يرجع 
كدافى المحبط #وفي فوائد صاحبا لبط رجل دعث بقرةا لى البقا رعلئ يدي جل جا لى البةا ربهذه 
النثرةوقال ان فلا نابعث ايك بهذ والبقرة مقال 'لبقارا ذهب بها ذاني لاا قبلهافذهب بهافهلكت 
فالبقارض! صن لإنه اذا حاء بها الى البةارنقد انتهى الامرفيصيرالمةاراميناوليس للمود ع ان يودع 
كدا فى الفصول !'عدادية #اهل قرية د نعو حمرهه ‏ لين رجا ليرعاها فبعثوامعه رجلا من الفرية مقالوا 
لانعرف الراعى فقالا ارامي للرج لكن مع ا لعمرحنئ اذهب بهن |الحمار واحمل عليه كذا 
فدهب با لحمارولايدري ىاين ذهب لايضون آل رج لكدا فى اغيائية* بةا ارغاب عن الباقوزةفوقعت 
الباقورة في زر ع رجل واهسدت الزر علايضمن البقارا لاان يكون البفارار- أ البافورة في زر ع بحل 
واخرج 'بافورة من الفريقوهودذ هب معهاحنولر ووقعتالباقو رقفالز رع واتاى مال انسان فيسوقها 
0 ركدا في خزانة العنا وى *( | زء ازجماكٌ رمه بزبى بد وكان رء اس درآهد رأعى د. رآصد تابيرون 
راسجرهاشكست) ضمن الراعي لإنه سائقهكذا فى الفصول العمادية * اهل قرية يرعون د وانهم بالبوب 
فدهبت صنها بار رة في نوبة احد هم قال أبراهيم : بن يوسىهوضامن في قول من بشم الاجبرا لمشتف 
وهولم 239 العنرئل عاول انه لا يضمن الاجيرالمشترك الاما تلى بصنعه هكذ| فى الكبرىل »* 
سكل نرية اتعفوا علول انكل وا حد منهم يحعظ يوما سرجهم فلماكانت أوبة احدهماستأ جر 
1 موصي ود خل في بيت للائلفه.! ع بعضها علول ه ومن يجب ضمانها 
فقال ان ضا ع عندغيبة الا جبرةالاجيرص امن لدرى ا لصفظ وان ضاع بعد ما عاد ايه صن الائل فلاصمان 
لادهترى الغلا ف بالعود فخر ج من الضمان ولاضمآن عاو صاحبب اليوم با لكدافيفنا رى النسفي * 


هذا 


كناب الاجارة ( 779 ) ( الباب الثا من والعشرون ) الفصل الثاني 
هذا اذا لم يشترط عليه العفظ بنفسه اما اذ اشرط علية العفظ بنفسه يضمن بالدفع الى غيرة وانما 
يصون الاجيري هذة المسئلة اذالم ينركف مع الدواب احداصن اهله امااذاترك مع الدواب 
حا فظامن هله فلاضمان عليه بحال ايضاكذافي خزانة المغتين #بقاريسفظ باجرفترك البقرصندرجل 
يحفظها ورجع هوالى القرية أبخر جمنهاماتخلى | ولعاجةنفسهفضا ع بعض ماكان خارجا قالواان 
في من هسمه 
لم يك | لعحافظ في صياله ضمنى والا فلا كن فى فتاوى فاضبخارن #البقاراذ ا نرى الباقورة عاو يد اجنبي 
لتحفظها د ليكون ضامنافا لان تركهامد ةيسيرة مئل'ن يبول اويا كنا ويتوضاً اونعسوذ لك لا يضمن 
لان هذ١‏ القد رعفوكذا فى الفصول العمادية* بقا رترك البقورمع صبى 'يحفظهانهلكت بقرة وقت 
السقى بآفةفا نكان للصبى قد رة العفظ لم يضمن وان لم يكن له قدرة! أسفظ فقد ترك بلا حفظ فيضم 
كذا فى جواهرالفتا وول *الباقورة مرت علين قطرة فد خلت رجل واحدة فى لنقب وانكسرت او 
وقعت بقرة فىالماء ود بت وهلكتضسمن البةاروان لم يكن مين سوقه| ذا مكنهأ لعفظ كذافى الوجيز 
للكرد ري ** (كوارةبا نكوارة راماندبدس تكسي وكرىكوسا لهراخورد ضا صن نبود جون بدست عبال 
خو دش ماندة بو دكوارةبان كوارة راضائع ماندوبخانه رفنت و زنرافرستاد زد ن نكا داشت تاشبانكاا وى 
غائب|سث ونميداأ ندكهجه وقكتغفائب شدهاست) يضمن البقاركذا ني خزانة المفتين * وان 
استأجرا لحارس واخذمن ١‏ هل السوق هل لأحارس ما اخذ منهم اذا استأ جر رئيسهم ينفذْ عند 
الرئيس عليهم وا نىكرهوا كذ افى الظهيرية #الفصال الثانى فى التفرقات ف النوازل دفع سيفا ال صيقلي 
ليصقله ود فع الجن معه فسرق لايضمن لجف كذافى المحيط * وني فوا د جد ي شيخ الاسلا م برهان 
الدين دفع مصسفا الى وراق ليجادهفسافر به واخذة اللصوص هل يضمن اجاب نعم قال عدي 
نظا , الدين وقذاجبت اناا ندلايضمس معتمداءليى ظاهرالعفه انالمو دع اذاسافريه بمال | لوديعةلايضمنى 
ولايقال بانه مود ع باجرفيضمرى لان الاجرليس على الفط الاانه! شارال فقه حسن وقال جب 
ان يضمن لان الود يعةاذ مانت بغيراجرانم ا لايضمن لانه ليس ثمه مقد حنون يتعين مكا ن العقى للسفظ 
وفى الود يعة باجرا نما يضمن لا ندتعيى محكان العقد بالسفظ وههناماامرة بالعفظمقصود وانماا مر 
با لعفظ ضمنافى الا ستيجاروف الاجارة يعتير مكان | لعقد فكذ اما في ضدمنها فلا يضمن كذا فى العصول 
العمادية#|عطىى صائغان هباليتخذ منه سوا رامنسوجا ولم يكن من عمل نسم فطول الذهب وا عطاه 
من نسيجه فسرق منه فلواعطاء الاول الثانئ بغي امرمالكه ولم يكن الثاني اجيره ا وتلميذهخيرسالكه 
م ا | 


كناب الاجارة )0م ») ( البابالتاسع والعدرون ) 
وضمن ابهماشاء عند هما وعندابى حنيفة رح ضمن الاول وأوذ كرا 'ثاني انه سرق منه بعد عمله 
لم يضمن اما مادام في عمله فيد : يد ضمان هكذ! فى الكبرئ * الردنى ا لاجيرا شك نعوالقصار 
والضباط والنساج على الاجبر وهذابخلاف مالوآ جرمبدااودابة وفرغ المستأ جرنان. يج ب الرد 
على صاحب الدا بةكذ فى المعميط * ينيم بان اج رمشترك حنوى لوضا ع شيع صن اليتيم يضمن 
عند هما وهذ| اذ ضاع من خار ج العتجزة فا نضا عشوي من د اخل العججرة بان نقب الم صلايضمن 
على الاصكذا في خزانة المقتين التحاس اجيره شترك ,حنوى 'وضا عت جاريةاوضاع فلام 
عنه لا بصنعه لايض من عند ابى حنيفة رح وكذ لى الدلال اجير مشترك فلود فع الدلال الثوب 
الى رجل ليراة ويشتر بي فذهب الوب ولم يظعره فلاضمان داى الدلال ولوكان في يد الدلال 
نوب فقال |4 ر. جلهذامالي سرقمني فدفع الدلال ذلى ا'لون من اعطاوفلاضمان علي هكذافى الذذيرة» 
رجل دفع الوع صباغ ابريسما لإصيفه بحكذا نم فال لل نصغ ابريسمي و رده علي كذ لى 
فلميدفعمئ هلى لم يضمن الصماخكد اإجي خزاتة المفتين *ا لكعال ادا صب الدواء في عين رجل 
فذهب ضوء ولايض من كالخمتان الا اذا غلط فان قال رجلان انهليس باعل وهذامن خرقغعله 

وقال رجلان هواهل لابضمن وان كان في جانب الشصال واحد وني جان بآ خراثان ضمن 
وفي جنايات مجموع النوازل لوقال الرجل للكحال ولوبشرطان لايذهب البصرفذ هب البصر 
ل يضم كذانى الخلاصة * الباب التاسع والعشرون فى التوكيلفى الاجارة اذاوكل الرجل 
رجلا بان اسنا جرله د ارا بعينها ببدل معلوم ففعل فال جريطالب الوكيل بلا جرة والركيل يطالب 
الموكل وللوحكيل ان يطالب الموكل بالاجرة وان لم يطالبه الآ جر واذا وهب الآ جرال جرس 
الوكيل ص وللوكيق ان برجع بالا جرعاى الآ مركذ فى الذخيرة # رلا يضمن الوكل ف الا جا رة 
الناسدة وبججمب ١‏ جرالثال على المستاً جروا لوكيل ؛لاجارة الطوياة يطالب بمال الاجارة مند افير 
كذا فى الخلاصة * والوكيل بالإجارة!ن1استا جرالد ارصن المستأجرلا يجو زلانه صا راجيرا ومستاجرا 
وقيل يغنوى بها ولا ثم نقال عنهم الرجوع والاذتاء بالجو' زحكذا في جوا هرالاخلاطي * الموكل مع 

المستأج راذا تفاسخ|ينفسج وهل يرجع المستأ جرعلى الوكدل بسال الاجارة قال القاضى الاما م 
بد بع الدين لالان الفس لم بظهرفي حقه وفىالبتيمة سثال علي بى احمد من رجل أجرارض رجل 

فسمع ذلك المالك فقال لا اجيزهذ | العندثم قال بعد ايام اجزتههل يجو زام لافقال ان رده فليس له 


كتا ب الا ار (1م0) ( الباب الثلثون ) 
أن نجيزة من د دل رض هذاليس بجواب للسؤال واأجواب ان هذارد العفد مندنا كت" 
فى الناتارخانية * الوكيل باستيجا رد اربعينها بعشرة|ذ١‏ سنأ جرها بخمسة عشر ودفعها الى الموكل 
معو بعشرة فلااج على ال[ مروملى الوكل الاجرلرب الداروهذةالمسئلة دليل 

أن أن الاجارة لا تنعفد بالنعاط يكد دا فى الذخيرة # الباب الثلثون فى الاجار: ة الطويلة المرسومة 
5 خارا الاجارة الطويلة التتى يفعلهاا لاس بمخا راانهم يؤجرون أداروالارض ثلثين سنة متوالية 
فيرئلة ادا م دن أخرفل مثة نجل كل سنة من تسعة وصشرين سنك اجواايلا وية الاجرللسةة 
الاخيرة واختلفواني جوا زهانيل لا سمو زعندابي حنيفةر رار طفيها أ لضي راكثر 
من ثلثة ايام وهذايفسد الاجارة وقول تجوز عذدهم جميعا وهوا حم لان هذ اليس بشرط الخوار 
ف الاجارةبل هواستئناء ثلثة ليام في آخركل سنة عن الاجارة علئ انهذه الايام لم تدخل فى الاجارة 
وأم يثب تحكم لاجارةفي هذ 'لاد'م المستثناةكذ! في مبسيط السرخسي # ثماختلى المشائيي الذين 
قالوا هوا ز هذ والاجارة! ها تعتبرعتداوا حد ١!‏ و عقون | مخبتلفة بعضهم قالواتعتبرعفودا حنئ لانزيد 
مد أ لخي رعلن هيام في عقد واحد فيفسد بها لعقد عند| بي حنيفة رح وبعضهم قا لوا تعتبرعقد ١‏ 
واحد الانها 'وا عنبرذ' هاعقود افماسوى العقد الاول يكون مضافا وف الاجارة المضافة لانملى الاجر 
بالتعجيل ولا بالشرطوالغرض صن هذ الاجارةتملى الاجارة ذا فى المحيط * وثيرة الغلاف 
يظهرفيمااذ! أجردارالينيم ألث سنين كانت الاجرة فى السنة الاولون والثانيةاقل من ١‏ جرمثلها 
وفى الاستيجا رللينيم كانت الاجرة فى السنة السالثة اكثرمن اجرمئلها فتفسد الا جارة فى السنة الثالئة 
ويتعد ى الفساد ان شبرها عن قول من يبجعلها مقداوا حدا وعلئ قول م يجعلها مقود الابتعدن 
كذافي خزادة المغتي #قا ل الصد رالامام ا لاجل الشهيد ا! بي عندي انهائعتبرعقود 'في دق سائر 
الاحكام رعقد اواحدا في حق ملى الاجرة بالتغجول اوباشتراط التعجيل وا لسيلة بجوازا سنمجا رالدار 
اذام نت للصغيران #جعل مال الاجا رةّبثماء» للسئة الاخيرة ويجعل بمقا بلة السنين المتقدمة ماهو 
اجره ثله'واكثرئم يمرأ وال صغيرالمستأج رن اجرالسنين المتقده ريص ابراره عندابي حنيفة وم حمدرج 
خلاة لاي يو- ف رح ا والعيلةفيما انا استأ جرالا ب 
للصغيرعقاراارضياعااذاكان مال الاجارة الى دره. مثلاواجرمئل هذوالدا لكل سنقمائة بجعل بمقابلة 
مشرين منة من اراثال هذ السني شرع ليل وجل بمقاباة لعش ر سنن من المتأخرة الى الأشوئ قال 


كناب الاجارة ) م ماين ( ( البا ب الالثون ) 
فسجوز ونحصلالمقصود كذ افى الظهيرية * وا نكان الى درهم| كترم اجرمئل العشرسنين بحيث 
لا يتغا بن الناس في هلا تجو هذه الاجارة وكما تجو زالا جا رةالطويلة فى العقا روا لضياع جوز 
فى الدواب والمماليكف وكل شوع ينتفع به مع بفاء مينهكذافى النانارخانية *وفي فتاوى الفضلي 
الاجارة الطويلة لملى الصبى لا نجوز كذافى الغلا صة * قال محمد ر ح فيوكناب الشر وط 
في رجلي نآجرا من ر جل داراعشرستين نخاف امسأ جران يخرجاة منهافاراد ان يستوثق من 
ذل فاليعبلة ان يسنا جركل شف رمن الشهور الأول بدرهم والشهرالآ خزبيقية الاججرفان معطم 
الاجراذ اكان للشهرالا خرفبهمالابخر. جانه من الد اروعن هذ:المسئلة | ستخرجواالا جا رةالطويلة 
المرسومة دخا را و جعلوا اجرالسنين المنقدمة شيئا فليلا وجعلو|معظم الاجرللسنة الاخيرة كذا 
ف المسيط » وف الولوالجية قال آجرتى هذه الدا رعشرسنين بكذا فيرئلثة ايام فيكلسنة فهذاجائز 
ولوقال على انهبالخيارثلثة ايام في آخركل سنة لا يجوز عندا بي حنيفة رح كذافى التاثارخانية * 
فى الاجارة الطويلة اذاجعلواايام الفست ف يآ خركل سنة والاجارة في نص الشهرعند ابي حنيفرح 
تعتبرالسنة بالايام وعند همايعتبرالشهرالاو ل والآخربالايام والباقي بالاهلة فاذا كان المعتبرالسنة 
بالايام عندابى حنيفة رح ولايعرف كل واحد منهماآ خر السنة فاليلة ان يبع الآ جرالمست جر 
قبل تمام السنة من فير ذن المستا جرحتوىاذاجاءت ايام الفسي ينفسي وحيلة! خرى يفسم مضادا 
بعض المشائع افنوابقول ابي يوس وصسمدر ح دفعاللسرج كذافى الخلاصة * رجل دفعارضه 
مزارعة على ان يكون البذرس العامل ثم ان صاحب الارض آجرالارضاجارة طوبلة من غيرة بغير 

رضىالمزار علا يجوزلا نف المزارعة اذا كان ا لبذ رمن العام لكان العامل مستأجراللارضفيصير 
كانه أجرثه آجرمن غير فلانتجو زالثانية وان رضى العا مل وهوالمزار ع بذلى! نفسخت الاجارة 
وتنفذ الاجر ةالطويلة بخلاف ما اذاآجرثم أ جزغير فرضي بهالاول حيث تنفذا لثانية على 
المستأج رالا ول اذام ن بعد فبض الارل وهنالا تنفذ الاجارة على المزارع لان فى المزارعة 
مع الا جارة يختلنى ا اقصود ذلا تنفذ الثانية على الاول كذ افيف" وون قاضيخان * ولوقال لغيرة 
آجرلي داركهذهاجارةطويلة بكذافقال جرت وامرصا حب الدا رالكائئب لكنابة الصك فكب 
على الرسم ولم يكن بينهما شرع آخر ودفع المستأأج رمال الاجارةالى اجرلا يكون بينهمابهذااجارة 


. ولا صب 


كناب الاجارة ( 0 ) (الباب الثلثون ) 
ولا يجب الاجرعلى المستأ ج رلسكنى الداروانكانت الدا رمعد: للاستغلال كذا في خزانة 
المفتين * أذ استأ جر وتفامن الاوقاف سن المنولى مده طويلة فا نان الواقف شرطان يدّاجر 
اكثر من سنة يجو ز شرطهلا محالة وان كان * طان لا يواجر أكث رمن سنة يجب مرا عا قشرطه 
لا محال ولايفت بجوازهذ: الاجارةاكثرصن سنة الآاذا كان اجارتها اكثر من سنة انفع للفقراء 
فحينثذ يراج ر اكثرمن سنة كذافى الا تارخانية * وا ركان لم يشترط شيثانقل عن جما دة مشا نخن 
انهلا يجو راكثر من سنة واحدة قال الفقية | بوجعفرا نا اجو رفي ثلث سنين ولا! جو زفيدا زاد عل 
ذلك والصدرالشهيد حسام الدينكان يقوف الضيا ع نفنى بالجوا زفي ثاث سنين الااذ احانت 
المصلدة في عدم ا لجواز في غيرااضياع نفتي بعدم الجواز فيما زا د عل سنة واحدة الااذا كانت 
المصلمة فى الجوا زوهذ ١١‏ مريختلى باختلاف الزمان والموضع ثم اذ ااستأ جر الوقى على الوجه 
الذي جاز فرخصتا! جرنهالا نفس الاجارة واذ ١‏ ازدادا جرمئلهابعدمفي بعض المد#ذزكر 
في فتاووى اهل سمرقند انهلا يفسئ العقد وذ حكر في شرح الطأعاروي انه يفسغ العقد وبجدد عل 
ماازدادوالى وقت الفسيو يجب المسمون لها مضول ول وكانت الارض حالة لايمكن فسع الاجارة 
فيه با نكان فبها زر ع لم يستحصد بعد فالى وق تالزيادة بج بالمسموى بحساب ذلك وبعد لز وادة 
ال نمام السنة بيجب 'جرمثلها وز ياد ةالاجرانما يعرف اذا زدادت عند الكل ذكرا لطا وي 
هذوا لجملة في كتاب المزارعة واما فى الاملاىلايفسير العقد رُخصاجرمئلهاا وغلاباتفاق الروايات 
كذ فى ا لمحيط * رج لآ جرمنزلا كان والدهرقفه عليئ اولاده! بد اماتناسلوافآجروهذ ١‏ الرجل اجا رقطويلة 
وانفق امسن جرقي صما رةهذا الوقف با مرالمؤّجرا نام يكن للمؤّجرولاية ف الوقف:ان أم يكن متوليايكون 
المؤجرغاصباوكان له عاى المستاجرالاجرااسدبئن ويتصد ق به ولا يرجع المستاجربما نفق فى العمارة 
على! لجر ولاعلون غبرة لانمكان متطوعاوا نكا ن ستوليا كان على الم تأجرالاجرالمسمون ا ركان ذلك 
مقداراجرالمثل اواكثرويرجع الس تأجرفيغلة الوقى بماانفق على العما رةكذافي خزانةالمفتين * رجل 
آأجرارض وقف مدة طويلة مائة سنة من رجل وأقراانهماباشرالواحدمن اللسلمين وان حاكما 
حكم بصحة ذلك فا لا جا رةحتوحة اذ احكم حاكم بصحتتهامع طول المدة ولا ينفسخ بموت احدهما 
بعدا قرارهمابان العقد وقع لوا حد غير معين وبكون المال حلالاله فكذ اذكر وهو لصحيس وهذامما 
لاخلاف فيه كذا في جواهرالفتاوئ * واذ!اس:أجر من آ خردارااوارف امقاطعة مد #قصيرةسنة 
مم | 


كتاب الإاجارة مسن ) ( البا ب الثلئون ) 
مثلائم ان ال جرآ جرها من غبره ‏ جارة طويلة مرسومة لاشى ان الاجارة الطويلة لا تجوزفي مدة 
الاجارة القصيرة وهل تجو زفيماوراها فم جعلهاعقد اواحد ابقول لاجو ز ومن جعلها مقود ا متفرقة 
يقول تجو: كذافى المسيط» رجل استأ جرص آ خركرما اجارة طويلة وقبضهاواً جرهامى فبره 
مناطءة حكل سنة شه رببدل معلوم فلمارآة المسنا جر الثاني وجد الاثجا رقد | حترق من البرد 
لمبجدآ جره ليرد #علية حنون جاءايام الفسيج رحضراً جرة ونس الاجارة وطلب مال المقاطعة وابى 
امس جرالثانى واعتل بعلة ان الاشجا رمحترقة سمع عليه وسقط عنه مال المقاطعة اذالم يعمل فى 
الكرم عملايدل على ا لرضاء ولوكان أجرة حاضرا حتون اهكنه الردوام بردلا يستط مال اللقاطعة 
ذائبامان له الرداذ! حضرالموٌجر ولايجب الا جرا ذالم يكن عم لف الدارعملا يدل على الرضاء 
كذا فى المحبط ى المنفرقات لجرا جارقطويلةاذاباع للستأجرثم جاء مدة الخيارهل بنفذيه فيه 
رواينان والصعيم انه ينفذ وهموكمالوا جرا جارة مضافة ثم با ع قبل مجوع وقت الاضافة وكان 
الشيغ الامام الاجل ظهبرالد ين يفول عند ي لا ينفذييعه وني ظاهرالر واية ينفذبيعه كذ ا في فتاول 
ضيخان *[ جرالد'راجارة طوداة #+مسةدنانبروقبضهارسامالدار نمباعها بغيراذن المستأ جربخمسة 
دنائيروقبض الثدن ومات ولا مال له سو هذه ا لدا رذاللمستا جراحق بها وله ولاية ا لعبس حنل 
يستوفي مال الاجارةلانبالموت بطل ت الاجارة دون البيع فبقيت الدارعلئ ملى المشتري لكنه 
بخيران شاء! دى الاجرة وقبض الداروان شاء ترك وان اجازبيعها ومال الاجارة عشرة والتمن 
خمسة المستا جرلا جل الخمسة الباقية و لايةالحبس! يضاقا ل القاضي بد يع الدين ليس له ذلى 
كذ فى القنيذ » رجلاسث جرمن آخردارااجارةطويلة بماثة د بنا روقيمة الدارخمسون دبنارا 
فمات![ جرحتى | نفسخ تالا جارة بمونه ولم يترك مالا سرع هذ 8 الد أ رثم ان وار ث الآ جرآجر 
هذة الد ا رمن امس جربالمائة النى له علي مورثه اجارةطويلة ثم ا نفسضت هذوالاجارة بون وآرث 
الآجروبين المستا جرفالمسث جرلا يرجع على الوارث بالمائة الاان نركة الميت هذه الدارو قيمنها 
ون طالب المستا جربقد رخمسين لإبالماثةكذافى! لذ خيرة وف الفناوى الصغرئ اذا أجر 
دارامن رجل اجارةطويلةثمآج رمن آ خراجارة طويلةلا جوز ولا ننقاب جائزة بعدماالتسخت 
الاولن بأسههاوانه مشكل وينبغي ان نحكون المسثاة على ر وايتين لان فى الاجارة الطويلة 


كناب الاجارة (لنمم) ( الباب الثلنون ) 
بعض المعقود عليه مضا ف وفي صححة فس ا لاجارة المضافة قبل ممجوع الوذت المضا ف اليكر وايئان 
والاجارة الثانبة ديل فميم الاجارة الاولئكا لببع فنجب ان يحكون ف المسثلة روايتان 
كذا فى المحبط * رجل استا جرد ارااجارة طويلة ثم ان الآجرنقض بناء هابرضاءالمستاً جرثم جد د بناء ها 
كانت الاجارة باقية ببقاءالاص ل كذ فى الظهير ية* فلوآً جرالمستأ جربالاجارة الطويلةمنى غيرة يبين الادام 
المستثناة فى الاجارة لثانية انها البوم العاشر وأ لحادي هشر والثاني مشرمثلامسن شه كذا 
ويستئنن فى ' لا جا رة الثانية نصاليتبين الدا خل من الايام فى العقد الثاني من غيرالد اخل هكذا 
ذكرأ لحاكم ا لشهيد ا لسمرةندمي في كناب المشروط وهذا اذاكتب ذكرالا جارة الثانية علي حد ة 
ام!اذاكنب فى الذكرالاول اوعلئ ظهرة فذكرفيه سوى الايام المستثماة المذكورة فبه يكفى أمجواء 
العقدالثائئى هكذ انى المسيط + واذ !| ستأ جرشيئا اجارة طويلة “##بحة بدنانيردين موصوفة فا عطاه 
مكان الدنا نيرد راهم ثم تفاسا العقدذا لآ جريطالب بالد نانيرلابالدراهم ولوكان العقد فاسد ا وباتى 
المسئلة الها يطالب الآ جر باعطاءالدراهم كذا فى الخ خيرة * واذاغ رس الآ جرف الارض 
اوالكرم فى الطويلة للمستأ جرا انع لا نه ليس له ملى اليدوا لتصرف واذافلع ا لجرالا جا راوكسر 
الاغصان لايملى المستأجرالمنع لان اعتبا رهذا الببع يظه رفي حق الثمن لاني حق الششجرولواحتطب 
المستأجر ليس لهذلى مع انه في بيعه حكذ افى الوجي زللكرد ربي * استأجرا رضااجارة طويلة 
واشترى الاشجارلوس م الاستتجارثم انمرت الا شجارئم فسضاها فائئما رعلن ملك المستأ جر ولوتطع 
الاشجارثم تعاسخافهي للآجرولوانلفها المستأجرفعليه قيمته لانه بيع ضروري لجوازا لاجارةفلا يترتب 
علية احكام الباتٌ ولواتلف الآ جر الاشجارفي مدة الاجارةةالصحيم انه لاضمان عليه لكن يخبير 
المسثا جر ف الفس لانه عيب ولوقطعها مستا جرفي مد ة الاجارة قال برهان الدين صا حب المسيط 
وقاضيشان والقاضي بد بع الدين لا يضمن النقصآن لكنه يخي رالاجيركذ فى القنية *#استاً جوالكرم 
و يلةثم د فعها معاملة الى الآ جران كان طويلة بطريق بيع الا جارجازت المعاملة وا نكانت 
بطريق المعاملةثم دفعها الى المالى معا ملةلا نجوزكذافى الوجيزللكرد ري * ولواسةأجركرمالم بره 
وقدكان صاحب الكره باع الا شجارقبل الاجارة حنى ممت الاجارةكا ن للمستأجرخبارالروية 
فى الكرم ولوتصرف ف الحكرم نصرف الملاك بطل خبارالرونيه ولواكل من ثما رالكرم لايبطل 
خيا رالود يةكذا في خزانة المغنين *ا ذامات! ل[ جراجارة طوباة وعلبهديونكان المستأ جربثمن 


كتاب الاجارة ( دسأ ( البا بالعادى والثلثون ) 
امس جر احق من سائرالغر, ماء كالمرنهن بالرهن كذا في فتاوئ اضيخان #الاجارة الطويلة 
لانت فاسدة بسب بان على المستأجرا جرالمثل لايزاد على اللسمو كذ افي خزانة المفتين * 
ناوه المستاجرالاجرةفى الاجارة الطويلة من الآ جرقيل انفساخ الاجارة لان لان الا جرة 
مارت ملكا الآ جرراشتراطالتعجبل ولاتصم لانهبكون هبة مع ملىالآ.جركذا فىالصغرئئ #استأجر 
رناءا ليتشذله سفيئة من خشبة فى الارض اثنوى عشرشبراباجرة معينة فقال السفان أن خشبف 
لابصام هد الفرض فاذن لي أن ازيد شبرا راقص فاذن له إن يزيد اذ وثلئة مش رشبرا مستسق 
الاجربا لزيادةكذا فى القنية * المستاً جرا جارة طويلة اذا أجترصص غيرة ا ود فع الى غبره من هزارعة 
على ان يكون البذ رمن قبل العامل ثم ان امسن جرالاول مع آجره تفاسخاالاجارة الاولى هل 
تبطال الا .جار الثاية والمزارعة اختلموافيه والصحير ابهاتنفسخ سواءاتحدت ايام الس فى العقد ين 
ارا ختلهت باسكا ايام الخجبارفىالاجارة الا لين ثأئة ايام من آ خرسنة ثما نين وايام ا لخيارفىا لاجارة 


له 


لامر ل مم وس ا وس و يوسم سم 


النانبة كذ لى اوعاوى خلاف ذلكى كذا ني فتاول قا فبدان * الباب العادي والثلثون 
ف الاستصناء والاستبجار على العمل بجو زالاستصنا غ استحسانا لنعامل الناس وتعارفهم في سار 
الاعصارمن خيرتكي ركذا في محبط السرخسي * والاستصناع ان يكون العيين والعمل من الصابع 
قاما اذ كان العين من المستصنع لإمن الصانع فانه يكون ا جارة ولابكون استصناعاكذا فى المحبط ب 
وف تجنيس خواهر زاد:الاستطنا ع ان يشتري منه شيثأود ستصنع البائع فيه مثل ان يشتري 
إلا ديم وبأ مرالبائع ان يتخذله خفايصى له قدر دو عمله فهذ ا جائزاستحسانا وكذل ىكل ماجرت 
العادة با ستصناعه مث لآ بيغ الزجا ب وا لحاس والخشب والقد روغيرذلك من القلنسوة واشباهها 
اذايين صفته وقدره حكذافى الناتاارخانية + والاستصنا ع ببع هوالاصح والمءتصنع با تخباراذ ارأ» 
ولاخيا رلصانع هكذ اقال ! بويوسى رح ولا وءليه الفنوئ كذا فىاخلاصة * ثم اذ | رضيه المستصنع 
ليس لدالرد بعد ذلك وللصانع ان يبيعه قبل ان ورضاو المستصنعكذا فى التهذبب #قال محمدر , 
واذا اسلم الرجل الى حائك في ثوب من قطن لنسجه له وسمول طوله وعرضة وجنسهو رقعةه 
والغزلمن العائى حتن كان استصناءافالقياس ان يجوز واكن استعسن وقال لا يجوز 
2 لذلى اجلا بصي ر سلما ذكرالمسئلة في كتاب | لاجارات من غيرذكر أ أخلاف وذكر 

فيكتاب 


كتاب الاجارة (007) ( البا ب العادي والتلثون ) 
في كتاب البيوع من شرح شيم الاسلا م ان الاستصنا ع فيماللناس فيه تعامل يصبرسلمابيضرب 
الاج لني فول و و يي سلما بضرب 
الادأ ل باالاجماع .فى القدورى وان ضر ب فى الاستصناع اجلافهوبم نزلة السلم نجنا ج فيهانئ قب ض البدل 
فى التجلس ولاخبار'واحدهنهدافي قول اببي حنيفة رح وقال ا بوسى ومحمدرح ليس بسام من غير 
فصل بين ماللناس فيه تعاه ل ودين مالاتعاء ل لهم فيه فذكرالحسثلة فيكتاب الاجارات هن غيرذكرخلاف 
بؤيدماذ كروشيز الاسلام فيشرع كناب البيو ع ان فيمالاتعامل فية يصيرالا ستصناع سلمابغيرب 
الاحل بالاجما عكذا فى الذ خيرة* رجل دفع الى آخرمنوين من الا بريسم ليضم اليه منوين من 
0 رضي ان لم باط وننسس كل واححد 
منفرن ا بأخذ اجرمئله وال والبافي لرب الا بريسم وان خاط ونسيما كل فجميع ذلك مشترك ببنههامناصفة 
كماشرط ولاإبجب احرال ل لانه عمل في محل مث توك كذ افي حواهرا لفتاوئ * رج ل سلم غزلا ا ل 
حائى أينسجه وأهرةان يزيدفى الغزل رطلامن عندة وقال لقرض سي رطلامغزاك عأ ان اعطيىف 
مثله وامرة ان ينسم مه ثوداعلى صفة معلومة باجرة معلومة ذا ذه جا ئزاستسا ناسواء كان الاستفراض 
مشروطا في عقد الاجارةابوام يان وان قال زدني رطلامن غزلكعان ان اعطيى غزلامئ ل فزلك 
فاده جائزريكون قرضاوان قال: زدني غزلاوس كتفانه تجو را ايضاويكون ترضائمان لم يكنم شروط في عقد 
الا جار 5 جار ت الاجارةق|ساء استعسانا وا ركان مشر وطا والمسئلة على الى لقياس والاستحد ان الذي ذكرنا 
فان وقع الا ختلاف بين رب الثوب وبين أ أعما تى بعدمافرغ الحائى من ى العمل وقال رب الثوب 
لم تزد فيه شيئما وقال العالى لا بل زدت والثوب مستهل بان باع صاحبه قبل ان يعلم وز نه والقول 
قول ,ب الثوب مع بمينه علن علمه انه مايعلم ان السائى زاد فى الغزل وعلى العائى البينة فان 
ذكل رب الثوب من اليمين ينبت مادعا ا لسائى فيلزم رب الثوب ذلك وان حل بروى عما 
ادعاة العائى فان كان الثوب قائماسباًتى الكلام فيه بعد هذ! ان شاء الله تعالى وان قال زد 
رطلامن غزلى مان ان عطي ثمن الغزل واج ر عملى كذاد رهما والقياس ان لا جوز وى 
الاستحسا نان يجو واذاجا زهذاذان اختلفابعدالفرا غ من التوب فقال ربالثوب ام نزد فيه شيئا 
وقال ألعا لى زدت فيه ماامرثني ايضاذا نكان مستهلكان كران القول قول رب الثوب مع بميثم 
هلين علمه فان نكل عن اليمين ثبت الزيادة وكان عليه جميع ماسمول لععائى بعضهبا زاء العمل 
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كاب الاجارة )2 (ابابالعادي واللثون) 
وبعضه با ازاءثس الغزل وان حل فلم نشعت ارد ازوادة ذكر محمدر م فى الكئاب انه بطر ح عنهثمنى 
الغزل وبلزمه اج را لثوب ومعرفة ذلى وهوان يقسم المسميئن علئن ١‏ جرمثل عمله فيمامربه وذلى 
مله في من ونص وعلن قيمة الغزل المشروطعلى الائكلانهتبل المسمى بالغزل وبالعمل 
في من نصف لان منامس الغزل! عطاالستأجرونصف من اشترول منه فبطر ح منه ثُمئهِ ومااصاب 
العمل وهواجرالثوب يلزمه حنين انها ن طن المسدي مثلائلثة د راهم نازاءالغزل وبا زاء العمل وقيمة 
الغزل د رهم واجرمئل عمله فيماا .ره درهمان من المسمىن يأر ح عنه در هم ثمن الغزل فبقسم 
مابقى من المسميل علون ! جرمثل عمله فيماعمل وفيما له يعمل ويطر ح عه حصةاجرمئل العمل فى 
الردادة وكيق يتعرف حصة مالم يعمل فى الزبادة » ن الاجرص عمل اختلفى فيه المها قال 
بعضهم يتعرف باعتا رالو زن كان مارمع اليه صا م فزل وماشرط عأيه نه فى من د يقسم البافي 
من المسدوى بعد ثمن الغزل وذلك د رهملن عليهما انلانانلئانازاء ماعمل وثلئه بإزاء مالم يعمل فرط رج 
عنه ا ليث و لا تعتير ا أسهوأد لسعو ف السل يسبب صنرالثوب كبر وال عقهم ادي ف 
قد راساقط م.ى الغا لم مشا راسهوة والصعوبة فى العمل بسب ب صغر الثوب وكبرة وهذالان العمل 
فل بسهل على الم لىبطول الوب ويصعب بصعرة فأدد متيل قص, رتعتاج الى الوصلل وائئل عمل 
الدقيق مراراومتن طال يحناجاأى ذلك مرةواحدة وهذا|التداوت معتبرفيمابين العملة من 
هذء الصناعة في زياد الاجم رسبب ضغرالثوب ونقصانه بسبب الكبرفلا بدم, ن اغخبار هما واذا وهب 
اعتبارهها جب ان يقسم الب لبافي م ن المسدىن وذ نك د رهمان عل ول اجرمئل صدله في من واجرمئل 
عمله في من ونه نى ذأ نكان اجرمثل عمله في من ونصف د رهمان ونصف , فوشن 5 رهمان يكون 
بازاء الزيادة نصى د رهم فبطرح من د رهمين تصق درهم حصة مالم يعدل الآل يكون التفاوك 
بيى القصيروالطويل بذ را ع وذ را عين حينقذ لا يكون لهذ | التفاوت عبرة في زياد ة الاجر ونقصانه. 
ثم مذ ا لعجب اجرا مثلا والمسمىن فعلي قول بعضهم اجراءائل لانجا و زحصتة من المسمين وعلن ذول 
بعضهم ان رضي بالعيب فعليةالمسمون ون لم يرض بالعيب فعليها جرالمئ ل لايجا وزيه خصته من امسو 
كه'قليافيما نقد م من المسائل و م>مدر ح ذكرالا جرفي هذ:المسئلة مطلقاولم يقل المسمئن فبجب 
تخ ر نجهاءائى حسب ماذكر فى ال ملة الا و لين فا مااذ اكان قائماا نكا نلايعرف مقد'رماد فع 
الب صاح ب الفزل فالمجواب فيه ما لجواب فيما اذ اكان هالكا من اوله الو نآ خرةالافي حكم واحدوهوانة 


كتابالاجارة 2 (9م») ( البابالحادي والثلثون ) 
مت حل ىولم تنبت الزيان ‏ لداررمرك الثوب عليه ويضمنه غزلامئل غزله ف ما اذا كان الثوب فائما 
وقدعرف مقدا رمادفع اليه مر ثزل فا نتصادة علئنىان مادفع اليه من فانه يوزن "ثوب ولايلنغت 
الون قول واحد صنهما فان ون ذا ذاهومن واحدلم تثبت الزيادةبيقين فيكون ١‏ لقول قو ل صاحب 
الثوب من غير يمين وار. كان منوين ذالقول قول ' أحائى ان لم يد ع رب الثوب ا نالزياد ة 
من الدقيق وان ادعي أن الزيادةمن الد قيق فانه يري وو الصناعة فان 
قالواد يزيدا لدقيق سل هذ افالقول قول صاحب الثوب مع يمينه وان قالواالدقيق لا يزيد 
على هذا القد رصا , لظاه اما ان ع وس سياد 
ولودفع سدسسما وة/أشرة ور به بنفسيع ولكاد» لات د رالتفس م معلوما عند ا لجار 
دا: زبخلا مايفع ثوباالى ى صباغ يصبغه جا زوان ' ام يبين قد رالعصف ركذ افي محيط السرخسي * 
واذادفع حدب !الى حداد ليصنعه عينا سماة با جر مسمى فجاء به الحداد علن ما امربهصا حب 

الحد يد ذانه لاخيا راصا حب ا لعديد و يجبرهلى القبول ولوخالفه فيماامربه فان خالنهمنى حيث 
الجنس بان امرة ان يصنع منه قد ومافصنع له مرا صمن له حد يد امثئل حد يده والاناءله ولاخوار 
لساحب ألعدد يد وان خالفه من حيث الوصف بان امرة ان بصنع له قد وم|ايصل للنجارفصنع له 
قدوه ايصلم لك رالعطبنصا حب العديد با لخيا ران شاء ضمنه حد يدا مث ل حد يده وترك القدوم 
عليه ولااجرله وان شاء! خذا لفدوم واعطاه الااجروكذ لى"! حكم في كل -اسلمها لى كل صانع 
ليصنع منة شياسمأة كا أجاد يسلمهالون اسكا ف ليصنعة خفينى و ما اشبه ذلى كذافي خزانة المفتين * 
وسثال عمن دفع الول سرا ج بعض آلا ت السر ج وامرة بان يتخذ سرجابهذها لآلات وبالات 
اخريحتاج اليهالا نمام السرج من عند نفسه علئن ان يدفع اليه اجرة عمله وثمن ماجعله في سرجة 
من مال نفسة ففعل! لسرا ج ذلك وذكرجماعة ان ١‏ جرة عمله وقيمة الآ لات ثلثون درهمافرضي 
الآ مربذلك واتفقا على ان يعطية دذاننتتد خمسة من ذ لك ثم استولئى بعض ١‏ عوان السلطا ن 
والاثراك على ذلى!اسر ج وغيبه بحيث لايقد رعليه هل للآ مران يضمن السراج قيمة سرجه فقال 
لدان يستردمادفع ايه لان العمل غير سملم اليه وا لآ لات مسلمة اليه قال ومع هذ اذافر غ من |لسرج 
فاتصلت ل[ لات بعضها ببعض واتفقاوتراضيا علون مال يعطيه علئ ذ لك فقال كابتداء بيع جور 
كذافي فتاوى النسفي * واذادفع الرجل جلد| الى الاسكاف واستأجرة باجرمسميئ على 


كناب الاجارة (-*7) (الباب الحادني والثلثون ) 
ان ار زله خفين وسمين له المقدار والصفة على ان يتنعله الا و ينطنه من دندة ووصق له" 
البطانة والنءل فهوجائز أ ستسا ناوا لقياس ان لالجو وكان بمنزلة لون فع ثوبا الى خياط لمخيط به 
جبة على ان بعشو و يبطنه من عندة باجرمسمي فانه لابجو ز ذكرصحم رح مسئلةالجبةفى الاصسل 
على هذ ألويجه وفى المنتقين ذكرمحمدر ح صثملة رجل دفع الي خباطهارة وقال بطنهالى من 
عندك فهو جا ئز وقاسه علو ما اشترؤوق خفاوقال للبائع انعله بنعل مررمندك فصارف المسئملة 
روايتان وود نع ال لية بطانة وذالظهرهالي من عندك فهوفا سدباتفاق الره وات ثما ن“سمدار جح 
جو زهذا! لنصرف و ان لم يرصاحب أ أجلدالنعل والبطانة وصرفه الى نعله بطانته يلبق بذلك 
العفى ركذا اذامرا'رجل! سكاداان بخر زعلى خفيه ويكعبه اربع قطع من صر بكذا وام يرالرجل 
النطع فهوجائزاستحسانا وكذا ترةبع الخرق فى | أشخغاف بجو زمن فيراريرى الاسكاف 
الرقاع وف لواناووى صما ده كا الاراءةفى العل وهكذاى فى القطع الاربع ونكذا في ترقبع 
الخرق داذا فيه روايتان واذا جازت هذوالا جار نأ ستحسا نافاذا عمل الا سكاف واي بها ن كان 
مملدصا أعامةا رنالا فس'د فيه اجبرصا حب لجلد على الول وا يكن لخب رفقد اعتبرالمقا ربة 
روم لاحقيقة اموا ففة من كل وجه وليس لصاح ب الجلد خبا رلروية لاني حق اله.ل ولافي حق 
النعلهذ! ان اعمل عملامةا قارنا صا لعا ماما اذا!فسدبان خالف في صفة ماه ربهذ كران صادحب 
الجلدبا أخياران شاء زرك الخو عليه وضمنه قيمة جلده وان شاء! خذا لخ وا مطاة الا جرفان تركف 
الخو عليه وضيئه فلا! جرعليه وان١‏ خذ الخو فا نه يعطية | جرمثل عمله في خر زا لخو غيرمنعل 
ثم بعد ذ لك يعطيه قبمةٌ مازا د النعل فيه ومعرفة قيمة مازاد النعل فيه أن د ينظرالن قيمة الخو مخر زا 
غيرميعل و الى قيمته منعلا فان كا ن قيمته غير ضعل عشرة وقيمنه صنعلااثنك عشرعلم أن قيمته 
أزاد فيةد رهما ن فيكون د ر همان قد ره ما اد النعل فيه ثم ينظرا لين اجرمثل عمله في خر زا :الغئى 
فبرمنعل دان كان ذلثة مثلا يضم الى قيمة مازاد فيصيرخمسة ثم يقابل المسمى فان كان خمسة 
مثل المسمئ ا وال من المسمين فللاسكا ف ذلك وان كان المسمئئن اقل من خمسة بان كان 
المسمن ١‏ ربعة فانه يعطى لها ربعة واذا! عتبرقيمة ما زاد النعل فيه لايعتبراجرمةل عمل في خرز 
اللعل وفرق بين هذه المسئلة وبين مأ ذادفع مخ ر زا أن اسكا ف لينعله بنعله من عنده باجرمعلوم 


حدول 


كتاب الاجارة (١ك0ا)‏ ( البابأأعادي والثلثون) 
حنون جازت الا جارةٌ استحسا ذاللئعا مل فنعله بنع للاينعل بحنو افسد الشنى بذلى وثب ث لصاحب 
الهنى الخيا ركماني هذ المسئلة واختا رالاخذ فانه يعطيه اجره ل مله وقيمة م١‏ تصلى به من النعال 
زابلا فير“خر زلاجاوزبهما ماسم به وهنا اوجب_مع احرالل لل قيمة ما زا دالعمل فيه ولم يوجب عليه 
فيه المعال وا'بط' نه مزا بلا غير مخ ر ز والمتصل بخذه الاسكاف فى الموضعين عين 1٠‏ و عملثم في احد 
الموضعين | وجبب قيمة مازاد النعل فيه وفى اوضع 1ل خرا وجب قيمة النعل مزا بلا غير خرءز ومن 
مشا نخنامن قال فرق بين المسئلتين ما ذكرفي :لك الم ملةويكون دّ كرافيهذ: المسئلة ان صا حب 
الخون اذا اراد ان يعطيهاجرمئل عدله ف خرزالغ فو النعل والبطانة ثم قيمة النعل والبطانةمزا لاله 
ذلىكما في ذلك المسئلة وصنهم من فر ق وقال في سملتنا امكن | جاب قيمةمازادفيه النعل والبطانة 
وف تلىالمسئلة لميكن لجاب يم مازاد النعل فيدثم قال محمدر حفى المسثلنين جميعالا بجا وزبه 
هأسدول دن مشا تخنامن قال اراديقولهلا يجاو زبهماسمول فيمايخص العمل فامامايخص النعلنانة يجب 
بالغاها بلغ وهم من قال باند لاتجاو وبهماسمى في حق ! لنعل والعه ل جميعاكذ افى للحميط * وكذ! اذ | 
دفع الى قلامى تطعة وا مرلهان لاتخن له لنسوة ببطانةفهودلئى م وصفتاتان جا ء به غيرحيد ذلا حيارله الا 
اذاشر طوليه أ لجيد فت بركد فى اغبا به * وادا استصنع الرجل خفين عند اسكاف نعمله وفر غمنه قال 
المستصنع دذ اليس على المقد ار وأ أخر ز والنقطيع الذي ١‏ مرنك وقال الا سكاف بل بهذا امرثني 
واراد الا سكاف ان دلو صاحب المال ليس لدزلى بخلاف الصبا غ اذااد عونل ان ماصبغ 
كان باصرة وا ران أ ستعلاف صاحب الو بكان لهذ لى كذافى الذ خيرة ولود فع الىن سكا ف 
اديماايقطع لدخفا وخر زه بار بعةدراهم فد فعد الى آ خريد رهمين ان ا عطأة راد امن عندة أوعمل 
بعض الا عمال طابت ذه ا'ز يادة والايتصدق بها كذا فى التانا رخانية لررية كاري 
رجل لينعله من عندة باجرمسمى فتعله بنعل ينعل بمئله الخفاف فهوجاتُزعليه وان لم يكن جيدا 
ولاخيا رله وان شرط الجردة فاتن بداينطاق علية اسم الجيد اجبرعالئ قبوله ولاخيا رله كذا فى الذخيرة * 
و لوشرط عليه جرد افنعله بغي رجيد ذان شاء ضمنه قيدة الخ وان شاء اخذا خف واعطاواجرمثل عماه 
وقيمة مازاد ف لاعجاوز به ماسمىن كذا فى البدائع * قال ولبواختلفافي قد ,الاجر بان قال الاسكاف شرطات 
لي د رهماوقال رب الخ شرطت لك دانقين وقد خرزة علول ماوصف لولم يختلفا في ذلك واقاما 
جميعا| ابيئةفالبينةبيزة العا مل ولم يذك رأ لجواب فيما اذا لم يقم لهمابينة وجب ان يحكم في ذلك قيمة 
١ |64‏ 


00 3 با ( ٠‏ (البابالعادي والكثون) 
0 لفول قوله مدلمية وان كاثنك ا حبة 5 مسو 
الخنى جعل القول قوله مم يمينه ولابستالعان وا كانت قيمة المع ل لاتشهد لاحد هماب| نكان نصى 
د ره. فانه لكل واحد منهما علىى د عو صا حبه هذ | ذا | ختلفا في مقدا رالاجرةامااذا اختلفا 
لعرم ثيمة ما 1 اسي 0 
في مقدا رالا جل كان أ!ء قول قول الاسكاف ولايتحالفان هكذافى الذ خيرة + قال لمجا رابن لي بينا 
ذاذابنيته يقومهالمنوهمون فمايقولون ند فعهالبك فرضيابه وبناة وقومه رجل با: 38 فاق ماوابى الصا نع فله اجر 
مئله وقالابوحا مدوحمير' و دري وهويمنزلةالمقوم لا الحكم يعني فلا يلزه تقويمهكذا فى القنية *# رجل 
د 9 الوى ص انغ عشرة دراهم نضةوتال زدعايهاد نامي يكون قرضاءلى وصعهتلباواجرك د رهم فصاغه 
وجاء به “حشوا وقال زدت عليهاد رهمين وقال صاحم ب الفضة لم تزد عليه شيمافانه عسل ىكل واحد 
1 ل ادي 
ا تار شمن ال ماف وتو الذهباموزب زجأ 
باولوسي نى مقد ارا لاشياء #عج. 00 ا بخرطه الء'ر اع شر 
فهوذا د ولوجاء الى حذاء بشراكين ونعلين اسن جرة علين أن نعذ و برسي اماد 

اشترط عليه الشرا كين فا راهمااداة ورضية ", ثم حذ أ همالدكان جائزا| ستحسانا كذافى المبسوط + واذ! 
دفم ثوبا الك صبا غ لإصبغه بعصف رمن عند فصبغه بماسمى الاانه خالفى في صفة ما تعين بهذا ن 
اشبع اوقصرفى الاصبا غ حت يعيب الثوب فصاحبه بالخياران شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة 
وبه اببض وان شاء اخذا لثوب واعطاةا جرمثل عملهلاعجا و زبه المسميوكذافي خزانة المفتين * 


كتاب الاجارة (مم0ا) ( البابالثاني والنلنون) 
ال روبص من منده و ا 6 
ا للستت اذاقال ل عي احدا 
بكذا. وبافى السنة مجا نامسكنهاسنةكان عليه اجرمئلهفي يوم واحد ولاشوع له فى البان يكذ افىالذخيرة 
وفتاووئ قاضمك ان *استأ جر صمهاة العمل قال لا اريد:الاجر بل تعمل لي مقيضا للمسيحاة من 
أخشب ثم طالب الاجان كان لما طلسب له قيمته فبجب اجرا لمثال وأ لآ فلاكذ! فى الوجيزللكرد ربى * 
رجل استأجرد ارا مدة معلومة في مكلة فنابت|للمحلة نا ئبة حنى هرب الناس ولم يقد را لمستأجر 
على | لانئفا ع خوفاعائن نفسه من النائبة قالوالا بيجب الاجر وهكذ كان افتئن والديكذا فى 
الظهيرية * الخياطاذا فرغ من الخياطة وبعث الثوب على بدي ابنه وهوليس بالغ فطرالطرازمنه 
فى الطريق فأ نكان الدبي عافلاصابطايمكنة حفظهلايضمن وار ! لم يكن ضما بطا ولا يمكنة حفظه ضمنى 
كذانى المسيط فد فع الوق خياط نويا تخيط ل قباء وجبة ولم يشارطه الا جر ولمافر غ منه | عطاه صاحب 
الوب زيادة على اجرمئلهقال ا لفتيه اللي ث ر عند يان الزيد قجائزة يةوليهم جميعاوبديفنول «كذ| 
فى الكبريئ * اذا قال للسوال احدلل هذ الى بيتى وال للخياطخطا نكا | لضياط معروفا بائه يخبط 
باج روأ لعمالكذ لى يجب الاحر وهالا دلا كذافى اطحيط قال للخياط خطه باجرفقاللااريد الاجر 
فخاطه لا يستدق الاجركذ! فى الوجرز لكر درم * 'ذادفع الو خياط ثوبا فخاطه ولم يشترط الا حر 
هالا جر لا اذاقاللاار ددمن”ل 2-0 السرا حيد *« رجا ل أقرض انسا ناد راهماودنا يو 
وارادان يسكن دا رالمسترض 00 وجا لمفرض مر را مستقرض مد ة معلومة سنة| وأكثرباجر 
معج لثم يببعه المستقرض عبنايسر حت الاحركى يعبراقاص تمن م ماباع من ن الأستقرض 
كذا فيخزا نةالمفتين #قال, رسالد ب إديوزه اكرب في هذه الارض بجهةالمرا ابعدة فكربهافله ا جرمثلها 
كذا فى القنية * رجل استقرض من رجل د راهم ودفع الى المفرض حماره ليستعملة المقرض ويكون 
ال فى المستقرض د ينه فبعثه المفرض وى سرج وسلمه الئل ن بقارليعلى فعقرةالذ ثب 
ضمن المقرض قيدة الما رحكذ في فنا وى قاضمخان * لواستفرض رجل دراهم من رجل وقال 
اسكن حا نوتى هذافان لم ارد عليك د راهمى ل[اطالبى باجرة الحعانوت والاجرة الني نجب 


كتاب الاحارة ١‏ ( عم ) ( الباب الثانى والثلثون ) 
استنر'د4 مه الال فالاجرة وا جبة على المقرض يريد به ا جرالمئل وا نكان ذكرترك الاجرة قبل 
فى الوجئين داق المضمرات د قال تخرالد ين وعليه العتوئل هكذا فى الكبرول #*رجلافرض 
اساد دراهم ثم ان المقرض 1 جرحجرالميزان من المستفرض كل شهربد رهمين فال ابوالقاسم أن 
ا 9 5 7 ' 
اسمجارالمقرض عل حعظ عين هتقوم قيمته ' زيدمن الا جرةها لسكين والمشطوالملعقةيل شهربكذا 
'كاهلى مولاناحسام الدين عليابادي وجلال الدين ابوا لقم محمدبن على وصاحب الهداية 
وقدوقع على أ جوازاجلة الائمه ولوجءل المقرض العين امسا جرفي قب'لة القرض وحفظهما معا 
عب الاجروفى اأمرى اده لوحتظ العين مع القب!اة لااجر أدلا ند يحعظ | لقبالة لنسمه لا لغيرة والغير 
ههاتبع وفدرأيت فتوى الاستان في هدوالمسنلد بهذهالرواية كدافى الوجيزللكردي * 
ولود فع المستقرض اليه قبالة واستا جره على حفظ 'لخط لى تجزلان حفظ العط له لا حباء حتة 
ولوهاى السكين مدلاوا خدلعا بعد اللسة قال المقرض هلى بعد اسن وقال المستقرض هلك منذ سدة 
دالقول فول المستأجرا استقرض لا نه يكر زيادة الا جرولود فعه الاجيرالى اه أنه اوالى من في عياله 
أبعفظه يجب الاجر لود مع الى اجبنى لاشوع له ولواستا جره ليحعظه بنفسه وبيد من شاء الشرط 
حا نز ويصيرالثا ني وحكيلا با تحعظ ولواذن لها سنا حران ينتفع بهذ االسكين ففعل المقرض لااجر 
له زمان الانتفا ع هحكدا بى السية #اسنةرض من أخرخمسمائةد ينار وكتب اليه ص الا قراربهذ 
المقداراواستأحر المقرض كل شهر بكدا كدا هوالمءهودكل ذلى فعل المسئةرض قبل قبض 
امال ثم المقرض ام يدفع الااربع مائة وخمسين د يناراوهضى على ذلك شهور و المقرض معترف 
ديع ذلك يجب الاجرة المشروطة كاملة ولم ينقص بقسط الحمسين الني لايد فع الى 
المستقرض بخلاف م اذ! قضئى بعض مال الفرض مثل النصنفى ومف.ت مدة بعد ذلك فان المقرض 
لابتمحكن من مطاابة الاجرة كاملة للمدة التى بعد قضاء الصف المستقرض والمقرض عقد | عقد 
الاجارةالمرسوهة هلين حعظ عي كل شهر بكذافي دكان الصكاك واءرةالمستقرض بكتابة الوئينة 
بالفرض 


كتاب الاجارٌ (ندع؟ ) ( الباب الثاني والثلنون ) 
بالقرض وبدل الاجارة وتوك المقرض العين المستاً جر علئن حفظه بعد ماقبضه من ا مستقرض عند 
الكاتب ليكتب ماهيته واوصافه مستقضى فى الوثيقة فمضى علئ ذلك اشهرولم يكتب الكانب 
'لوثيقة برهة من الزصان والعين منده هل بجب الا جر با لعفظ لتلى المد ام لااجاب بعض الا ثمة 
يجب لان المشروط على الا جيروهوالمقرض مطلق ' أعمظ وكان لدان يعمعظه بيدكل من يعتمدة وقد 
اعنمد هذا الكانب على ذلك حيث تركه عندة كي ئُوانه يعلم امسأ جر رضى دفع ا مستقرض 
العين ! لمستاً جر على حفظه الى هن ليس في عياله وامرة بالحفظ فحفظه زماناهيج ب له لتلى ا إدة 
اجرعلى المستفرضكذا في خزانة المدتين * استفرضامن جل واستاجراة علون حفظ العين ثم 
مات احد المسثا جرين بطلت في حصته وبقيت في قسط الى كذا فى الوجيزللكردري * ولو 
وكل المستقرض وجلا ليستأجرالمقرض لحفظ سكينه كل شهرولم يقل بحكذ ١‏ فاستا جره كل شهر 
بدرهم لم جز على الموكل مالم يعين الاجرة | وبعمم بان يقؤل علون اية اجرة شئت ولواستاأ جرولحفظ 
سكينه سنة كل شه ربعشرين د ينارا يس له فسخها قبل مضتى المدة وان لعقه ضر لحكن ضرريقابله 
منفعة ا لحعظى ستيجا رالضياط والقصا روا لطعان مخلاف المستكتب اذ١‏ حضرمن ارا دالكتبة اليه 
ولواستاً جره لحفظ السكي كل شهربكذا مله العسم فى اليوم الذي يهل فيه الهلا بحعضرة المقرض 
ولواستاً جر رجلين ا وثلثة لحفظ السك ., فحفظها! حدهم فعليه كل الاجراذ ‏ كانواشر كاء في "قبل هذا 
لعمل والافنصيبهكمن استا جر ر. حلي #عملان خشبةًا لش منؤلة بدره معدم لها | حد هما كذ فى القنيةٌ * 
قال رضى اللهعنه الغبن الفاحش ف الاجارة( بد هيا زدة ) كدا في جواهرالعتاوئ * اذا استفرض 
الوصي اوالمنواي لاج الصغير خير وا أرقف و عقد الاجارة المرسومة هل يتعدون التزامها الى مال الوقف 
والصغيرةال بعضهم ان ل جد بدامنه بمعدىل لنمال الوفف ومال الصغيركما دا انفق بعض > ١‏ لالوقف 
اوالصغيرء لى الظا م نضليص مالدكذا فىالوحيزلكرد ري *دفع الي آخرمالا وام رب ن يدفعهالنى ١‏ فلن 

فرضا ويعقدله عقد الا جارة المرسومة فد فع الوكيل الال الى المستقرض وقد ا ستأجرالمقرض الوكيل 
علئن ان يتمفظ ميناد فعة اليدكل شهربكذاثم مات المستأ جرالوكيل لتنفسخ الاجارة بموته لان من 
0 ع سس 3 
الرسومةملئ ا اشر جلوكل مهد لماز بعلن اجروالإمتقر 2 خا 


7اعقم/ | 


كناب الاجارة (9م؟) ( الباب التاني والثلثون ) 
كذا فى الوحيزالكرد رى * رحدل استاأ حر من آخردإرابمائة د بنارنلم يسحكنها حنى امره رب 
ا يعطلى رحلا صشرة د, راهه من احرةا لد ارعلئن ان يكو ن قوصا لرب١!‏ دار على الفا بض 
م اننا عات ألا حارة ة بينهءابءوت | حدد هه ا لاشيد كن العيدا جرعلى ا استقرض فبعد زذلى أنكان 
:أ حرةد المس:قرض'ود أءن اجرة الدارردع على الآ جربماا عطن وان نقدافضل ام يرجع 
5 ىالل حوالا مال ماامرع بالاداء وير ع الآ حرءلى المستقرض بمثل ماقبض من المسنا جر 
داى'أدخيرة * ١.‏ : اسه الموذاكر: مال بالفرض اتحوة قال الممسد أ بوب 
راد ره د' 0 _0 37 جرد ينار الاجر 5 اي 6 
ممم اماد باشراف ى كدافى الرجير لل ردرىي#رجلاستأجرار صاموقوفة ماو و مرا جا ل 


ب له من مانهاااكثرسس الا جرةان نكا نت الى سماها <١‏ ى احومثله 
في رقت العفد طاب ب له الاصل 2 ذافييجواهرا لمتاوى #جاء بالمال الى المقرض ليرّديه وتغسي 


الاح ارا لعهود #شوارى المقرض اوكل بنفسه لين انهان لم يوافة غدا عليه الالى فجاء + بتوارى 
المتعول لد ارحافى بطلاق امرأ نه ان ل يده !١‏ يوم الالى تجاء بالال فتوارى الدائن ان علم 
الفاضي تعنته وقصد و الاف رارياص ب وكبلا يسامله ال ل ولفيو الإجارة ‏ لازكون 2235 لال 
ولاأطالق اهرأتد فان ام دعأ عوك دعا كيلا كيبلا ٠ع‏ هداو سلمه اليه 'ميت الا حكام 
المدكور ةو بنفدالقد داءاكونه معتهدافيدكدا فى الوحيز للكردري *#سا ساحة بين د بي حا نوت 
لبوا اله لسار ع فاجرهاه في حال بع الناكهة حكل شهربد رهم فما يأ خذ من الاجرة فهو 
لاء' دلا نه غاصب قة ا لالقيه ابوا لليثر هذ ااذاكان ن مه بذاء او دكان لان بذلى يصيرغاصيا 
راردا ليرفا فا ور عند في ان اصسير هوالاول كذ افى الحط ف رمتل فى هسنا هو 
العف ف اليد حرا وغرسائم لضت صدة الاجارة ل بوم برفع ذلى قال بومردرنع 
اند رك تيمثه ا و كدئرت ان ألم بأخذا لال ناا قيمة قل نان فعل باذ ن المالك قال واريكان 
قال وذ ةرق الخو ان من رف ضبي باجراء غيرة الماء في | رضه اوبمر و رة فيارضه و'اطاق 


له لىث. بذاك ان يملع من ذلى لانه ف.رلازم كذانى السفي * وبي نواد رين سما عة 


دن ابى درمت رح رجل اسنا جرم نأ خراركها 000501 بعشرة دراهم فزرعها 


داب الاجارة 2 ' ( م0 ) ( الباب الثاني والتلثون) 
مه وجدها خمسة عشرجريبا او وجذ هاسبعة اجربة فال فله الاجرالذي سمئ و لوقا لكل جريب 
بد رهم حسب دلي جريب بد رهم كذان ال ط#* رج ل آجرا رضامن جملة ريد معظدةٌ متغرقة 
سيهأ مها فنقص ماء قناتهاو أحتمم الن نفدة زائدة وطلب ار بابها النفاة فنفقة هذ الارض المستا جرة 

على الآجرام على المستا جرفال لا نج ب النفاة عليه في احكه وارضه ولا جب النفقة على 
المستأجرايضافي غبرم اكه وارض الآجر واوكانت قرية منقردة وا حدةةاستاً جرها منه آخرفنقص ماء 
قنائها وطلاب المستأجرمن الاجرنفقة القنات ليزيدنيماتهالئيس له ان يازهة الانفاق لا #حالة 
حكن ينظرف النقصان فان تان ءنتصانا كيرا بديث ينقطع الماء من بعض الارض ان 
وقعت عليها الااجارةفان الاجارة لح لد رما انقطع الشرب عنه على الروابة التى اعتمد 
ه يها القد ورى فيماانقطع الماء والشرب عن الارم ن اندع الأدارة في للك الرواية وتوم 
بالخيا رف الباتىان شا الاي فش وان كان نقصانابسيرا ١‏ بيث يصل إلماء 
لى الارض ٠‏ ا ع همه ولكن لا يكذيه ولا يشيعة ويد ذل فيه ذرر فاحش نووباأخبار 
ب مم اا 00 
السئلة في.] ارشد ناسيدنا استاذ د شي الا ملام ا'قاف ي ابوالمعالي أو راائد فراع و وصانابه 
واميذكرفى اكتاب ولوآ + رلةرية يه وه] 000 لسرم ول #شر بين 5 عع روز)تص 
وعادالول ى مشرة لنفسخ الاجارة في عشرةاجربة وهوالك فى و بتخيرفى أ أما فى عأى قول استاذي 
شخ الاسلام هكذاذ كرو ف أ كدي م رجل امتأجر رضا | موتو على ا سا خولى 
الأسججر سا بد رادم معاوه ة'مد فع هذه الارض أل دغل مزارعة بالنصوى علو لان يز رعه بيذ رالد افع 
فلمااحصد قال ادال المسجدان ال ج,! أم يكن منود اولادع الا جارةنياً ذذلت ى الغلة مسي دعا 
عرفادل :'١‏ بال حرطن نوا ا ستو اذ هن 
١ل‏ المسجدفرتسم ذا كمع بقية الغلة بينه وبين المزار ع على الشرطامشروط ومليهللمسجد الاجر 
المسمئ وانام اي ا المتثلو يسترد 
فرض دن هل المسجد ويقسا ن على الشرط كذافي جواهرالعةازن * قال شرف الائمة المي 
والتاضخمىي عبد الجبا جبا راستاجرا رضا وففاوغرس فيها وبين ثم مضت مدة الاجارة ذالمستا جر 
ان يستسقيهاباجرامال اذالم يكن في ذذك ررق ييل لما ولوابى الموقوف عليه الا القلع هل لهم ذلىف 


الي (مم؟) اباباي الثلنو 
عي عي ب ا 
هن ال اجو راراضى مكة فكانما كل الربوا كذا فى الكا في في كناب الكراهبة والا ستمسان * 
رجل استأجرا ا 0 
الآ جروام يدع المالى شيما اا ا 
لغدروان وان عم اندملى الغ روكيل الملطان اذا جرتريفمن 0-١‏ 
وسبوبانلانسلى الا ا وي 
مع رب الارض لا نخاذ الما لبزفله ا'ثلك من الاجر بعقدة وان لم يستحق شيئا بمجردا لحكرب 
كذافى التلة »عن اب ي بوسف رح أج رصبدة من رجل وسلية اليثم بامدمى قيرف ةرويلنةالى 
| وفاري وات ددع فلو للمستا جرا, ن يضمن المشتربي قيمئه فالمستاً جرفي هذا يخ اا: نى الراهنى 
كذ افى الدخيرة * 'بن سمادة عن “حمدر حرجل! تر من رجل دارا بعيدوسنة فسكن المستأجر 
لد ارم ناقضدالاجارة فى العبد ما.هيرد العبد ويعطيه | جرمثل الدار واذافصب رجل الد' رالمستا جرة 
ب 0 ويه بتع 
ا اذا اليف ل ميرو بع و 
جائز: وان صكان بغير عينه الاجارة فاسدة ثم 'ذاكان العبد بمينه حثوق جا زت الاجارة نهلى 
العبد قبل التسليم بعدما استوف المعقود عليهكان هاى المستا جراجرمئل الدا رواذ كان العرد بغير 
عينه حنول فسد تالا جار كان على المستاً جرا ج جرالمئل مات العبدار رم يممتكذافى ا طعيط # استأجر 
مشترى العبد! لبائع قبل فبضه شهرا بدرهم لسعليم لخبزا والخيالة جا زولهةالاجران علم وان مات 
في بد البائع قبل (شهرا وبعدة مات من مال الباء نع ولا يكون هذا فبضا وكذ' لوكان نوبا ذاستأح ردلغسله 
اوخياطته 


كاب الاجاوة (9ثم؛ ) (الباب الثاني والثلثون ) 
١‏ وخياطته جاز وان هلك ذا ن كان نقصة القطع ارا الغسل صارقا بضافيهلى من المشترى و الافنسى 
البائع ولواستا جروالمشتربي لتصفظه له كذا بكذا فالاجارة باطلة لان حفظه على البائع حتون يسلمة 
الى المشتريكذافى القنية في باب اسنيجارالمستقرض المترض * رهن دا رغيره وهي معدة للاجارة 
كته المرتهين لاشوع عليه لان لم يسكنها ملتزما للاجركمالورهنهاالمالى فسكنهاالمرته نكذانى 
القنية في باب بقاء الاجارة *استأجرالراهن المرتهن أحفظ الرهن لم يجزا ستا جرا مود ءللحفظ جاركذا 
فى السرا جية # وسئلعمن استأجر دارا شاهرة وخر ج منها وخلى!مرأ نه ومتاعه فبهافاراد المؤجر 
اخراجها ونسخ الاجارة ثال ليس له ذ لك بغي رمعضرمن الخصم والوجه فيه ان يؤّجرم آخر 
في بعض الشهرفمتئى مضوى هذا الشهرفقد انفضت الا جارة الاول ود خل الشهر الثاني في اجارة 
الثانى ثم يخرجهاويمرهابتخلية الدارونسليم الدارالى الثان يكذ افىالحاوى للعتاوئ * رجل تكارى 
منزلاكل شهربد راهم معلومة فطلق الرج ل المستكرى الموأة وخر ج من المصروذهب هل لصاحب 
لمنزل سبيل على المراةقال لا ولبس لصاحب الداران يخرج المرأة من المنزل حتى الهلال 
فان جاءالهلال والزو جغائب هل لصا حب الداران يفسغالاجارة وبخر ج المرأة من الدا ريجب 
ان تكون المسقلة على الاختلاف عل قول ابي حنيفة ومحمد رح ليس له الور 
بى يوس ف رح لدذلكىكذ فى المحيط * وادا تك ركل منزلا كل شهربد رهم عل ان بنزل ولاينزل غيرة 
فتزو جامرأةا وام رأتين فله ان ينزلهها وليس لصا حب الدارآن يابىن وهذةالمسثلةءا ولة ونا ويلهاان 
ل نكن للمنزل بثربا لوعة ولابئروضوءكذا فى الذ خيرة * رجل : روج امرأةود هي في منزل بكراء 
فمكث معها سنة فيه ثم طلب صاحب المنزل الكراء وقد اخبرت المرأة الزوج ان المنزل معها 
بكراء اولم تخبرةفالااجرة على المرأ دون الرجل فا نكان قال لهالى علي مع نفقتي اجرالنزل 
كذا وكذ ا وضمنه لرب المنزل فهوعليه وان اشهد لها به ولم يضمنه لرب المنزل ثم لم يعطهاذله 
ذلككذاف المبسوط » امراًة سكنت بيت اختها بغير رضاهاسنين وكانت تتقاصيى عليها بالاجرة 
فعليها اجرالمثل كذافى القنية #قال فى الاه ل ايضا رجلان استأ جرامن زلا من رجل كل شهر 
يد رهم واشترطافيما يينهما علو ان ينزل احد همافي افصى الححانوت والآ خرن مقده ولم يشترطا 
ذلك في اصل الا جارة قال الاجارة جائزة ولك ل واحد منهماان يرجع عن ذلك ثم ذكرف الكتاب 
ا ا ا رةولم يذكرانهه!اذاشرطاذلى في اصل 
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كناب الاجارة (-08) (الباب الثانيئ والثلنون ) 
الاجارةهل تفسد الاجارة قال مشا خناولقا ئل ان يفول بانه تفسد ا لاجارة ولقائل, ان يقول بانه 
لا تسد الاجارة كذافى الذخيرة * منزل بين غائب وحاضرقد قسم فال عاض رسحكنن نصيبه 
لا جميعه لاص يان و جره ذا يض دلي الخواب وامسى الاجروان لم يقسم سكن الشريى 
2 :. أ ا . > ١‏ : ود 
قد رحصته وعن محمد رح يسكن اتجميع اذا خيف عليه أتخرا ب كذ اف الوجيز/لكرد ري * دار 
معد للا حارة صارتارئا بين ثلئة سكنها اددهم بغيراذن | لآخرين مد ةلا يجب عليه اجركذاق 
القبية #رجل استأ ح رحجرة في خأن مدة ووضع فيها متاعه وا تعلهار : ب تجا متقبل الخان وفتج 
القدل بغيرمعةا ح واحر ج المنا ع منهاووضعه في موضع آخرعشرة ايام ثم اعاد متاعه الى ال 7 
واقنلها ومضت على ذلك مد ةلابلزمه الاجرة من وقت اخراج امنا عكذافى الخلاصة * ف الينيمة 
أ ابون رعمن استأ جر | رافسكيها فا صب في مد ة يمكن اخرا جه فقال لااجرة لمد : الغصب 
وسألت!باالتضل الكرم'انى عن رجل فصب صفراودفع الى الصابغ ليتخذ له قمقمة بكذا من 
الاجر والصابغ بعلمانه غاصب هل له الاجرعلى الآ مرفقال نعم قلت له لوغصب صفرا وأ تخذ 
تمقمة ثم جاءالمالى هل لدان بأخذ ه فقال ليس لدان يأخذو قلت لو غصسب تبرا فجعله سوا را فجاء 
المالك نقال لدان بأخذه بغيرشوع عند ابي حنيفة رح سئل على بن احمد من رجل له دكان 
وذلك الدكان في دد رجا أخرفطلب قوم من المالى ان يؤُجرذلك الدكان منهم فقال لاأؤجرةمنكم 
لانه لاحق لى فيه اليوم لاني آ جرته من ذى اليد وقد بقي من المدة ايام ذا لحبوا عليه وقالواآ جره 
ناو اناندفع ذا اليد وتخرجه منه فاجرة منهم هل بصم اقرارة بانه بقي صن المدة ايام وهل نص 
الاجارة منهم بعد هذ | الاقرارفقا ل لانصم فيما بهي من المدةا لا ولي كذافى التانارخانية #آجرها 
الغاصب ورداجرتها الىالمالى يطبب لهلان اخذ الاجر للاجارة قال رض نجعال! خذ الاجرةاجارة 
من غيرفصل قال القد وري لا جرللما لكان اجا زقبل العمل وان اجا زبعد: فللعا قد كذ فى القنية 
ف باب الاجارة المضافة # سكن رج لد | رالوتى باهله واولادة وخدمه فاجرالمثل عليه ولو 
يلزمه المسمى لااجرالمال فيل له وهل يلزم الغاصب الاجرلمن له الدارفكتب لا ولكن بردماقبض 
على امالك وهوالا ولي ثم سئل بلزم المسميئن للمالى ام للعاقد فقال للعا قد ولايطيب له بل يرد هعلى 
المالى وهوا وال وع أ بي يوسف رح يتصذق بهكذ! ف القنية في باب بقاء الاجارة *#ولواستاً جبر 


كتاب الاجارة. )0721١(‏ ( الباب الثاني والثلثون ) 
مشاطةلنزيين العروس قال والايطيب لها الاجرالاان يكون علئن وجهالهد يةمن فيرشرط ولاثقاص وقيل 
ينبغي أن سجوزالاجارةانأكان تصوقنةأوكان العمل معلوماولم ينقش النمائيل عا وجه العروسوبطي ب لها 
الاجرلان نزين العروس مبا حكذافى الطليهبرية* فى الكبرى اهل بلد :ثقلت ملبههم مؤنات العمل 
فاستأجروا رجلا باجر #معاومةليذ هبو يرفع امرهم الى السلطان الامظه مخفو عنهم بعض اليف 
واخذ الاجرةصن عامتهم غنيهم وفقيرهم ذكرههناانها كان بحال لوذهب ال ن بلد السلطاى تهيا له 
اصلاحالامريومااويومين جازت الاجارة وا نكا ن بعاللا صل ذلى الا بمدةفان وقنواللاجارة 
وقنامعلومافالا جارة جائزة والاجركه له وان لم يوةتوافهي فاسدة ولها جرمتله والاجرء لبهم عل قدر 
مونتهم وصنافعهم في ذلى قال 4 ضى ثخر الدين هذا منه نوسيع ووع استحسان اماعلئى جواب 
الكتاب ١‏ تجو زهذ: الا جارة الاموقئة وبه يفت هكذاذ كرالسرخسي في باب ا لرشوة من ادب 
القاضى انه لا بدمن التوقبت وأنكان مد صلاح الا مريومً! ودوسين كذا فى المضمرات * عين ماء 
لقرية استأجربعض اهل القربة ‏ جيراليقطع الاحجا رو يعفرا لجبل و يكسم العين فيزيد الماء فالزيادة 
أجميع اهل القرية وكذ الوحفرعينا اخرول في حريم هذة الى أمزان جد لو اندي اوسغلها 
ليظهر زيادة فيه ايهافيهي لجميع اهل الغربة لايستصق باسنأ جرفلوحفرعينا اخرىل في غي رحريم 
هذ : العين ذالم له كذا فى الصغرول * والاجرعلية كذا فى الحا وي للفتاوئ * وليس له ان يجري 
تلى ١‏ لزيادةفي نهرا هل القرية الابرضاهم جميءابل لعصفرنج را أخرنيارض الموات اوفي ملى 
نفسه كذا فى الصغرئ #رجل استأجرمرا من رجل مشرة اب مكل يوم بدره م ثم ان امسا جرار” دح 
المرعندالآ جرخمسة ايام من هذ «العشرة كان على المستأ ج راجرالعشرةالايا يد 
كيدالمود ع ولوكان مك ن الوديعةكارية و باقى المسئلة بحا لهاففي وجوب الاجرفي مدةالعارية 
روايتا نكذافى الذخيرة *وروئ بشرعن| بي يوسف رح في رجل| سا جر رجلا ليبني لهحا ئطا اراه 
موضعه وسمين طوله فى السماء وطوله على وجه إلا رض وعرضه علوق ان يمني حكل الف آجرة 
بكذاوكذ! من الجص بكذا وكذا من الدراهم فبنو يف السفل فادخل الى آجرة بالجص المسمى لها 
م مات البناء وفان الاجريقسم ه عل موضع مابقى من ألسائط وما بن فبعطن بحصة مابقي 
على القسمة كذانى لبط »استأ جر د ارا وبنئ فبها حا ثطامن ترا بكان فيها بغيرامرصاحب الدار 
ثم اراد الخروج وا رادنقض الحا ثطهل له ذلك ينطر| نكان اذ من التراب البناء وينى السسائط 


وا (م78) ( الباب الثاني والثلثون ) 
بن فله ذلك وعليهقمية التراب وان لان بنى الائط من الطين ( كه باخسهز ددباشد)فليس له 
بمج و ا 1 ملم لي 
هذا الخراب: إعشرةفلماشر ع في دما رئه ته زدادا ضراب ب وأصلع الكل فلاشوع لهدسوى العشرة كذا 
فى انب * في جامع الناووئ ولواسنا جر رجل لني لدمنارة طولها كذاوعرضها كذ | فلمابنى 
بعضها انهارت يجب الا جربعسابه ولو اسنا اا خمسة اذ رع ثمقال 
اقدران احفرالبقية من غي رعذ راحبسه حتوى حفر ولودفع الى جل مالاليدفع الى فلان في مصركذ| 
باجرمائة نقال المرسول دفعت وانكرالمرسل قال ' بويوسف رح يضمن وقال محمدر ملايضمن 
كذا فى التانا رخا نية # قال معمدر ح فيمنى فصب من آخرا رضاواآ جرهامن رجل بعينه فلم يعلم 
امالك حنى مذي بعض السنة ثم علم وا جازهاقال اجرمامضىى من الاجارة للغاصب ومابقى لرب 
الراك الى وقت الاجارة ولولم جمزحنى مض تالسنة فالاجركله للغاص بكذا فى الحاو للفتايى * 
وفى القدو ري لوا سام اقزر #الودسة اندها قينا 1 

الاخر ون كذا فى حيط » اذ١‏ ادعو اثنان عينا احد همايد عمى الاجارةوا ل خرالشراءفارالمد عن عليه 
للمستأجرفارادمد عى الشراء ان يحلنه على دعوى الشراءله ذلك ولوا دسراالإجازة ترق لإسنفا 
فاراد الآ خران يحلده ليس له ذل ىكذ اف الصغرى * فى اليثيمة سثل على بن احمد من رجل 
وقف دا رالسكنى الاماء هل لهان يوجر هامس غيرة فقال ليس لدان يوج رها وسئل عنها والدي 
ثاجان بوكذلى كذا فى التانا رخانية # ولود فع اليه عبدا علوي انه ان شاء قبض» با لشراء بالفى د رهم 
وان شاء اجاره سنة بكذا فقبض وهلى عند بعد الاستعدا ل نهوعاى الاجارةفلوتال ارد تالالىانكانت 
قيمته مثل الاجراواكثر قبل قوله وأنكان الاجراكثرلا يصد ق ولوام يستعمل حت هلى لا ضمان 
عليه كذافى الناتارخانية * واذااشت, ول شيئا وأجرلامن غيرة قبل القبض لاتجور : كمالوباعة وهذا اذاكان 
منقولافانكان عقا را فقيل هوملى 90 لبيع وقيل لابجو زالاجارة اجما ماكذا ف المحيط # تعيب 
العانوت عيبالايصلج امل ناسلو الك نصفه وك النصف حنم السنةفعليه | جركل الحانوت 
مالم يرد لكونه معيبا وليس له ان يردا لنصف د ون النصى كذ افى القنية # رجبل دفع الئ آ خر 
عجولا ليربها فاذا كبرباعهاففاضل! لثمن بينهما ذا نهالصا حبها ,للعانظ اجرةٌ الحفظ مستأجرحانوت 
افلس وغاب ليس لاقربائهان يرد وا ألعانوت! لين مالكها و يفسخوا الاجارة ولوبقى العقد 
ظ وبتهالمستأجر 


كتاب الاجارة ( م08 ) ( الباب الثاني والتلثون ) 
وبقي المستاأ جرغا ثباحتنئ تنقضى اي 0 
كذافي جوا ه الفتاون #أستاً جر رجلالتحم لله خشية معينة ‏ من كرمينة الل بخا راءلى العجلة 
فجاء بها على الماء قبل 'ه اجرا لمثل كذا فى ! لذ خيرة #قال محمد رح ل ل عن رجل 
ابلاعلى ان حمل عان كل بعيرمائة رطل ثماثاة العمال بابله فامرةالمسكر ي فحمل وتد 
اخبرة المستكري انه ليس في حكل حدل الامائة رطل تحمل الى ذلك الموضع وقد ماب بعض 
الابللا ا ا نهاللرجل الآخر 
تقبل شهاد تهما هما ولوا ستأ جر طادا ليطتحن له بد ره رهم فين وعب جن وخبز واكل ان شاء ضمنه الدفيق 
وللعامل الاجر ايشا قيوةة الحقطة ولزاجووا» فيذلكر نام جر شيئاودفع احدهما 
لين صاحبه ليمسكد فلاضمان عليه اذاكان شيقالا يحتمال القسمة كذا فى الطويرية *ار ب كدان سرج 
رجل طعاما علين ان مله من هوضع الول موضع باثن عشرد رهما البوم فمله فيا كثرمن ذاف 
لا يلزمه الاجرالمسمى بل جب اجرالمئل وهذ! يجب ارع يكون علول قول ابي حنيفةر حاما علي 
تولهما بهذ الاجارة ريت جائرة عدب لاخر المسمكذافى الذ خيرة * وفي فتاوئى آهوقال-. لى 
التاضى بديع الدين ( ورباغ مستأجرخا, رهابرست ) هل للمستاأ جران . يأ خذ هالا خذ الثما 4 
نعم كذ فى لتانارخانية *ا جرة لاد يب وا لختان في مال الصبي! نكان لهمال والافعلن ابه واجر: 
القابلة عن من دعا هامن احدالز وجين ولا تجبرالزء ب على استمها رالقابلةوا جرةسجان سب 
القاضي لا :جب على المحبوس قال ظهيرالتمرناشى ي قل في زصانما! جرة أ لسجان 2 
الدين لانه يعمل لدكذا ف القنية * وسكل القاضى بد يع الدبين صاحب الارض الخذفاليزا ببذرة او 
بذ رارضه هال للمستاً جرحصة مالتحصل منهاقال لاولوا خذكان لها ن يأ خذ منه ' نكان قائ.] وقيدته 
لوكان هالكا كذا فى الثاتارخانية # استاجر رجلاليذ هب بحمولةله الى موضع كذا بكذ افلماسار 
نصن الطريق بدا للعمال ١ن‏ يذهب الىن ام رآ خرفترك العمولة على المستا جرثمه وطلى نصف 
الاجر و ل له ذل اذاكان الباقي من الطريق مثل الاول فى" لسهولة هكذاذكرف الفتاوول وقد ذكر نا 
في فصل الاستصنا ع ان العبرة 5 فيقسمة الاجر بمقدا رالمرا حل ل[السهولة والصعوية في" مل عند الفتوئل 
كذ فى المعيط * و في مجموع النوازل سئل شمس الاسلام الا وزجندي من رجال استأجر 
رجلا ليوقدالنارفى المطمورة ليلة ففعل ونا م في بعض الليل فا حترقت المطمورة ومافبها هل يفضمن 
| 4ط ظ 


كتاب الاحارة (مة؟) (البا بالثانى والثلثون ) 
الاح | الاقيل له فان اوتدالنا رثانيابغيرامر د ل يضمن فال نعم؟ ذافى التادًا رخانية *رجلدفع ال 
آخرعشرة امراء من بعداس و ا سئاً جرة بأربعين د رهماليد ققه فصا ردعدالتد قيق نسعةامناء يجب علية 
أجرة عدّرةٌ 'مناء او نسعةا مناءةال 5 يجب عليه ربعو درهما كماشرطكذا فى أأخلاصة * وف مجموع 
المازل رحمل بببع الشوع فى السوق فاستعا ن بواحد من السوتية على ببعه فاع'ندنم للب منه الاجرفان 
ع +رة فيد ذلك لعادةا هل السوق ذان حكا نف عاد تهما هم يعملون باج ر يجب اج رامل والادلا وما 
راصعا الدباجر در من المقاد يرفي ميع الاشياء ذذلك عدوا ر. يس اااي المذل 
حد د افى الظع بريه * .ا وان "سنا جر رجلا' يبن يله في هذه السا حة بيتين دوي سقفي أوذوىي 

وأحف ونين طوله و عرصد و شبد ذ'ك ذ", رفيفتاوى ابى ليث انهلا يجوز وى ان ا 
بآلاتالمستاً جرئلتعا مل كذا فالمحيط» فىالنوا را ل سل بوبركرعن رج جلآ جرهن رجا نف زاله 
كل شهريد رهم ثم باعهامن آخركان المشتري يأ خذاحرة الدارم هدا الممستا ج ركل شهرنا: 
علون ناك زم 'ن وقد وعد | شد ا سي مد لعجيس هديق 
المسنا جر مجاء البائعه'! د راهمة 'رادان #حسب الاجرمن دلك نا لحاطلب المشترى الا جرمن الاجر 
جازله زلى' جارة م.دوص اربمنزلة اجا رة مستتبك وح وااخدضن الاخرو و شري ويس 


! ١ 


للبا ع دن ذاكن الم ا 7 وعد فان لم يتعل فلا شع عليه 
وان كان الشرط ف 3 الى بيع م أميع ع فاسد كذان " عه ثارخا اق رمقل لوس الاتمد الا و 0 

عدن ل دمع 06 50 رز بك مريضة و ف ' للدما حي دا بمالئ نمايزرا يم ن قيحمنيها بسي الصمةو"' أزيادة 
لى فل ابيب ذلى برت الجاريةالطييب على امالك اجر ه لالمعاأ َع وثمن الادوية والنفقة 

00 ١ 5 50 ل‎ ٌ : 

ود سلسو ذلك شي : 3 3 فى أطديط #دفع جار بل ص الحاة أ طبيب وقا لعا عجها دان برا ذنت فم ازان 
من قيدتها بالدحة دعم 86 525 عيا ا0-6 6 صين له اجرالما ٠‏ ل رهاانشق في تمن الادو 7 وألطوا مم 
والكسوةولاد .لك حبسها ١ ١١‏ س'يفاء اجرا لحءاأل كن اه فى لوجيز كردرى #مءلم طلب مرا لصبيان من 
اوسن ا والنتصب | وشيثا ا خره ن مصالح ا لمكنية فعا. ابد أده والعحواا اسه رخراق عع روفراك 


بعتا + )لين حا دك ننس ١‏ واذة. .قل حدير و بعد اسئعدا لهم ز “مازء رفعها و جعلها في بيه فلهنا افكن ١‏ 
في جو < للد فتارئل ا دغبريد فع 4 لى العا م شيئامن المأكول بعلا كه فى الادع كذانى الوجيز 
للبردرى #: الا لكر ىقال صسابا جديدافى امم والاستاذ لذي يسام البدالصبي في صناءة 


سويت (048) ات ( 
0 يضري مثله اماذال يكس ل 0-0 :| غيرة» 
وى الموازل سثئل صن رجل لها جيرغيرمد رك هلها ن يؤدبه اذا رآ منه بطالة قال لاالاان بون 
ابوه قدا ذ ن له في ذلك ون كرصن خل ىبن | يوبانه سلم | بذه |! ١‏ رجل فى السوق فر ول منه يطالة 
وثكا ا لرجل ال خلف وقال اود به فقال نعم ثم قال 'داى يؤدبه قال الحسن ر حلا يود بهكذانى 
المانا رخا نيد * جل دفع غلا مه | و بنه الى النساج و استا جرة أيعامه عمل النسيم فأ | رادالنساج 
أن يسسلم الغلا م م الول لاحر ليعلم لهذ لك العمل نقدةيل له ذلى وقيل ليس لد ناك وهوالا حم 
11-000 د انانأيكتب لى مكانة ل رجلل 'دفع الي ل شيمم عانى أحدة ود فعة 
اليه كته بنفسه لا لاحل له اخذ ذلى ل لشوع كذ افى القنية » وفيا وقيل فى الس 0 
حد ود أو ني بعضهفان ام ذه اعد نلا اجرله وان أ ساعدفيلاً مر أأخيا خباران ردي ده فللكا نب 
مثاه كذا فى | طعديط * | مرصكا ا نحكتب له صى الشرل ا فتى العلماء بعدم يعدي 
الآ مركدا فى القنية * يجو زللمفني ا خذ الاجرة عل كتبة | لجوااب بقدرة سواء كان في تلى البلدة 
غيرة اوام يكن لان الكتبة لبس عليه لان الواجب اما باللسان او بالكتابة ولعظ بعضهم اذا حكم 
وطلبالاجرة ليكتب شهادنهيجو زوكد االمعتي اذا كان فيتلى البلدة غيرهكذ في فتاوى الغرائب * 
(١ - . :.1 00‏ 8 000 و الك . 
و تجو للق ضى ان يا خذالا جرعاى كتبة الس لان راطع ضر والوثائق ورا خذقد رما يجو زا<ذة 
لغيره كذافى ا لنقط» سل شيخ الاسلام !بول السغدي عرى» قدا را جرة الصكا كين فقال الوذ 
اذا كا نت بمال يبلغ العاففيهاخمسة د راهم ران بلغ العين ففيها لوو اي ى عشرة ألا ف حل 
جب خمسون درهمافي عشرة ألافثم لا زاد نف يكل الفى د رهم بد يضم الى ألخمسين ى الواجبة ني عشرة 
آلاف وا نكا نت الوثيقة باقل من الا لفى ان لعقه من المشقة كلها لق بوثيقة الالنى ففيها خمسة 
ل رأهم وأ ن كان ضع ذلك ففيها عشرةد وأهم وان كان نصقى ذلك ففيهاد رهمان ونصو فى 
الزوادة والقصان داى اه تبارذلى قال شم الا سلام هكذ اذ كرلنا السيد الامام الاجل الاستاذ 
اجام رع وال حح الا ملام فد بانلا رو فياجري ابي حنيفةرح. اام 
ركذا في الذ خبرة * واه اجركات القفاضى وقساه4 ذفان رأى الغاصي ان يجعاه على | عضوم 
اولاق راو جع دق يتن انال رافسالا الك راجرحة» الصببويا الى رادب قاد يوي 


داب الاجارة (789) ( الاباثثاني لون ) 
ى وثهادة لشهودان رآى القاضي ان يطلب ذلى من ي الأد عمى فله ذلى ولا جعله في بيت 
يدانا لجل عا من ففال عاىالمده هي وقال برها ن الدين على للد دين ملبه 
ل :يدان علن من اس جرا لكا ةب وان لم يسنأ جره احد نعلى الذي أخذ سل 
وام اجرةا"رجالة تعلونق من يعملو ولوف الدموي لكنهم يأخذ ون ن فى المصرمن تصن رهم 
ا أى درهموا ذا اخر<واالرسة'ق لا يأ ذو ول ن ثلتة دراهم ا وار بعة وذ 0 
اجر المشخص فى نبت اللا| 55 ى المتمردكا' سارق اذ المت بدو فاجرةالجلاد واد 
الى بحسم بهالعر روق على" وار اانه انينب اراد الها رالقاضى ر | جلاملا رمةالمدءي ى بواج 
المالء يسمئ مو كلافمؤنته على المد دو عاية وقيل عار لىالدمى هلام لزي خذالاجر 
7 المد عى وكذا المبعوث للتعديل م رأيت في بعض المواضع ان القاضى ا ذابعث 'لى المدعون ع 
بعلاهة فعرضت عليه دا مثنه ع و اشهد عليه إلمد مي على ذلك فاثيت هذ د القاضى ا 58 
فتكون مو نه الرجاله لهثانيا على المد عق عليه ولا د كو دا ى امد مي بعد ذلك شو ذالتخاصل 
ان موّية الرجالةعلى المدعي فى الابتداءفاذامتء وأحنيسي اليه انبا يكو ن على المد عن عليه وكان 
هذا 'ستعسا ناما لاله للزجر والاهالقياسان يكون علي ى المدعي فى الانشهاء كما فى الابتد ا ءلحصول 
لمفع له فى الحالين واما الذي يسمين صا حب الْجلس وا لجلوا زوهوالذ بي نصره الداضي حن 
يتعد الماس دن يديه و يقبه هم ويقعد الشهود ويقيمهه لدوب جرمن سوء الادبفاندياً خذ من المددعي 
شيماكذا في فناوى ا الغرائب #ا جر الفسمة على ون عددالروس اله عدروع سواء قال ظهيرا 5 
ام القاضى اذا ترا قسمة التركة لااجرا ل وان لم يكف ميينه من بيت 
المال وفى المسبط وشر ح'بي ذرلهالاجرا ذالم يكىموّنتهس دب تالمال لكن المستحب ان لاي خذ 
| 211111 المرغيناني وشرف المكى حسن في هذا الزما نلفساد القضاة 
اذ لواطاء لهم فيذ لكلا يقنعون باجرالمثل كذافى القنية # رج لاستا جراجيرين ى يعملان له عمل 
الزراعة يبقورعين لدلاحدهمابقر ين واآ خر بقرين فاستعمل احدهما فيرما مين له فهلى ضون 
المستعدل قيمئه وهل يضمن ' لآ خر با لدفع فقدقيل يضمن وهوالاصم وانه جواب ظاهرا'رواية 
وبه كان يفني شمس الائدة ااسرخسي وني مجمو ع النوازل رجل اود ع عند رجل احما لا 
من الطعام 


كتابيةلاجارة (807/ ) ( الباب الثاني والثلثون ) 
من الطحام غفر غ اموق الب ا ان يرد علية احمالة 
حون سمل ال لي مك فد فع اليه طعام نفسه وأ لم يعلمه به فدملها المود ع علئن ابلدحت ١‏ انون بمكة كان 
للمود ع انبأ خذطعامه ولاااجرعلية كذافى المحيط * متولى الوقف اوالوصى اذا آجرمال اليتيم 
اوالوفف بافلمن اجرمثئله بمالايتغاين الناس فيه قال الشمخالامام الاجال محمد بن الفذال 
رحمة الله يجب اجرالمنل ب'لغام) بلغ عند بعض علما تُنأوعليه المتوول الوسى اذا افق منى مال 
لينم على باب الفاضي في خصوء را نت على الصغيرا وله قال الشبخ الامام ما اعطى الوصمي 
من مال المتيم علول وجه الاجارةلا يضمن مقد | راج را لمثل وماكان على وجه الرشوة يكون ضامنا 
كذافي فتاوئا لحان * ومن كن دارالوقف اواليتيم باهله واتياعه فا جرالمثل على الرجلالمنبو 0 
كذا فى لوجي زلكرد ري »ريض أجرد ارة باقل من اجرالمال جازت الاجارة من جميع المال 
ولايعتبرمن الثلك كذا فى الظهير *استأ حرحا نوا معوقوذ! على الفقراء وا راد ان يمنى عليه غرفة 
من ماله وينتفع بها صن غير ان يزيد في اجرة العانرت عليئ قدر ما استأ جرة ذا نه لايطاق له البناء 
الاان يزيد في اجره تحينئذ يبني عل قد رما لابخاف على البناء القديم من ضرر وا نكان هذا 
00 لاوقات وانما ا ا 0 
0 انلايرة واي و عيرق 
ال اا ا ا 
عن ذلى فان لم ومتنع اخرجه من ا لجرة وبؤجرهامن 0 وأ نكان لاجد من يسنا جر هابتلى 
الاجرة مللمتولي ١‏ نيترك التجرة ني بده ال ذااخاف من ذلى الضررهلاى بناءالوفىكذافي 
ناو فاضتضان #جامع المتاروى ولواستأجرحماراكل شهربعشرةتآجره شهرا مع سرج المستأجر 
بعشرين د رهماطا ب له حصة السرج كذ فى النا تا رخانية *#رجل استأ جر عمل مائة هن رطبالول 
بلدكذ | فجفى نى الطريق وماد الوق خمسين فان كان استا جر لدابةلا يسقط شئ صن الاجرة وان 
اسئأجر لحمل مائة من هنا| لئ بلد كذ ايسقط النقصان من الاجرة كذا في جواه رالفتاوئ * رجل 
دفع الل ى رجال ثلث اوقارد هن ليتخذ منها صابونا وتجعل القلوق من عند و وما يعمناج على ان بعاية 
مائةن ره هم تفعل فالصابون لرب الدهن وعليه اجرمدل عمله وغرامة ماجعل فيه كذ افى الخلا صة ب» 
| 


كتا بالاجارة (86؟7) ( الباب الثاني والثأثون ) 
لايكون لداجران ولكن كانه ناسخه الاجارة في قد رما يبلغ الكتاب وله درهمان واذا بلغ الكتاب 
ورجع عادالى الاجارة الا ىن ويرفع عنهمن الاجرة بقد رما بلغ الكتاب كذافى الناتا رخا نية * 
استأحرطاحونة وأجرهامن غيره فانهد م نعضها قال المستأ جرالا ول للثازق اثفق في عمارة هذه 
الطاحونة دانفق هل يرحع دلى على الاجر الاول ان ملم لاني اسار ولس بوالىع 
ل 0 
الداررب الاصطبل ارادرب ا حتجرةان يمنعدهل لدان يمنعه قال لان يغلق الباب فى الونت 
الذي يفل الساس ابوابهم في تاك المعلة كذافى الناتارخا نيد * رجلا ستأجرموضعاليعمل فيه الدباغة 
وأأجيرا. ن يمنعونه من ذلك قالانهضرر: عاء (بازدا رذد)كذا في جواهرالعناوئ * ثلثة استؤّجروا امل 
عملبا لشركة فمرض | حد هم وعمل الآخران ذلى اله عمأ 0 بينهم وكانا متطوعين في نصيبه 
كذانى ١‏ لسراجية #(مردى آسرابمردى اجا, رة نهادهمين أج كند ركند مهافرستاد بنزد يك همي 
مستأجرا آردكند رد كرد مزد واجب نشود وا الكت ياش ]جك هد آسيا أرد كن » هزدواجب 
شود )كذا فى النا نا خانية نية»* (مردى ١.‏ 3 زغلهنا رد وكان خردث ل غاها يكذ اشنهميبايست وفلهدار 
دركذ 'ردن غلهابي كذشته مماطلت ميكرد وخدا وند دوكان فى مقمةااوافنني ينان 
مه ر كردد 0 ينمدت كه بردن دوكان مهردودوباشدغله وأجمب دود بأنى جواب أست كني جدغله دار 
مهرقاضى رانتواند | فسدن ) فصا رصمنودا من الانتما ع بالد كان فيسقط عنه الاجروفيه نظر 
والصواب انه تجب العلة بافسد و شانه بافندكي بمزدك رفئه ست هر روز ببدل معلوم وآن بافنده 
د رمغاكف وقف باهندكي ميكرد و منولي شا ندرا ازجهت غله دركان كر وبرد جند رو زبداشت 
مزد شانة درن مد ثكدد رد ست متولى بوده اسث واجب شود جواب أسث كه اكربائدةراقوت 
مقا بله بامن ولي وستاند ن شانه ازمتولى نيست ني ) وفيهنظر والصواب انه يجب كذا فى الذخيرة * 
اذااستا جرارضالار راعة فزر ع فا صطلمه آفةكان علية اجرمامضين وسقط عنه اجرما بقى من المدة 
بعدالاصطلام كذا في خزانة المفتين * اذاباع الآجرالمستا جرمن! جبنى ثم ان المشتري دفع 
الثهن الى المستا جرجهة مال الاجارة بنظرا نكان الآ ج رحاضراكان منطوماوان لم يكن حاضرا 


كتاب الاجارة (945) ( الباب الثاني والثلثون ) 
لايكو ن منطوعاكذا فى الناتارخانية #الغاصب اذاآ جرالدا روالعبد ثم قال المغصوب منهاناامرتى 
بالاجارة فقال الغاصب مات مرن يكان القول قول المفصوب منه ولوآ جرالغاصب فلم انفضت مدة 
الاجارة فال المغصوب منه كن تاجزت عقد فبل انقضاء المدة لايقبل قوله الا يبيئةكذ افي فنا وىل, 
قا ضيخان * ولوغصب دارا فآجرها ثم اشتراها من صاحبها فالاجارة ماضية وان استقبلهامان 
اف ل الغاصب اذا آجرمنغبرة ان المستاج رآ ج رمن الغاصب واخذ الاجرة من الغاصب 
كان للغاصسب ان يسترالاجرة حكذا في خزانة المفتين * ا خذالآ بق رجل وآجره فالاجرة للعاقد 
0-000 العبد الى الموائ وقال هذة غلة عبدك وقد بلدرق الك 
فهى للمولن ولع له كلها ستحمسا نالاقيا ساكذا فى الوجي زللكرد ري * رجل اشترئن مشجرة 
وقتلعها فاسنأ عرأرضا ليضع فيها الا شجا رحنوي ببس والارض المستأجرة لهاطريق فيارض 
رجل آخرنا لاد مشترى الاشجاران يمرن الارض الني فبها طريق الى الارض 
المسناً< #خشبنه وحمولا نه واراد صاحب الارض ا ن يمنعدعن ذلى ليس له 





أن يمنعه كذا فى المحيط * رجلاشترئ من آخرفلاما اوعرضا وقبضة 
وأجرةصن البائع مدة معلومة باجر معاوم ثم! ستصق المشتري 
هل يطالب المشترى البا ئع باجرةما مض من 
المدةفقد قل ينبغى ان لا يطا لب 
كحدذانى ١‏ لذ خيرة د 
واللها ملسم 
بالهبواب 
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